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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 821 


15 Σεπτεμβρίου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αοιθ . 71538/2 8 68 

Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 της «Ευρωπαϊκής 
Συμφωνίας για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπο¬ 
ρευμάτων ΑϋΒ». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το Νόμο 1741 /87 (ΦΕΚ225/Α/21.12.87) «Κύρωση Ευ¬ 
ρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επι¬ 
κινδύνων Εμπορευμάτων (ΑΩΒ) που υπογράφηκε στη Γε¬ 
νεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957» και ειδικότερα το άρθρο 
2 του Νόμου αυτού, που παρέχει την δυνατότητα αποδο¬ 
χής κάθε νεώτερης αναθεώρησης των διατάξεωντης Ευ¬ 
ρωπαϊκής Συμφωνίας ΑϋΗ με απόφαση του αρμοδίου 
Υπουργού. 

β) Την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών 50941/40/1990 (Β104) «Μεταφορά επικίνδυνων υλι¬ 
κών», με την οποία έγινε αποδεκτό το αναθεωρημένο κείμε¬ 
νο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ΑϋΒτης ΙηςΜάίου 1985. 


γ) Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή 
Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΑϋΒ) έχει 
αναθεωρηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. 
για την Ευρώπη (Επιτροπή Μεταφορών) την 1η Ιανουάρι¬ 
ου 1995. 

δ) Την ανάγκη αναθεώρησης της κυρωθείσας Ευρω¬ 
παϊκής Συμφωνίας ΑϋΒ της 30ης Σεπτεμβρίου 1957, με 
το ισχύον κείμενο της Συμφωνίας αυτής την 1η Ιανουάρι¬ 
ου 1995, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας με τα διεθνώς ισχύοντα. 

ε) Τις διατάξεις της 566/96 (ΦΕΚ Β 910) Κοινής Απόφα¬ 
σης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ¬ 
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Αποδεχόμαστε το αναθεωρημένο κείμενο της Ευρω¬ 
παϊκής Συμφωνίας, για τη διεθνή οδική μεταφορά επικιν¬ 
δύνων εμπορευμάτων (ΑϋΒ) της 1ης Ιανουάριου 1995, το 
οποίο σε επίσημη μετάφραση έχει ως εξής: 


Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1997 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ε. ΛΟΥΚΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ & ΕΙΔΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 
(ΤΕΥΧΟΣ I) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ & ΕΙΔΗ 
Μέρος I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Περιθωριακά 

0ρισμθί . 2000 και 2001 

Γενικές διατάξεις . 2002 έως 2099 

Μέρος Π. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

Κλάση 1 Εκρηκτικές ύλες και είδη . 2100 και επόμενα 

Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση . 2200 και επόμενα 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά . 2300 και επόμενα 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά . 2400 και επόμενα 

Κλαση 4.2 Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη . 2430 και επόμενα 

Κλάση 4.3 Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό . 2470 και επόμενα 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ύλες . 2500 και επόμενα 

Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια . 2550 και επόμενα 

Κλάση 6.1 Τοξικές ύλες . 2600 και επόμενα 

Κλάση 6.2 Μολυσματικές ύλες . 2650 και επόμενα 

Κλάση 7 Ραδιενεργείς ύλες . 2700 και επόμενα 

Κλάση 8 Διαβρωτικές ύλες . 2800 και επόμενα 

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη . 2900 και επόμενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 


Μέρος III. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 


Προσθήκη Α. 1 

Α. Όροι σταθερότητας και ασφάλειας διέποντες τις 
εκρηκτικές ύλες και είδη, νιτρικά μείγματα νιτροκυτταρίνης, 
αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια .. 

Β. Λεξιλόγιο ονομάτων του περιθωριακού 2101 . 

Προσθήκη Α.2 

Α. Διατάξεις σχετικές με τη φύση των από κράμα 
αλουμινίου δοχείων για ορισμένα αέρια της Κλάσης 2 . 

Β. Απαιτήσεις σχετικές με τα υλικά και τη κατασκευή 
των δοχείων των προοριζό μενών για τη μεταφορά των 
βαθιά - κατεψυγμένων (άοερίγ ΓοίπεεΓείοά) υγροποιημένων 
αερίων της Κλάσης 2 . 

Γ. Διατάξεις διέπουσες τις δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ 
και μη ξαναγεμιζόμενα δοχεία για αέρια υπό πίεση, της 
Κλάσης 2, 10° και 11° . 

Προσθήκη Α.3 


Α. Δοκιμές σχετικές με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3 και 6.1 
και 8 (Δοκιμή για τον προσδιορισμό του σημείου αναφλέξεως, 
δοκιμή για τον προσδιορισμό του περιεχομένου υπεροςειδίου, 
δοκιμή για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας) . 

Β. Δοκιμή για τον προσδιορισμό της ρευστότητας . 

Γ. Δοκιμές σχετικές με τα εύφλεκτα στερεά της Κλάσης 4.1 .. 

Δ. Δοκιμές σχετικές με τις ύλες τις υποκείμενες σε αυτόματο 
ή αυτογενή ανάφλεξη της Κλάσης 4.2 .- 

Ε. Δοκιμή σχετική με τις ύλες της Κλάσης 4.3, οι οποίες 
βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό . 

ΣΤ. Δοκιμές σχετικές με τις στερεές οξειδωτικές ύλες της 
Κλάσης 5.1 . 

Ζ. Δοκιμές για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, της 
διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης υλών στο υδρόβιο 
περιβάλλον προς ταξινόμηση στην Κλάση 9 . 


Περιθωριακά 

3100 και επόμενα 
3170 και επόμενα 

3200 και επόμενα 

3250 και επόμενα 

3291 και επόμενα 

3300 και επόμενα 
3310 και επόμενα 
3320 και επόμενα 

3330 και επόμενα 

3340 και επόμενα 

3350 και επόμενα 

3360 και επόμενα 


Προσθήκη Α.4 


Υπό επιφύλαξη 


3400 και επόμενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Προσθήκη Α.5 Γενικές διατάξεις συσκευασίας, τύποι συσκευασίας, ** ωρ,ακ “ 

απαιτήσεις εφαρμοστέες στη συσκευασία, απαιτήσεις 

δοκιμασίας για τις συσκευασίες . 3500 και επόμενα 

Προσθήκη Α.6 Διατάξεις σχετικές με τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά 

^( ΙΒ(: > . 3600 και επόμενα 

Προσθήκη Α.7 Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες Κλάσης 7 3700 και επόμενα 

Προσθήκη Α.8 Υπό επιφύλαξη . 3800 και επόμενα 

Προσθήκη Α.9 Διατάξεις σχετικές με ετικέτες κινδύνου, επεξήγηση συμβόλων, 

ετικέτες κινδύνου .3900 και επόμενα 
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Μέρος I. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

2000 (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: 

- με τον όρο "αρμόδια αρχή” νοείται η αρχή που διορίστηκε σαν αρμόδια αρχή σε κάθε χώρα και για 
κάθε ειδική περίπτωση από τη Κυβέρνηση, 

- με τον όρο "εύθραυστο κόλο" νοείται κόλο περιέχον εύθραυστο δοχείο (π.χ. δοχείο 
κατασκευασμένο από γυαλί, πορσελάνη, πηλό ή παρόμοια υλικά) που δεν κλείνεται σε συσκευασία 
με αποτελεσματική προστασία όλων των πλευρών του σε περίπτωση κρούσεως (βλέπε επίσης 
περιθωριακό 2001(5)), 

- με τον όρο "αέριο” νοείται αέριο ή ατμός, 

- με τον όρο "ετακίνδυνες ύλες", όταν χρησιμοποιείται μόνος, νοούνται οι ύλες και τα είδη που 
ορίσθηκαν σαν ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας, 

- με τον όρο "μεταφορά χύμα" νοείται η μεταφορά στερεάς ύλης χωρίς συσκευασία, 

- ο όρος "ΚΙΌ" σημαίνει Κανονισμούς που διέπουν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
σιδηροδρομικώς οι οποίοι αποτελούν το Παράρτημα I της ΟΟΤΙΡ - Σύμβαση σχετική με τη διεθνή 
μεταφορά σιδηροδρομικώς , Προσθήκη Β - Ενιαίοι κανόνες σχετικοί με το συμβόλαιο για διεθνείς 
μεταφορές σιδηροδρομικώς (ΟΙΜ). 

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι δεξαμενές (βλέπε ορισμούς Παραρτήματος Β) δεν 
τοποθετούνται στην αυτή βάση με τα δοχεία, του όρου "δοχείο" χρησιμοποιούμενου υπό την περιοριστικήν 
αυτού έννοια. Διατάξεις σχετικές με τα δοχεία έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων, 
αφαιρετές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές μόνον εάν αυτό συνομολογείται ρητά. 

(3) Με τον όρο "πλήρες φορτίο" νοείται οποιοδήποτε φορτίο προερχόμενο από έναν αποστολέα, για το 
οποίο φορτίο επιφυλάσσεται αποκλειστικά η χρήση οχήματος ή μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου και όλες οι 
εργασίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οποίου διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή 
του παραλήπτη. 

(4) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, “εγγραφή ε.α.ο. (εκτός άλλως ορίζεται)” νοείται μία συλλογική 
εγγραφή η οποία αποδίδεται σε ύλες, μείγματα, διαλύματα ή είδη εάν: 

(&) δεν αναφέρονται ονομαστικά στα περιεχόμενα των καταλόγων των υλών, και 

(ό) παρουσιάζουν χημυίές, φυσικές και/ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, το είδος, 
το γράμμα και το όνομα της εγγραφής ε.α.ο. 

(5) Τα απόβλητα είναι ύλες, διαλύματα, μείγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ* ευθείας χρήση 
αλλά μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, εξάλειψη διά αποτεφρώσεως ή άλλες μεθόδους 
διάθεσης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2001 (1) Οι εξής μονάδες μετρήσεως 13 εφαρμόζονται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β: 





Δεκτές 






εναλλακτικές 

Συσχέτιση μετασύ μονάδων 

Μέτρηση 

Μονάδα $1 ^ 

μονάδες 



Μήκος 

ΓΠ 

(πιείτε) 





Επιφάνεια 

ΓΠ" 

(5ρΐΙ3Γ6 ΓΤϊεΠΌ) 


— 


_ 

Όγκος 

ΓΠ 3 

(σιώίο πιείτε) 

!*' 

(Είτε) 

1 1 

= 10° (Π 3 

Χρόνος 

5 

(δεοοηά) 

πιΐη 

(πιίηυίε) 

1 πιϊη 

= 60ε 




Η 

(Ηουτ) 

1 Η 

= 3 600 5 




ά 

(όεν) 

1 ά 

= 86 400 5 

Μάζα 


ΟαΙοεταιτιιτιε) 

§ 

(2Γ3ΓΠΓΤ10) 

1 § 

= Ι0- 3 Ι<£ 




ι 

(ίοη) 

1 ι 

= 10 3 1τ 8 

Πυκνότ. Μάζας 

1<§/πι 

3 

Μ 


1 Ιί§/1 

= 10 3 1ν£/πι 3 

Θερμοκρασία 

Κ 

(1<6ΐνίη) 

°0 

(άε§τεε 

ο°ε 

= 273.15 Κ 





Οβίείυε) 



Διαφορά 







θερμοκρασίας 

Κ 

(Κβίνΐη) 

°0 

♦1 

1 °ο 

= 1 Κ 

Δύναμη 

Ν 

(ηεννΐοη) 


— 

1 Ν 

= 1 1(§Χπι/5 2 

Πίεση 

Ρ3 

(ρΣΙδΟΕί) 

03Γ 

(03Γ) 

1 03Γ 

= 10 5 Ρ3 






1 Ρ3 

= 1 Ν/τη 2 

Τάση 

Ν/ιπ 2 


Ν/γπγπ 2 1 Ν/γππι 2 = 

1 ΜΡ3 


Έργο ) 




Οαίονν^α 

1 1ι\νΗ 

= 3.6 νυ 

Ενέργεια ) 




Εοιιγ) 



) 

1 

(|01ΐΐ€) 



1 ] 

= 1 Ν.Π 1 = 1 \ν.5 

Ποσότητα ) 



€ν(ε1οεΐΓθηνο1ΐ) 

1 εν 

= 0.1602X10' 18 1 

θερμότητας) 







Ηλεκτρ. Ισχύς 

IV 

(νναΐΐ) 


— 

! \ν 

= υ/5 = 1 ΝΧγπ/5 

Κινηματικό 







ιςώδες 

ΓΤ1 2 /δ 


πιπτ/δ 


1 πιιη 2 /5 

= 10" 5 ΙΤΓ/5 

Δυναμικό 







ιςώδες 

ΡεΧε 


ΓπΡ&Χδ 


1 ιηΡϊΧδ 

= ισ 5 ρ 3 χ5 

Δραστικότητα-' 

Βς 

(ΕβοςυεΓεΙ) 





Ισοδύναμο 







δόσης ^ 

5ν 

(δίονεη) 






Οι εξής στρογγνλοποιημένοι αριθμοί χρησιμοποιούνται για την μειοπροπη των μέχρι τούόε 
χρησιμοποιούμενων μονάδων σε μονάδες 51 


Δύναιιη 

1*2 = 9.807 Ν 

1Ν = 0.102 Κς 

[Συνέχεια Υποσημειώσεων στη σελίδα 3] 


Τάση 

1 ίς/πιπτ = 9.8 Ο 7 Ν/πιτη 2 
1 Ν/ιητη' = 0.102 %%/ιηηι 2 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2001 Τα δεκαδικά πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια μιας μονάδος μπορούν να σχηματίζονται με 
(συνέχ.) προθέματα που θα έχουν τις εξής σημασίες και θα τοποθετούνται προ του ονόματος της μονάδος: 


Συντελεστής 



Ποόθεαα 

ΣύαΒολο 

1 000 000 000 000 000 000 

= ΙΟ 1 * 

πεντάκις εκ. 

6Χ& 

Ε 

1 000 000 000 000 000 

= 10 15 

τετράκις εκ. 

ρεαι 

Ρ 

1 000 000 000 000 

= ΙΟ 12 

τρις εκ. 

16ΓΒ 

Τ 

1 000 000 000 

= ΙΟ 9 

δις εκ. 

&& 

Ο 

1 000 000 

= ΙΟ 4 

εκατομμύριο 

τηεζΒ. 

Μ 

1 000 

= ΙΟ 3 

χίλια 

Ια Ιο 


100 

= 10 2 

εκατό 

Ηεοιο 

Η 

10 

= ΙΟ 1 

δέκα 

άεοδ 

άζ 

0.1 

= 10·' 

δέκατο 

άεοί 

ά 

0.01 

= 10- 2 

Εκατοστό 

οεπΐί 

0 

0.001 

= ΙΟ* 3 

χιλιοστό 

ΓΠΪ11Ϊ 

ΓΠ 

0.000 001 

= ΙΟ -4 

εκατομυρ/στό 

ΓΠΪΟΓΟ 

ΓΠ 

0.000 000 001 

= 10-’ 

δις εκ/στό 

Π2ΠΟ 

Π 

0.000 000 000 001 

= 10' 12 

τρις εκ/στό 

ρΐοο 

Ρ 

0.000 000 000 000 001 

= ΙΟ- 15 

τετράκις εκ/στό 

ίεΓΠΐΟ 

ί 

0.000 000 000 000 000 001 

= ΙΟ· 18 

πεντάκις εκ/στο 

επο 

3 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 10 9 (δισεκατομμύριο) χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Εθνη. 

Ανάλογο δε είναι το δισεκατομμυριοστό (10' 9 ). 


[Συνέχεια Υποσημειώσεων από τη σελίδα 2] 


Πίεση 

= 0.75X10’ 2 ιοττ 
= 750 ιογγ 
- 736 ιοττ 
= / .36Χΐσ 3 ^/οη' 

Ενέρ'&ια. Έργο. Ποσότητα θερμότητας 


ΙΡα = 1 Ν/πΐ = IV 5 Βατ = 1.02X13 5 !&οηί 

1 Βατ = 1$ Ρα = 1.02 Κξ/οτη 2 

1 ϊξ/αη 2 = 9.807X1 & Ρα = 0.9807 Βατ 

1 ιοττ = 1.33X10 2 Ρα = 1.33Χΐσ 3 Βατ 


13 = 1Ντη 

ηΨΗ = 3.6X1$ 3 
η&η =9.8073 
ΠκαΙ =4.19X1$3 


= 0.278X10$ΚΨΗ = 0.102 Κξτη = 0.239X1(Τ 3 Ικαί 
= 367X10 3 Κ&η= 860 Ικαί 
= 2.72X10 $ΗΡΛ = 2.34X1 3 3 Ικαί 
= Ι.ΙόΧΐσ 3 = 42 7 Ιζξτη 


Ηλεκτρ. Ισγίκ Κινηματικό κώδεζ 

ΐπ = 0.102 Κςπι/ε = 0.86 Ικαΐ/Β 1τη 2 /ε = 1$ 8ι (ΖιοΚεε) 

η&η/ε = 9.807 Ψ = 8.43 ΙκαΙ/Η 1 8ΐ = 10$ τη 2 /* 

1 ΙκαΙ/Η = 1.16 Ψ =0.119 Κ&η/ε 


Δυναμικό κώόεε 

1 ΡαΧε = 1 Νε/τη 2 

1Ρ = 0.1ΡαΧε 

Ι^ε/τη 2 = 9.807 ΡαΧε 


= 10 Ρ (ροϊεε) =0.102 Κξε/τη 2 
= 0.1 Νε/τη 2 = 1.02Χΐσ 2 &%ε/τη 2 

= 9.807 Νε/τη 2 = 98.07 Ρ 


[Συνέχεια Υποσημειώσεων στη σελίδα 4] 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

(2) Όπου χρησιμοποιείται η λέξη "βάρος" στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β 
σημαίνει "μάζα". 


(3) Όποτε το βάρος ενός κόλου αναφέρεται στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β. νοείται η 
μικτή μάζα, εκτός αν δηλώνεται άλλως. Η μάζα των εμπορευματοκιβώτια ή των δεξαμενών για την 
μεταφορά των εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται στην μικτή μάζα. 

(4) Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύμβολο “%” στο παρόν Παράρτηαα και στο 
Παράρτημα Β αντιπροσωπεύει: 

(3) Στην περίπτωση μειγμάτων στερεών ή υγρών, επίσης στην περίπτωση διαλυμάτων ή στερεών 
που έχουν διαβραχεί με υγρό: ποσοστό μάζας βάσει της συνολικής μάζας του μείγματος, του 
διαλύματος ή του διαποτισμένου στερεού. 

(δ) Στην περίπτωση συμπιεσμένων αεριωδών μειγμάτων: ποσοστό κατ'όγκον βάσει του 
συνολικού όγκου του αεριώδους μείγματος. Στην περίπτωση μειγμάτων υγροποιημένων 
αερίων και αερίων διαλυμένων υπό πίεση: ποσοστό κατά βάρος βάσει του συνολικού βάρους 
του μείγματος. 

(5) ^ Πιέσεις κάθε είδους σχετικές με τα δοχεία (όπως πίεση δοκιμασίας, εσωτερική πίεση, πίεση 
ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας), σημειώνονται πάντα σαν πιέσεις θλιβομέτρου (πιέσεις μεγαλύτερες 
από την ατμοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, η πίεση ατμού των ουσιών εκφράζεται πάντα σε απόλυτη πίεση. 

(6) Οπου το παρόν Παράρτημα Β καθορίζει βαθμό πληρώσεως δοχείων ή δεξαμενών, ο βαθμός αυτός 
πληρώσεως αναφέρεται πάντα σε θερμοκρασία 15 α Ο των ουσιών, εκτός αν σημειώνεται κάποια άλλη 
θερμοκρασία. 

(7) Εύθραυστα δοχεία ασφαλισμένα, είτε μόνα τους είτε σε ομάδες, με αποσβεστικά υλικά 
(κτυπημάτων) σε μεγάλο δοχείο με ισχυρά τοιχώματα, δεν θεωρούνται εύθραυστα δοχεία, εάν και εφ’ 
όσον το γερό δοχείο είναι στεγανό και με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο και μελετημένο ώστε σε περίπτωση 
θραύσης ή διαρροής των εύθραυστων δοχείων να μη μπορεί το περιεχόμενο τους να διαφύγει από το 
γερό^ δοχείο και η μηχανική αντοχή του τελευταίου να μην μπορεί να εςασθενήσει από διάβρωση κατά 
την διάρκεια της μεταφοράς. 

(8) Θεσπίζεται ο εξής τύπος μετατροπής (μετασχηματισμού) κατά προσέγγιση μέχρις ότου οι μονάδες 
51 ενσωματωθούν εντελώς και σε όλα τα κείμενα του παρόντος Παραρτήματος και του Παραρτήματος 
Β: 


1 λ^/πίπΤ = 10 Ν/γΠΙΤΓ 1 Ιίσ/ΟΓΠ 2 = 1 0ΕΓ 


[Συνέχεια Υποσημειώσεων από τη σελίδα 3] 

Το διεθνές σύστημα μονάδων (51) είναι αποτέλχσμα αποφάσεων που ε)-ήφθησαν στην Γενική 
Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (Διεύθυνση: ΡανίΙΙοη άβ ΒΓβιβιιΐΙ, Ρατε άβ Ξί-Οοιιά, Ρ-92 310 5βντβ5). 

* Η σοντομογραφια "I” για το λίτρο μπορεί επίσ?]ς να χρησιμοποιείται αντί της συντομογραφίας "Γ 
όταν δεν υπάρχει στη γραφομηχανή διαφορά ανάμεσα στον αριθμό "1'* και το γράμμα "Γ\ 

-Για λόγους σαφήνειας ; η ένταση ραδιενέργειας μπορεί επίσης να σημειώνεται, μέσα σε παρένθεση . σε 
α (εΐίτϊε) (η σχέση ανάμεσα στις μονάδες είναι: 1 Ο* = 3.7 χ ΙΟ 10 Βφ. Από τον τύπο μετατροπι)ς απορούν αχ 
εξαχθούν στρογγυλευμένες τιμές. 

Για λόγους σαφήνειας, το ισοδύναμο δόσης μπορεί επίσης να σημειώνεται, σε παρένθεση, σε τεπι (η 
σχέση ανάμεσα στις μονάδες είναι: 1 τεπι = 0.01 5ν). 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2002 (I) Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία εξαιρούνται της διεθνούς οδικής 

μεταφοράς και τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία γίνονται δεκτά για τέτοια μεταφορά υπό ορισμένους 
όρους. Ομαδοποιεί τα ετακίνδυνα εμπορεύματα σε περιοριστικές και μη-περιοριστικές Κλάσεις. Εκ των 
επικίνδυνων εμπορευμάτων των καλυπτόμενων από τους τίτλους των περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 
1, 2 και 7), εκείνα που απαριθμούνται στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2101, 2201, 
και 2701) γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό όρους οριζόμενους στα άρθρα αυτά, και άλλα εξαιρούνται από 
τη μεταφορά. Μερικά από τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα καλυπτόμενα από τους τίτλους των μη- 
περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9), με σημειώσεις που 
παραθέτονται στα άρθρα τα σχετικά με τις διάφορες Κλάσεις, εξαιρούνται από τη μεταφορά. Εκ των 
λοιπών εμπορευμάτων των καλυπτόμενων από τους τίτλους των μη-περιοριστικών Κλάσεων, εκείνα που 
αναφέρονται ή ορίζονται στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2301, 2401, 2431, 2471, 
2501, 2551, 2601, 2651, 2801 και 2901) γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον υπό όρους οριζόμενους εις τα 
άρθρα αυτά, και εκείνα που δεν αναφέρονται ή ορίζονται εις αυτά δεν θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα 
εμπορεύματα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και γίνονται δεκτά για μεταφορά χωρίς 
οποιουσδήποτε ειδικούς όρους. 

(2) Οι Κλάσεις του Παραρτήματος αυτού είναι οι παρακάτω: 


Κλάση 1 

Εκρηκτικές ύλες και είδη 

Περιοριστική 

Κλάση 2 

Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα, ή διαλυμένα υπό πίεση 

Περιοριστική 

Κλάση 3 

Εύφλεκτα υγρά 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.1 

Εύφλεκτα στερεά 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.2 

Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.3 

Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 5.1 

Οξειδωτικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 5.2 

Οργανικά υπεροξείδια 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 6.1 

Τοςικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 6.2 

Μολυσματικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 7 

Ραδιενεργείς ύλες 

Περιοριστική 

Κλάση 8 

Διαβρωτικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 9 

Διάφορες ετακίνδυνες ύλες και είδη 

Μη-περιοριστική 


(3) Κάθε μεταφορά εμπορευμάτων διεπομένη από το παρόν Παράρτημα θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από τα δύο παρακάτω έγγραφα: 
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ένα έγγραφο μεταφοράς το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορ 
(για την ΚΛαση 7, βκεπε επίσης και το περιθωριακό 2709): 


ιες 


μία περιγραφή των εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένου και 
της ύλης (όπου αυτή είναι διαθέσιμη) - 


του αριθμού αναγνώριση; 


την Κλάση - 


- τον αριθμό είδους μαζί με το σχετικό τυχόν γράμμα - 

- τα αρχικά ΑΟΚ. ή Κ.ΙΟ - 


τον αριθμό και μία περιγραφή των κόλων ή των ΙΒΟ 


την συνοΛ.ική ποσότητα των επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε όγκο ή μικτή μάζα ή καθαρή 
μάςα και επιπρόσθετα, στην περίπτωση εκρηκτικών υλών και ειδών της Κλάσης I, σε 
συνολική καθαρή μάζα εκρηκτικών περιεχομένων). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Αυτή η πληροφορία δεν απαιτείται στην περίπτωση μη καθαρισμένων, 
άδειων συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων ή δεξαμενών. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση 

ποσότητες μεταφερόμενων επικινδύνων 
εκφράζονται σε μικτή μάζα. 


εφαρμογής του περιθωριακού 10 011, οι 
εμπορευμάτων ανά μονάδα μεταφοράς θα 


το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα 


- το όνομα και τη διεύθυνση του(ων) παραλήπτη(ων) 

- μία δήλωση όπως απαιτείται από τους όρους κάθε ειδικής συμφωνίας. 

Το έγγραφο που περιέχει αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι εκείνο που απαιτείται από άλλε; 
ισχύουσες διατάξεις για άλλο τρόπο μεταφοράς. Ο αποστολέας οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς 
τις σχετικές πληροφορίες στον μεταφορέα. 

Οι λεπτομέρειες που θα καταχωρούνται στο έγγραφο μεταφοράς θα είναι συντεταγμένες στην 
επίσημη γλώσσα της προωθούσας (τα εμπορεύματα) χώρας, και επίσης, εάν η γ/,ώσσα αυτή δεν 
είναι η Αγγλική, ή η Γαλλική, ή η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν, 
τυχόν, δασμολόγια (ΤΑΚΙΡΕ5) διεθνούς οδικής μεταφοράς, ή συμφωνίες συναφθείσες μεταξύ των 
ενδιαφερομένων για την επιχείρηση της μεταφοράς χωρών, προβλέπουν αλλιώς. 

(ό) οδηγίες που θα εφαρμοσθούν ςε περίπτωση ατυχήματος (βλέπε Παράρτημα Β, περιθωριακό 
10385), (εκτός εάν εξαιρείται σύμφωνα με το περιθωριακό 10 011). 

(4) Εαν λόγω του^ μεγέθους του φορτίου μια αποστολή δεν μπορεί να φορτωθεί ολόκληρη σε ένα 
μεταφορικό μέσο, τουλάχιστο τόσα χωριστά, ή αντίγραφα του ενός εγγράφου, θα εκδίδονται όσα και τα 
φορτωθέντα μεταφορικά μέσα. Επί πλέον, σ' όλες τις περιπτώσεις, χωριστά έγγραφα μεταφοράς θα 
εκδίδονται για αποστολές ή τμήματα αποστολών τα οποία δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο αυτό 
όχημα λόγω των απαγορεύσεων του Παραρτήματος Β. 


Αυτές και άλλες· λε πτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο τμήμα 2.Β “Λεπτομέρειες του εγγράφου 
μεταφοράς για κάθε Κ/.άση ή στα προγράμματα της Κ/.άσης 7. 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

(5) Εξωτερικές συσκευασίες συμπληρωματικές εκείνων που ορίζει το παρόν Παράρτημα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρον ότι δεν αντίκεινται στο πνεύμα των διατάξεων του παρόντος 
Παραρτήματος των σχετικών με τις εξωτερικές συσκευασίες. Εάν τέτοιες πρόσθετες συσκευασίες 
χρησιμοποιηθούν, οι προβλεπόμενες ενδείξεις και ετικέτες θα εφαρμοσθούν σ’ αυτές. 

(6) Εάν η μικτή συσκευασία διαφόρων επικίνδυνων υλών, μεταξύ των, ή μ£ άλλα εμπορεύματα 
επιτρέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου Α.3 των ισχυουσών για τις διάφορες Κλάσεκ διατάξεων, 
οι εσωτερικές συσκευασίες οι περιέχουσες διάφορες επικίνδυνες ύλες θα χωρίζονται προσεκτικά και 
αποτελεσματικά ή μια από την άλλη στις συλλογικές συσκευασίες εάν ενδέχεται να προκόψουν 
επικίνδυνες αντενέργειες, όπως η παραγωγή επικίνδυνης θερμότητας, η ανάφλεξη, ο σχηματισμός 
μειγμάτων που είναι ευαίσθητα στην τριβή ή κρούση, και η απελευθέρωση εύφλεκτων ή τοςικών 
αερίων, ως αποτέλεσμα βλάβης (ζημίας) ή καταστροφής των εσωτερικών συσκευασιών. Ειδικότερα, εάν 
εύθραυστα δοχεία χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα εάν τα ρηθέντα δοχεία περιέχουν υγρά, ο 
κίνδυνος σχηματισμού επικίνδυνων μειγμάτων θα αποφεύγεται και προς τον σκοπόν αυτόν θα 
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η χρήση κατάλληλου αποσβεστικού υλικού σε επαρκή 
ποσότητα, η ασφάλεια των δοχείων με δεύτερη, γερή συσκευασία, και η υποδιαίρεση των συλλογικών 
συσκευασιών σε πολλά διαμερίσματα. Για τις μικτές συσκευασίες υλών της Κλήσης 7. βλέπε 
περιθωριακό 3711 της Προσθήκης Α7. 

(7) Εάν μικτή συσκευασία χρησιμοποιηθεί, οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος οι σχετικές με 
τις λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς θα ισχύουν σε σχέση με κάθε μία από τα διάφορα είδη των 
επικίνδυνων υλών που περιέχονται στο συλλογικό κόλο, και το συλλογικό κόλο θα φέρουν όλες τις 
επιγραφές και όλες τις ετικέτες κινδύνου τις προβλεπόμενες στο παρόν Παράρτημα για τις επικίνδυνες 
ύλες που το συλλογικό κόλο περιέχει. 

(8) Οι παρακάτω διατάξεις θα εφαρμόζονται σε ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα 7/ ) που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον κατάλογο υλών των διαφόρων Κλήσεων: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Διαζώματα και μείγματα που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά. Αυτά τα 

συστατικά μπορεί να είναι είτε άλες αυτής της Οδηγίας είτε άλες που δεν είναι υποκείμενες στις διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας .. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαζώματα και μείγματα που περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά μία 

περιοριστικής Κ/Λσης δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν τα συστατικά αυτά έχουν καταταχθεί 
ονομαστικά στον κατάλογο των υλών της περιοριστικής Κ/Λσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Διαζώματα και μείγματα με ειδική ένταση ραδιενέργειας που υπερβαίνει τα 70 λΒψΤτ^ 

(2η€υ%) είναι ύλες της Κ/Λσης 7 [β/ώπε περιθωριακό 2700 (1)]. 

(ε) Ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία επικίνδυνη ύλη καταχωρημένη ονομαστικά σ’ αυτήν 
την Οδηγία μαζί με μία ή περισσότερες μη επικίνδυνες ύλες, πρέπει να θεωρούνται ως η 
επικίνδυνη ύλη, η καταχωρημένη ονομαστικά, εκτός εάν: 

1. Το διάλυμα ή το μείγμα είναι συγκεκριμένα καταχωρημένο ονομαστικά κάπου αλλού 
σ’ αυτήν την Οδηγία, ή 

2. Είναι προφανές από το είδος για την επικίνδυνη ύλη ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο μόνο 
για την καθαρή ή την τεχνικώς καθαρή ύλη, ή 

3. Η Κλάση, φυσική κατάσταση ή ομάδα συσκευασίας (γράμμα), του διαλύματος ή 
μείγματος είναι διαφορετική από εκείνη της επικίνδυνης ύλης. 


Β/ώπε περιθωριακό 2000 (5). 
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Για τέτοια διαλύματα και μείγματα, ή λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα” θα προστίθεται ως τμήμα 

του ονοματος στο έγγραφο μεταφοράς για λόγους σαφήνειας στην περιγραφή, για παράδειγμα, 
οιαΛυμα ασετόνης”. 1 ^ 


Εάν η Κλάση, φυσική κατάσταση ή ομάδα συσκευασίας είναι διαφορετικέ; από εκεάη τη; καθαρή- 
ύλης το διάλυμά ή μείγμα θα κατατάσσεται σε μία κατάλληλη εγγραφή ε.α,ο.. ανάλογα τον βαθαό 
κίνδυνου. 


(δ) Ύλες που έχουν περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου και διαλύματα και μείγματα 
που περιέχουν δύο ή περισσότερα συστατικά υποκείμενα σ’ αυτήν την Οδηγία θα 
κατατάσσονται υπό ένα είδος και γράμμα της κατάλληλης Κλάση; σε συμφωνία' με τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου τους. Αυτή η κατάταξη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κινδύνου θα 
εκτελείται ως ακολούθως: 

1.1 Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και οι φυσιολογικέ; ιδιότητες θα καθορίζονται 
με μέτρηση ή υπολογισμό και θα κατατάσσονται σύμφωνα με τα κριτήρια των 
διαφόρων Κλάσεων. 

1.2 Εάν αυτός ο καθορισμός δεν είναι δυνατός χωρίς δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια 
(όπως για ορισμένα είδη αποβλήτων), τα διαλύματα ή μείγματα θα τοποθετού\ται στην 
Κλαση του συστατικού που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 

2. Εάν μία ύλη παρουσιάζει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά κινδύνου ή εάν ένα 
μείγμα ή διάλυμα περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά των Κλάσεων ή ομάδων 
των υλών που παρατίθενται παρακάτω, θα κατατάσσεται στην Κλάση ή στην ομάδα 
υλών που παρουσιάζει τον υπερισχύοντα κίνδυνο. 

2.1 Εάν δεν υπάρχει υπερισχύων κίνδυνος, η κατάταξη θα βασίζεται στην ακόλουθη σειρά 
προτεραιότητας: 

ύλες και είδη της Κλάσης 1 

ύλες και είδη της Κλάσης 2 


αυτο-αντιδρούσες και σχετικές ύλες και εκρηκτικές ύλες σε μη εκρηκτική 
κατάσταση (βρεγμένες ή αδρανοποιημένες εκρηκτικές ύλες) της Κλάσης 4.1 

πυροφορικές ύλες της Κλάσης 4.2 

ύλες της Κλάσης 5.2 

ύλες και είδη της Κλάσης 2 

ύλες της Κλάσης 6.1 ή Κλάσης 3 οι οποίες, στην βάση της διά της αναπνοής 
τοςικότητάς τους, κατατάσσονται υπό το γράμμα (α) των διαφόρων ειδών 
(εξαιρούμενων των υλών, διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που ικανοποιούν τα κριτήρια κατάταξης της Κλάσης 8 και έχουν 
μία διά της αναπνοής τοξικότητα της σκόνης και αχλύος (Ε0 5 ο) στο φάσμα της 
ομάδας (ε) και μία διά του στόματος ή διά του δέρματος τοξικότητα μόνο στο 
φάσμα της ομάδας (ο) ή λιγότερο, όπως ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπωε 
παρασκευάσματα και απόβλητα) θα κατατάσσονται στην Κλάση 8). 


μολυσματικές ύλες της Κλάσης 6.2. 
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2.2 Εάν τα χαρακτηριστικά κινδύνου εμπίπτουν σε περισσότερες από μία 

Κλάσεις ή ομάδες υλών που δεν αναφέρθηκαν στον 2.1, οι ύλες, μείγματα ή διαλύματα 
θα κατατάσσονται στην Κλάση ή τις ομάδες υλών που παρουσιάζουν τον υπερισχύοντα 
κίνδυνο. 

2.3 Εάν δεν υπάρχει υπερισχύουν κίνδυνος, ή ύλη, διάλυμα ή μείγμα θα κατατάσσεται ως 
ακολούθους: 

2.3.1 Κατάταξη σε μία Κλάση θα πραγματοποιείται στην βάση των διαφόρων 
χαρακτηριστικών κινδύνου ή συστατυτών σε συμφωνία με τον παρακάτω Πίνακα*. Για 
τις Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 και 9, θα υπολογίζεται ο βαθμός κινδύνου που 
σημειώνεται από τα γράμματα (π). Ο) ή (ο) των διαφόρων ειδών [βλέπε περιθωριακά 
2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) και 2900]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγμα επεξηγηματικό της χρήσης του Πίνακα 11 : 

Πεοηοαιοΰ του Μείνυατος : 

Μείγμα που σποτελείται από ένα εύφλεκτο υγρό καταχωρημένο υπό την Κλάση 3, γράμμα (ε), μία 
τοξική ύλη καιαχωρημένη υπό την Κλάση 6.1, γράμμα (6) και διαβρωτική ύλτ\ καταχωρημένη υπό την 
Κλάση 8, γράμμα (α). 

διαδικασία: 

Η τομή της γραμμής 3(ε) με την στήλη 6.1(6) δίνει 6.1(6). Η τομή της γραμμής 6.1(6) με την στήλτι 8(α) 
δίνει 8(α). Αυτό το μείγμα κατατάσσεται συνεπώς υπό την Κλάση 8, γράμμα (α). 


Ο Πίνακας παρουσιάζεται στις σελάδες 10 και 11. 



Πίνακας [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (Ι>) 2.3.1] 
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ανά όνομα οπό κιϊπυιο είδος και μία ομάδα που ορίζι,ιαι από τα γράμματα (ο), (Η) ή (ο). 
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2^ .2 Η κατάταξη υπό μία εγγραφή ε.α.ο. ή ένα είδος μίας Κλάσης που καθορίζεται 

σύμφωνα με το 2.3.1 στη βάση των χαρακτηριστικών κινδύνου των διαφόρων συστατικών του 
διαλύματος ή του μείγματος. Η κατάταξη υπό μία γενική εγγραφή ε.α.ο. επιτρέπεται αόνο όταν 
η καταταξη υπο μια ορισμένη εγγραφή ε.α.ο. δεν είναι δυνατή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγματα για την κατάταξη μειγμάτων και διαζωμάτων υπό Κλ.άσεκ και 

Ρίλη ' ’ 


Ένα δ,άλφιτα φαινόλης της ΚλΑσης 6.1, 14° (Βγ, σε βενζόλ,ο της Κλ,άσης 3, 3° (Βγ κατατάσσεται 
στην Κ/σση 3, 3 (Ί>). αυτό το δια/.υμα κατατάσσεται υπό την ε,γραφή 1992 εύφλεκτα υγρά 
τοςικα. ε.αο., ΚλΑση 3,19° (6), λΑγω της τοξικότητας της φαινόλες. 

Ένα στερεό μείγμα αρσεν,κικό άλ,ας νατρίου της Κλ.άσης 6.1. 51° (Βγ κα, υδροξείόιο νατρίου της 
Κ,σισης 8, 41° (Βγ κστατασσεται υπό την εγγραφή /557 αρσενικό ένωση, στερεά εαο στην 
Κ/Αση 6, 51° (Βγ. ’ 

Ένα διάζωμα ακατέργαστου ή διυλισμένου ναφθαλ.ινίου της Κλ.άσης 4.1, 6° (ο) σε βενζίνη της 
Κλ,άσης 3, 3° (Βγ, κατατάσσεται υπό την εγγραφή 3295 υόοονονάνθοαχεε υγροί ε _ ασ στηΐ 
ΚλΑση 3, 3° (Βγ. - 1 ' 

Ένα μείγμα υδρογονανθράκων της ΚλΑσης 3, 31° (αγ, και πολυχλωριομένου διφαινύλιου (ΡΟΒγ 
της Κλάσης 9, 2° (Βγ, κατατάσσεται υπό την εγγραφή 2315 πολ υγλωριοιιένα διωαινύλ.ια στην 
Κλάση 9, 2° (Βγ. - 

Ένα μείγμα προπυλσνιμίνης της Κλ,άσης 3, 12° και πολ.υγλ,ωριομένο διφαινύλ.ιο (ΡΟΒγ της 
^ κατατ ^ σσετω υπ ° την εγγραφή 1921 ιτοοττυλενιαίνη. σε αναστολή στην Κλ.άση 


(9) Ο αποστολέας, είτε στο έγγραφο της μεταφοράς είτε με χωριστή δήλωση ενσωματωμένη ή 
συνδυαζόμενη με το έγγραφο μεταφοράς, πρέπει να βεβαιώνει ότι η προσκομισθείσα ύλη απορεί να 
μεταφερθεί οδικώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, ότι η κατάσταση, επεέεμνασία και 
κατάλληλη συσκευασία της το ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς χύμα ή εμπορευματοκιβώτιο- 
δεξαμενή και η τοποθέτηση ετικέτας συμμορφώνονται προς τις διατάξεις αυτής της Οδηγίαε. Επί πλέον, 
εάν πολλά επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σε ένα συλλογικό κόλο ή σε ένα 
εμπορευματοκιβώτιο, ο αποστολέας υποχρεούται να δηλώσει ότι η μικτή αυτή συσκευασία δεν 
απαγορεύεται. 


(10) , Μία μη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισμό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)] που 

καλύπτεται υπό ένα συλλογικό τίτλο κάθε Κλάσης θα αποκλείεται από την μεταφορά εάν, επιπρόσθετα, 
καλύπτεται από τον τίτλο μίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν περιλαμβάνεται. 

(11) Μία μη ραδιενεργής ύλη [βλέπε τον ορισμό ραδιενεργών υλών στο περιθωριακό 2700 (1)] η 
οποία δεν περιλαμβάνεται ονομαστικά σε μία Κλάση, αλλά καλύπτεται από δύο ή περισσότερουο 
συλλογικούς τίτλους διαφορετικών Κλασεων, θα υπόκειται στους παρακάτω όρους μεταφοράς: 

(3) στην περιοριστική Κλαση, εάν μία από τις ενεχόμενες Κλάσεις είναι περιοριστική Κλάση, 

(ύ) στην Κλαση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη κατά τη 
μεταφορά, εάν καμία από τις ενεχόμενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική Κλάση. 


ΦΕΚ 821 
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2002 (12) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριμένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 

(συνεχ.) 70 !ίΒς/1<8 (2 η<Ζί/§) και οι οποίες 

(η) ικανοποιούν τα κριτήρια για μεταφορά υπό το Πρόγραμμα 1 της Κλάσης 7 και 

(ό) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άΑΑης Κράσης ή ΟΑΛων 
Κλάσεων, 

Θα αποκλείονται της μεταφοράς εάν καλύπτονται από τον τίτλο μίας περιοριστικής Κλάσης στην οποία δεν 
αναφέρονται. 

(13) Ραδιενεργείς ύλες των οποίων η συγκεκριμένη ένταση ραδιενέργειας υπερβαίνει τα 70 1ί£ς/1<§ (2 
ηΟί/§) και οι οποίες 

(α) ικανοποιούν τα κριτήρια για μεταφορά υπό το Πρόγραμμα 1 της Κλάσης 7 και 

(ό) έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που καλύπτονται από τον τίτλο κάθε άλλης Κλάσης ή άλλων 
Κλάσεων, 

επιπρόσθετα της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος 1 της Κ/άσης 7, θα υπόκεινται στους 
παρακάτω όρους μεταφοράς: 

(ί) στην περιοριστική Κλάση, εάν μία από τις ενεχόμενες Κλάσεις είναι περιοριστική 
Κλάση, και η ύλη αναφέρεται σ’ αυτή, 


ή 

(ϋ) στην Κλάση που αντιστοιχεί στον υπερισχύοντα κίνδυνο που εκτίθεται από την ύλη 
κατά τη μεταφορά, εάν καμία από τις ενεχόμενες Κλάσεις δεν είναι περιοριστική 

Κλάση. 


(14) Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) οι οποίες δεν μπορούν να καταταχθούν στις Κλάσεις 1 έως 8 ή 9, 1° εως 8°, 13° και 14 , α οι 
οποίες μπορούν να καταταχθούν στην Κλάση 9, 11° ή 12°, στη βάση των μεθόδων και κριτήριων των 
δοκιμών σύμφωνα με την Προσθήκη Α.3, τμήμα Ζ, περιθωριακά 3390 εως 3^96, θα θεωρούνται οτι 
μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον. Διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευασματα και απόβλητα) για τα 
οποία οι τιμές της κατάταξης σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης δεν είναι διαθέσιμες, θα θεωρούνται οτι 
μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον εάν το ΙΟ»* υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον παρακατω τύπο: 


1^50 “ 


ΙΧ 50 της μολύνουσας ύλης χ 100 
ποσοστό της μολύνουσας ύλης (κατά βάρος) 


είναι ίσο ή μικρότερο απο: 

(ε) 1 Γησ/1, 

(ό) 10 γτι§/ 1 εάν η μολύνουσα ύλη δεν αποσυντίθεται εύκολα ή, εάν 

αποσυντεθημένη έχει 1ο§ Ρσ\* ~ ^ ·0· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ύλες των Κ/Λσεων 1 έως 8 και Κλήσεων 9, Γ έως 8 , 13 και 14 , οι 

μολύνουν το υδρόβιο περιβόλων σύμφωνα με τα κριτήρια της Προσθήκης Α.3. τμήμα Ζ περιθωριακά 3390 
έως 3396, δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετοι όροι μεταφοράς. 


Σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στο περιθωριακό 3396. 
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2003 (1) Το παρόν Παράρτημα περιέχει για κάθε Κλάση πλην της Κλάσης 7: 

Ο) κατάλογο των επικίνδυνων υλών των αποτελούντων την Κλάση, και όπου έχει εφαρμογή, υπό 
μορφή περιθωριακού έχοντος αριθμό λήγοντα στο γράμμα V, τις εξαιρέσεις τις επιτρεπόμενες 
από τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας για μερικές από τις ύλες αυτές εάν συμμορφώνονται προς 
ορισμένους όρους, 

(ό) διατάξεις υποδιαιρούμενες όπως παρακάτω: 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 

3. Μικτή συσκευασία 

4. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα 

Β. Λεπτομέρειες (στοιχεία) του εγγράφου μεταφοράς 

0. Κενές συσκευασίες 

Ώ. (όπου ενδείκνυται) Άλλες διατάξεις 

(2) Διατάξεις σχετικές με: 

- την αποστολή χύμα, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια και σε δεξαμενές, 

- τη μέθοδο διεκπεραιώσεως (προωθήσεως) και περιορισμούς στη προώθηση, 

- απαγορεύσεις στη μικτή φόρτωση και τον 

- εξοπλισμό μεταφοράς 

μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα Β και στις προσθήκες του, που περιέχουν επίσης σχετικές διατάξεις 
εφαρμοζόμενες ειδικά στην οδική μεταφορά. 

(3) Για την Κλάση 7, οι διατάξεις συνοψίζονται υπό μορφή προγραμμάτων που περιέχουν τους 
παρακάτω τίτλους: 

1. Ύλες 

2. Συσκευασία κόλου 

3. Ανώτατο επίπεδο ακτινοβολίας κόλου 

4. Μόλυνση στα κόλα, στα οχήματα, στα εμπορευματοκιβώτια, στις δεξαμενές και στις υπέρ- 
συσκευασίες 

5. Απολύμανση και χρήση οχημάτων, εξοπλισμού ή τμήματά τους. 

6. Μικτή συσκευασία 

7. Μικτή φόρτωση 

8. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές και υπερ- 
συσκευασίες 
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2003 9. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου σε οχήματα εκτός των οχημάτων-δεξαμενών 

(συνεχ.) 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

11. Αποθήκευση και προώθηση 

12. Μεταφορά κόλων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερ-συσκευασιών 

13. Αλλες διατάξεις 

(4) Οι Προσθήκες του Παραρτήματος αυτού περιέχουν: 

Προσθήκη Α.1: Όροι σταθερότητας και ασφάλειας σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες και είδη, τα νιτρικά 
μείγματα νιτροκυτταρίνης, αυτο-αντιδρούσες ύλες και οργανικά υπεροξείδια, μαζί με λεξιλόγιο ονομάτων 
στο περιθωριακό 2101. 

Προσθήκη Α.2 : Διατάξεις σχετικές με τη φύση (προέλευση) των εκ κράματος αλουμινίου δοχείων για 
ορισμένα αέρια της Κλάσης 2, διατάξεις σχετικές με τα υλικά και την κατασκευή δοχείων,προοριζομενων 
για τη μεταφορά βαθιά - κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2, και διατάςεις σχετικές με 
δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέρια υπό πίεση της 
Κλάσης 2, 10° και 11°. 

Προσθήκη Α.3: Δοκιμές (έλεγχοι) σχετικές με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3, 6.1 και 8, δοκιμή 
προσδιορισμού ρευστότητας, δοκιμές σχετικές με εύφλεκτα στερεά της Κλάσης 4.1, δοκιμές σχετικες^με 
ύλες της Κλάσης 4.2 υποκείμενες σε αυτογενή ανάφλεξη, δοκιμή σχετική με τις ύλες της Κλάσης 4..; η 
οποίεε βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό, δοκιμή σχετική με οξειδωτικά στερεά της Κλάσης 
5.1, δοκιμές για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, της διατήρησης και της βιοσυσσώρευσης των 
υλών στο υδρόβιο περιβάλλον προς ταξινόμηση στην Κλάση 9. 

Προσθήκη Α.5 : Γενικές συνθήκες συσκευασίας, είδη συσκευασιών, απαιτήσεις εφαρμόσιμες στις 
συσκευασίες, απαιτήσεις δοκιμών για τις συσκευασίες. 

Προσθήκη Α.6: Γενικές συνθήκες για την χρήση ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα 
(ΙΒΟ), ειδών ΙΒΟ, απαιτήσεων σχετικών με την κατασκευή ΙΒΟ και προδιαγραφές δοκιμών των ΙΒΟ 

Προσθήκη Α. 7: Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες της Κλάσης 7. 

Προσθήκη Α.9: Διατάξεις σχετικές με τις ετικέτες κινδύνου, και την επεξήγηση των συμβολών. 

Οι Προσθήκες Α.4 και Λ.5 είναι υπό επιφύλαξη. 


2004 


2005 


2006 


’Οπου οι διατάξεις οι σχετικές με τη μεταφορά "πλήρους φορτίου" έχουν εφαρμογή, οι αρμόδιες αρχές 
ενδέχεται να απαιτήσουν όπως το όχημα ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο το χρησιμοποιούμενο για τη 
σχετική επιχείρηση μεταφοράς φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και εκφορτωθεί μόνο σε ενα σημείο. 


1) Εάν το όχημα που εκτελεί μεταφορά που υπόκειται στις διατάςεις αυτής της Οδη /ίας μεταφερθεί 
>ε τμήμα του ταξιδιού όχι με οδική έλξη, τότε οποιεσδήποτε εθνικές ή διεθνείς δαιτάξεις οι οποίες, στο 
ιναφερόμενο τμήμα, διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τον τροπο της μεταφοράς τον 
ρησιμοποιηθέντα για τη μεταφορά του οχήματος της οδού, θα έχουν και μονο εφαρμογή για το 
ιναφερόμενο τμήμα του ταξιδιού. 


Π) Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας υπόκειται 
επίσης στο σύνολό ή σε μέρος του οδικού ταξιδιού στις διατάξεις μίας διεθνούς σύμβασης η οποία 
καθορίζει την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με κάποιο τρόπο 



9200 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2006 μεταφοράς εκτός της οδικής μεταφοράς δυνάμει διατάξεων που εκτείνουν την εφαρμοσιμότητα 

(συνεχ.) της σύμβασης αυτής σε ορισμένες υπηρεσίες μηχανοκίνητων οχημάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της 

διεθνούς σύμβασης θα εφαρμόζονται στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως με εκείνες αυτής της Οδηγίας οι 
οποίες δεν είναι ασύμβατες με εκείνες, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Οδηγίας δεν θα εφαρμόζονται 
κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού. 

2007 Κόλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ). τα 
οποία δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας για συσκευασία, μικτή συσκευασία και 
ετικετοποίηση αλλά είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις για θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά 
επυανδύνων εμπορευμάτων ι0/ θα γίνεται αποδεκτή για μεταφορά εάν είτε προηγουμένως είτε στη 
συνέχεια του οδικού ταξιδιού είχε αποτελέσει αντικείμενο θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς υπό τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

(&) Εάν τα κόλα δεν φέρουν ετικέτα σύμφωνη μ’ αυτήν την Οδηγία, πρέπει να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνη με τις διατάξεις της θαλάσσιας ή της αεροπορικής μεταφοράς ,0/ 

(ό) Οι διατάξεις για θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά ια πρέπει να είναι εφαρμοστέες και για 
μικτές συσκευασίες εντός ενός κόλου. 

(ο) Επιπρόσθετα στις λεπτομέρειες που ορίζονται απ’ αυτήν την Οδηγία, οι λέξεις ^Μεταφορά 
υπό το Περιθωριακό 2007 της ΑϋΚ" πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς. 

2008- 

2009 

2010 Προς τον σκοπό της διεξαγωγής των απαραίτητων δοκιμών (ελέγχων) προς τροποποίηση των διατάξεων 
του παρόντος Παραρτήματος για να εφαρμοσθούν στις τεχνολογικές και βιομηχανικές αναπτύξεις, οι 
αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών μπορούν να συμφωνήσουν απ' ευθείας μεταξύ τους να 
εξουσιοδοτήσουν ορισμένες επιχειρήσεις μεταφοράς στις εδαφικές τους περιοχές (επικράτειες) με 
προσωρινή ανάκληση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος. Η περίοδος ισχύος της προσωρινής 
ανάκλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημέρα που ετέθη σε ισχύ. Η προσωρινή 
ανάκληση λήγει αυτομάτως την ημερομηνία κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η σχετική τροποποίηση του 
Παραρτήματος αυτού. 

2011 - 

2099 


Αυτές οι απαιτήσεις καθορίζονται στον Διεθνή Κώδικα για τη ΘαλΛσσια Μεταφορά Επικινδύνων 
Εμπορευμάτων (ΙΜΏΟ) που εκδίδεται από τον Διεθνή Οργανισμό Θα/Λσσιων Μεταφορών (ΙΜΟ), που εδρεύει στο 
Λονδίνο και στις Τεχνικές Οδηγίες για της Ασφα/,ή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Αεροπορικώς που 
εκδίδεται από από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙΟΑΟ), που εδρεύει στο Μόντρεαλ- 
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Μέρος Π. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΏΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΔΑΣΕΙΣ 

ΚΛΑΣΗ1. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 


1. Κατάλογος υλών και ειδών 


2100 (1) Αν άμεσ α στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 1, μόνον εκείνα που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2)01 ή καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2101 θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά. Αυτές οι ύλες και τα είδη θα γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον υπό τους όρους 
που τίθενται στα περιθωριακά 2100 (2) έως 2116, Προσθήκη Α. 1 και Παράρτημα Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες 
και είδη αυτής της Οδηγίας. 

(2) Η κλάση 1 περιλαμβάνει; 

(ε) Εκρηκτικές ύλες: στερεές ή υγρές ύλες (ή μείγματα υλών) ικανές με χημική αντίδραση να 
παράγουν αέρια σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν 
ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο. 

Πυροτεχνικές ύλες: ύλες ή μείγματα υλών σχεδιασμένα να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο 
ή καπνό ή έναν συνδυασμό αυτών ως αποτέλεσμα μη-εκρηκτικών αυτοσυντηρούμενων 
εξώθερμων χημικών αντιδράσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκρηκτικές όλες οι οποίες είναι υπερβολικά ευαίσθητες ή υπόκεινται σε 

αυτόματη αντίδραση δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ 2: Ύλες οι οποίες δεν είναι από μόνες τους εκρηκτικές αλλά οι οποίες μπορούν 

να σχηματίσουν ένα εκρηκτικό μείγμα αερίου, ατμού ή σκόνης δεν είναι ύλες της Κλ,άσης 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Επίσης δεν συμπεριλεψβάνονται στην ΚλΛση 1: εκρηκτικά βρεγμένα με νερό 

ή αλκοόλη των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό ή αλκοόλη υπερβαίνει τα όρια που υποδεικνύονται 
στο περιθωριακό 2101 και εκείνα που περιέχουν πλαστικοποιητές - αυτά τα εκρηκτικά 
καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 (περιθωριακό 2401, 21°, 22° και 2-0 * και εκείνα τα εκρηκτικά τα 
οποία με βάση τον βασικό τους κίνδυνο, καταχωρούνται στην ΚλΛση 5.2. 

(1>) Εκρηκτικά είδη: είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες και ή πυροτεχνικές ύλες. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ : Συσκευές που περιέχουν εκρηκτικές και ή πυροτεχνικές ύλες σε τέτοια μικρή 
ποσότητα ή τέτοιου χαρακτήρα ώστε η ακούσια ή τυχαία ανάφλεξη ή πυροδότηση τους κστα τη 
διάρκεια της μεταφοράς να μην προκαλεί οποιαδήποτε εκδήλωση εκτίναξης, φωτιάς, καπνού, 
θερμότητας ή υψηλσύ θορύβου εξωτερικά της συσκευής δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της 
Κ/,άσης 1. 

(ο) Ύλες και είδη που δεν αναφέρονται στα (ε) ή (δ) παραπάνω που κατασκευάζονται με σκοπό την 
παραγωγή διασκεδαστικού εφέ με έκρηξη ή πυροτεχνικού εφέ. 

(3) Εκρηκτικές ύλες και είδη θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί σε μία ονομασία στο περιθωριακό 2101 σε 
συμφωνία με τις μεθόδους ελέγχου για τον προσδιορισμό των εκρηκτικών ιδιοτήτων και τις διαδικασίες 
ταξινόμησης που τίθενται στην Προσθήκη Α.1 και θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους που αρμόζουν σ’ 
εκείνη την ονομασία ή θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση στο περιθωριακό 2101 σε 
συμφωνία με αυτές τις μεθόδους ελέγχου και τις διαδικασίες ταξινόμησης. 
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Ορισμοί και γενικές διατάζεις 

2100 Καταχώρηση υλών και ειδών που δεν αναφέρονται με την ονομασία τους σε μία ε.α.ο. 

(συνεχ.) καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

Ύλες και είδη που καταχωρούνται σε μία ε.α,ο. καταχώρηση θα πρέπει να μεταφέρονται μόνον με την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης και υπό τους όρους που επιβάλλονται από εκείνη την 

αρχή· 

Εάν η χώρα προέλευσης δεν είναι Κράτος Μέλος, τα όρια που επιβάλλονται θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
από την αρμόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή. 

Η έγκριση θα πρέπει να δίνεται γραπτά. 

(4) Ύλες και είδη της Κλάσης 1. άλλα από κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51 θα πρέπει να έχουν 
καταχωρηθεί σε μια υποδιαίρεση σε συμφωνία με την παράγραφο (6) και σε μία ομάδα συμβατότητας σε 
συμφωνία με την παράγραφο (7). Η υποδιαίρεση θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα των ελέγχων 
που περιγράφονται στην Προσθήκη Α.1 και να ταιριάζει στους ορισμούς στην παράγραφο (6). Η ομάδα 
συμβατότητας θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συμφωνία με τους ορισμούς στην παράγραφο (7). Ο κωδικός 
ταξινόμησης θα πρέπει να συνίσταται από τον αριθμό υποδιαίρεσης και το γράμμα της ομάδας 
συμβατότητας. 

(5) Ύλες και είδη της Κλάσης 1 καταχωρούνται στην ομάδα συσκευασίας II (βλέπε Προσθήκη Α.5). 

(6) Ορισμός των υποδιαιρέσεων 

1.1 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο έκρηξης μάζας. (Εκρηξη μάζας είναι μία έκρηξη που 
προσβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο σχεδόν ακαριαία). 

1.2 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξης αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης μάζας. 

1.3 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιάς και είτε μικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε μικρότερο 
κίνδυνο εκτίναξης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης μάζας, 

(ε) η ανάφλεξη των οποίων δημιουργεί σημαντική εκπέμπουσα θερμότητα, ή 

(ύ) που καίγονται η μία μετά την άλλη, παράγοντας μικρότερες εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και 

τα δύο. 

1.4 Ύλες και είδη που παρουσιάζουν μόνον έναν μικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση ανάφλεξης 
ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα περιορίζονται κατά πολύ 
στο κόλο και δεν αναμένεται εκτίναξη θραυσμάτων σημαντικού μεγέθους ή εύρους. Μία 
εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία έκρηξη σχεδόν όλου του 
περιεχομένου του κόλου. 

1.5 Πολύ λίγο ευαίσθητες ύλες με κίνδυνο έκρηξης μάζας που είναι τόσο λίγο ευαίσθητες ώστε 
υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό 
κανονικούς όρους μεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται στον έλεγχο 
εξωτερικής φωτιάς. 

1.6 Εξαιρετικά μη-ευαίσθητα είδη που δεν έχουν κίνδυνο έκρηξης μάζας. Τα είδη περιέχουν 
μόνον εξαιρετικά μη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες και εμφανίζουν αμελητέα πιθανότητα 
τυχαίας πυροδότησης ή εξάπλωσης. 
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Ορισμοί και γενικές διατάξεις 

2100 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κίνδυνος από είδη της Υποδιαίρεσης 1.6 τνεριορίζετω στην έκρηξη ενός 

(σννεχ.) μόνον είδους. 

(7) Ορισμός ομάδων συμβατότητας υλών και ειδών: 

Α Κύρια εκρηκτική ύλη 

Β Είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκηκή ύλη και που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, τέτοια όπως πυροκροτητές για ανατινάξεις, 
συνδεσμολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και εγχυτές, τύπου φυσιγγίου, περιλαμβάνονται, 
παρ’ όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά. 

Ο Προωθητική εκρηκτική ύλη ή άλλη αναφλεγόμενη εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει τέτοια 
εκρηκηκή ύλη 

ϋ Δευτερεύουσα εκρηκηκή ύλη ή μαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκηκή 
ύλη, σε κάθε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χωρίς προωθηηκή γόμωση, ή είδος που 
περιέχει μία κύρια εκρηκηκή ύλη και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσμαηκά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

Ε Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, χωρίς μέσον πυροδότησης, με προωθηηκή 
γόμωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) 

Ρ Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη με δικό του μέσον πυροδότησης, με 
προωθητική γόμωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) ή 
χωρίς προωθητική γόμωση 

Ο Πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει μία πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει και μία 
εκρηκτική ύλη και μία φωτισηκή, εμπρηστική, δακρυγόνα ή καπνογόνα ύλη (άλλο 
αποενεργοποιημένο με νερό είδος ή είδος που περιέχει λευκό φώσφορο, φωσφίδια, μία 
πυροφορική ύλη, ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά) 

Η Είδος που περιέχει και μία εκρηκηκή ύλη και λευκό φώσφορο 

] Είδος που περιέχει και μία εκρηκηκή ύλη και ένα άφλεκτο υγρό ή τζέλ 

Κ Είδος που περιέχει και μία εκρηκηκή ύλη και έναν τοξικό χημικό παράγοντα 

Ε Εκρηκηκή ύλη ή είδος που περιέχει μία εκρηκηκή ύλη και που παρουσιάζει έναν ειδικό κίνδυνο 

(π.χ. λόγω ενεργοποίησης με νερό ή της παρουσίας υπεργολικών υγρών, φωσφιδίων ή μίας 

πυροφορικής ύλης) που καθιστά αναγκαία την απομόνωση κάθε τύπου 

Ν Είδη που περιέχουν μόνον εξαιρεηκά μη-ευαίσθητες εκρηκηκές ύλες 

δ Ύλη ή είδος έτσι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα που 
εμφανίζονται από τυχαία λειτουργία, περιορίζονται μέσα στο κόλο εκτός εάν το κόλο έχει 
αλλοιωθεί από φωτιά, στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσματα έκρηξης ή εκτίναξης 
περιορίζονται στο βαθμό που δεν δυσχεραίνουν σημαντικά ή παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για 
ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες κινδύνου στην άμεσα γύρω περιοχή του κόλου. 
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Ορισμοί και γενικές διατάζεις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κάθε όλο] ή είδος, συσκευασμένο σε μία καθορισμένη συσκευασία, μπορεί να 
κατσχωρείται σε μία ομάδα συμβατότητας μόνον . Εφ ' όσον το κριτήριο της ομάδας συμβατότητας 5 είναι 
εμπειρικό, η κσταχώρηση σ' αυτήν την ομάδα συνδέεται αναγκαστικά με τους ελέγχους για κσταχώρησί] 
ενός κωδικού ταξινόμησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Είδη των ομάδων συμβατότητας Ο ή Ε μπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται 
μαζί με το δικό τους μέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο μέσον έχει τουλάχιστον δύο 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα να αποτρέπουν μία έκρηξη σε περίπτωση 
τυχαίας λειτουργίας του μέσου πυροδότησης . Τέτοια κόλα θα πρέπει να καταχωροόνται στις ομάδες 
συμβατότητας Ώ ή Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Είδη των ομάδων συμβατότητας Ω ή Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό 
τους μέσον πυροδότησης, που δεν έχει δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (όηλ- μέσον 
πυροδότησης καταχωρημένο στην ομάδα συμβατότητας Β), υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις τον περιθωριακού 2104 (6). Τέτοια κόλχι θα πρέπει να κατσχωρούνται στις ομάδες 
συμβατότητας Ω ή Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Είδη μπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον 
ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το μέσον ανάφλεξης δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια 
κανονικών συνθηκών μεταφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Είδη των ομάδων συμβατότητας €, Ω και Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί. Τέτοια 
κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στην ομάδα συμβατότητας Ε. 

(δ) Ύλες της ομάδας συμβατότητας Α και είδη της ομάδας συμβατότητας Κ. σε συμφωνία με την 
παράγραφο (7), θα πρέπει να μην γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

(9) Για τους σκοπούς των απαιτήσεων αυτής της Κλάσης και με απόκλιση από το περιθωριακό 3510 (3), ο 
όρος "κόλο" θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα ασυσκεύαστο είδος εφ’ όσον εκείνο το είδος γίνεται δεκτό 
για μεταφορά ασυσκεύαστο. 

2101 Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 1 που θα γίνονται δεκτά για μεταφορά αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω. 
Εκρηκτικές ύλες και είδη που αναφέρονται στο περιθωριακό 3170 μπορούν να καταχωρούνται στις διάφορες 
ονο μα σίες στο περιθωριακό 2101 μόνον εάν οι ιδιότητες, η σύνθεση, η δομή και η προβλεπόμενη χρήση τους 
αντιστοιχούν σε μία από τις περιγραφές που περιεχονται στην Προσθήκη Α. 1. 


2100 

(συνεχ.) 
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Πίνακας 1: Κατάλογος υλών και ειδών 


Είδος 

Χαρακτηρυτακός αριθμός και ονομασία της 
ύλης ή ίου είδους 1 

Κωδικός 

Συσκευασία 

ταξινόμη-σης 
σε συμφωνία 
με το περιθ. 
2100 (6) και 
(7) 

Μέθοδοι 
συσκευα-σίας 
[βλέπε περιθ. 
2103 (6)] 

Ειδικές 
απαιτήσεις 
συσκευα-σίας 
[βλέπε περιθ. 

2103 (7)] 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1 Β 

0029 Πυοοκοοτητέε. όγι ηλεκτρικοί 

για ανατινάξεις 

(ΥΠΟ Πυοοκοοτητέε. ηλεκτρικοί 

για ανατινάξεις 

0077 Πυροκροτητέε νια 7 Π)ροααγικά 

0106 Πυροσωλήνεε-εκοηκτικοί 

0776 Ρνιπγικές με πυροκροτητές 

ν υνδεσιιολσγίεε πυροκροτητών, 
άνι-ηλεκτοικών, για ανατινάξεις 

0777 Εννυτέε. τύπου «ρυσιγγίου 

0461 Εέαοτήιιατα. υχιγανισμοί νοαμιιών 

εκρηκτικών, ε.α.ο/ 

1.1 Β 

1.1 Β 

1.1 Β 

1.1 Β 

1.1 Β 

1.1 Β 

1.1 Β 

1.1 Β 

Ε 105 

Ε 104 

Ε 128 

Ε 137 

Ε 108 

Ε 105 Α 

Ε 142 

Ε 103 

21,22,24 

23,36 

38, 56 

23 

41 

2° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.10 

0160 Πυοίτιδα, άκαπνη 

0477 Συσσωαατωαένη πυοίτιδα (πάστα 

πυοίτιδας), νωπή, με όχι λιγότερο 
από 17 % αλκοόλη κατά βάρος 

0474 Ύλεε. εκοηκτικέε. ε.α,ο. ν 

0497 Ποοωθητική νόαωση. υγρή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί με δοκιμή ότι η 
ευαισθησία της όταν είναι παγωμένη 
δεν είναι μεγαλύτερη απ * ότι όταν 
είναι υγρή, η προωθητική γόμωση θα 
πρέπει να παραμένει υγρή κατά τη 
διάρκεια κανονικών συνθηκών 
μεταφοράς και να μην παγώνει σε 
θερμοκρασίες πάνω από -15 °0. 

0498 Προωθητική γόμωση, στερεά 

1.1 0 

1.1 ο 

1.1 0 

1.1 0 

1.1 Ο 

Ε 22 

Ε 103 

Ε 103 

Ε 159 (ε) 

Ε 159 (1>) 

Ε 22 

8,9,10 

58 

59 

8,9, 10 


1 Οι αριθμοί ταυτότητας λαμβάνονται από τις Υποδείξεις των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. 

1 Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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1 

2 

\ 

4 

5 


ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.10 




■■ 



1.1 0 

Ε 158 

8, 10 


0279 

Γοιιώσεις, προωστικές νια κανόνια 

1.1 0 

Ε 1Ϊ9 

- 


0280 


1.1 0 

Ε 146 

- 


0326 

Φυσίγγια για όπλα. άσα>αιοα 

1.1 0 

Ε 112 

13 


ΙΙΐΙ 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. ^ 

1.1 0 

Ε 103 

- 

4° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.10 





0004 

τηκρικό αιιαώνιο, σιοό ή νωπό με 
λιγότερο από 10 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ω 

Ε 2 

1,2 


0027 

Μαύοη πυοίτιδα (απαοούτύ 






κοκκώδης ή ως αδρή σκόνη 

1.1 Ω 

Ε 4 

- 


0028 

Μαύρη πυρίτιδα (απαρούτι). 






πεπιεσιιένη. η ααύρη πυρίτιδα, 
(απαρούτν), σε σβόλους 

1.1 Ω 

Ε 5 

- 


0072 

Κυκλοτριαεθυλενοτρινιτρααίντι 
Γκυκλονίτης. εςονόνο. ΚΌΧ) νωπή 
με όχι λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 Ω 

Ε 6 ε) 



0075 

Δινιτοικη διαιθυλενονλυκόλη, 
απευαισΟητοποιηαένη. ιιε όπ 
λιγότερο από 25% μη-πτητικό 
αδιάλυτο στο νερό αδρανοποιητή 
κατά βάρος 

1.1 Ω 

Ε 103 

- 


0076 

Δινιτροφαινόλη. αιρη ή νωπή ιιε 
λιγότερο από 15 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ω 

Ε 2 

1,2 


0078 

Δινιτροοείοοσινόλη. ςηρη η νωπή 
με λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 Ω 

Ε2 

1,2 


0079 

Εζανιτοοδίφαινυλαιιίνη. 
(δυπκρυλαιιίνη, εζύλιο) 

1.1 Ω 

Ε 11 

- 


0081 

Εκρηκτικές ύλες για ανατινάζεις, 
τύπου Α 

1.1 Ω 

Ε 8 

- 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ύλες που περιέχουν 
περισσότερο οπό 40 % υγρούς 
νιτρικούς εστέρες πρέπει να 
ικανοποιούν τον αετ/χο εφίδρωσης 
που ορίζεται στην Προσθήκη Α . 1, 
περιθωριακό 3101 (4) 





0082 

Εκρηκτικές ύλες για ανατινάζεις, 
τύπου Β 

1.1 Ω 

Ε 8 

- 


0083 

Εκρηκτικές ύλες για ανατινάζεις, 
τύπου 0 

1.1 Ω 

Ε 10 

- 


1 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β)±πε περιθωριακό 2] 00 (3)]. 
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0084 

Εκρηκτικές ύλες νια ανατινάζεις, 
τύπου 0 

1.1 ϋ 

Ε 11 

- 


0118 

Εξολίτης (εξοτόλη), ξηρός ή νωπός 
με λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 0 

Ε 13 

- 


0133 

Εςανιτοικη ιιαννιτόλη 
ίνιτοομαννίτης), νωπή με όχι 
λιγότερο από 40 % νερό κατά 
βάρος, ή μείγμα αλκοόλης και 
νερού 

1.1 ϋ 

Ε 14 

- 


0143 

Νιτρογλυκερίνη, 
απευαισθητοποιηαένη με όγι 
λιγότερο από 40 % μη-πτητικό 
υόατοδιαλυτό αδρανοποιητή κατά 
βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 103 

- 


0144 

Διάλυμα νιτρογλυκερίνης σε 
αλκοόλη με περισσότερο από 1 % 
αλλά όχι περισσότερο από 10 % 
νιτρογλυκερίνη 

1.1 ο 

Ε 17 

47 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 3064 διάλυμα 
νιτρογλυκερίνης σε αλκοόλη με 
περισσότερο από 1 % αλλά όχι 
περισσότερο από 5 % 
νιτρογλυκερίνη, [που μεταφέρεται 
υπό ειδικούς όρους συσκευασίας, 
είναι ύλη της ΙΟΛσης 3 (β/εττε 
περιθωριακό 2301, 6°) 





0146 

Νιτράαυλο, ξηρό ή νωπό με 
λιγότερο από 20 % νερό κατά βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 19 

7 


0147 

Νιτ ρο-ουρία 

1.1 Ό 

Ε 2 

1 


0150 

Τετοανιτοικός πενταεουθοίτης, 
ίτετοανιτρική πενταεσυθοιτόλη, 
ΡΕΤΝ), νωπός με όχι λιγότερο από 

25 % νερό κατά βάρος ή 
απευαισΟητοποιη μένος με όχι 
λιγότερο από 15 % αδρανοποιητή 
κατά βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 6 

- 


0151 

Πεντολίτης, ξηρός ή νωπός με 
λιγότερο από 15 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ό 

Ε 13 

- 


0153 

Τοινιτροανιλίνη (πικοαιιίδιο) 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1 


0154 

Τοινατροφαινόλη Γπικοικό οξύ), 
ξηρή ή νωπή με λιγότερο από 30% 
νερό κατά βάρος 

1.1 Ώ 

Ε 2 

1,2 


0155 

ΤοινιτροΥλωοοΒενξόλιο (γλωριούγο 


Ε 2 

1 



πικρύλιο) 

1.1 Ό 


0207 

Η 

I 

1 

1.1 Ώ 

Ε 2 

1 


0208 

Τ οινιτροφαινυλο ιιεθυλονιτ ρα μί-νη 
ίτετούλιο) 

1.1 Ο 

Ε 11 

- 
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0209 

Τρινιτροτολουόλιο (τολίτης. ΤΝΊΊ 
ςηρό ή νωπό με λιγότερο από 30 % 
νερό κατά βάρος 

1.1 0 

Ε 26 

53 


0213 

Τρινιτοανισόλη 

1.1 0 

Ε 2 

1 


0214 

Τρινιτοο6εν£όλιο. ςηρό ή νωπό \ιρ 
λιγότερο από 30 % νερό κατά βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1 


02)5 

Τρινιτοοβεν£οϊκό ο^ύ 1 ςηρό ή νωπό 
με λιγότερο από 30 % νερό, κατά 
βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 11 

- 


0216 

Τ οινιτοο-Γη-κοε£όλη 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1,2 


0217 

Τ ρινιτοοναωθαλένιο 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1 


0218 

Τ ρινιτοοωαινετόλη 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1 


0219 

Τ οινιταοοε^οοσινόλπ (στιχρνικό 
οςύ), ξηρή ή νωπή με λιγότερο από 

20 % νερό κατά βάρος (ή μείγμα 
αλκοόλης και νερού) 

1.1 Ώ 

Ε 2 

1,2 


0220 

Νιτρική ουρία σιοή ή νωπή υε 
λιγότερο από 20 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ό 

Ε 2 

1 


0222 

Νιτρικό αιιαώνιο που περιέχει 
περισσότερο από 0.2 % καύσιμων 
υλών, συμπεριλαμβανομένης 
οποιοσδήποτε οργανικής ύλης 
υπολογιζόμενης ως άνθρακας χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε 
άλλη προστιθέμενη ύλη 

1.1 ϋ 

Ε 1 



0223 

Λίπασιια νιτρικού αιιαωνίου. που 
είναι περισσότερο υποκείμενο σε 
έκρηξη από νιτρικό αμμώνιο με 

0.2 % καύσιμη ύλη, 
συμπεριλαμβανομένης 
οποιοσδήποτε οργανικής ύλης 
υπολογιζόμενης ως άνθρακα, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε 
άλλη ύλη 

1.1 ϋ 

Ε 1 

- 


0226 

Κυκλοτετραιιεθυλενοτετρα- 
νιτραιιίνη. (ΗΜΧ. οκτωνόνολ νωπή 
με όχι λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 ϋ 

Ε6( 3 ) 

- 


0241 

Εκρηκτικές ύλες νια ανατινάζεις, 
τύπου Ε 

1.1 Ώ 

Ε 8 

- 


0266 

Οκτολίτυς (Οκτόλυ). αιοός ή νωπός 






με λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 13 

- 


0282 

Νιτοονουανιδίνη (πικοίττκ:). £ηοτί τι 





νωπή με λιγότερο από 20 % νερό | 

κατά βάρος 

1.1 0 

Ε 18 

- 
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0340 

Νιτοοκυτταοίνη, Ξηρή ή νωπή με 
λιγότερο από 25 % νερό (ή 
αλκοόλη) κατά βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 103 

- 


0341 

Νιτοοκυτταοίνη, μη τροποποιημένη 
ή πλαστικοποιημένη με λιγότερο 
από 18 % πλαστικοποιητική ύλη 
κατά βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 103 

- 


0385 

5-Νιτοοβενίοτοια£όλη 

1.1 Ό 

Ε 2 

ί 


0386 

Τ οινιτρο β εν£ο λοσου λωονικό οόύ 

1.1 ο 

Ε 2 

1,2 


0387 

Τ ρινιτοοφθο οενόνη 

1.1 Ώ 

Ε 2 

1 


0388 

Μείναατα τοινιτοοτολουολίου 
ίΤΝΤϊ καιτοινιτροβενΞολίου ή 
ιιείνιιατα τοινιτοοτολουολίου 
(ΤΝΊΠ και εέανιτροστιλβίνης 

1.1 Ό 

Ε 2 

1 


0389 

Μείναατα τοινιτοοτολουολίου 
ίΤΝΤ) που πεοιέγουν 
τοινιτοοβενΞόλιο και 
εέανιτοοστιλβίνη 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1 


0390 

Τριτονάλη 

1.1 ϋ 

Ε 2 

1 


0391 

Μείναατα 

κυκλοτοιιιε(Η)λενοτοινιτοαμίνης 
( κυκλονίττίί. εέονόνο ΚΓ>Χ) και 
κυκλοτετοααεθυλενοτετρα- 
νιτοααίνπί ίΗΜΧ. οκτοΎονο), νωπά 






με όχι λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος, τι ιιείγιιατα 

κυκλοτοιαεθυλενοτοινιτοααίνη<: 

(κυκλοννπκ. εΞσνόνο. ΚΌΧ) και 
κυκλοτετοααεθυλενοτετρα- 
νιτοαιιίντκ ίΗΜΧ. οκτονόνο) 
απευαισθπτοποιηοένα με όγι 
λιγότερο από 10 % αόρανοποιητής 
κατά βάρος 

1.1 ϋ 

Ε 6 

- 


0392 

ΕΞανιτροστιλβίντκ 

1.1 ϋ 

Ε 11 

• 


0393 

ΕΕοτονάλτι. νυτη 

1.1 ϋ 

Ε 13 

- 


0394 

ΤρινιτοοοεΞοοσινόλη (στυφνικό 
οόύ), νωπή με όχι λιγότερο από 20 
% νερό κατά βάρος (ή μείγμα νερού 
και αλκοόλης) 

1.1 Ό 

Ε 24 

2 


0401 

Οειούνο διπικούλιο Ξηρό ή νωπό με 
λιγότερο από 10 % νερό κατά βάρος 

1.1 Ώ 

Ε 2 

1 






9210 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

4° 

(συνεχ.) 

0402 

Υπεογλωοικό αμμώνιο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταξινόμηση αυτής 
της ύ/^ς θα πρέπει να είναι σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα των 
ε/εγχων της Προσθήκης Λ. 1. 

Ανά/υγα με το μέγεθος των 
σωματιδίων και τη συσκευασία της 
ύ/τ]ς, β/έπ ε επίσης Κλάση 5. 1. 
[περιθωριακό 2501, 12° ί>)] 

1.1 Ω 

Ε.2 

1 


0411 

Τετρανιτρικός πενταεουθοίτης 
(Ύετρανιτρική πενταερυθριτόλη, 
ΡΕΤΝ) με όχι λιγότερο από 7% 
κερί, κατά βάρος 

1.1 Ω 

Ε 22 (3) 

11 


0475 

Ύλες. εκρηκτικές. ε.α.ο. 27 

1.1 Ω 

Ε 103 

- 


0483 

Κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη 
ίκυκλονίτης. εςονόνο, ΚΙ)Χ) 
απευαισθητοποιη αένη 

1.1 Ω 

Ε 6 



0484 

Κυκλοτετραμεθυλενοτετρα- 
νίτραμίνη (οκτονόνο, ΗΜΧ) 
απευαισθητοποιη μένη 

1.1 Ώ 

Ε 6 

. 


0489 

Δινιτοογλυκολουρύλιο (ΟΙΝΟϋ) 

1.1 Ω 

Ε 2 

1 


0490 

Νιτροτριαςολόνη (ΝΤΟ) 

1.1 Ω 

Ε 2 

1 


0496 

Οκτωνάλη 

1.1 Ω 

Ε 13 

- 

5° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.1 ϋ 





0034 

Βόμβες με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ω 

Ε 106 

49 


0038 

Βόμβες, Φωτιστικές 

1.1 Ω 

Ε 106 

49 


0042 

Ενισχυτές. χωρίς πυροκροτητή 

1.1 Ω 

Ε 107 ( 3 ) 

Ε 107 (6) 

57 


0043 

Διαρρήκτες, εκρηκτικοί 

1.1 Ω 

Ε 109 

28 


0048 

Γομώσεις,για καταστροφές 

1.1 Ω 

Ε 117 

57 


0056 

Γομώσεις, βυθού 

1.1 Ω 

Ε 106 

49 


0059 

Γομώσεις. αοοΦοποιημένες. 
εμπορικές, γωρίς πυροκροτητή 

1.1 Ω 

Ε 120 

30,31 


0060 

Γομώσεις, συμπλησωματικές, 
εκρηκτικές 

1.1 Ω ί 

Ε 122 

- 


0065 

Καλώδια, εκρηκτικά εύκαμπτα 

1.1 Ω 

1 

Ε 124 

33 


0099 

Θοαυστικές συσκευές, εκρηκτικές, 
χωρίς πυροκροτητές, για 
πετρελαιοπηγές 

1.1 Ω 

Ε 134 

- 


0124 

Αεριωθούμενα διεισδυτικά όπλα, 
γομωμένα, πετρελαιοπηγών, χωρίς 
πυροκροτητή 

1.1 Ω 

Ε 140 

- 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, [β/έπε περιθωριακό 2100 (3)]· 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9211 



9212 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

7° 

0136 

Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

Ε 106 

49 

(συνεχ.) 

0167 

Βλήματα με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

Ε 106 

49 


0180 

Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

Ε 146 

- 


0292 

Βομβίδες. γειρός ή όπλου, με 
εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

Ε 138 

- 


0296 

Συσκευές βολιδοσκόπησης, 
εκρηκτικές 

1.1 Ρ 

Ε 153 

46 


0330 

Τορπίλες με εκρηκτική γόμωση 

1.1 Ρ 

Ε 146 

- 


0369 

Κεφαλές, πυραύλου, με εκρηκτική 
γόμωση 

1.1 Ρ 

Ε 106 

49 


0465 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. ^ 

1.1 Ρ 

Ε 103 


8° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ 1.10 





0094 

Πυρίτιδα ανάφλεςης 

1.1 0 

Ε 20 

55 

1 


0476 

Ύλες, εκρηκτικές, ε.α.ο. - 

1.1 0 

Ε 103 


9° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.10 





0049 

Φυσίγγια, ανάφλεξης 

1.1 0 

Ε 115 

- 


0121 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.1 <3 

Ε 139 

28 


0192 

Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
νραμιιών, εκρηκτικοί 

1.1 0 

1 

Ε 151 

43, 44, 45 


0194 

Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 

1.1 0 

Ε 150 

12 


0196 

Σηματοδότες, καπνού 

1.1 Ο 

Ε 150 

12 


0333 

Πυροτεγνήαατα 

ι.ι α 

Ε 129 

37 


0418 

Φωτοβολίδες, επιφάνειας 

ι.ι α 

Ε 133 

- 


0420 

Φωτοβολίδες, αέρος 

1.1 α 

Ε 133 

- 


0428 

Είδη, πυροτεχνικά για τεχνικούς 
σκοπούς 

1.10 

Ε 109 

28 

10° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.0 





0397 

Πύραυλου υγρών καυσίμων, με 
εκρηκτική γόμωση 

1.1 } 

Ε 103 

- 


0399 

Βόμβες με εύφλεκτο υγρό, με 
εκρηκτική γόμωση 

1.1 3 

Ε 103 

* 


0449 

Τορπίλες, υγρών καυσίμων, με ή 
χωρίς εκρηκτική γόμωση 

1.1 ί 

Ε 146 

- 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/έπε περιθωριαχό 2100 (3)]. 





ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9213 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

** 

-5 

4 

5 

11° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1 .ΙΕ 





0357 

Ύλεε. εκρηκτικέε. ε.α.ο.^ 

1.1 Ε 

Ε 103 

* 

12° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 1.1Ε 





0354 

Είδη, εκρηκτικά- ε.α,ο. ^ 

1.1 Ε 

Ε 103 


13° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ι.2Β 





0107 

Πυροσωλήνες εκοηκτικοί 

1.2 Β 

Ε 137 

38, 56 


0268 

Ενισγυτέε. αε πυροκροτητή 

1.2 Β 

Ε 108 

23 


0364 

Πυροκροτητές νια πυρο μαγικά 

1.2 Β 

Ε 128 

23, 36 


0382 

Ρ~Γτπτήιιπτπ_ νοαιιιιών εκρηκτικών. 

1.2 Β 

Ε 103 



ε.α,ο. * 


14° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 




! 

(επιφυλασσόμενο) 

1.2 0 



15° 

ΕΙΔΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 





0281 

Κινητήρες πυραύλων 

1.2 0 

Ε 146 

- 


0328 

Φυσίνηα νια όπλα. αδρανή 

1.2 0 




βλήματα 

Ε 112 

1 :> 


0381 

Φυσίνηα. συσκευών ισγυος 

1.2 0 

Ε 114 

- 


0413 

Φυσίνηα νια όττλα^ άσΦαιρα 

1.2 0 

Ε 112 

13 


0414 

Γοίΐώσειτ. ποοωθττπκές, για 

1.2 0 

Ε 119 

- 



κανόνια 





0415 

Γομώσεις προωθητικές 

1.2 0 

Ε 158 

8, 10 


0436 

Πύραυλοι με διαρροή γόμωσης 

1.20 

Ε 146 

- 


0466 

Ρίδη Ί εκρηκτικά, ε.α.ο. ^ 

1.20 

Ε 103 

' 


ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 



1 


(επιφυλασσόμενο) 

1.2 Ό 



II 

2 

3 

4 

5 

17° 

ΕΙΔΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 





0035 

Βόαβες με εκρηκτική γόμωση 

1.2 ϋ 

Ε 106 

49 


0102 

Καλώδια. (πυροσωλήνα), 
εκρηκτικά, με μεταλλική επένδυση 

3.2 Ό 

Ε 125 

34 

49 


0138 

Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 

\2Ό 

Ε 106 


0169 

Βλήματα με εκρηκτική γόμωση 

1.2 ϋ 

Ε 106 

49 


0283 

Ενισγυτές νωρίς πυροκροτητή 

\2Ό 

Ε 107 ( 3 ) 

Ε 107 (6) 

57 






2 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/±πε περιθωριακό 2100 (3)]. 



9214 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 



0285 

Βομβίδεν νειρός ή όπλου, με 
εκρηκτική γόμωση 

1.2 ϋ 

Ε 138 



0287 

Κεφαλές. πυοαύλου. με εκρηκτική 
γόμωση 

1.2 Ω 

Ε 106 

49 

' 

0346 

Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 

1.2 Ω 

Ε 106 

49 


0375 

Συσκευές Βολιδοσκόπησην 
εκρηκτικές 

1.2 Ω 

Ε 153 

46 


0409 

Πυροσωλήνες. εκρηκτικοί με 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

1.2 Ω 

Ε 137 

οο 


0439 

Γοαώσειν μορφοποιηαένες. 
εμπορικές γωρίς πυροκροτητή 

1.2 Ω 

Ε 120 

30,31 


0443 

Γομώσεις, εκρηκτικές, εμπορικές 
χωρίς πυροκροτητή 

1.2 Ο 

Ε 156 


0458 

Γομώσεις, εκρηκτικές, με 
πλαστικούς συνδέσμους 

1.2 Ω 

Ε 157 



0467 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α,ο. 27 

Ο 

Γ| 

Ε 103 

- 

18° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ε 





0182 

Πύραυλοι με εκρηκτική νόιιωση 

ΙΞΕ 

Ε 146 

- 


0321 

Φυσίννια νια όπλα με εκρηκτική 
γόμωση 

1.2 Ε 

Ε 112 

13 


0468 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 27 

1.2 Ε 

Ε 103 

ι 

19° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Ρ 





0007 

Φυσίγγια για όπλα, με εκρηκτική 
γόμωση 

1.2 Ρ 

Ε 112 

13 


0204 

Συσκευές Βολιδοσκόπησης, 
εκρηκτικές 

1.2 Ρ 

Ε 153 

46 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9215 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

19° 

0291 

Βόμβες με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 

(συνεχ.) 

0293 

Βομβίδες. γειοός ή όπλου, με 

1.2 Ρ 





εκρηκτική γόμωση 

Ε 138 

“ 


0294 

Νάρκες με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 


0295 

Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ρ 

Ε 146 

- 


0324 

Βλήματα με εκρηκτική γόμωση 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 


0426 

Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης εξώθησης 

1.2 Ρ 

Ε 106 

49 


0469 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. *' 

1.2 Ρ 

Ε 103 

~ 

20° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.20 





(επιφυλασσόμενο) 

1.20 



21° 

ΕΙΔΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.20 



I 


0009 

Πυοοααπκά. εμπρηστικά με ή 
χωρίς ρήγμα, με διαρροή γόμωσης 

1.2 0 

Ε 102 

13,48, 49 



ή προωθητικής γόμωσης 


0015 

Πυοομαπκά. καπνού με ή χωρίς 






ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.20 

Ε 102 

13,48,49 


0018 

Πυρομαπκά.δακουγόνα με ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή προωθητικής 
γόμωσης 

1.2 0 

I 

Ε 102 

13,48, 49 


0039 

Βόμβες. Φωτιστικές 

1.2 0 

Ε 106 

49 


0171 

Πυροιιαηκά. Φωτιστικά με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.2 0 

Ε 102 

13.48.49 


0238 

Πύραυλοι, σχηαατισαού γραμμής 

1.2 0 

Ε 147 

- 


0313 

Σηματοδότες, καπνού 

1.2 0 

Ε 150 

12 


0314 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.2 0 

Ε 139 

“ 


0334 

Πυροτεχνήματα 

1.2 0 

Ε 130 

37 


0372 

Βομβίδεε. γυμνασίων, γειρός ή 
όπλου 

1.2 0 

Ε 138 



I 


Μεταφορά μόνον με την ε/κριση της αρμόδιας αρχής [β/έττε περιθωριακό 2100 (3)]. 



9216 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλήση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

21° 

(συνεχ.) 

0419 

Φωτοβολίδες επιφάνειας 

1.2 0 

Ε 133 

- 


0421 

Φωτοβολίδες αέοα 

1.2 0 

Ε 133 

- 


0429 

Είδη, πυοοτεγνικά για τεγνικούς 
σκοπούς 

1.2 0 

Ε 109 

28 


0434 

Βλήαατα αε διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης 

1.2 0 

Ε 106 

- 

22° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.2Η 





0243 

Πυροιιαγικά. εαπρηστικά. λευκού 
φωσφόρου, αε ρήγαα. διαοοοή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 

1.2 Η 

Ε 102 

13, 48, 49 


0245 

Πυρο αστικά. καπνού, λευκού 
Φωσφόρου, αε ρήγαα. διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 

1.2 Η 

Ε 102 

13,48,49 

23° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.21 





0395 

Κινητήρες πυραύλων. υγρών 
καυσίαων 

1.21 

! 

Ε 103 

- 


0398 

Πύραυλοι, υγρών καυσίαων αε 
εκρηκτική γόμωση 

1.21 

Ε 103 

- 


0400 

Βόαβες αε εύφλεκτο υνρό, αε 
εκρηκτική γόμωση 

1.21 

Ε 103 


24° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.2Ε 





0358 

Ύλες εκρηκτικές ε.α.ο. ν 

1.2 Ε 

Ε 103 

- 

25° 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 
1.2Ε 





0248 

Συσκευές ενερΥοποιηαένες αε 
νερό με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.2 Ε 

Ε 123 

35,49 


0322 

Κινητήρες πυραύλων αε 
υπερΎολικά υγρά αε ή γωρίς 
διαρροή γόμωσης 

1.2 Ε 

Ε 149 

42,50 


0355 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. ^ 

1.2 Ε 

Ε 103 

- 


0380 

Είδη, πυροφορικά 

1.2 Ε 

Ε 103 

- 


2 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 







ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ [ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9217 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

·> 

4 

5 

26° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.30 





0077 

Δινιτοοωαινολικά άλατα όλων των 
αλκαλιμετάλλων, ςηρά ή νωπά με 
λιγότερο από 15 % νερό κατά 
βάρος 

1.3 Ο 

Ε 2 

1.2 


0132 

Αναιολέόιαα αεταλλικά άλατα 
αοωαατικών νιτρο-παοανώνων, 
ε.α.ο. ^ 

1.3 Ο 

Ε 2 

1,2 


0158 

Μετά καλίου άλατα αοωαατικών 
νιτοο-παοανώνων, εκρηκτικά 

1.3 0 

Ε 21 

2 


0159 

Συσσωαατωαένυ πυρίτιδα (πάστα 
πυοίτιδαό). νωπή αε όγι λιγότερο 
από 25 % νερό κατά βάρος 

ι.3 α 

Ε 19 

7 


0161 

Πυοίτιδα. άκαπνη 

1.3 Ο 

Ε 22 

8,9, 10 


0203 

Μετά νατοίου άλατα αοωαατικών 
νιτοο-παοανώνων, ε.α.ο., 
εκρηκτικά- 

1.3 Ο 

Ε 21 

2 


0234 

Δινιτοο-ο-κοε£ολικό νάτριο, ξηρό 
ή νωπό με λιγότερο από 15 % νερό 
κατά βάρος 

1.3 Ο 

Ε 2 

1,2 


0235 

Πικοααικό νάτριο, ξηρό ή νωπό με 
λιγότερο από 20 % νερό κατά 
βάρος 

1.3 0 

Ε 2 

1,2 


0236 

Πικοααικό ξιοκόνιο, ξηρό ή νωπό 
με λιγότερο από 20 % νερό κατά 
βάρος 

1.3 0 

Ε 2 

1,2 


0342 

Νιτοοκυτταοίνη. νωπή αε όγι 
λιγότερο από 25 % αλκοόλη κατά 
βάρος 

1.3 0 

Ε 15 

- 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γιανιτροκντταρίνη 
με όχι λιγότερο από 25 % αλκοόλη 
κατά βάρος και με περιεκτικότητα 
σε άζωτο όχι μεγα/.ύτερη από 12.6 , 
% κατά βάρος νιτροκυτταρίνης, υπό 
ειδικούς όρους συσκευασίας, β)£πε 
Κ/.άση 4.1 (περιθωριακό 2401, 7°) 





0343 

Νιτοοκυτταοίνη. 

πλαστικοποιημένη με όχι λιγότερο 
από 18 % πλαστικοποιητή κατά 
βάρος 

1.3 0 

Ε 15 

- 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για νιτροκυτταρίνη 
με όχι περισσότερο από 12.6 % 
άζωτο κατά βάρος επί ζηρού με 
π/.αστικοποιητή, υπό ειδικούς όρους 
συσκευασίας, β/επτε Κλάση 4.1 
[περιθωριακό 2401, 24° (α)] 


1 



Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β)κπε περιθωριακό 2100 (3)]. 





9218 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλήση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

26° 

(συνεχ.) 

0406 

Δ ινιτοωδο βενίόλιο 

1.3 Ο 

Ε 25 

- 


0477 

Ύλες, εκρηκτικές. ε.α.ο. 27 

1.3 Ο 

Ε 103 

- 


0495 

Προωθητικά. υνοά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός εάν μπορεί να 
αποόειχθεί με δοκιμή ότι η 
ευαισθησία τους όταν είναι 
παγωμένα δεν είναι μεγαλύτερη απ ' 
όταν είναι υγρά τα προωθητικά θα 
πρέπει να παραμένουν υγρά κατά τη 
διάρκεια κανονικών συνθηκών 
μεταφοράς και να μην ψύχεται σε 
θερμοκρασίες αε/α/.υτερες από -15 
°<Γ. 

1.3 0 

Ε 159(2) 

Ε 159(5) 

58 

59 


0499 

Προωθητικά. στεοεά 

1.3 0 

Ε 22 

8, 9, 10 

27° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΓΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.30 





0183 

Πύραυλοι αε αδρανή κεφαλή 

1.3 0 

Ε 146 

- 


0186 

Κινητήρες πυραύλων 

1.3 0 

Ε 146 

- 


0242 

Γομώσεις, προωθητικές. νια 
κανόνια 

1.3 0 

Ε 119 

_ 


0272 

Γομώσεις. προωθητικές 

1.3 0 

Ε 158 

8, 10 


0275 

Φυσίγνια. συσκευών ισγύος 

1.3 0 

Ε 114 

- 


0277 

Φυσίγγια, πετρελαιοπηγών 

1.3 0 

Ε 113 

- 


0327 

Φυσίννια πα όπλα, άσφαιρα η 
Φυσίτ'/ια. αικοών όπλων, άσφαιρα 

1.3 0 

Ε 112 

13 


0417 

Φυσίγνια νια όπλα, αδρανή 
βλήματα ή Φυσίννια. ιιικοών 
όπλων 

1.3 0 

Ε 112 

13 


0437 

Πύραυλοι με διαρροή γόμωσης 

1.3 0 

Ε 146 

- 


0447 

Δογεία. καύσιμων, κενά, γωρίς 
ενγυτή 

1.3 0 

Ε 116 

- 


0470 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο.^ 

1.3 0 

Ε 103 

- 

28° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.3Ρ 

1.3 Ρ 




(επιφυλασσόμενο) 





ι 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9219 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

29° 


§ί2§1 




0305 

Πυοίτιδα ανάφλεξης 


Ε 20 

55 


0478 


ι.3 α 

Ε 103 

“ 

ο.» 

ο 

0 

ΕΙΔΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.30 





0010 

Πυοοααγικά. εαπσπστικά ιιε ή 
χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 

1.3 0 

Ε 102 

13,48, 49 



προωθητικής γόμωσης 


0016 

Πυοοααγικά, καπνού οε ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.3 0 

Ε 102 

13,48,49 


0019 

Πυοοααγικά. δακουνόνα οε ρήγμα, 
διαρροή γόμωσης ή προωθητικής 
γόμωσης 

1.3 Ο 

Ε 102 

13,48, 49 


0050 

Φυσίννια. ανάφλεξης 

1.3 Ο 

Ε 115 



0054 

Φυσίνηα. σηματοδότησης 

1.3 0 

Ε 115 

- 


0092 

Φωτοβολίδες, επιφάνειας 

1.3 0 

Ε 133 



0093 

Φωτοβολίδες, αέρα 

1.3 Ο 

Ε 133 

- 


0101 

Πυοοσωλιίνας. ακαοιακκ, αη^ 


Ε 135 



εκρηκτικός (ααίοΐαηαΐοΐι) 

1.3 Ο 



0195 

Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 

1.3 0 

Ε 150 

12 


0212 

Ανιννευτές νια πυοοααγικά 

1.3 0 

Ε 156 



0240 

Πύοαυλοι. Ιίηβ-ΐΙιΐΌΐνΐηζ 

1.3 Ο 

Ε 147 

- 


0254 

ΠυροααΥίκά. Φωτιστικά, αε ή 
χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 

1.3 0 

Ε 102 

13,48, 49 



προωθητικής γόμωσης 


0299 

Βόμβες, φωτιστικές 

1.3 0 

Ε 106 

49 


0315 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.3 0 

Ε 139 

- 


0316 

Πυροσωλήνες, ανάφλεξης 

1.3 0 

Ε 137 

38 


0318 

Βομβίδεε. τυιινασίων, γειρός ή 

1.3 0 

Ε 138 

- 



όπλου 





0319 

Εγγυτές. σωληνοειδείς 

1.3 0 

Ε 143 

- 


0335 

Πυοοτεγνύαατα 

1.3 0 

Ε 130 

37 


0424 

Βλήματα, αδρανή με ανιχνευτή 

1.3 0 

Ε 106 

» 

49 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/·έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 








9220 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2101 Κλήση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 


4 

5 

30° 

(συνεχ.) 

0430 

Είδη, πυροτεγνικά για τεγνικούς 
σκοπούς 

1.3 0 

Ε 134 

. 


0487 

Σηματοδότες. καπνού 

1.3 0 

Ε 150 

12 


0488 

Πυρο μαγικά, γυμνασίων 

1.3 Ο 

Ε 102 

13,48, 49 


0492 

Ση ματοδότες. σιδη ροδοο ιιικών 
νραμμών, εκρηκτικοί 

1.3 Ο 

Ε 151 

43, 44, 45 

31° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.3 Η 





0244 

Πυοοιιαγικά, εμπρηστικά, λευκού 
Φωσφόρου με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 

1.3 Η 

Ε 102 

13, 48, 49 


0246 

Πυρομαγικά, καπνού, λευκού 
Φωσφόρου με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 

1.3 Η 

Ε 102 

13,48,49 

32° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.31 





0247 

Πυοοααγικά, εμπρηστικά, υγρά ή 
σε μορφή τζελ, με ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 

1.3 1 

Ε 102 

13,48, 49 


0396 

Κινητήρες πυραύλων, υγρών 
καυσίμων 

1.3 ] 

Ε 103 

- 


0450 

Τορπίλες, υγρών καυσίμων, αε 
αδρανή κεφαλή 

1.31 ! 

Ε 146 

- 

33° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.3Ε 





0359 

Ύλες, εκρηκτικές, ε.α.ο. 27 

1.3 Ε 

Ε 103 

- 

34° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ ΙΞΕ 





0249 

Συσκευές, ενεργοποιημένες με 
νερό με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.3 Ε 

Ε 123 

35,49 


0250 

Κινητήρες πυραύλων με 
υπεργολικά υγρά, με ή γωρίς 
διαρροή γόμωσης 

1.3 Ε 

Ε 149 

42,50 


0356 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 

1.3 Ε 

Ε 103 

- 

35° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Β 





0255 

Πυροκροτητές, ηλεκτρικοί για 
ανατινάξεις ! 

1.4 Β 

Ε 104 

- 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε ττεριθωρισχό 2100 (3)]. 








ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9221 


2101 Κλάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 


4 

5 

35° 

0257 Πυροσωλήνες εκρηκτικοί 

1.4 Β 

Ε 137 

38 

(συνεχ.) 

0267 Πυροκροτητές ότι ηλεκτρικοί, για 
ανατινάξεις 

1.4 Β 

Ε 105 

21,22, 24 


, ">Ι 

0350 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο ~ 

1.4 Β 

Ε 103 

' 


0361 Συνδεσμολονίεε πυοοκοοτητών. 

1.4 Β 

Ε 105 Α 



όγι ηλεκτρικοί, για ανατινάξεις 



0365 Πυοοκοοτητέε νια τυοοααγικά 

1.4 Β 

Ε 128 

23,36 


0378 Εγγυτές τύπου κανιτυλλίου 

1.4 Β 

Ε 142 

41 


0383 Εξαρτήματα. γραμμών 

1.4 Β 

Ε 103 



εκρηκτικών, ε.α.ο. * 


36° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.40 

0407 Τετραζολ-1-οξικό οξύ 

1.4 0 

Ε 25 



0448 5-Μεοκαπτοτετρα£ολ-1 -οξικό οξύ 

1.4 0 

Ε 25 

- 


0470 Ύλεο. εκρηκτικέε. ε.α.ο.' 

1.4 0 

1 

Ε 103 


37° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 

0776 Φυσίνηα. συσκευών ισχύος 

1.4 0 

Ε 114 

- 


0278 Φυσίννια. πετρελαιοπηγών 

1.4 0 

Ε 113 

- 


0338 Φυσίγγια νια όπλα, άσοαιρα ή 

ωυσίγγια. ιιικοών όπλων. άσ<ραιρα 

1.4 0 

Ε 112 

13 


0330 Φυσίγγια νια όπλα, αδρανή 





Βλήιιατα ή φυσίγγια, μικρών 
όπλων 

1.4 0 

Ε 112 

13 


0351 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο^' 

1.4 0 

Ε 103 

■ 


0370 Θύκεε. Φυσιγγίων, κενέε αε εγγυτή 

1.4 0 

1.4 0 

Ε 116 

Ε 146 



0438 Πύοαυλοι με διαρροή γόμωσης 

- 


0446 Λονεία. καύσιμων, κενά, νωρίς 

1.4 0 

Ε 116 

„ 


εγγυτή 

8, 10 


0491 Γ οαώσεκ ποοωθητικές 

1.4 0 

Ε 158 

Ο 

00 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.4Ώ 

0480 Ύλεε. εκοηκτικέε. ε.α.ο, 27 

1.4 Ό 

Ε 103 

- 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/±πε. περιθωριακό 2100 (3)]. 


9222 


2101 
(συνεχ.) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (Τ ΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση 1 


I 

2 

3 

4 

5 

39° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΓΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ Ι.4Ω 

0104 Καλώδια (πυροσωλήνα^ 

εκρηκτικά, ήπιου αποτελέσματος. 

1.4 0 

Ε 125 

34 

32, 57 

Λ 

33 


με μεταλλική επένδυση 

0222. Γοαώσεκ. ιιοοωοποιη μενεΓ 

1.4 Ό 

Ε 121 


εύκαμπτε^ ευθύγραιηΐΓΓ 

0289 Καλώδια εκρηκτικά. ευκτφπτηί 

1.4 ϋ 

Ε 124 


0344 Βλήματα με εκρηκτική γόμωση 

1.4 Ο 

Ε 106 

49 


0347 Βλήματα με διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης εξώθησης 

1.4 Ο 

Ε 106 

49 


0352 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο 1 

1.4 0 

Ε 103 



0120 Κεφαλέε. πυραύλου, με διαρρήκτη 
η διαρροή γόμωσης εξώθησης 

ί 

1.4 0 

Ε 106 

49 


0410 Πυροσωλήνεε. εκρηκτικοί, με 
προστατευτικά χαρακτηριστικά 

1.4 Ό 

Ε 137 



0440 Γομώσεκ, αοοωοποιημένεε. 

εαπορικέε. χωρίε πυροκροτητή 

\ΑΌ 

Ε 120 

38 ί 

30,31 


0444 Γομώσειε. εκρηκτικέε. εαποοικέε 
χωρίς πυροκροτητή 

\ΑΏ 

Ε 156 



Μ52 Γομώσειε. εκρηκτικές. υε 
πλαστικούς συνδέσμους 

1.4 Ό 

Ε 157 


τ 

0494 Αεριωθούμενα διεισδυτικά όπλα, 
νομωαένα πετρελαιοπηγών νωσ.ν 
πυροκροτητή 

1.4 0 

Ε 140 

| 

Ο 

ο 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ε 

ΜΙ2 Φυσίγνια νια όπλα, με εκρηκ-πνή 
γόμωση 

1.4 Ε 

Ε 112 

---ί 

13 


0471 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 2 

1.4 Ε 

Ε 103 

- 

41° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1,4Ρ 

0348 Φυσίγνια νια όπλα, αε εκρηκτική 
γόμωση 

1.4 Ρ 

Ε 112 

13 


03.Ζ1 Κεφάλες πυοαύλου. με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης 

1.4 Ρ 

Ε 106 

49 


0427 Βλήματα, με διαρρήκτη ή διαρρηή 
γόμωσης 

1.4 Ρ 

Ε 106 

49 


2472 Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο. 1. 

1.4 Ρ 

Ε 103 

- 


2 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β/±τζε περιθωριακό 2100 (3)]. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9223 


2101 ΚΧάση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

42° 






0485 

Ύλεε. εκοηκτικέο. ε.α.ο. ν 

1.4 0 

Ε 103 

- 

43° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.40 





0066 

Καλώδια ανάφλεξης 

1.4 0 

Ε 126 

- 


0103 

Πυοοσωλύνας ανάφλεξης, 
σωληνοειδής, με μεταλλική 

1.4 0 

Ε 135 




επένδυση 





0191 

^υσκευέε σηαατοδότπστκ. γειρόε 

1.4 0 

Ε 150 | 

12 


0197 

Σηματοδότες. καπνού 

1.4 0 

Ε 150 

12 


0297 

Πυοοααηκά. φωτιστικά, με ή 
χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 

1.4 0 

Ε 102 

13,48, 49 



προωθητικής γόμωσης 


0300 

Πυοοαανικά. εμπρηστικά αε ή 
χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 

1.4 0 

Ε 102 

13,48, 49 



προωθητικής γόμωσης 


0301 

Πυοοααηκά. δακρυγόνα, με 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 

1.4 0 

Ε 102 

13,48,49 



προωθητικής γόμωσης 


0303 

Πυοοααηκά. καπνού με ή χωρίς 
ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή 
προωθητικής γόμωσης 

1.4 0 

Ε 102 

13,48, 49 


0306 

Ανιννευτές νια πυροααγικά 

1.4 0 

Ε 156 

“ 


0312 

Φυσίγγια, σηματοδότησης 

1.4 0 

Ε 115 

- 


0317 

Πυροσωλήνες ανάφλεξης 

1.4 0 

Ε 137 

38 


0320 

Ενγυτές. σωληνοειδείς 

1.4 0 

Ε 143 

■ 


0325 

Αναφλεκτικά συστήιιατα 

1.4 0 

Ε 141 

- 


0336 

Πυροτεγνήαατα 

1.4 0 

Ε 130 

I 

37 


0353 

Είδη, εκρηκτικά. ε.α.ο. 2/ 

1.4 0 

Ε 103 

- 


0362 

Πυροιιανικά. γυμνασίων 

1.4 0 

Ε 102 

13,48,49 


0363 

Πυοοπαγικά. δοκιμαστικά 

1.4 0 

Ε 102 

13,48, 49 


0403 

Φωτοβολίδεε. αέρα 

1.4 0 

Ε 133 

" 


0425 

Βλήαατα, αδρανή με ανιχνευτή 

1.4 0 

Ε 106 

49 


0431 

Ρίδη 1 πυοοτεηακά για τεχπκούς 
σκοπούς 

1.4 0 

| Ε 134 

- 


ι 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β2έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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2101 Κλάση 1 

(οτυνεχ.) 


1 

2 

3 

4 

5 

43° 

(συνεχ.) 

0435 

Βλήματα αε διαρρήκτη ή διαρροή 
γόμωσης εξώθησης 

1.4 0 

Ε 106 

- 


0452 

Βομβίδες. γυμνασίων. γειοός ή - 
όπλου 

1.40 

Ε 138 

- 


0453 

Πύραυλου σγηματισμού γραμμής 

1.4 0 

Ε 147 

- 


0493 

Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γραμμών. εκρηκτικοί 

1.4 0 

Ε 151 

43,44, 45 

44° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.4Ε 
(επιφυλασσόμενο) 

1.4 Ε 



45° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4Ε 
(επιφυλασσόμενο) 

1.4 Ε 



46° 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.4$ 





0481 

Ύλες, εκοηκτικές. ε.α.ο. 27 

1.4$ 

Ε 103 

- 






47° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.4$ 





0012 

Φυσίγνια για όπλα, αδρανή 
βλήματα ή Φυσίγγια. μικρών 
όπλων 

1.4$ 

Ε 112 

13 


0014 

Φυσίγγια για όπλα. άσΦαιοα ή 
Φυσίγγια, μικοών όπλων. άσφαιρα 

1.4$ 

Ε 112 

13 


0044 

Ενγυτές. τύπου καψυλλίου 

1.4$ 

Ε 142 

41 


0055 

Θήκες φυσιγγίων. κενές. αε ενγυτή 

1.4$ 

Ε 116 

- 


0070 

Κοπτήρες καλωδίων, εκρηκτικοί 

1.4$ 

Ε 127 

- 


0105 

Πυροσωλήνας ασφαλείας 

1.4$ 

Ε 136 

32, 49 


ΟΠΟ 

Βομβίδες. γυμνασίων, γειρόςή 
όπλου 

1.4$ 

Ε 138 



0131 

Αναπτήρες, πυροσωλήνων 

1.4$ 

Ε 141 

- 


0173 

Συσκευές απελευθέρωσης, 
εκρηκτικές 

1.4$ 

Ε 145 



0174 

Στελέγη. εκρηκτικά 

1.4 $ 

Ε 145 

* 


0193 

Σηματοδότες, σιδηροδρομικών 
γραμμών, εκρηκτικοί 

1.4 $ 

Ε 151 

43, 44, 45 


0323 

Φυσίγγια, συσκευών ιστύος 

1.4$ 

Ε 114 

- 


0337 

Πυροτεγνήματα 

1.4$ 

Ε 103 

- 


I 


Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [βλέπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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2101 ΚλΛση 1 

(συνεχ.) 


1 

2 


4 

5 

47° 

0345 

Βλήματα, αδρανή, με ανιχνευτή 

1.4 5 

Ε 106 

49 

(συνεχ.) 

0349 

Είδη, εκρηκτικά, ε.α.ο* 

1.4 5 

Ε 103 

- 


0366 

Πυροκροτητές για πυροιιαχικά 

1.4 δ 

Ε 128 

23,36 


0367 

Πυροσωλήνες. εκρηκτικοί 

1.4 5 

Ε 137 

38 


0368 

Πυροσωλήνες ανάφλεξης 

1.4$ 

| 

Ε 137 

38 


0373 

Συσκευές σηματοδότησης, χειρός 

1.4 5 

Ε 150 

12 


0376 

Εγγυτές. σωληνοειδείς 

1.4 5 

Ε 143 

- 


0384 

Εξαρτήματα, γραμμών 
εκρηκτικών, ε.α.ο." 

1.4 5 

Ε 103 

- 


0404 

Φωτοβολίδες^ αέρα 

1.4 5 

Ε 133 

I 


0405 

Φυσίννια σηματοδότησης 

1.4 5 

Ε 115 



0432 

Είδη, πυοοτεγνικά για τεχνικούς 
σκοπούς 

1.4 5 

Ε 134 

- 


0441 

Γομώσεις. μοοΦοποιημένες, 
εμπορικές, χωρίς πυροκροτητή 

1.4 5 

Ε 120 

30,31 


0445 

Γομώσεις. εκρηκτικές, εμπορικές, 
χωρίς πυροκροτητή 

1.4 5 

Ε 156 



0454 

Αναφλεκτικά συστήματα 

1.4 5 

Ε 141 



0455 

Πυοοκοοτητέε. όπ ηλεκτρικοί, για 

1.4 5 

Ε 105 

21, 22, 24 



ανατινάξεις 



0456 

Πυροκροτητές, ηλεκτρικοί, για 

1.4 5 

Ε 104 

■ 


ανατινάξεις 





0460 

Γοιιώσεκ. εκοηκτικές,αε 
πλαστικούς συνδέσμους 

1.4 5 

Ε 157 


Ο 

οο 

■σ 

ΥΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ 1.50 





0331 

Εκρηκτικά, για ανατινάξεις, τύπου 

Β 

1.5 Ω 

Ε 8/9 

* 


0332 

Εκρηκτικά, για ανατινάξεις, τύπου 

Ε 

1.5 Ω 

Ε 12 

- 


0482 

Ύλες, εκρηκτικές, πολύ λίγο 
ευαίσθητες, ε.α.ο. ^ 

1.5 Ω 

Ε 103 

- 

49° 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.5Ω 





(επιφυλασσόμενο) 

1.5 Ω 



ο 

ο 

'/Ί 

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 1.6Ν 





0486 

Είδη, εκρηκτικά, εάαιοετικά ιιικρήε 





ευαισθησίας (είδη ΕΕΙ) 

1.6 Ν 

Ε 106 

49 

51° 

Κενέο συσκευασίες, ακαθάριστες 

- 

* 



1 Μεταφορά μόνον με την έγκριση της αρμόδιας αρχής [β'-έπε περιθωριακό 2100 (3)]. 
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Κλάση 1 

2. Όροι μεταφοράς 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκενασίας 

2102 (1) Οι εξωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Προσθήκης Α.5. 

(2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2100 (5) και 3511, συσκευασίες της ομάδας 
συσκευασίας II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα Μ Υ" ή Μ Χ" θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ύλες και 
είδη της Κλάσης 1. 

(3) Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (2), θα πρέπει να ισχύουν για τα μέρη των συσκευασιών 
που είναι σε άμεση επαφή με το περιεχόμενο. 

(4) Καρφιά, συνδετήρες και άλλα μέσα κλεισίματος κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν έχουν 
προστατευτική επικάλυψη δεν θα πρέπει να εισχωρούν στο εσωτερικό της εξωτερικής συσκευασίας εκτός 
εάν η εσωτερική συσκευασία προστατεύει επαρκώς τις εκρηκτικές ύλες και τα είδη έναντι της επαφής με το 
μέταλλο. 

(5) Η συσκευή κλεισίματος των δοχείων που περιέχουν υγρά εκρηκτικά θα πρέπει να εξασφαλίζει 
διπλή προστασία έναντι διαρροής. 

(6) Εσωτερικές συσκευασίες, εξαρτήματα και προστατευτικά υλικά και η θέση των εκρηκτικών υλών 
ή ειδών στα κόλα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε καμία επικίνδυνη μετακίνηση να μην μπορεί να συμβεί 
μέσα στα κόλα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(7) Εκεί που σημαντική εσωτερική πίεση είναι πιθανόν να αναπτυχθεί στα δοχεία, τέτοια δοχεία θα 
πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε έκρηξη να μην είναι δυνατή εξ αιτίας αύξησης στην εσωτερική 
πίεση από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια. 

(8) Τα προστατευτικά υλικά θα πρέπει να ταιριάζουν στη φύση του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, 
πρέπει να είναι απορροφητικά εάν το περιεχόμενο είναι υγρό ή μπορεί να αποβάλλει υγρό. 

2. Ειδικοί όροι συσκευασίας 

2103 (1) Ύλες και είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2101, 

Πίνακας 1, στήλες 4 και 5, και όπως τίθεται με λεπτομέρεια στις παραγράφους (5), Πίνακας 2 και (6), 
Πίνακας 3. 

(2) Εάν το σώμα των χαλύβδινων βαρελιών είναι διπλής ραφής, μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για 
την παρεμπόδιση της εισόδου των εκρηκτικών υλών μέσα στις εσοχές των ραφών. Η συσκευή κλεισίματος 
των χαλύβδινων ή αλουμινένιων βαρελιών θα πρέπει να περΛαμβάνει μία κατάλληλη φλάντζα. Εάν η 
συσκευή κλεισίματος περιλαμβάνει έναν σπειρωτό κοχλία, η είσοδος των εκρηκτικών υλών μέσα στον 
σπειρωτό κοχλία δεν θα πρέπει να είναι δυνατή. 

(3) Εάν κιβώτια με μεταλλική επένδυση χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία εκρηκτικών υλών, αυτά 
τα κιβώτια θα πρέπει να είναι φτιαγμένα με τέτοιον τρόπο ώστε η μεταφερόμενη εκρηκτική ύλη να μην 
μπορεί να μπει μεταξύ της επένδυσης και των πλευρών ή τον πυθμένα του κιβωτίου. 

(4) Μόνον τσέρκια από σκληρό ξύλο θα πρέπει να επιτρέπονται για ξύλινα βαρέλια προοριζόμενα για 
τη μεταφορά εκρηκτικών υλών. 

(5) Πλαστικές συσκευασίες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην πρόκληση ή την συσσώρευση αρκετού 
στατικού ηλεκτρισμού ώστε μία αποφόρτιση να μπορούσε να προκαλέσει στο συσκευασμένο εκρηκτικό 
ανάφλεξη ή στο συσκευασμένο είδος λειτουργία. 
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2103 

(συνέχ.) 


Κλάση 1 


(6) Πίνακας: Μέθοδοι συακευασίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις μεθόδους συσκευασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις διάφορες ύ/χς 

και είδη, βλέπε περιθωριακό 2101, Πίνακα 1, στήλη 4. 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 1 

(3) 

0ϊ) 

Όχι απαραίτητες 

Σάκοι 

χαρτί, 

πλαστικό 

Φύλλα 

πλαστικό 

Σάκοι 

χαρτί, πολλαπλών τοιχωιιάτων, αδιάβροχο 
(3Μ2) 

ύφασμα, αδιαπέραστο (5Ε2) 
ύφασμα, αδιάβροχο (5Ε3) 
πλεγμένο πλαστικό, αδιαπέραστο (5Η2) 
πλεγμένο πλαστικό, αδιάβροχο (5Η3) 
πλαστικό φιλμ (5Η4) 

Βαρέλια, ξύλινα 
μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (4Ό) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 

Ε 2 

Δοχεία 

Βαρέλια, ξύλινα 


μέταλλο 

μετακινούμενης κεφαλής (202) 


χαρτί 

Κιβώτια 


πλαστικό 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (4ϋ) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 


Φύλλα 

Βαρέλια 


πλαστικό 

φάϊμπερ(10) , 


Σάκοι 

χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων, 

αδιάβροχο 

πλεγμένο πλαστικό 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφάτης (1Α2) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπλέον, για το 0219 της 4° 

(Τοινιτρορεζορσινό/-η) πλχζστικά βαρέλια, 
μετακινούμενης κεφαλές (1Η2) 

Ε 4 


Βαρέλια, ξύλινα 

(») 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μετακινούμενης κεφαλής (202) 


μέταλλο 

Κιβώτια 


χαρτί 

πλαστικό 

φύλλο φάϊμπερ (40) 


φυσικό ξύλο, αδιαπέραστων τοιχωμάτων 


ύφασμα 

(402) 


επενδεδυμένο με καουτσούκ 

κόντρα πλακέ (4ρ) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 

(1>) 


Βαρέλια 

αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) 
φάϊμπερ (10) 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής 1Α2, 
(αδιαπέραστο) 

Ε 5 

Σάκοι 

Κιβώτια 

πλαστικό 

φύλλο φάϊμπερ (40) 


Φύλλα 

φυσικό ξύλο, αδιαπέραστων τοιχωμάτων 


χαρτί, ΙοήΛ, 

(402) 


χαρτί, κερωμένο 

κόντρα πλακέ (4ρ) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
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(συνέχ.) 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασΐες 

Εξωτερικές συσκευασΐες 

Ε 6 
(*) 

Νωπέε ύλε^ 



1. Σάκοι 
πλαστικό 
ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Βαρέλια, ξύλινα 
μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Κιβώτια | 

φύλλο φάϊμπερ (40) | 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (4ϋ) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ! 

Βαρέλια ; 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) | 

φάϊμπερ (10) ~ 1 

| 


2. Σάκοι 

καουτσούκ 

ύφασμα 

ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Βαρέλια, ξύλινα | 

μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Βαρέλια 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 
φάϊμπερ (10) ί 


Ενδιάμεσες: για (α)2 

1 

1 


Σάκοι 

καουτσούκ 

ύφασμα, επενδεδυμένο με 
καουτσούκ 
πλαστικό 

1 

! 

I 

α>) 

Απευαισθητοποιημενες ύλες 

ί 


Ομοίως όπως για νωπές ύλες εκτός του ότι οποιαδήποτε κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ 
μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εσωτερική συσκευασία και οποιοιδήποτε σάκοι από ί 
ύφασμα ως ενδιάμεση συσκευασία. | 

Ε 8 

Δοχεία 

αδιάβροχο υλικό 

Φύλλα 

αδιάβροχα 

Βαρέλια, ξύλινα | 

μετακινούμενης κεφαλής (202) ! 

Κιβώτια I 

κόντρα πλακέ (4ϋ) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας(4Α) ; 

αλουμίνιο (4Β) 

πλαστικό, στερεό (4Η2) 1 

Βαρέλια | 

φάϊμπερ (10) 1 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 
αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (IΒ2) 
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2103 

(συνέχ.) 


Κλάση 1 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 9 

Σάκοι 

ανθεκτικοί στο λάδι 

Φύλλα 

πλαστικό 

Μπιτόνια 

μέταλλο 

Σάκοι 

χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων, αδιάβροχο 
(5Μ2) 

ύφασμα, αδιαπέραστο (5Ε2) 
ύφασμα, αδιάβροχο (5Ε3) 
πλεγμένο πλαστικό, χωρίς εσωτερική 
επένδυση ή 

επικάλυψη (5Η1) 

πλεγμένο πλαστικό, αδιάβροχο (5Η3) 
πλεγμένο πλαστικό, αδιαπέραστο (5Η2) 
πλαστικό φιλμ (5Η4) 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σάκοι σε πλεγμένο 
πλαστικό (5Η2) ή (5Η3), ή σάκοι σε ιύ.αστικό 
φιλμ (5Η4λ χρησιμοποιούνται , καμία εσωτερική 
συσκευασία όεν είναι απαραίτητη. 



Κιβώτια 

φύλλο φάιμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (40) 
κόντρα πλακέ (4Ε>) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 
φάιμπερ (10) 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 

Ε 10 

Σάκοι 

χαρτί, κερωμένο 

πλαστικό 

ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Φύλλα 

χαρτί, κερωμένο 

πλαστικό 

ύφασμα 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Βαρέλια, ξύλινα 
μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Ε 11 

Σάκοι 

χαρτί, κερωμένο 
πλαστικό 
ύφασμα 
ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Φύλλα 

χαρτί, κερωμένο 
πλαστικό 
ύφασμα 
ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Βαρέλια, ξύλινα 
μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Κιβώτια 

φύλλο φάιμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (4Ε>) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (10) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2103 Κλάση 1 

(συνέχ.) 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 12 

Σάκοι 

Σάκοι 


ανθεκτικοί στο λάδι 

χαρτί πολλαπλών τοιχωμάτων, αδιάβοονο 


Φύλλα 

(5Μ2) · · ; 


πλαστικό 

πλεγμένο πλαστικό, αδιαπέραστο (οΗ2) 
πλεγμένο πλαστικό, χωρίς εσωτερική 
επένδυση ή επικάλυψη (5Η1) 
πλεγμένο πλαστικό, αδιάβροχο (5Η3) ! 

| πλαστικό φιλμ (5Η4) ; 

ί ύφασμα, αδιαπέραστο (5Ε2) | 

1 ύοασμα. αδιάβροχο (5Ε3) ] 

: Κιβώτια 

* κόντρα πλακέ (4ϋ) 

! ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 

αλουμίνιο (4Β) | 

πλαστικό, στερεό (4Η2) ; 

Βαρέλια 

Φάϊμπερ (10) 


1 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (IΑ2) 
αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) 

1 

) 

1 

I 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σάκοι σε π/χγμένο \ 

Μαστικό >5Η2) ή (5Η3), ή σάκοι σε πλαστικό ί 
φιλμ (5Η4) χρησιμοποιούνται καμία εσωτερική 
σνσκευασία όεν είναι απαραίτιμη. 

Ε 13 



(3) 

Νωπές ύλες 

; 


Σάκοι 

Βαρέλια, ξύλινα - 1 


πλαστικό 

μετακινούμενης κεφαλής (202) : 


πλεγμένο πλαστικό 

Κιβώτια 1 


χαρτί πολλαπλών τοιχωμάτων. 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 


αδιάβροχο ; 


Φύλλα ! 

κόντρα πλακέ (40) 


πλαστικό ! 

ανασυσταμένο ξύλο(4Ρ) · 

0>) 


Βαρέλια 

Φάϊμπερ (10) 

Ξηρές ύλες 



Σάκοι ; 

Βαρέλια, ξύλινα 


χαρτί 

μετακινούμενης κεφαλής (202) 


πλαστικό 

Κιβώτια 


πλεγμένο πλαστικό 

φύλλο φάϊμπερ (40) 


χαρτί πολλαπλών τοιχωμάτων. 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 


αδιάβροχο 

κόντρα πλακέ (40) ί 


Κιβώτια | 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 


φύλλο φάϊμπερ ; 

Βαρέλια « 


Φύλλα | 

φάϊαπερ(ΙΟ) 


πλαστικό ; 

I 

Ε 14 

Σάκοι ' 

Βαρέλια, ξύλινα 


καουτσούκ ] 

μετακινούμενης κεφαλής (202) 


ύφασμα | 

Βαρέλια 


ύφασμα. 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2; 


επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Ενδιάιιεσες: 

Σάκοι 

καουτσούκ ! 

ύφασμα, ί 


επενδεδυμένο με καουτσούκ 

I 
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9231 


2103 

(βυνέχ.) 


Κλάση 1 


Μέθοδος 

1 

Εσωτερικές συσκευασιες I 

Εξωτερικές συσκευασιες 

Ε 15 
(2) 

'Οχι απαραίτητες 

I 

! 

Βαρέλια 

αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) 
χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 

(*) 

1 

ί 

Σάκοι 

χαρτί 

αδιάβροχο 

πλαστικό 

ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Φύλλα 

πλαστικό 

ύφασμα, 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

Βαρέλια, ξύλινα 
μετακινούμενης κεφαλής (2<22) 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (10) 

Ε 17 

Μπιτόνια 

μέταλλο 

Δοχεία 

γυαλί 

πλαστικό 

Κιβώτια 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Ε 18 

-----—-1 

Σάκοι 

χαρτί 

πλαστικό 

Φύλλα 

πλαστικό 

I 

| Βαρέλια, ςύ/ανα 

I μετακινούμενης κεφαλής (202) 

| Κιβώτια 

’ φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (10) 

| κόντρα πλακέ (10) 

Ι χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 

Ε 19 

0) 

Όχι απαραίτητες 

| 

ί Βαρέλια 

ί αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) 

| χάλυ βας, μετακινού μενης κεφαλής (1Α2) 

| πλαστικά, μετακινούμενης κεφαλής (1Η2) 

(*) 

Σάκοι 

πλαστικό 

Φύλλα 

πλαστικό 

I 

ί Βαρέλια, ξύλινα 

μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Κιβώτια _ 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (4Ε>) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (10) 
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2103 

(συνέχ.) 


Κλάση 1 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 20 

Δοχεία 

μέταλλο 

πλαστικό 

ξύλινο 

φύλλο φάϊμπερ 

| Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
αλουμίνιο (4Β) 

πλαστικό, στερεό (4Η2) 1 

κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (ΙΟ) 

Ε 21 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 

Μπιτόνια 

μέταλλο 

Δοχεία 

χαρτύ 

αδιάβροχο 

πλαστικό, όχι υποκείμενο στην 
πρόκληση στατικού ηλεκτρισμού 
από περιεχόμενες ύλες 

Κιβώτια 

φυσικό Ξύλο, αδιαπέραστων τοιχωαάτων 
(402) 

κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

1 

Ε 22 

00 

Σάκοι 
χαρτί, λτείτ 
πλαστικό 
ύφασμα 
ύφασμα. 

επενδεδυμένο με καουτσούκ 

1 

| 

I 

Βαρέλια, ξύλινα 
μετακινούμενης κεφαλής (202) 

Κιβώτια 

κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
ουσικό ξύλο, κοινό (401) 
φυσικό ξύλο, αδιαπέραστο (402) 
χάλυβας (4Α) 

Βαρέλια 
φάϊαπερ (10) 
κόντρα πλακέ (10) 

0» 

(ο) 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μέταλλο 

πλαστικό 

| 

Όχι απαραίτητες ] 

! 

| 

I 

ι 

1 

1 

1 

Κιβώτια 

ούλλο Φάϊμπερ (40) 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

φυσικό ούλο, αδιαπέραστων τοιχωαάτων 

(402) 

κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

χάλυβας (4Α) < 

Βαρέλια ] 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (! Α2) 1 

Φάϊμπερ (10) 
κόντρα πλακέ (1Ώ) 

Μπιτόνια 

χάλυβας, μη-μετακινούμενης κεφαλής (3 Α1) 
χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (3Α2) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2103 Κλάση 1 

(συνέχ.) 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

1 

Εςωτερικες συσκευασίες ; 

Ε 104 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
χαρτί 
πλαστικό 

Κιβώτια | 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

φυσυίό ξύλο, κοινό (401) | 

χάλυβας (4Α) 

κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ε) 

αλουμίνιο (4Β) 

Ε 105 

Δοχεία 

| φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 

Ενδιάιιεσεε 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 
ξύλινες 

; Κιβώτια ί 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) ί 

κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ί 

αλουμίνιο (4Β) 

ί 

I 

Ε 105Α 

Σάκοι 

χαρτί 

πλαστικό 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

Κιβώτια ! 

φύλλο φάϊμπερ (40) ί 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) ; 

ϊ κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 

Ε 106 

Όχι απαραίτητες 

Κιβώτια 

κόντρα πλακέ (40) ΐ 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) ! 

χάλυβας(4Α) 

αλουμίνιο (4Β) 

πλαστικό, στερεό (4Η2) ί 

Βαρέλια | 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 

Ε 107 

( 3 ) 

Ενισχυτές που είναι επεξεργασμένα είόι 
μέταλλο, πλαστικό ή φύλλο φάϊμπερ πο 
από ένα εκρηκτικό με πλαστικούς συνδι 

Όχι απαραίτητες 

1 

1 

1 

I 

Γ} αποτελούμενα από κλειστά δοχεία από 
υ περιέχουν 1 ένα εκρηκτικό, ή αποτελούμενα 
Ξσμους. 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) ; 

κόντρα πλακέ (40) ’ 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ; 

χάλυβας(4Α) < 

αλουμίνιο (4Β) | 
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2103 

(<τυνέχ.) 


Κλάση 1 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 107 
(συνεχ.) 

(Μ 

Άχρηστοι ή πεπιεσμένοι ενισχυτές σε σι 
άκρη. 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μέταλλο 

πλαστικό 

Φύλλα 

πλαστικό 

χαρτί ___1 

ολήνες ή κάψουλες χωρίς κλεισίματα στην 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) | 

χάλυβας (4Α) | 

αλουμίνιο (4Β) I 

Ε 108 

Διαχωριστικά τμήματα 
στην εξωτερική συσκευασία ι 

Δοχεία 
μέταλλο 
πλαστικό 

ξύλινα ί 

Κιβώτια , | 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) ; 

χάλυβας (4Α) | 

κόντρα πλακέ (40) | 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) | 

αλουμίνιο (4Β) 1 

Ε 109 

Δοχεία 

μέταλλο 

πλαστικό 

ξύλινα 

χαρτί 

φύλλο φάϊμπερ 

Κιβώτια _ 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) ί 

χάλυβας (4Α) | 

κόντρα πλακέ (40) ; 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) | 

αλουμίνιο (4Β) 

Ε 112 

Όχι απαραίτητες ! Κιβώτια , 

Λ | φυ/*Αθ φαιμπερ (40) 

| κόντρα πλακέ (40) 

; ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

| φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

| χάλυβας (4Α) 
ί αλουμίνιο (4Β) 

! πλαστικό, στερεό (4Η2) | 

Βαρέλια . . . ,, . ! 

I χάλυβας μετακινούμενης κεφαλής ν I Α_; ί 

Ε 113 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

πλαστικό 

μέταλλο 

Κιβώτια ! 

Φύλλο φάϊμπερ (40) : 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
ι κόντρα πλακέ (4 Ό) \ 

' ανασυσταιιένο ξύλο (4Ρ) | 

I φυσικό ξύλο, ιιε αδιαπέραστα τοιχώματα 

! (402) “ 

χάλυβαε (4Α) 

Ε 114 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
πλαστικό 
ξύλινα 
μέταλλο 

Κιβώτια | 

κόντρα πλακέ (4Ε>) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) , 

φύλλο φάϊμπερ (40) | 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) > 

χάλυβας(4Α) | 

αλουμίνιο (4Β) 

φυσικό ξύλο, με αδιαπέραστα τοιχώματα , 

(402) ' 

ί Βαρέλια , . Α ->* 

! χάλυβας, μετακινούμενης κεφάτης (IΑ-) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2103 Κλάση 1 

(συνέχ.) 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 115 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 
ξύλινα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για είδη των 43°, 

Αριθμ. 0312 και 47°, Αριθμ. 0405, 
δοχεία, από χαρτί &αβ, μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιούνται 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 
τεταμένο πλαστικό (4Η1) 
πλαστικό, στερεό (4Η2) 

Ε 116 

Διαχωριστικά τμήματα 
στην εξωτερική συσκευασία 

Κιβώτια 

Φύλλο φάϊμπερ 

πλαστικό 

ξύλινο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρές θήκες, 
ίφυσίν/ια), σάκοι ις/μχπικοι ή από 
ύφασμα μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) : 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

χάλυβας (4Α) 

κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

αλουμίνιο (4Β) \ 

Ε 117 

! 

Όχι απαραίτητες 

1 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 

Ε 119 

Όχι απαραίτητες ι 

1 

| 

1 Κιβώτια 1 

φυσικό ξύλο, αδιαπέραστων τοιχωμάτων | 

(402) 

κόντρα πλακέ (40) 
ί ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
χάλυβας (4Α) 
αλουμίνιο (4Β) 

φύλλο φάϊμπερ (40) ; 

πλαστικό, στερεό (4Η2) 1 

Βαρέλια 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 
αλου αίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β 2) 

ί ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για γομώσεις σε θήκες, κιβώτια 
σε φυσικό ξύλο . κοινό (4(31). μπορούν επίσης | 

; να χρησιμοποιούνται. 

Ε 120 

Διαχωριστικά τμήματα 
στην εξωτερική συσκευασία 

Σωλήνες 

φύλλο φάϊμπερ ή ισοδύναμο 
υλικό 

1 Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) : 
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2103 

(συνέχ.) 


Κλάση 1 


Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 121 

Όχι απαραίτητες 

Κιβώτια 

κόντρα πλακέ (4Ε>) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 

αλουμίνιο (4Β) | 

Βαρέλια 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 
όλου μίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1 Β2) 

Ε 122 

| 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 
ξύλινα 

Κιβώτια 

κόντρα πλακέ (40) 
ανασοσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
αλουμίνιο (4Β) 

— 

Ε 123 

Λιαχωριστικά τμήματα στην 
εξωτερική συσκευασία 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μέταλλο 

πλαστικό 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) με | 

μεταλλική επένδυση _ | 

κόντρα πλακέ (40) με μεταλλική επένδυση | 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) με μεταλλική | 

επένδυση ! 

χάλυβας (4Α) 

αλουμίνιο (4Β) 1 

τεταμένο πλαστικό (4Η1) | 

Ε 124 

Καρούλια 

Δοχεία^ 

μέταλλο 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

αλουμίνιο (4Β) ! 

Βαρέλια 

Φάϊμπερ (10) 

| χάλυβας, μετακινούμενης κεφα/ης (. 1Α- 
, αλουαίνιο. αετακινούμενης κεφαλής (1Β2) | 

λ._1-1---——-- ” 

1 

Ε 125 

Σάκοι 

πλαστικό 

Καρούλια 

Φύλλα 
χαρτί 1α*&ίτ 
πλαστικό 

Κιβώτια | 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) \ 

κόντρα πλακέ (4Ε>) | 

ανασυσταμένο ξύλο, (4Ρ) 1 

χάλυβας (4Α) 5 

αλουμίνιο (4Β) ! 

Βαρέλια . , (Λ ! 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφα/ης 1 1 Α-) , 

αλουαίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) ; 

Ε 126 

Καρούλια 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) | 

φυσικό ξύλο,, κοινό (401) ; 

! κόντρα πλακέ (40) | 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
χάλυβας (4Α) 
αλουμίνιο (4Β) 

Βαρέλια , + · ,λ \ 

χάλυ βας, μετακινούμενης κεφα/ης (1 Α-) | 

αλουαίνιο. αετακινούμενης κεφαλής (1Β2) ] 
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Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες | Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 127 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μέταλλο 

πλαστικό 

Κιβώτια ! 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) ! 

κόντρα πλακέ (40) | 

' ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ; 

χάλυβας (4Α) ] 

αλουμίνιο (4Β) | 

φύλλο φάϊμπερ (40) | 

Ε 128 

Κιβώτια με διαχωριστικά τμήματα 
φύλλο φάϊμπερ 
πλαστικό 
ξύλινα 

Δίσκοι με διαχωριστικά τμήματα 
φύλλο φάϊμπερ 
πλαστικό 
ξύλινοι 

Μπιτόνια με διαχωριστικά τμήματα 
μέταλλο 

| Κιβώτια ' 

! φυσικό ξύλο, κοινό (401) .! 

χάλυβας (4Α) ; 

κόντρα πλακέ (4ϋ) ! 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

| αλουμίνιο (4Β) 

| φύλλο φάϊμπερ (40) 

Ε 129 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
πλαστικό 

Φύλλα 

χαρτί 

Κιβώτια ; 

φύλλο φάϊμπερ (40) ? 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Βαρέλια 1 

οάϊμπερ (10) | 

Ε 130 

I 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

πλαστικό 

μέταλλο 

Φύλλα 

χαρτί 

ί 

1 

1 

ί 

Κιβώτια 1 

κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ; 

φύλλο φάϊμπερ (40) ; 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας*(4Α) | 

αλουμίνιο (4Β) ! 

τεταμένο πλαστικό (4Η1) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (10) 

πλαστικό, μετακινούμενης κεφαλής (1Η2) 
χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) ϊ 

αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) 

Ε 133 

Διαχωριστικά τμήματα στην 
εξωτερική συσκευασία 

Δοχεία 
μέταλλο 
πλαστικό 
φύλλο φάϊμπερ 

Φύλλα 
χαρτί, λτ^ίΐ 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
πλαστικό, στερεό (4Η2) 
αλουμίνιο (4Β) 
τεταμένο πλαστικό (4Η1) 

Βαρέλια 
φάϊμπερ (10) 

πλαστικό, μετακινούμενης κεφαλής (1 Η2) ί 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 
αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1 Β2) 
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Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

---1 

Εξωτερικές συσκευασίες \ 

Ε 134 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 
ξύλινα 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
κόντρα πλακέ (4Ό) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 

Βαρέλια / ^ 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 1 

αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) 

Ε 135 

Σάκοι 

πλαστικό 

Καρούλια 

Φύλλα 
χαρτί, λτείτ 
πλαστικό 

Κιβώτια | 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) ι 

κόντρα πλακέ (4Ό) ! 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

Ε 136 

Όχι απαραίτητες 

Κιβώτια 

κόντρα πλακέ (4Ε)) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

φύλλο φάϊμπερ (40) | 

I φυσικό ξύλο, κοινό (401) \ 

χάλυβας (4Α) · 

αλουμίνιο (4Β) 1 

πλαστικό, στερεό (4Η2) 

Βαρέλια ; 

φάϊμπερ (10) ! 

χάλυ βας, μετακινού μενη ς κεωαΛης (I Α_) I 

αλουμίνιο, μετακινούμενης κεφαλής (1Β2) ι 

Ε 137 

Διαχωριστικά τμήματα στην 
εξωτερική συσκευασία 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 
ξύλινα 

Δίσκοι 

πλαστικό 

ξύλινοι 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) ! 

■ κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 

φύλλο φάϊμπερ (40) | 

πλαστικό, στερεό (4Η2) : 

| 
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Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 138 

Όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή 
στη χώρα προέλευσης 

Κιβώτια ! 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 

κόντρα πλακέ (4ϋ) ; 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ; 

αλουμίνιο (4Β) ' 

πλαστικό, στερεό (4Η2) | 

Ε 139 

Δοχεία 

μέταλλο 

πλαστικό 

ξύλινα 

φύλλο φάϊμπερ 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

χάλυβας (4Α) ; 

κόντρα πλακέ (4ϋ) ; 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ε) 

αλουμίνιο (4Β) 

Βαρέλια 

χάλυβας, μετακινούμενης κεοαλής (I Αΐ' 

Ε 140 

Σάκοι 

αδιάβροχοι 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

χάλυβας (4Α) 

κόντρα πλακέ (40) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

αλουμίνιο (4Β) ! 

Ε 141 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μέταλλο ; 

ξύλινα ! 

Φύλλα 
χαρτί 

Δίσκοι 

πλαστικό 

Κιβώτια ί 

φύλλο φάϊμπερ (40) · 

φυσικό ξύλο, κοινό (40 ]) ; 

χάλυβας(4Α) 
κόντρα πλακέ (4ϋ) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 

Ε 142 

ι 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 
ξύλινα 

Μπιτόνια . ! 

μέταλλο 

Δίσκοι ι 

φύλλο φάϊμπερ 

πλαστικό | 

Κιβώτια ^ ί 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
ού/λ.ο Φάϊμπερ (40) 

κόντρα πλακέ (40) ; 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

αλουμίνιο (4Β) 1 

ί 


Ενδιάοεσες 

(όχι απαραίτητες με εσωτερικά 
κιβώτια αλλά υποχρεωτικές με 
δίσκους) 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 

1 
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Μέθοδος 

- ■ | I 

Εσωτερικές συσκευασίες 

-_—_-—-■—-1 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 143 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
ξύλινα 

Σωλήνες 
φύλλο φάϊμπερ 

Δίσκοι 

πλαστικό 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 

Ε 145 

. .*Τ 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

πλαστικό 

ξύλινα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για είδη της 47°, 

Αριθμ . 0Γ4, μετώλικά δοχεία 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται : 

Κιβώτια | 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) | 

κόντρα πλακέ (40) ! 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) | 

αλουμίνιο (4Β) | 

_____—-ί 

Ε 146 

Όχι απαραίτητες 

Όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή στη 
χώρα προέλευσης 

Ε 147 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 

I 

Κιβώτια | 

κόντρα πλακέ (40) ί 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
φύλλο φάϊμπερ (40) 1 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) ! 

Βαρέλια ι 

φάϊμπερ (10) ί 

Ε 149 

Όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή 
στη χώρα προέλευσης 

Κιβώτια _ ! 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

1 κόντρα πλακέ (4Ε>) 
ί ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

| πλαστικό, στερεό (4Η2) 

| χάλυβας (4Α) 

| αλουμίνιο (4Β) I 

Ε 150 

Κιβώτια 
φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 

Δοχεία^ 

μέταλλο 

πλαστικό 

Φύλλα 
χαρτί, Ισαίτ 

ΐ Κιβώτια | 

! φύλλο φάϊμπερ (40) - 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) . 

χάλυβας (4Α) ί 

κόντρα πλακέ (4Ε)) I 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) | 

αλουμίνιο (4Β) 
τεταμένο πλαστικό (4Η1) 

πλαστικό, στερεό (4Η2) * 

! Βαρέλια ! 

φάϊμπερ (10) . .. 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφα/.ης (1 Α_) 
αλουαίνιο. μετακινούμενης κεφαλής (1Β-) 
πλαστικό, μετακινούμενης κεφαλής (1Η2) 
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Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

Εξωτερικές συσκευασίες 

Ε 151 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 
μέταλλο 
πλαστικό 
ξύλινα 

Κιβώτια 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

Φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) 
κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 
αλουμίνιο (4Β) 

Βαρέλια 

φάϊμπερ (10) ! 

Ε 153 

I 

Φύλλα 

φύλλο φάϊμπερ 
συ ρ ρικνωμένο 

Σωλήνες 
φύλλο φάϊμπερ 

Ενδιάαεσεε: 

Δοχεία 

φύλλο φάϊμπερ 

μέταλλο 

πλαστικό 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 

χάλυβας (4Α) ’ 

κόντρα πλακέ (4ϋ) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

αλουαίνιο (4Β) | 

4 I 

! 

1 

! I 

ί ί 

Ε 156 

Διαχωριστικά τμήματα 
στην εξωτερική συσκευασΐα 

Σάκοι 1 

πλαστικό 

Κιβώτια | 

φύλλο φάϊμπερ 

Σωλήνες 1 

φύλλο φάϊμπερ ! 

πλαστικό 

μέταλλο ! 

Κιβώτια ι 

φύλλο φάϊμπερ (40) 
φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
χάλυβας (4Α) ! 

κόντρα πλακέ (40) 
ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) 

αλουμίνιο (4Β) ί 

ί 

Ε 157 

Όχι απαραίτητες 

I 

| 

Κιβώτια 

φυσικό ξύλο, κοινό (401) 
κόντρα πλακέ (4Ό) 

ανασυσταμένο ξύλο (4Ρ) ' 

χάλυβας(4Α) ! 

αλουμίνιο (4Β) ϊ 
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Μέθοδος 

Εσωτερικές συσκευασίες 

η _ 1 

Εςωτερικες συσκευασίες | 

Ε 158 


Κιβώτια 

(*) 

Σάκοι 

φύλλο φάϊμπερ (40) 

χαρτί. λταίί: 
πλαστικό 

φυσικό ςύλο. κοινό (40 ί) 


φυσικό τύλο. αδιαπέραστων τοιχωαάτων 


ύφασιια 

(402) ) 


ύφασμα. 

κόντρα πλακέ (4Ό) I 


επενδεδυαένο ιιε καουτσούκ 

ανασυσταμένο ςύλο (4Ρ) 1 

(Μ 

Δοχεία 

πλαστικό στερεό (4Η2) 

Βαρέλια ( _ ί 

χάλυβας, μετακινούμενης κεφαλής (1Α2) 
ωάϊμπερ (10) 

κόντρα πλακέ (10) [ 

I 

Φύλλο οάϊιιπερ 

Κιβώτια ; 


αέταλλο 

φύλλο φάϊμπερ (40) ; 


πλαστικό 

φυσικό ςύλο. κοινό (401) ; 

(0) 

ί 

φυσικό τύλο. αδιαπέραστων τοιχωμάτων 
(402) \ : 

κόντρα πλακε (40) ι 

ανασυσταμένο τύλο (4Ρ) | 

πλαστικό, στερεό (4Η2) ] 

| 

ί 

1 

1 

Σύνθετες συσκευασίες 

Λοχεία, πλαστικά, σε κιβώτιο από 
στερεό πλαστικό υλικό (6ΗΗ2) | 

Ε 159 

, 

Κιβώτια 

φυσικό ςύλο. κοινό (401) ! 

(Α) 

Λοχεία 

πλαστικό 


Ενδιάιιεσετ: 

κόντρα πλακέ (40) 1 

ανασυσταιιένο τύλο (4Ρ) ; 

| ί 


Σάκοι 



πλαστικοί σε δοχεία 

ι I 


μέταλλο 

1 

| 

<*» 

| 

Λοχεία 

ί Βαρέλια 

; χάλυβας, μετακινούμενης κεοαλής (1Α2) 

πλαστικό 


Ενδιάιιεσετ: 

1 αλουμίνιο, μετακινούμενης κεοαλής (1Β2) 

ί ; 


Βαρέλια 

1 ; 

ί 

μέταλλο 

1 
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(7) Πίνακας 3: Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας 


ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η: Για τις ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας που ισχύουν για τις διάφορες ύλες και 

είδη, βλέττε περιθωριακό 2101, Πίνακα I, στήλη 5. 


Νο. 

--------- -η 

Απαίτηση 

1 

Οι υδατοδιαλυτές ύλες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε αδιάβροχα δοχεία. 

2 

Τα κόλα πρέπει να είναι ελεύθερα μολύβδου. 

7 

Τα μεταλλικά βαρέλια πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε έκρηξη να μην είναι δυνατή λόγω 
αύξησης στην εσωτερική πίεση από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια. 

8 

Το εσωτερικό των ιιεταλλικών συσκευασιών θα πρέπει να είναι γαλβανισμένο, βαμμένο ή αλλιώς 
προστατευιιένο. Γυμνός χάλυβας δεν θα πρέπει να έρχεται σ’ επαφή με το προωθητικό. 

9 

Τα βαρέλια ή μπιτόνια από χάλυβα πρέπει να είναι φτιαγμένα χωρίς θυλάκια ή ρωγμές στις οποίες η 
ύλη θα μπορούσε να αποκλειστεί ή να παραμείνει. 

10 

Τα μεταλλικά δοχεία πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος έκρηξης, 
εξ αιτίας αύξησης στην εσωτερική πίεση από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια. 

11 

Οι εσωτερικές συσκευαστεί: πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές. 

12 

Τα εξωτερικά κιβώτια από φυσικό ξύλο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επικασσιτερωμένη 
επένδυση που έχει ένα ερμητικά κλειστό καπάκι. 

13 

Οι ανοιχτές άκρες των εσωτερικών συσκευασιών πρέπει να είναι εφοδιασμένες με επικαλυμμένα 
πώματα ή η εξωτερική συσκευασία πρέπει να είναι επικαλυμμένη. 

21 

Δεν μπορούν να συσκευάζονται περισσότερες από 10 εσωτερικές συσκευασίες σε μία ενδιάμεση 
συσκευασία. - 

22 

Οι εσωτερικές ή ενδιάμεσες συσκευασίες πρέπει να διαχωρίζονται από την εξωτερική συσκευασία 
με κενό τουλάχιστον 25 πυη με τη χρήση διαχωριστήρων (σανίδες) ή προστατευτικό υΛίκο, π.χ. 
πριονίδι. ___________1 

23 

Οι εσωτεριχές συσκευασίες πρέπει να διαχωρίζονται από την εξωτερική συσκευασία με κενό οχι 
μικοότεοο από 25 πιπι νεμάτο με προστατευτικό υλικό, π.χ. πριονίδι, ςυ/ιοβαμβακα. 

24 

Είδη σε μεταλλικές εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να ασφαλίζονται με προστατευτικό υκικο και 
στις δύο άκρες. ________ 

28 

Οι μεταλλικές εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να είναι επικαλυμμένες με προστατευτικό υ/ακο. 

30 

Οι μορφοποιημένες γομώσεις πρέπει να είναι έτσι συσκευασμένες ώστε να παρεμποδίζεται η επαφή 
μεταξύ τους. ___—- 

31 

Τα κωνικά κοιλώματα των μορφοποιημένων γομώσεων πρέπει να βλέπουν προς τα .μέσα κατα 
ζευγάρια ή ομάδες για την ελαχιστοποίηση της (προωθητικής) δράσης της μορφοποιημενης γόμωσης 
σε περίπτωση τυχαίας πυροδότησης. _____-_ 

32 

Εκτός εάν οι άκρες του είδους είναι σφραγισμένες, πλαστικοί σάκοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως εσωτερική συσκευασία. ___-_—_—- 

33 

Οι άκρες του εκρηκτικού καλωδίου πρέπει να σφραγίζονται και να δένονται σφιχτά. -1 

34 

Οι άκρες του εκρηκτικού καλωδίου πρέπει να σφραγίζονται. Τα κενά πρέπει να γεμίζονται με 
προστατευτικό υλικό. _________; 

35 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να σφραγίζονται έναντι της εισόδου νερού. ___ 

36 

Τα είδη πρέπει να προστατεύονται με προστατευτικό για την παρεμπόδιση οποιοσδήποτε επαφής 
μεταξύ τους. 1 
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2103 Κλαση 1 

(συνέχ.) 


Νο. 

Απαίτηση 

37 | 

I 

1 

Οι χοάνες Βειτούρι των πυραύλων (πυροτεχνήματα) πρεπει να είναι πωματισμένες και τα μέσα 
ανάολεόης πλήρωρ ποοστατευμένα. 

38 

Οι πυοοσωλήνε; θα πρέπει να διαχωρίζονται ο ένας από τον άλλο στην εσωτερική συσκευασια. 

41 

Οι εγχυτέ; πρέπει να συσκευάζονται με απορροφητικά των κρούσεων στρώματα από τσόχα, χαρτί ή 
πλαστικό -/ια την αποφυνή εεάπλωση; μέσα στην εςωτερική συσκευασια. 

42 

Οι εϊωτερικέε πλαστικές συσκευασίες θα πρέπει να ενισχύονται με μέταλλο στις γωνίες και τις 
ακαέζ. 

43 

Τα είδη πρέπει να διαχωρίζονται για την αποφυγή επαφής μεταξύ τους και να τηρούνται μακριά από 
τον πυθμένα, τα τοιχώματα και το καπάκι της εξωτερικής συσκευασίας, π.χ. με προστατευτικό 
υλικό. 

44 

Όπου τα είδη περιεχονται σε γεμιστήρες για εφοδιασμό σε αυτόματες μονάδες, ο γεμιστήρας μπορεί 
να αντικαταστήσει την εσωτερική συσκευασια υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται αρκετό 
προστατευτικό υλικό. 

45 ' 

Οι επικασσιτερωαένε; εσωτερικέ; συσκευασίες πρέπει να ασφαλίζονται. 

ι 46 

ΐ 

| 

Τα είδη πρέπει να τυλίγονται ένα-ένα σε συρρικνωμένα φύλλα οάϊμπερ η να εισάγονται σε σω/νήνε^ 
από φύλλο οάϊιιπερ. 

47 

Απορροφητικό προστατευτικό υλικό πρέπει να εισάγεται. 

48 

Μεγάλα είδη χωρίς προωθητική γόμωση και χωρίς μέσον ανάφλεξης ή πυροδότησης μπορούν να 
ιιεταφέρονται ασυσκεύαστα. 

49 

ί 

Μενά> α είδη χωρίο το αέσο πυοοδότηστκ τους ή με το μέσον πυροδότησης τους να περιέχει 
τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά, μπορούν να μεταφερονται 

1 ασυσκεύαστα. 


Μενάλα είδη γωοίο το ιιέσον ανάφλεόης τους μπορούν να μεταοέρονπαι ασυσκεύαστα. 

1 51 

Μενά/ α είδη απορούν να ιιεταφέρονται ασυσκεύαστα. 

53 ί Σάκοι, από πλεγαένο πλαστικό, αδιαπέραστοι (5Η2). απορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για ΤΝΤ 
! 1 σε νΐφάδε; ή ψηαένοι στην όηρη κατάσταση και με μέγιστο καθαρό βάρος 30 ανα κολο. 

55 ! Δεν απορεί να συσκευάζεται περισσότερο από 50 2 ύλης σε αία εσωτερική συσκευασια. 

! 5ύ ! Κιβώτια από Φύλλο ψάϊμπερ (40) θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται ως εξωτερική συσκευασια. 

57 

Επένδυση ή εσωτερική επικάλυψη απαιτείται για μεταλλικές εξωτερικές συσκευασίες (π.χ.. 4.Α. 4Β. 

1 Α" 1 1ΕΡ) Γ κτόο εάν κάποιο άλλο αέσον τέτοιο όπως η χρήση μίας εσωτερικής συσκευασια: η ενο·. 
ποοστατευτικού υλικού προστατεύει την εκρηκτική ύλη απο επαφή με την μεταλλική εςωτερική 
συσκευασια κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών μεταφοράς. 

58 

Τα πλαστικά δοχεία θα ποέπει να έχουν κλεισίματα βιδωτού πώματος ασφαλισμένα με ταινία και να 
είναι χωρητικότητα; όχι μεγαλύτερης από 5 λίτρα το καθένα. Κάθε δοχείο θα πρεπει να περιεχεται^ 
αέσα σε μία ενδιάμεση συσκευασια. Κάθε πλαστικός σάκος θα πρεπει να περιβάλλεται απ ο/ι&^α, 
πλευρέ; αε τουλάχιστον 50 γπγπ αη-καύσιμου απορροφητικού προστατευτικού υ/.ικου. Μετακ/ακα 
απιτόνια στο εέωτερικό κιβώτιο θα πρέπει επίσης να προστατεύονται το ενα απο το α/^ο σε ο/.ες τν. 
κατευθύνσεις. Το καθαρό βάρος του προωθητικού θα πρεπει να περιορίζεται σε ο0 λα για κάθε 

κόλο. _-_____ 

59 

Το ενδιάαεσο βαρέλι θα πρέπει να περιβάλλεται απ' όλες τις πλευρες με του/,αχιστον τΟ γππί μη- 
καύσιαου απορροφητικού προστατευτικού υλικού. Μία σύνθετη συσκευασια αποτεκουμενη απο ενα 
πλαστικό δοχείο σε ένα αεταλλικό βαρέλι μπορεί να χρησιμοποιείται αντί της εσωτερικής και 
! ενδιάμεσης συσκευασίας. Ο καθαρός όγκος του προωθητικού σε κάθε κολ,ο θα πρεπει να μην 
{ υπερβαίνει τα 120 λίτρα. __ 
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Κλάση 1 


3. Μικτή συσκευασία 

2104 (1) Ύλες και είδη που καλύπτονται από τον ίδιο χαρακτηριστικό αριθμό 2 , με την εξαίρεση των υλών και 
ειδών της Ομάδας Συμβατότητας Ε και των υλών και ειδών που είναι καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. 
καταχώρηση, μπορούν να συσκευάζονται μαζί. 

(2) Εκτός άλλως ειδικά ορίζεται παρακάτω, ύλες και είδη που έχουν διαφορετικούς χαρακτηριστικούς 
αριθμούς δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί 

(3) Ύλεί και είδη της Κλάσης 1 δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ύλες άλλων Κλάσεων ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

(4) Είδη των οιιάδων συμβατότητας Ο, Ο και ε. μπορούν να συσκευάζονται μαζί. 

(5) Είδη των ομάδων συμβατότητας ϋ η Ε μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον 
πυροδότησης υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο μέσον έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά που παρεμποδίζουν την έκρηξη ενός είδους σε περίπτωση τυχαίας λειτουργίας του μέσου 
πυροδότησης. 

(6) Είδη των ομάδων συμβατότητας Ώ ή Ε .απορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον 
πυροδότησης που δεν έχουν δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. μέσον πυροδότησης 
καταχωρημένο στην ομάδα συμβατότητας Β), υπό την προϋπόθεση ότι. κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής 
της χώρας προέλευσης, η τυχαία λειτουργία του μέσου πυροδότησης δεν προκαλεί την έκρηςη ενός είδους 
υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(7) Ύλες και είδη της ομάδας συμβατότητας Γ δεν .απορούν να συσκευάζονται μαζί με έναν διαφορετικό 
τύπο ύλης ή είδους εκείνης της ομάδας συμβατότητας. 

(8) Είδη μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσον ανάφλεξης υπό την προϋπόθεση ότι το 
μέσον ανάφλεςηί δεν θα πρέπει να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(9) Εμπορεύματα με τους χαρακτηριστικούς αριθμούς που εμφανίζονται στον πίνακα 4 μπορούν να 
περιλαμβάνονται στο ίδιο κόλο υπό τις συνθήκες που υποδεικνύονται. 

Επεξηγήσεις του πίνακα 4: 

Α. Ύλες και είδη με αυτούς τους χαρακτηριστικούς αριθμούς μπορούν να περιλαμβάνονται 
στο ίδιο κόλο χωρίς οποιονδήποτε ειδικό περιορισμό βάρους. 

Β. Ύλες και είδη με αυτούς τους χαρακτηριστικούς αριθμούς μπορούν να περιλαμβάνονται 
στο ίδιο κόλο μέχρι ενός συνολικού βάρους 30 εκρηκτικών υλών. 

(10) Για μικτή συσκευασία, πρέπει να λαμβάνεται υπόνι/η μία δυνατή τροποποίηση της ταςινόμηση*. νων 
κόλων σε συμφωνία με το περιθωριακό 2100. 

(11) Για την περιγραφή εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς στην περίπτωση της μικτής συσκευασίας 
υλών και ειδών της Κλάσης 1, βλέπε περιθωριακό 2110 (4). 


1 Αριθμός ταυτότητας της ύ/^ς ή του είδους σύμφωνα με τις Υποδείξεις των Ηνωμένων Εθνών για τη 

Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (β/έτζε περιθωριακό 2101, υποσημείωση 1). 


Πίνακας 4: Ειδικοί όρο» για μικτή βΐκικ£ΐ>ασ(α Π1λ/:χι; κ«:|Ηθιορι«ΜΪ 2 XX (9) 
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Κλάση 1 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) 

Μαρκάρισμα 

2105 (1) Τα κόλα θα πρέπει να φέρουν τον χαρακτηριστικό αριθμό και μία από τις ονομασίες της ύλης ή 

τους είδους που υπογραμμίζονται, στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλη 2. Για ύλες και είδη 
καταχωρημένα σε μία £.α.ο. καταχώρηση, καθώς και για αλλα είδη των 25° και 34°, η τεχνική ονομασία 
των εμπορευμάτων θα πρέπει να δίνεται επιπλέον της ονομασίας της ε.α.ο. καταχώρησης. Για ύλες της 
4°, Αριθμ. 0081, 0082, 0083, 0084 και 0241, και ύλες της 48°, Αριθμ. 0331 και 0332, η εμπορική 
ονομασία του συγκεκριμένου εκρηκτικού θα πρέπει να ορίζεται επιπλέον του τύπου. Για άλλες ύλες και 
είδη, η εμπορική ή τεχνική ονομασία μπορεί να προστίθεται. Το μαρκάρισμα, που θα πρέπει να είναι 
καθαρά ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης 
και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλ/.ικά ή 
• γερμανικά, εκτός εάν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στη επιχείρηση 
μεταφοράς ορίζουν αλλιώς. 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη των 1° έως 34° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 1. Ο κωδικός ταξινόμησης σύμφωνα με το περιθωριακό 2101, Πίνακα 1, στήλη 3, θα 
πρέπει να φαίνεται στο χαμηλότερο μέρος της ετικέτας. Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη των 35° έως 
47° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 1.4 και κόλα που περιέχουν ύλες της 
48° και είδη της 49° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 1.5 και εκείνες που 
περιέχουν είδη του είδους 50° θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 1.6. Η 
ομάδα συμβατότητας σύμφωνα με το περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στηλη υ, θα πρέπει να φαίνεται στο 
χαμηλότερο μέρος της ετικέτας. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες και είδη των 

4°, Αριθμ. 0076 και 0143, 

21°, Αριθμ. 0018, 

26°, Αριθμ. 0077, 

30°, Αριθμ. 0019 και 
43°, Αριθμ. 0301 

θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

Κόλα που περιέχουν είδη των 

21°, Αριθμ. 0015 και 0018, 

30°, Αριθμ. 0016 και 0019 και 
43°, Αριθμ. 0301 και 0303 

θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

2106- 

2109 


2110 


Β. Εγγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από 
τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2101, 
Πίνακας 1, στήλη 2. Για ύλες και είδη καταχωρημένα σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, καθώς και για άλλα 
είδη των 25° και 34°, η τεχνική ονομασία των εμπορευμάτων θα πρέπει να δίνεται επιπλέον τη., 
ονομασίαο της ε.α.ο. καταχώρησης. Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από τον 
κωδικό ταανόμτιστκ τον Αριθμ. Είδους 
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Κλάση 1 

2110 (περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στήλες 3 και 1) και να συιιπληρώνεται από το καθαρό Βάροε σε λ 2 
(συνεχ.) τικ εκοτικτικτιε ύλτκ και τα αργικά "ΑΡΚ. " (ή " Κ1Ρ ") (π.χ.: 0160 Πυρίτιδα, άκαπνη, 1.10, 2°, 4,600 1ν§, 

ΑϋΚ). 

(2) Για ύλες της 4°, Αριθμ. 0081, 0082, 0083. 0084 και 0241 και για ύλες της 48°. Αριθμ. 0331 και 
0332, η εμπορική ονομασία του εκρηκτικού θα πρέπει να καθορίζεται καθώς και ο τύπος του 
εκρηκτικού. Για άλλες ύλες και είδη, η εμπορική ονομασία ή τεχνική ονομασία μπορεί να προστίθεται. 

(3) Για πλήρη φορτία, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κόλων. το βάρος 
κάθε κόλου σε κιλά και το συνολικό καθαρό βάρος σε κιλά της εκρηκτικής ύλης. 

(4) Για μικτή συσκευασία δύο διαφορετικών εμπορευμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο 
έγγραφο ιιεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίε» ,,ου 
υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2101, Πίνακας 1, στηλη 2 και των δύο υλών ή ειδών. Εάν 
περισσότερα από δύο διαφορετικά εμπορεύματα περιέχονται στο ίδιο κόλο σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 2104, το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναφέρει κάτω από την περιγραφή των 
εμπορευμάτων τους χαρακτηριστικούς αριθμούς όκων των υκών και των ειδών που περιέχονται στο 
κόλο, στη μορφή, "Εμπορεύματα με Αριθμ—". 

(5) Για τη μεταφορά υλών και ειδών καταχωρημένων σε μία ε.α.ο. καταχώρηση. ένα αντίγραωο της 
έγκρισης της αρμόδιας αρχής με τους όρους μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έγγραφο 
μεταφοράς. Θα πρέπει να είναι σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής και επίσης, εάν εκείνη η 
γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλ/.ικά ή γερμανικά εκτός εάν 
συμφωνίες, εάν υπάρχουν, μεταξύ των χωρών που εμπ/νέκονται στην επιχείρηση μετα.οορά- ορίζουν 
αλλιώς. 

2111 - 

2114 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2115 (1) Κενέε συσκευασίες, ακαθάριστες, της δ Γ θα πρέπει να είναι με ασφάλεια κλεισμένες και να είναι 

στεγανές στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 51° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να 
ήταν γεμάτες. 

(3) Η καταχώρηση στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι: "Κενές συσκευασίες, 1. 51° ΑΟΚ" 

ϋ. Ειδικές διατάξεις 

2116 Ύλες και είδη της Κλάσης 1, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους Μέκους. που ήταν 
συσκευασμένες πριν από την I Ιανουάριου 1990 σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΑϋΚ που ισχυε τότε, 
μπορούν να μεταφέρονται μετά την 1 Ιανουάριου 1990 υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασίες 
διατηρούν την ακεραιότητά τους και δηλώνονται στο έγγραφο μεταφοράς ως στρατιωτικά εμπορεύματα 
συσκευασμένα πριν από την Γ Ιανουάριου 1990. Οι άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται α.τό την 1 
Ιανουάριου 1990 για αυτήν την Κλάση, θα πρέπει να ισχύουν. 

2117- 

2199 
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ΚΛΑΣΗ 2* ΑΕΡΙΑ: ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

1. Κατάλογος Υλών 

2200 (1) Μεταξύ των υλών και ειδών που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 2, μόνον τα απαριθμούμενα στο 
περιθωριακό 2201 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά και τότε μόνον υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος Παραρτήματος και των διατάξεων του Παραρτήματος Β. Οι ύλες και είδη που γίνονται δεκτά για 
μεταφορά υπό ορισμένους όρους θα θεωρούνται ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

(2) Οι ύλες που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κατώτερη των 50 °0 ή, εις 50 °<3, πίεση ατμού μεγαλύτερη 
των 300 ΚΡα (3 όατ) θεωρούνται ως ύλες της Κλάσης 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την κατάταξη των όια/εμάτων και των μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και μείγματα) 

τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα συστατικά που αναφέρονται στο περιθωριακό 2201. β/επε επίσης 
περιθωριακό 2002 (8). 

(3) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 2 ταξινομούνται ως κάτωθι: 

Α. Πεπιεσμένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των -10 °0. 

Β. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία -10 °0 ή άνω: 
ε. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 70 °€ ή άνω. 

ό. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία -10 °0 ή άνω. αλλά κάτω των 70 °0. 
Βαθιά κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια. 

Ο. Αέρια διαλυμένα υπό πίεση. 

Ε. Διανεμητές Αεροζόλ και μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίων υπό πίεση. 

Ρ. Αέρια υποκείμενα σε ειδικούς όρους. 

Ο. Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές. 

Οι ύλετ και τα είδη της Κλάσης 2, υποδιαιρούνται σύμφωνα με τις χημικές τους ιδιότητες, όπως παρακατω: 

(α) άφλεκτα 

(εΐ) άφλεκτα τοξικά 

(ό) εύφλεκτα 

(όί) εύφλεκτα τοξικά 

(ς) χημικώς ασταθή 

(οι) χημικώς ασταθή, τοξικά 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι χημικώς ασταθείς ύλες πρέπει να θεωρούνται ως εύφλεκτε^. 

Τις ονομασίες των διαβρωτικών και οξειδωτικών αερίων και των ειδών που περιέχουν τέτοια αέρια, θα 
πρέπει να ακολουθούν οι λέξεις "διαβρωτικό” ή "οξειδωτικό” αντίστοιχασε εισαγωγικά. 
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Κλάση 2 

2200 (4) Οι ύλες της Κλάσης 2 που απαριθμούνται μεταξύ των χημικώς ασταθών αερίων, θα 

(συνεχ.) γίνονται δεχτές για μεταφορά, μόνον εάν τα απαραίτητα μέτρα έχουν παρθεί ώστε να αποφεύγεται η 
επικίνδυνη αποσύνθεση, αυτοέειδοαναγωγή ή πολυμερισμός τους, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερη μέριμνα να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία και οι 
δεξαμενές δεν περιέχουν ύλες υποκείμενες στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. 

2201 Α. Πεπιεσμένα αέρια [βλέπε επίσης περιθωριακό 2201α υπό 2201 στοιχείο (α). Για αέρια της 10 ία) και 

(ό) και 20 ( 3 .) μέσα σε διανεμητές αεροζόλ ή σε μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέρια 
υπό πίεση, βλέπε υπό στοιχεία 10° και 11°]. 

Αέρια πού έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κάτω των -10 °€. θεωρούνται ότι είναι πεπιεσμένα αέρια για 
τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας. 

1° Καθαρά αέρια και τεγνικώε-καθαοά αέοια 

(α) Αφλεκτα 

Αρνό, ήλιο, κρυπτό , νέον, άζωτο, οάχνόνο (οξειδωτικό), 
τετραφθοροαεθάνιο (Κ 14). 

(εΐ) Αφλεκτα, τοάκά 

Τρίφθοριούτο βόριο, φθόριο (οξειδωτικό), τοίφθοοιούγο άιωτο , τετραφθοριούγο πυρίτιο 
(διαβρωτικό). 

(ό) Εύφλεκτα 

Δευτέριο. υδρογόνο, μεθάνιο. 

(όι) Εύφλεκτα, τοάκά 

Μονοέείδιο του άνθρακα . 

(α) Χηιιικώο ασταθή, τοάκά 

Νιτρικό οέείδιο (μονοξείδιο του αζώτου) ΝΟ (άφλεκτο). 

2° Μείγιιατα αερίων 

(&) Αφλεκτα 

Μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: σπάνια αέρια (περιέχοντα όχι 
περισσότερο από 10%, ξένο κατ’ όγκο), άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα (όχι 
περισσότερο του 30% κατ’ όγκον). Αφλεκτα μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω 
αέρια: υδρογόνο, μεθάνιο, άζωτο, σπάνια αέρια (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10% ςενο 
κατ’ όγκον), όχι περισσότερο από 30% διοξείδιο του άνθρακα κατ' όγκον. Αζωτο, περιέχον όχι 
περισσότερο από 6% αιθυλένιο κατ' όγκο. Αέρας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 25 % (κατ' όγκο) οξυγόνο , θεωρούνται 
οξειδωτικό. 
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Β. 


Κλάση 2 


(ό) Εύφλεκτα 

Μείγαατα του μεθανίου (με όχι λιγότερο απο 90 % μεθάνιο κατ’ όγκο) με υδρογονάνθρακες των 
3° (ό) και 5° (ό). Εύφλεκτα μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: υδρογόνο, 
μεθάνιο, άζωτο, απάντα αέρια (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10% ξένο κατ’ όγκο), όχι 
περισσότερο απο 30% διοξείδιο του άνθρακα κατ’ όγκο. Μείγματα Φυσικού αέριου περιέχοντα 
όχι περισσότερο από 10 % σιλάνιο κατ’ όγκο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αέρια: 
υδρογόνο, άζωτο, αργό, ήλιο, κρυπτό, νέον,δευτέριο και μεθάνιο. 

(όΐ) Εύφλεκτα, τοακά 

Αέριο πόληο (δηιχου) : μείγματα υδρογονου με όχι περισσότερο από 10% υδροσε/.ηνιο ή 
Φωσφίνη ή γερμάνιο κατ' όγκο ή με όχι περισσότερο από 1ο% αρσίνη κατ όγκο. Μείγματα 
αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10% ξένο κατ' όγκο) με οχι 
περισσότερό από 10% υδροσελήνιο η φωσφίνη ή γερμάνιο κατ' όγκον ή με όχι περισσότερο 
απο 15% αρσινη κατ’ όγκον.Υδραέριο. Αέοιο σύνθεσης (π.χ. εκ της μεθόδου ΡΙδΟΗΕΡΙ- 
ΤΙΙΟΡ50Η). Μείγματα μονοξειδίου του άνθρακα με υδρογόνο ή με μεθάνιο. 

(α) Χυιιικώε ασταθή, τοακά 

Μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10% διβοράνιο κατ όγκο. Μείγματα αζώτου ή 
σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο απο 10% ξένο κατ όγκο) με όχι περισσότερο 
από 10% διβοράνιο κατ' όγκο. 

Υγροποιημένα αέρια [βλεπε επίσης περιθωριακό 2201 ε υπό στοιχεία (ό) και (ε). Για αέρια των ο 
έως β ζ μέσα σε διανεμητές αεροζόλ ή μέσα σε μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίων υπο 
πίεση, βλέπε υπό στοιχεία 10° και 11 °). 

Αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία -10 °0 ή παραπάνω, θεωρούνται ως υγροποιημένα αέρια για τους 
σκοπούς αυτής της Οδηγίας. 

α. Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 70° £ ή παραπάνω. 

Καθαρά αέρια και τεγΜκώο-καθαοά αέρια 
(ε) Αωλεκτα 

Βηωαονλωοοόκρθοοοαεθάνιο (Κ. 12 Β 1). νλωροόιφθοοοα εθάνιο (Κ 22), 
γλωοο - ττΓνταωθοοοαιθανκ) (Κ. 115). 1 --/λωοο-1 .2-3.2-τετρ αφθοροαιθάγιρ (Κ. 124). 

I-γλωρο-2-2.2-τοοωθοοοαιθάνιο (Κ. 1333), δΐΎλΐύΡθδιφθοροι ιεθάνιο_(Κ 12). 

8ιυλ ί,Ίηηωβοοοιιεθάνιο (Κ. 21), 1,2-διγλωρο-1.1 -2.2·- τετραφθοροαιθάνιο (Κ 114). 
οκτπ<ηθηηοβουτ-2-ένιο (Κ 1318), οκταοθοροκυκΛοβουτανιο (ΚΟ 318), οκταωθοοοποοπαν ιρ. 
1.1.1.2-τετοαοθοροαιθάνιο (Β. 134ε). 

(εί) Αφλεκτα, τοδικά 

Α ι.ιΐίΌνηπ τριν<Γ,ιηιούγο Βόριο (διαβρωτικό), γλάριο (διαβρωτικό), τριωθοριούγο γλωριο 
(διαβρωτικό), εόαΦθοροακετόνη , εδαφθοοοπροπυλένιον (Κ 1216). υδροβρώαιρ_(διαβρωτικό). 
ιιεθυλοδοωρίδιο . ιατοοδυλογλωρίδιο (διαβρωτικό). διοξείδιο του αίώτου ,ΝΌ; (υ-εροςείδιο του 
αζώτου, τετροςείδιο του αζώτου Ν : 0 4 ) (οςειδωτικό), <οωσνένιρ.(διαβρωτικό). διοίεώιο το υ 
θείου, αουλωουουλοφθοοίδιο. εόαωθοριοϋ νο Βολίρράμιο. 
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(συνεχ.) 
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(ό) Εύωλεκτα 

Βουτάνιο , ΐ-Βουτυλένιο (1-βουτάνιο). 1 -γλωρο-1.1 -διωθοροαιθάνιο (& 142ά), οί5-2-βουτυ/^;ιο 
(ςΐ5-2-βουτάνιο). κυκλοπροπάνιο, ΐ. 1δίφθοροαιθάνκ) (Κ. 1 -2&), διμεθυλαιθέραο . 
διιιεθυλοποοπάνιο, ισοβουτάνιο , ισοθουτυλένιο (ισοβουτάνιο). ιιεθυλοσιλάνιο. προπάνιο . 
προπυλάνιο, ί™η<;-2-βουτ·υλάνιο (ΐπιη5-2-βουτένιο), 1.1 Ι-τρίφθοροαιθάνιο . 

(άΐ) Εύφλεκτα, τοάκά 

Αρσίνη. καρβονυλοσουσφίδιο ίδιαβρωτικό), διγλωροσιλάνιο, διμεθυλαμίντυ διμεθυλοσν.ανιο , 
αιθυλααίνη , αιθυλογλωοίδιο, υδοοσεληνιο . υδρόθειο, αεθυλααίν η. μεθυλογλωρίδιο, 
αεθυλοαεοκαπτάνη , τοιιιεθυλααίντι , τριαεθυλοσιλάνιο. 

(ο) Χη μικάκ ασταθύ 

1.2-3ουτα0ιενιο , 1.3-βουταδιάνιο , ποοπαδιένιο. αδρανές , βινυλοΎλωρίόιρ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε δοχεία περιέχοντα 1,2-Βουταόιένιο. η συμπύκνωση οξυγόνου στην 

αέριο φάση <ίεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ο0 ηιΐ/ιτι 

(οΐ) Χη μικάκ ασταθύ, τοακά 

ΚυανοΎόνο . νλωοοκυανίδιο (άφλεκτο) (διαβρωτικό), αιθυλενοεείδιο . υδροϊώδιο ά\ΐ)δ βθ 
(άφλεκτο) (διαβρωτικό), αεθυλοΒινυλαιθέρα: , τρκοθορογλωροαιθυλένιο—(Κ. 1113). 

βινυλοβρωιιίδιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των α/σγονωμένων υδρογονανθράκων , επιτρέπεται 

επίσης η χρήση ονομασιών συνήθων στο εμπόριο , όπως οι παρακάτω: Λΐξθβτβη ε, Λτοΐοη . 
Εώίτβπ Πιιζβηβ . Έοταηε* Ετβοη, ΕΓβεαηβ, Γηζβη. ΐ5θβοη, Καίττοη, ακο/.οοθούμενες από τον 
αριθμό αναγνώρισης της ύλης χωρίς το γράμμα Κ. 


Μείναατα αερίων 
(α) Αωλεκτα 

Μείγματα υλών της 3° (α), με ή χωρίς εςαφθοροπροπυλένιο της 3° ΟΟ, τα οποία ως: 

Μείναα Ρ 1 . έχει τάση ατμών στους 70 °0 όχι μεγαλύτερη από 1.3 ΜΡα (13 Βατ) και πυκνότητα 
στους 50 °0 όχι μικρότερη από αυτή του διχλωροφθορομεθανίου (1.30). 

Μείναα Ρ 2 . έχει τάση ατμών στους 70 ’Ο όχι μεγαλύτερη από 1.9 ΜΡα (19 όετ) και πυκνότητα 
στους 50 °0 όχι μικρότερη από αυτήν του διχλωροδιφθορομεθανίου (1.21). 

Μείναα Ρ 3. έχει τάση ατμών στους 70 °0 όχι μεγαλύτερη από 3 ΜΡε (30 όετ) και πυκνότητα 
στους 50 °0 όχι μικρότερη από αυτήν του χλωροδιψθορομεθάνιου (1.09). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το τριχ/αοροφθορομεθάνιο (Κ 11), το τριγλωροτριψθοροαιθάνιο ίΚ 113) και 

το χλωροτριφθοροαιθάνιο (Κ 133) δεν θεωρούνται υγροποιημένα αέρια κατά την έννοια αυτής της 
Οδηγίας κω συνεπώς δεν υπόκεινται στους όρους αυτής της Οδηγίας. Μπορούν, παρ 'ο/.α αυτα. να 
συμπερι/ρφθούν στη σύνθεση των μειγμάτων Ε1 έως Ρ 3. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Βϊώπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό στοιχείο 3° 

Το αζεοτροπικό αείναα διχλωροδιφθορομεθάνιου (Κ 12) και 1,1 -οιφθορο-αιθάνιου (Κ 152ε), 
γνωστό ως Κ. 500 . 

Το αζεοτροπικό ιιείγιια χλωροπενταφθοροαιθάνιου (Κ 115) και χλωροδκρθορομεθάνιου (Κ 22), 
γνωστό ως Κ 502 . 

Το μείγμα περιεκτικότητας 19 έως 21 % κατά βάρος σε διχλωροδιψθορομεθάνιο (Κ 12) και 79 
έως 81 % κατά βάρος σε βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12 Β1). 

(εί) Αφλεκτα, τοάκά 

Μείγματα μεθυλοβρωμίδιου και χλωροπικρίνης, έχοντα τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 λΡε (3 
δετ) στους 50 α Σ. Μείγματα διχλωροδκρθορομεθάνιου και αιθυλενοςείδιου. περιένο\τα όχι 
περισσότερο από 12 % (κατά βάρος) αιθυλενοςείδιο. 

(6) Εύφλεκτα 

Μείγματα υδρογονανθράκων της 3° (ό) και αιθάνιου και αιθυλενίου της 5° (ό). τα οποία ως: 

Μείγιια Α. έχει τάση ατμών στους 70 °€ όχι μεγαλύτερη από 1.1 ΜΡε (11 όεχ) και σχετική 
πυκνότητα στους 50 °0 όχι μικρότερη από 0.525. 

Μείναα Α Ο , έχει τάση ατμών στους 70°Ο όχι μεγαλύτερη από 1.6 ΜΡα (16 όετ) και σχετική 
πυκνότητα στους 50°Ο όχι μικρότερη από 0.495. 

Μείνιια Α 1, έχει τάση ατμών στους 70°Ο όχι μεγαλύτερη από 2.1 ΜΡε (21 όατ) και σχετική 
πυκνότητα στους 50°Ο όχι μικρότερη από 0.485. 

Μείναα Β , έχει τάση ατμών στους 70°0 όχι μεγαλύτερη από 2.6 ΜΡα (26 6&γ) και σχετική 
πυκνότητα στους 50°€ όχι μικρότερη από 0.450. 

Μείναα Ο . έχει τάση ατμών στους 70°(Γ όχι μεγαλύτερη από 3.1 ΜΡα (31 όατ) και σχετική 
πυκνότητα στους 50°Ο όχι μικρότερη από 0.440. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των ανωτέρω μειγμάτων, επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω 
συνήθων στο εμπόριο ονομασιών για τη περιγραφή Των υλών αυτών: 

Ονουασία υπό στον/είο 4° θ)) Ονοαασία σννήθηζ στο εαπόριο 

Μείγμα Α, μείγμα Α Ο βουτάνιο 

Μείγμα Σ προπάνιο 

Μείγματα υδρογονανθράκων των 3° (6) και 5° (6), πεοιέχοντα μεθάνιο. 

(όΐ) Εύφλεκτα, τοοκά 

Μείγματα δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αέρια: μεθυλοσιλάνιο. διμεθυλοσιλάνιο. 
τριμεθυλοσιλά\αο. Μεθυλοχλωρίδιο και μεθυλενοχλωρίδιο σε μείγματα, έχοντα τάση ατμών 
μεγαλύτερη από 300 1<Ρ^ (3 ό&τ) στους 50°€. Μείγματα μεθυλοχλωρίδιου και χλωροπικρίνης και 
μείγματα μεθυλοβρωμίδιου και 
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(συνεχ.) 


Κλάση2 

αιθυλενοβρωμίδιου, έχοντα σε κάθε περίπτωση, τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 λΡε 
(3 όατ) στους 50°(Ζ. 

(ς) Χημικώε ασταθή 

Μείγιιατα 1.3-Βουταδιενίου και υδρογονανθράκων της 3° (ό), έχοντα τάση ατμών στους 70~0 όχι 
μεγαλύτερη από 1.1 ΜΡ^ (11 όετ) και πυκνότητα στους 50°Ο όχι μικρότερη από 0.525. 
Προπαδιένιο ιιε 1 % έως 4 % μεθυΑΛκετυ/ενιο σταθεροποιημένο. 

μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιενίου με τους υδρογονάνθρακες της 3° (ύ), τα οποία ως: 

αεί-ναα Ρ 1, περιέχουν όχι περισσότερο από 63 % μεθυλακετυλένιο και προπαδιένιο κατ' όγκο και 
όχι περισσότερο από 24 % προπάνιο και προπυλένιο κατ’ όγκο, ενώ το ποσοστό των 
(Ιλ-κορεσαένων υδρογονανθράκων είναι όχι μικρότερο από 14 % κατ ογκο και ως 

μείνιια Ρ 2. περιέχουν όχι περισσότερο από 48 % μεθυλακετυλένιο και προπαδιένιο κατ όγκο και 
όχι περισσότερο από 50% προπάνιο και προπυλένιο κατ* όγκο, ενώ το ποσοστό των 
Οα-κορεσοένων υδρογονανθράκων είναι όχι μικρότερο από 5 % κατ ογκο. 

(οί) Χτιμικοκ ασταθή, τοόικά 

Αιθυλενοςείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος. 
Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50 % μυρμηκικό μεθυλεστέρα κατά βάρος, με 
άζωτο έως ολικής πίεσης όχι μεγαλύτερης από 1 ΜΡα(10 όατ) στους 50°€. ΑιθυΛενοεειδιο ηζ 
ά2ωτο έως ολικής πίεσης 1 ΜΡ&(10 όετ) στους 50°€. 

5, Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία -10 °€ ή μεγαλύτερη, αλλα μικρότερη 
από 70 °0: 

Καθαρά αέρια και τεγνικώε-κ αθαρά αέρια 
(ε) Αφλεκτα 

Βηί.Ίΐ,οτηιιη^οοοιίΕθάνΊΟ (Κ. 13 Β 1), διοξείδιο του άνθρακα ,^ γλωρο τρίφθοοοιιεθάνιρ (Κ. 13), 
εέαφθοοοαιθάνιο (Κ 116), υποέείόιο του αζώτου ΝλΟ (οξειδωηκό). 
πεντοφθοοοαιθάνιο (Κ. 125), θειοφθοοίδιο . τρίφθοροαεθάνιο (Κ. 23), ξένο. 

Σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα, βλέπε επίσης περιθωριακό 22013 υπό στοιχείο (ο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το υποζείδιο τον αζώτου θα γίνεται δεκτό για μεταφορά μόνο εάν είναι όχι 
λιγότερο από 99 % καθαρό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Β/ώπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό στοιχείο 3 °. 

( 31 ) Αφλεκτα, τοακά 

Υδοοτλώριο (διαβρωτικό). 

(ό) Εύφλεκτα 


Αιθάνιο. αιθυλένιο , σιλάνιο . 
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2201 (1)1) Εύφλεκτα, τοόκά 

(συνεχ.) 

Γεριιάνιο , φωσφίνη , 

(ο) Χημικώο ασταθή 

1. ΐ -όίφθοροαιθυλένιο. βινυλοφθορίδιο . 

(οΐ) Χ ημικώε ασταθή, τοάκά 
Διβοράνιο . 

6° Μείναατα αερίων 
(ε) Αφλεκτα 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι λιγότερο από 1 % και όχι περισσότερο από 10 % άζωτο, 
οξυγόνο, αέρα ή σπάνια αέρια κατά βάρος. Το αζεοτροπικό αείναα χλωροτριφθορομεθάλτου (Κ 
13) και τριφθορομεθάνιου (Κ. 23), γνωστό ως Κ 503 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διοξείδιο τον άνθρακα περιέχον λιγότερο από 1 % άζωτο, οξυγόνο, αέρα ή σπάνια 
αέρια κατά βάρος, είναι ύ/ο] της 5° ία). 

(ο) Χ ημικώο ασταθή 


Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι περισσότερο από 35 % αιθυλενοξείδιο κατά βάρος. 

(α) Χημικώο ασταθή, τοέικά 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 50 % διοςείδιο του 
άνθρακα κατά βάρος. 

(λ Βαθιά-κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια 

7° Καθαρά αέρια και τεγντκώο-καθαρά αέρια 


(ε) Αωλεκτα 

Αρνό, διοέείδιο του άνθρακα , ήλιο , κρυπτό , νέον . άζωτο. υποέείδιο του 
αζώτου Ν:0 (οξειδωτικό), οάυνόνο (οξειδωτικό), ξένο. 

(ό) Εύφλεκτα 

Αιθάνιο, αιθυλένιο , υδοανόνο , ιιεθάνιο . 

8° Μείναατα αερίων 
(ε) Αφλεκτα 

Αέρας, μείγματα υλών της 7° (ε). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μείγματα της 8 ° ία), περιέχοντα περισσότερο από 32 % (κατά βάρος) νποξείόιο 
τον αζώτου, ο αέρας και μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20 % <κατά βάρος) οξυγόνο, 
θεωρούνται ως οξειόωτικά 
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2201 (β) Εύφλεκτα 

(συνεχ.) 

Μείγματα υλών της 7° (ό), Φυσικό αέριο, μείγμα περιέχον τουλάχιστον 71.5 % αιθυλένιο (κατ' 
όγκο) με όχι περισσότερο από 22.5 % ακετυλένιο (κατ' όγκο) και όχι περισσότερο από 6 % 
προπυλένιο (κατ* όγκο). 

Β. Αέρια διαλυμένα υπό πίεση 

9° Καθαρά αέρια και τεγνικώοκαθαοά αέρια 
(εΐ) Αωλεκτα. τοόικά 

Ααιιωνία διαλυμένη σε νερό με περισσότερο από 35 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % αιιμωνάα 
κατά βάρος ααιιωνάα διαλυμένη σε νερό με περισσότερο από 40 % αλλά όχι περισσότερο από 
50 % αμμωνία κατά βάρος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 26~2 Δ ιάλ.υμα άμμων ίου;, σχετικής πυκνότητας μετάξι 5 0.880 και 0.9 5 ~ στους 15 
σε νερό, με περισσότερο από 10% αλλ.ά όχι περισσότερο από 35 % αμμωνία, είναι ύλη της 
Κλ.άσης 8 [β/έπε περιθωριακό 2801. 43° ίο]. 

(ο) Χηαικώε ασταθή 

Ακετυλένιρ διαλυμένο σε διαλύτη (π.χ. ακετόνη) απορροοούμενο από πορώδεις ύλες. 

Ε. Διανεμητές αεροζόλ και μη-ςαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση [βλέπε επίσης 

περιθωριακό 2201 ε υπό στοιχείο (ά)] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι διανεμητές αεροζόλ είναι δοχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 

μία φορά είναι εφοδιασμένα με βαλβίδα απελευθέρωσης ή μηχανισμό διασποράς και περιέχουν, υπό 
πίεση, αέριο ή μείγμα αερίων τον περιθωριακού 2208 (2), ή περιέχουν ενεργή ύλη (εντομοκτόνο. 
καλλυντική ύλη κλπ.) μαζί με αέριο ή μείγμα αέριων ως προωθητική γόμωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μη-ςαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση είναι δοχεία τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά και περιέχουν αέριο ή μείγμα αερίων του περιθωριακού 2208 
(2) και (3) (π.χ. βουτάνιο για συσκευές μαγειρέματος κατασκηνώσεων, ψυκτικά αέρια κλπ.), αλλ.ά δεν είναι 
εφοδιασμένα με βαλβίδα απελευθέρωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ο όρος "εύφλεκτες όλες” σημαίνει: 

β) Αέρια (προωθητική γόμωση διανεμητών αεροζόζ περιεχόμενο μη - 
ξαναγεμιζομένων εμπορευματοκιβωτίων αερίου υπό πίεση), των οποίων τα 
μείγματα με αέρα μπορούν να αναφλεγούν και έχουν κατώτερο και ανώτερο 
όριο ανάφλεξης. 

βϊ) Υγρά (ενεργές ύ/χς διανεμητών αεροζόλγτης Κλ.άσης 3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ4: Ο όρος "χημικώς ασταθής, εφαρμόζεται σε περιεχόμενο το οποίο ε/λχίψει 

ειδικών προφυ/.άξεων, υφίσταται επικίνδυνη αποσύνθεση ή αυτο-πολυμερισμό σε θερμοκρασία όχι 
μετ/ολ.ύτερη από 70 °0. 



9258 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 2 


2201 10° Διανειχητέ: αεοοίόλ 

(συνεχ.) 

(α) Αφλεκτοι 

Με άφλεκτο περιεχόμενο. 

(ζχ) Αφλεκτοι, τοάκοί 

Με άφλεκτο τοςικό περιεχόμενο. 

(ό) Εύφλεκτοι 

1. Με όχι περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. 

2. Με περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. 

(όΐ) Εύφλεκτοι, τοάκοί 

1. Με τοςικό περιεχόμενο και όχι περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά 
βάρος. 

2. Με τοςικό περιεχόμενο και περισσότερο από 45 % εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος, 
(ο) Χημικώο ασταθεκ 

Με χημικώς-ασταθές περιεχόμενο. 

(α) Χπιακάκ: ασταθείε. τοάκοί 

Με χημικώς-ασταθές τοςικό περιεχόμενο. 

11° Μη4ζανοη/ειιι£όαενα ειιπορ ευ ιιατο κιβώτια αερίου υπό πίεση 
(ε) Αωλεκτα 

Με άφλεκτο περιεχόμενο. 

(αΐ) Αφλεκτα, τοάκά 

Με άφλεκτο τοςικό περιεχόμενο. 

(ό) Εύφλεκτα 

Με εύφλεκτο περιεχόμενο. 

(ά) Εύφλεκτα, τοάκά 

Με εύφλεκτο τοςικό ττεριεχόμενο. 

(ο) ΧτΊΐιικώε ασταθή 

Με χημικώς-ασταθές περιεχόμενο. 
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2201 
(συνεχ.) 

Ρ. Αέρια υποκείμενα σε ειδικούς όρους 

12° Διάωορα αείνοατα αεοίων 

Μείγματα περιέχοντα αέρια αναφερόμενα με άλλους αριθμούς είδους αυτής της Κλάσης και 
μείγματα ενός ή περισσοτέρων αερίων αναφερομένων με άλλους αριθμούς είδους αυτήε της Κλάσης 
με έναν ή περισσότερους ατμούς υλών που δεν εξαιρούνται από τη μεταφορά σύμφωνα μ* αυτήν την 
Οδηγία, υπό τον όρο ότι κατά τη μεταφορά: 

1. το μείγμα παραμένει πλήρως αεριοποιημένο και 

2. αποκλείεται κάθε πιθανότητα επικίνδυνης αντίδρασης. 

13° Αέρια δοκιιιών 

Αέρια και μείγματα αερίων μη αναφερόμενα με άλλους αριθμούς είδους αυτής της Κλάσης που 
χρησιμοποιούνται μόνο για εργαστηριακές δοκιμές, υπό τον όρο ότι κατά τη μεταφορά: 

(α) το αέριο ή μείγμα αερίων παραμένει πλήρως αεριοποιημένο και 

(ό) αποκλείεται κάθε πιθανότητα επικίνδυνης αντίδρασης. 

Ο. Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές 

14° Κενά δοχεία, κενά οχήματα-δεξαμενές ή κενά εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές ακαθάριστα, τα οποία 
περιείχαν ύλες της Κλάσης 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δοχεία και δεξαμενές, οι οποίες μετά το άδειασμά τους από ύλες της κλήσης 2. 

περιέχουν ακόμη μικρές ποσότητες υπο/χιμμάτων, θεωρούνται κενά δοχεία ή κενές δεξαμενές, 
ακαθάριστες. 


( αΐ ) Χυιιικώο ασταθή, τοάκά 

Με χημικώς-ασταθές τοξικό περιεχόμενο. 


2201α Αέρια και είδη που παραδίδονται για μεταφορά σύμοωνα με τις παρακάτω διατάξεις, δεν υπόκεινται στους 
όρους ή τις διατάξεις τις σχετικές με αυτήν την Κλάση που ρυθμίζονται αλλού σ' αυτό το Παράρτημα ή 
στο Παράρτημα Β: 

(α) Πεπιεσμένα αέρια, τα οποία δεν είναι ούτε εύφλεκτα ούτε τοξικά ούτε διαβρωτικά και η πίεση των 
οποίων στο δοχείο, αναφερόμενη σε θερμοκρασία 15 °€, δεν υπερβαίνει τα 200 ΚΡα (2 άετ). Ο 
ίδιος κανόνας ισχύει για μείγματα αερίων περιέχοντα όχι περισσότερο από 2 % εύφλεκτα 
συστατικά. 

(ό) Υγροποιημένα αέρια περιεχόμενα, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 60 λίτρα, ή σε ποσότητες 
μικρότερες από 5 λίτρα με όχι περισσότερο από 25 § υδρογόνο, μέσα σε ψυκτικές συσκευές 
(ψυγεία, μηχανές πάγου, κλπ.) και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Αυτές οι ψυκτικές 
συσκευές πρέπει να προστατεύονται και να φορτώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η 
οποιαδήποτε αλλαγή στο ψυκτικό τους κύκλωμα. 

(ο) Διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου (Ν:0) της 5° (ε) σε μεταλλικές κάψουλες ( 500 ογ$. 
δρετλίεΐδ. ςι-εαπι οερδυΐεδ), εάν το διοξείδιο του άνθρακα και το υποξείδιο του αζώτου στην 
αεριοποιημένη κατάσταση δεν περιέχουν περισσότερο από 0.5% αέρα και οι κάψουλες περιέχουν 
όχι περισσότερο από 25 § διοξείδιο του άνθρακα ή υποξείδιο του αζώτου ανά οηΥ χωρητικότητας. 

(ά) Είδη των 10° και 11° χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 50 οιτΛ Κάθε κόλο ειδών, δεν θα πρέπει 
να ζυγίζει περισσότερο από 10 Κβ. 
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(ε) Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου περιεχόμενα σε δεξαμενές μηχανοκίνητων 

οχημάτων σταθερά στερεωμένες στα οχήματα. Η στρόφιγγα του καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής 
και τη: μηχανής θα πρέπει να είναι κλειστή και η ηλεκτρική επαφή ανοικτή. 

2. Λιατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

(1) Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα δοχεία και τα κλεισίματά τους, δεν πρέπει να 
υπόκεινται σε προσβολή από το περιεχόμενο ή σε σχηματισμό βλαβερών ή επικίνδυνων ενώσεων με 
αυτά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος υγρασίας στα 

δοχεία όταν γεμίζονται και τα δοχεία να στεγνώνουν πλήρως μετά τις δοκιμές υοραυ/ακής πίεση,, ί β/,ε^ο 
περιθωριακό 2216) που γίνονται με νερό ή με υδατικά διαλύματα.. 

(2) Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κλεισιμάτων των, θα πρέπει να είναι επαρκώ^ 
άκαμπτε: και γερές σε όλα τα μέρη τους, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλάρωση κατά τη διάρκεια 
της ιιεταφοράς και να τηρούνται οι κανονικοί όροι της μεταφοράς. Οταν ορίζονται ε,.<ωτερικέ., 
συσκευασίες, τα δοχεία θα πρέπει να στερεώνονται στερεά μέσα σ' αυτές. Εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στο άρθρο με τίτλο "Συσκευασία μιας μόνης ύ>ιης ή ειδών του ίδιου τύπου . οι εσωτερικές 
συσκευάστε: μπορούν να κλείνονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες. είτε μία - μία. είτε ομαδικά. 

(3) Μεταλλικά δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 1° έως 6° και της 9 . θα .,ρέ.-ει να 
περιέχουν μόνο το αέριο για το οποίο δοκιμάσθηκαν και του οποίου η ονομασία εχει /ραοεί πάνω στο 
δοχείο [βλέπε περιθωριακό 2218 (1) (α)]. 

Ανακλήσεις επιτρέπονται: 

1. Για μεταλλικά δοχεία δοκιμασμένα για μία από τις ύλες των 3° (α) ή *4~ (*) ^ή για 
βρωμοτριφθορομεθάνιο. χλωροτριφθορομεθάνιο ή τριοθοριοοεθάνιο της 5° (α). Τα δοχεία 
αυτά, μπορούν επίσης να γεμισθούν με κάποια άλλη ύλη των ποοαναφερθέντων ειδών, υπό 
τον όρο ότι η προβλεπόμενη για την ύλη αυτή ελάχιστη πίεση δοκιμής, δεν υπερβαίνει την 
πίεση δοκιμή: του δοχείου και ότι η ονοαασία της ύλης και το επιτρεπτόν μέγιστο βάρος 
γεμίσματος γι' αυτήν, αναγράφονται πάνω στο δοχείο. 

2. Για μεταλλικά δοχεία δοκιμασμένα για υδρογονάνθρακες των 3° (ό) ή 4° (ό). Τα δοχεία 
αυτά .απορούν επίσης να γεμισθούν με κάποιον άλλον υδρογονάνθρακα, υπό τον όρον ότι η 
προβλεπόμενη για την ύλη αυτή ελάχιστη πίεση δοκιμής, δεν υπερβαίνει τη πίεση δοκιμές 
του δοχείου και ότι η ονομασία της ύλης και το επιτρεπτόν μέγιστο βάρος γεμίσματος γι 
αυτήν, αναγράφονται πάνω στο δοχείο. 

Για 1. και 2., βλέπε επίσης περιθωριακά 2215, 2218 (1) (ε) και 2220, (1) έως (3). 

(4) Αλλαγή της χρήσης που έχει ορισθεί για ένα δοχείο, επιτρέπεται καταρχήν εάν δεν αντιβαίνει 
στους εθνικούς κανονισμούς, απαιτείται όμως η έγκριση της αρμόδιας αρχή>. και η αντικατάσ.αση .ων 
προηγούμενών ενδείξεων με τις ενδείξεις τις σχετικές με τη νέα χρήση. 

2. Συσκενααία μίαζ μόνης ύλης ή ειδών τον ίδιον τύπον 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου της 7° (α). μείγματα περιέχοντα 

διοξείδιο τον άνθρακα και υποξείδιο τον αςώτον της 8° (α) και τα αέρια της / ίό) και 8 (ΐ>>. 
Παράρτημα Β, περιθωριακό 21 105. 
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α Φύση των δοχείων 

2203 (1) Δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 1° έως 6°, 9,12 και 1 ^ , θα πρέπει να είναι 

έτσι κλεισμένα και στεγανά, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή των αερίων. 

Ρ) Τα δοχεία αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή κράμα χάλυβα 
(ειδικοί χάλυβες). 

Τα παρακάτω μπορούν, εντούτοις, να χρησιμοποιούνται: 


( 3 .) χάλκινα δοχεία για: 

1. πεπιεσμένα αέρια των 1°, (*), (Β) και (Βι), και 2°. (*) και (Β), των οποίων η πίεση 
γεμίσματος αναφερόμενη σε θερμοκρασία 15 °0, δεν υπερβαίνει τα 2 ΜΡε (20 Βατ) και 

2. υγροποιημένα αέρια της 3° (η), διοξείδιο του θείου της 3° (εΐ). διμεθυλαιθέρας της 
3° (Β), αιθυλοχλωρίδιο και μεθυλοχλωρίδιο της 3° (Βι), βινυλοχλωρίδιο της 3 (ο), 
βινυλοβρωμίδιο της 3° (οι), μείγματα Ρ 1, Ρ 2 και Ρ 3 της 4° (ε), και αιθυλενοςείδιο 
περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοςείδιο του άνθρακα κατά βάρος της 4 (οι) 

(Β) δοχεία από κράμα αλουμινίου (βλέπε Προσθήκη Α—) για. 

1. πεπιεσμένα αέρια της 1°, (ε), (Β) και (Βι), οξείδιο του αζώτου (μονοξείδιο το αζώτου) 
ΝΟ της 1 0 (οι) και πεπιεσμένα της 2°, (ε), (Β) και (Βϊ), 

2. υγροποιημένα αέρια της 3° (ε), διοξείδιο του θείου της 3° (εΐ), υγροποιημένα αέρια της 
3° (Β) άλλα από το μεθυλοσιλάνιο, υδροσελήνιο και μεθυλομερκαπτάνη της 3° (Βτ), 
αιθυλενοόείδιο της 3° (α), υγροποιημένα αέρια της 4°, (ε) και (Β), αιθυλενοςειδιο 
περιέχον όχι περισσότερο από 10 % διοόείδιο του άνθρακα κατά βάρος, της 4° («) και 
υγροποιημένα αέρια της 5°, (ε) και (Β), και 6°. (ε) και (ο). Διοξείδιο του θείου της 3° (εΐ) 
και ύλες της 3° (ε) και 4° (ε) θα πρέπει να είναι ξηρές και 

3. διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (ο). 

Όλα τα αέρια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν σε δοχεία από κράμα αλουμινίου , θα πρεπει 
να είναι απαλλαγμένα από αλκαλικές ακαθαρσίες. 

2^04 (1) Τα δοχεία ναι διαλυαένο ακετυλένιο της 9° (ο), θα πρέπει να είναι πλήρως γεμάτα με πορώδες 

υλικό, ομοιόμορφα κατανεμημένο, τύπου εγκεκριμένου από την αρμοόια αρχή και το οποίο 

(α) δεν προσβάλλει τα δοχεία και δεν σχηματίζει επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις είτε με το 
ακετυλένιο είτε με τον διαλύτη, 

(Β) δεν εκτινάσσεται, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση ή από τράνταγμα, σε 
θερμοκρασίες μέχρι 60 °0 , 

(ο) είναι ικανό να εμποδίσει την εξάπλωση της αποσυνθέσεως του ακετυλενίου στη μάζα. 


(2) Ο διαλύτης δεν θα πρέπει να προσβάλει τα δοχεία. 

2205 (1) Τα παρακάτω υγροποιημένα αέρια μπορούν, επιπλέον, να μεταφέρονται μέσα σε Τ^^ους 

σωλήνες με χονδρό ,οζώμ.τα'. υ,ό τον όρον 6ό η σοσό™. «ης ύλης σε κ-αθε σωεηνσ «α, ο βαθμός 
πλήρωσης των σωλήνων, δεν υπερβαίνουν τν; παρακάτω αναφερόμενες τιμές. 
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2205 

(συνεχ.) 


Ονοιιασίεε αερίων 

Ποσότητα 

ύλης 

Βαθιιόε πλήρωσπε του ' 

σωλήνα ί 

Διοξείδιο του άνθρακα, υποξείδιο του αζώτου 

Ν:0 της 5° (ε) 

αιθάΐΊΟ, αιθυλένιο της 5° (Β) 


μισό της 
χωρητικότητας 

Αμμωνία, χλώριο, μεθυλοβρωμίδιο της 3° ( 2 ί), 
κυκλοπροπάνιο της 3° (Β), αιθυλοχλωρίδιο τηε 3° 
(Βι) 

20 § 

I 

δύο τρίτα της 
χωρητικότητας 

1 

! 

Φωσγέναο, διοξείδιο του θείου της 3 ~ (ηγ) ι 

1 

100 § 

τρία τέταρτα της ; 

χωρητικότητας | 


(2) Οι γυάλινοι σωλήνες θα πρέπει να είναι στεγανοί κατά της φλόγας και ασφαλισμένοι χωριστά με 
-γη διατόμων σε κλειστές κάψουλες από έλασμα, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο 
ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία κατάλληλης αντοχής (βλέπε επίσης περιθωριακό 2222). 

(3) Για διοξείδιο του θείου της 3° (&£), επιτρέπονται επίσης γερά γυάλινα σιφόνια περιέχο\τα όχι 
περισσότερο από 1.5 ύλης και γεμάτα όχι περισσότερο από 88% της χωρητικότητας τους . Τα σιφόνια 
θα πρέπει να ασφαλίζονται με γη διατόμων, πριονίδι ή κονιοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο, ή με μείγμα 
των δύο τελευταίων, μέσα σε γερά ξύλινα κιβώτια ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία επαρκούς 
αντοχής. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 λ§. Εάν ζυγίζει περισσότερο από 30 

θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με χειρολαβές. 

2206 (1) Αέρια των 3° (α), 3° (Β) εκτός του μεθυλοσιλανίου. 3° (Βΐ) εκτός της αρσίνης, του 
διχλωροσιλανίου. του διμεθυλοσιλανίου, του υδροσελήνιου και του τριμεθυλοσιλανίου, 3° (ο). 3° (οι) 
εκτός του χλωροκυανιδίου και μείγματα της 4° ( 2 ) και 4° (Β), μπορούν επίσης, υπό τον όρον ότι το βάρος 
του περιεχομένου ανά λίτρο υγρού, δεν υπερβαίνει είτε το μέγιστο βάρος του περιεχομένου όπως 
ορίζεται στο περιθωριακό 2220, είτε 150 § ανά σωλήνα, να περιληφθούν σε γυάλινους σωλήνες με 
χονδρό τοίχωμα, ή σε μεταλλικούς σωλήνες με χονδρό τοίχωμα κατασκευασμένους από μέταλλο 
επιτρεπόμενο από το περιθωριακό 2203 (2). Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από βλάβες 
που μπορούν να εξασθενήσουν την αντοχή τους. Ειδικότερα, οι εσωτερικές τάσεις των γυάλινων 
σωλήνων θα πρέπει να έχουν ελαττωθεί κατάλληλα και το πάχος των τοιχωμάτων του σωλήνα δε θα 
πρέπει να είναι μικρότερο από 2 πΐΓΠ. Η στεγανότητα του συστήματος κλεισίματος θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται με πρόσθετο μηχανισμό (κάλυμμα, κορώνα, σφραγίδα, δέσιμο, κλπ.) ικανό να εμποδίζει 
οποιαδήποτε χαλάρωση του συστήματος κλεισίματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι σωλήνες θα 
πρέπει να ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό σε μικρά κουτιά κατασκευασμένα από ξύλο ή ινώδη 
σανίδα, ο δε αριθμός των σωλήνων ανά κουτί θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε το βάρος του υγρού του 
περιεχομένου στο κουτί μην υπερβαίνει τα 600 §. Τα μικρά αυτά κουτιά θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
ξύλινα κιβώτια ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής. Εάν το υγρό περιεχόμενο 
του κιβωτίου ζυγίζει περισσότερο από 5 το κιβώτιο θα πρέπει να επενδύεται με έλασμα μαλακής 
συγκόλλησης. 

(2) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 ί< 2 . 

2207 (1) Τα αέρια της 7° και 8° θα πρέπει να κλείνονται σε μεταλλικά δοχεία τα οποία θα είναι έτσι 
μονωμένα, ώστε να μη μπορούν να επικαλυφθούν από δρόσο ή παγετό. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με βαλβίδες ασφαλείας. 

(2) Τα αέρια της 7° (α) εκτός του διοξειδίου του άνθρακα και της 8° ( 2 ) εκτός των μειγμάτων που 
περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, μπορούν επίσης να κλείνονται σε δοχεία τα οποία δεν είναι ερμητικά 
κλεισμένα και τα οποία είναι: 
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Κλήση 2 

2207 (α) 

(συνεχ.) 

0 >) 


(3) Τα μεταλλικά κιβώτια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) (ε) και τα δοχεία που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2) (ά) παραπάνω, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με χειρολαβές. Τα ανοίγματα των δοχείων 
που αναφέρονται στα εδάφια (2) Ο) και (6), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς που θα 
επιτρέπουν στα αέρια να διαφεύγουν, εμποδίζοντας πιτσίλισμα του υγρού και στερεωμένους έτσι ώστε 
να μην πέφτουν. Στην περίπτωση του οξυγόνου της 7°(ε) και μειγμάτων περιεχόντων οξυγόνο της 8°(α), 
οι παραπάνω αναφερόμενοι μηχανισμοί και η απορροφητική μονωτική ύλη που περιβάλλει τα δοχεία 
που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) θα πρέπει να είναι από άκαυστο υλικό. 

2208 (1) Οι διανεμητές αεροζόλ (10°) και τα μη-ςαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση 

(11 °), θα πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω όρους: 

(*) οι διανεμητές αεροζόλ που περιέχουν ένα μόνο αέριο ή μείγμα αερίων και τα μη- 
Ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από μέταλλο. Η διάταξη αυτή δε θα ισχύει για μη-ςαναγεμιζόμενα 
εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση με μεγίστη χωρητικότητα 100 γπ ί για βουτάνιο. 
Αλλοι διανεμητές αεροζόλ θα μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο, π/.αστική 
ύλη ή γυαλί Λοχεία κατασκευασμένα από μέταλλο και έχοντα εξωτερική διάμετρο όχι 
μικρότερη των 40 σπη, θα πρέπει να έχουν κοίλο πυθμένα. 

(ό) δοχεία κατασκευασμένα από υλικά υποκείμενα σε θρυμματισμό. όπως το γυαλί ή ορισμένες 
πλαστικές ύλες, θα πρέπει να κλείνονται σε κάποια συσκευή (στενά πλεγμένο συρμάτινο 
δίχτυ, εύκαμπτο κάλυμμα κατασκευασμένο από πλαστική ύλη κλπ.) που θα παρέχει 
προστασία έναντι δημιουργίας και διασποράς θραυσμάτων. Δοχεία των οποίων η 
χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 1 50 οιτΓ και των οποίων η εσωτερική πίεση στους 20 ^ 
είναι μικρότερη από 150 Ι<Ρ& (1.5 όετ), εξαιρούνται από τον όρο αυτό. 

(ο) Η χωρητικότητα των δοχείων που είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 1000 αη\ ενώ των δοχείων πού είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη ή 
γυαλί δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 αηλ 

(ά) Κάθε μοντέλο δοχείου, προτού τεθεί σε υπηρεσία, θα πρέπει να ικανοποιεί δοκιμή 
υδραυλικής πίεσης διεξαγόμενη σύμφωνα με την Προσθήκη Α.2, περιθωριακό 3291. Η 
εσωτερική πίεση που θα εφαρμόζεται (πίεση δοκιμής), θα πρέπει να είναι 1.3 φορά την 
εσωτερική πίεση στους 50° (λ με ελάχιστη πίεση 1 ΜΡα (10 &βγ). 

(ε) Οι βαλβίδες απελευθέρωσης των διανεμητών αεροζόλ και οι μηχανισμοί διασποράς 
(διανομής) τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν για τους διανεμητές να είναι έτσι κλεισμένοι, 
ώστε να είναι στεγανοί και θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαίο άνοιγμα. Οι βαλβίδες 
και οι μηχανισμοί διασποράς (διανομής) που κλείνουν μόνο με τη δράση της εσωτερικής 
πίεσης, δε θα πρέπει να γίνονται δεκτού 

(2) Τα παρακάτω αέρια θα γίνονται δεκτά ως προωθητές, ή ως συστατικά προωθητών. ή ως 
πληρωτικά (χέρια, για διανεμητές αεροζόλ: αέρια της 1°, (ε) και (ό), 2°, (η) και (ά), ο , (3) και (ύ) εκτός 
του μεθυλοσιλανίου, αιθυλοχλωρίδιο της 3° (βί), 1,3 - βουταδιένιο της 3° (ε). τριφθοροχλωροαιθυλένιο 
της 3 (α). αέρια της 4, {&). (ύ) και (ε), αέρια της 5°, (β) και (ύ) εκτός του σιλανίου, αέρια της 5° (ε) και 6 

(β) και (ε). 


γυάλινα δοχεία διπλού τοιχώματος με μανδύα κενού, επενδεδυμένα με μία 
απορροφητική μονωτική ύλη. Τα δοχεία αυτά θα πρέπει να προστατεύονται με συρμάτινα 
καλάθια και να τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια ή 

μεταλλικά δοχεία προστατευόμενα κατά της μετάδοσης της θερμότητας κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μη μπορούν να επικαλυφθούν με δρόσο ή παγετό. Η χωρητικότητα των δοχείων 
αυτών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 λίτρα. 
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Κλάση 2 

2208 (3) Όλα τα αέρια της (2) και, επιπροσθέτων τα παρακάτω αέρια, θα γίνονται δεκτά ως 

(συνεχ.) πληρωτικά αέρια για μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση: μεθυλοβρωμίδιο τηε 
3 (ςιι), διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη, μεθυλαμίνη, μεθυλομερκαπτάνη και τριμεθυλαμίνη της 3° (όι), 
αιθυλονοςείδιο, μεθυλοβινυλαιθέρας και βινυλοβρωμίδιο της 3° (οι), αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι 
περισσότερο από 10% διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος, της 4° (οι). 

2209 (1) Η εσωτερική πίεση στους 50 °0 των διανεμητών αεροζόλ και των μη - ξαναγεμιζόμενων 
εμπορευματοκιβωτίων αερίου υπό πίεση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ούτε τα δύο τρίτα της πίεσης 
δοκιμής του δοχείου, ούτε τα 1.2 ΜΡα (12 όατ). 

(2) Οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη - ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση, θα 
πρέπει να είναι έτσι γεμισμένα, ώστε στους 50 °0 η υγρή φάση να μην υπερβαίνει το 95% της 
χωρητικότητάς τους. Η χωρητικότητα των διανεμητών αεροζόλ, είναι ο διαθέσιμος όγκος σε κλειστό 
διανεμητή εφοδιασμένο με το υποστήριγμα της βαλβίδας, την βαλβίδα και το σωλήνα εμβάπτισης. 

(3) Όλοι οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη - ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια για αέριο υπό πίεση, 
θα πρέπει να ικανοποιούν δοκιμή στεγανότητας, σύμφωνα με την Προσθήκη Λ.2, περιθωριακό 3292. 

2210 (1) Οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη - ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινα κιβώτια ή γερή ινώδη σανίδα ή μεταλλικά κουτιά. Οι διανεμητές 
αεροζόλ που είναι κατασκευασμένοι από γυαλί ή πλαστική ύλη και υπόκεινται σε θρυμματισμό. θα 
πρέπει να διαχωρίζονται ο ένας από τον άλλον με ενδιάμεσα φύλλα από ινώδη σανίδα ή άλλη 
κατάλληλη ύλη. 

(2) Κάθε κόλο δε θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 εάν χρησιμοποιούνται κουτιά από 
ινώδη σανίδα, ή περισσότερο από 75 1<£ εάν χρησιμοποιούνται άλλα μέσα συσκευασίας. 

(3) Σε περίπτωση μεταφοράς πλήρους φορτίου, οι μεταλλικοί διανεμητές αεροζόλ . μπορούν επίσης 
να συσκευάζονται ως εξής: οι διανεμητές μπορούν να ομαδοποιούνται σε μονάδες πάνω σε δίσκους και 
να κρατούνται στη θέση τους με κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να 
στοιβάζονται και να ασφαλίζονται κατάλληλα, πάνω σε παλέτες. 

Β. Όροι που διέπονν τα ιιεια/λικά δοχεία 

(Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των μεταλλικών σωλήνων που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2206, των δοχείων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2207 (2) (ό). ή των διανεμητών 
αεροζόλ ή μη-ξαναγεμιζόμενων μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων για αέριο υπό πίεση, που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2208). 

1. Κατασκευή και εξαρτήματα (βλέπε επίσης περιθωριακό 2238). 

2211 (1) Στην πίεση δοκιμής, η τάση του μετάλλου στο σημείο της μεγαλύτερης τάσης του δοχείου 
(περιθωριακά 2215, 2219 και 2220) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα της εγγυημένης 
ελάχιστης τάσης απόδοσης (Κβ). Με τον όρο "τάση απόδοσης", εννοείται ή τάση στην οποία παρήχθη 
μόνιμη επιμήκυνση κατά 2% (δηλ. 0.2%) ή, για χάλυβες με ωστενίτη, 1% του μήκους του πιεζομέτρου 
πάνω στο τεμάχιο δοκιμής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση φύλλου μετάλλου (ελάσματος), ο άξονας του τεμαχίου δοκιμής ανοχής 
σε εφελκυσμό, θα πρέπει να είναι σε ορθές γωνίες προς τη κατεύθυνση της κλίσης. Η μό\τμη 
επιμήκυνση του θραύσματος (1=5 ά) θα πρέπει να μετράται πάνω σε τεμάχιο δοκιμής κυκλικής διατομής. 
στο οποίο το μήκος του πιεζομέτρου 1 είναι ίσο με πέντε φορές τη διάμετρο ά. Εάν χρησιμοποιηθούν 
τεμάχια - δοκιμής ορθογώνιας διατομής, το μήκος του πιεζομέτρου θα υπολογίζεται με τον τύπο 

1 = 5.65νΡ 0? όπου Ρ 0 το αρχικό εμβαδόν της διατομής του δοχείου δοκιμής. 
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Χαλύβδινα δοχεία των οποίων η πίεση δοκιμής υπερβαίνει τα 60 ΜΡ& (6 &&γ), θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, ή συγκολλημένα. Για συγκολλημένα δοχεία, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χάλυβες (ανθρακούχοι ή κράματα) πλήρως ικανοποιητικής 
ικανότητας συγκόλλησης. 

Δοχεία των οποίων η πίεση - δοκιμής δεν υπερβαίνει τα 60 Ιν^/έητ, θα πρέπει είτε να είναι 
σύμφωνα με τις διατάσεις του παραπάνω εδαφίου (&), είτε να είναι πριτσινωμένα. είτε να 
υποστούν σκληρή συγκόλληση, υπό τον όρον ότι ο κατασκευαστής εγγυάται την εργασία 
του πριτσινώματος και της σκληρής συγκόλλησης και ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας 
προέλευσης έχουν δώσει την έγκρισή τους. 

(3) Τα δοχεία από κράμα αλουμινίου, θα πρέπει να είναι χωρίς ραφές, ή συγκολλημένα. 

(4) Συγκολλημένα δοχεία γίνονται δεκτά, μόνον υπό τον όρον ότι ο κατασκευαστής εγγυάται την 
ποιότητα της εργασίας της συγκόλλησης και ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης έχουν δώσει 
την έγκρισή τους. 

2212 (1) Γίνεται διάκριση μεταξύ των παρακάτω τύπων δοχείων: 

(ε) Κύλινδροι χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 150 λίτρα. 

Ο) Δοχεία με χωρητικότητα όχι μικρότερη από 100 λίτρα [με εξαίρεση των κυ/άνδρων που 
είναι σύμφωνοι με το εδάφιο (&)] και όχι μεγαλύτερη από 1.000 λίτρα (π.χ. κυλινδρικά 
δοχεία εφοδιασμένα με τσέρκια (στεφάνες) σπειροειδείς και δοχεία σε πέλματα), με 
εςαίρεση των δοχείων που είναι σύμφωνα με το (ο). 

(ο) Δεξαμενές (βλέπε Παράρτημα Β). 

(ά) Συγκροτήματα, γνωστά ως "πλαίσια", κυλίνδρων, σύμωωνων με το εδάφιο (1) (α), στα 
οποία οι κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι μεταςύ τους με σωλήνωση και συγκροτούνται 
σταθερά μεταξύ τους με μεταλλικό εξάρτημα. 

(δ) Δοχεία σύιιφωνα ιιε περιθωριακό 2207. με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1000 λίτρα. 

(2) (α) Εάν. σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας αναχώρησης, οι κύλινδροι που αναοερονται 

στο εδάφιο (1) (ε) είναι υποχρεωτικό να είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμό πρόληψης της 
κύλισηζ, ο μηχανισμός αυτός δεν θα πρέπει να είναι αναπόσπαστος από το πώμα τη., 
βαλβίδας [περιθωριακό 2213 (2)]. 

(ό) Δοχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) (β), τα οποία είναι ικανά να κυλήσουν, θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με κυλιόμενες στεφάνες ή αλλιώς να προστατεύονται από ζημιές οφείΛομενες 
στη κύλιση (π.χ. με μέταλλο ανθεκτικό στη διάβρωση, ψεκασμένο πάνω στην εςωτερική 
επιφάνεια του δοχείου). Δοχεία σύμφωνα με τα εδάφια (1) (β) και (1) (ο) τα οποία είναι 
ικανά να κυλήσουν, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς (πέλματα, δακτύλιοι, 
ταινίες) που να εξασφαλίζουν ότι μπορούν ασφαλώς να χειρισθούν με μηχανικό μέσο και 
έτσι διευθετημένους, ώστε να μην εξασθενείται η αντοχή και να μην προκαλούνται 
αδικαιολόγητες τάσεις στο τοίχωμα του δοχείου. 

(ς) Πλαίσια κυλίνδρων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) (ό), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι μπορούν να χειρισθούν ασφαλώς. Η σωλήνωση και 
ο κύριος κρουνόο, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο και να είναι έτσι στερεωμένα 
ώστε να προστατεύονται από οποιοσδήποτε ζημιά. 

(3) (ε) Με εξαίρεση τα αέρια της 7° και 8°, τα αέρια της κλάσης 2, μπορούν να μεταφέρονται μέσα σε 

κυλίνδρους σύμφωνων με το εδάφιο (1) (ε). 


2211 (2) (ε) 

(συνεχ.) 


0 >) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιθανούς περιορισμούς στην χωρητικότητα των κυλίνδρων για 
ορισμένα αέρια β/έτζε περιθωριακό 2219. 

(Β) Με εξαίρεση τα: φθόριο, τριφθοριούχο άζωτο και τετραφθοριούχο πυρίτιο της I 2 (ζια 
μονοςείδιο του αζώτου (ΝΟ) της 1° (οι), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % 
υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ’ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσί\η 
κατ’ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % έένο 
κατ ογκο) με όχι περισσότερο από 10% υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανουεθάνιο κατ' 
ογκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ ογκο της 2° (όι). μείγματα υδρογόνου ιιε όχι 
περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ’ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων"(περιέχοντα 
όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ’ όγκο) με όχι περισσότερο από 10 %. διβοράνιο κατ' όγκο 
της 2° (οι), οκταφθοροβουτένιο-2 (Κ. 1318) και οκταφθοροπροπάνιο της 3° (&), τριχλωριούχο 
βόριο , τριφθοριούχο χλώριο, εςαφθοροακετόνη, νιτροδυλοχλωρίδιο, σουλφουρυλοωθορίδιο 
και εςαφθοριούχο βολφράμιο της 3° («) ? 2,2-διμεθυλοπροπάνιο και μεθυλοσιλάνιο της 3° (ό). 
αρσίνη, καρβονυΛοσουλφίδιο, διχΛωροσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο. υδροσελήνιο και 
τριμεθυλοσιλανιο της 3° (ύΐ), προπαδιένιο, αδρανές, της 3° (ς), χλωροκυανίόιο. κυανογόνο. 
αιθυλενοςείδιο και υδροϊώδιο, άνυδρο, της 3° (οί), μείγματα μεθυλοσιλανίων της 4°(ίπ), 
προπαδιένιο με 1 % έως 4 % μεθυλοακετυλένιο. σταθεροποιημένο, της 4° (ς), αιθυλενοςείδιο 
περιέχον όχι περισσότερο από 50% μυρμηκικό μεθυλεστέρα κατά βάρος της 4°" (α). 
υποςείδιο του αζώτου της 5° (α), σιλάνιο της 5° (ύ), και ύλες της 5° (όι), 5° (οι). 7°. 8°. 12° και 
13°, αέρια της κλάσης 2 μπορούν να μεταφερθούν σε δοχεία σύμφωνα με το εδάφιο (!) (ό). 

(α) Με εςαίρεση τα: τριφθοριούχο άζωτο και τετραφθοριούχο πυρίτιο της 1 0 (εΐ), μονοςείδιο του 
αζώτου της 1° (οι), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10% υδροσελήνιο ή 
φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ’ όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ' όγκο, 
μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι περισσότερο από 10 % ξένο κατ' όγκο) 
με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ’ όγκο ή με όχι 
περισσότερο από 15 % αρσίνη κατ ογκο της 2° (όι), μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο 
από 10% διβοράνιο κατ’ όγκο, μείγματα αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιέχοντα όχι 
περισσότερο από 10 % ξένο κατ* όγκο) με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο κατ’ όγκο της 
2° (α), οκταφθοροβουτένιο-2 (Κ 1318) και οκταφθοροπροπάνιο της 3° (α), τριχλωριούχο 
βόριο , τριφθοριούχο χλώριο, νιτροδυλοχλωρίδιο. εξαφθοροακετόνη, σουλφουρυλο-χλωρίδιο 
και εςαφθοριούχο βολφράμιο της 3° (εΐ), 2.2- διμεθυλοπροπάνιο και μεθυλοσιλάνιο της 3° (ό), 
αρσίνη, καρβονυλοσουλφίδιο, διχλωροσιλάνιο. διμεθυλο-σιλάνιο. υδροσελήνιο και 
τριμεθυλοσιλανιο της 3° (ύι), προπαδιένιο, αδρανές της 3° (ο), χλωροκυανίδιο, κυανογόνο. 
αιθυλενοξείδιο και υδροϊώδιο, άνυδρο της 3° («), μείγματα μεθυλοσιλανίων της 4° (ύΐ). ύλες 
της 4° (ο) και 4° (οι), υποςείδιο του αζώτου της 5° (ε), σιλάνιο της 5° (ό), και ύλες της 5° (όΐ), 
5° (οι), 7°, 8°, 12° και 13°, αέρια της κλάσης 2 μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε πλαίσια 
κυλίνδρων σύμφωνα με το εδάφιο (1) (ά). Κάθε κύλινδρος μέσα σε ένα πλαίσιο κυλίνδρων θα 
πρέπει να περιέχει μόνο ένα και το ίδιο πεπιεσμένο αέριο, υγροποιημένο αέριο ή αέριο 
διαλυμένο υπό πίεση. Κάθε κύλινδρος σε ένα πλαίσιο κυλίνδρων για φθόριο της 1° (εΐ) ή 
διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (ο) θα πρέπει, παρ'όλα αυτά, να είναι εφοδιασμένος με κρουνό. 
Οι κύλινδροι σε ένα πλαίσιο κυλίνδρων για ακετυλένιο, θα πρέπει όλοι να περιέχουν το ίδιο 
πορώδες υλικό (περιθωριακό 2204). 

(ά) Για δοχεία σύμφωνα με το (1) (ε), βλέπε περιθωριακό 2207. 

(1) Τα ανοίγματα για γέμισμα και άδειασμα δοχείων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βαλβίδετ 
τύπου θυρίδας ή βελονοειδείς βαλβίδες. Βαλβίδες άλλων τύπων μπορούν να γίνουν, όμως, δεκτέε εάν 
παρέχουν ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουν εγκριθεί στη χώρα προέλευσης. Παρ' όλα αυτά, 
οποιοσδήποτε τύπος βαλβίδας υιοθετηθεί, το σύστημα προσαρτήσεώς της πρέπει να είναι γερό και 
τέτοιο ώστε η ικανοποιητική της κατάσταση να επαληθεύεται εύκολα πριν από κάθε γέμισμα. 


2212 

(συνεχ.) 
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2213 Εκτός από την ανθρωποθυρίδα, η οποία, εάν παρέχεται, θα είναι κλειστή με αποτελεσματικό 

(συνεχ.) κλείσιμο (κάλυμμα) και τις απαραίτητες οπές για την αφαίρεση των ιζημάτων, τα δοχεία και οι 
δεξαμενές σύμφωνα με το περιθωριακό 2212 (1) (ό) και (ο), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
περισσότερα από δύο ανοίγματα, για γέμισμα και άδειασμα αντίστοιχα. Εντούτοις, δοχεία 
χωρητικότητας όχι μικρότερης από 100 λίτρα προοριζόμενα για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου 
της 9° (ο), μπορούν να έχουν περισσότερα από δύο ανοίγματα (οπές) για γέμισμα και άδειασμα. 

Ομοίως, δοχεία και δεξαμενές σύμφωνες με το περιθωριακό 2212 (1), (ό) και (ο), προοριζόμενα /ια τη 
μεταφορά των υλών της 3° (6) και 4° (ό), μπορούν να διαθέτουν και άλλα ανοίγματα, προοριζόμενα 
ειδικότερα για την επαλήθευση της στάθμης του υγρού και της πίεσης του πιεζόμετρου. 

(2) Οι βαλβίδες (κρουνοί) θα πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά με πώματα ή μόνιμες 
φλάντ£ετ. Τα πώματα θα πρέπει να διαθέτουν οπές αερισμού επαρκούς διατομής για την εκκένωση των 
αερίων σε περίπτωση διαρροής στις βαλβίδες. Τα πώματα ή οι φλάντςες θα πρέπει να προστατεύουν 
επαρκώς τη βαλβίδα εάν ο κύλινδρος πέσει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και στοιβασίας. Για 
βαλβίδες τοποθετημένες εσωτερικά του λαιμού των δοχείων και προστατευόμενες από κοχλιωτό πώμα 
και δοχεία που ιιεταφέρονται συσκευασμένα σε προστατευτικά κιβώτια, δε θα απαιτείται πώμα. Ομοίω·.. 
δεν θα απαιτείται προστατευτικό πώμα για βαλβίδες (κρουνούς) σε πλαίσια κυλίνδρων. 

(3) Δοχεία περιέχοντα φθόριο της (1° (31), τριφθοριούχο χλώριο της (3° (αι). ή χλωροκυανίδιο της 3° 
(οΐ), ανεςαρτήτως εάν μεταφέρονται ή όχι συσκευασμένα σε προστατευτικά κιβώτια, θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με πώματα από χάλυβα. Τα πώματα αυτά δε θα έχουν ανοίγματα και. καθ' όλη τη διάρκεια 
της μεταφοράς, θα είναι εφοδιασμένα με παρέμβυσμα, που θα εςασφαλίζει την αέριο - στεγανότητα και 
θα είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν κινδυνεύει να προσβληθεί από το περιεχόμενο του δοχείου. 

2214 (1) Στην περίπτωση δοχείων που περιέχουν τριφθοριούχο βόριον ή φθόριον της 1 ° (αί). τριφθοριούχο 
χλώριο ή υγροποιημένη αμμωνία της 3° (31). αμμωνία διαλυμένη στο νερό της 9*^ (&1), 
νιτροδυλοχλωρίδιο της 3° (31), ή διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη, μεθυλαμίνη ή τριμεθυλαμίνη της 3° (όι), 
βαλβίδες κατασκευασμένες από χαλκό ή οποιοδήποτε άλλο μέταλλο που θα μπορούσε να προσβληθεί 
από τα αέρια, αυτά δε θα γίνονται δεκτές. 

(2) Η χρήση υλικών που περιέχουν λίπος ή λάδι για την εξασφάλιση της στεγανότητας των ενώσεων 
(ραφών) ή νια τη συντήρηση των μηχανισμών κλεισίματος των δοχείων που χρησιμοποιούνται για 
οΐυγόνο της 1° (ε), φθόριο της !° (αι), μείγματα με οξυγόνο της 2 £ (3), διοξείδιο του άζωτου, 
τριφθοριούχο χλώριο της 3° (31), υποξείδιο του αζώτου της 5= (3). ή μείγματα της 12° περιεχοντα 
περισσότερο από 10% οξυγόνο κατ'όγκο. απαγορεύεται. 

(3) Οι παρακάτω όροι θα πρέπεί να ισχύουν για την κατασκευή των δοχείων που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2207 (1): 

(*) Τα υλικά και η κατασκευή των δοχείων, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
Προσθήκης Α.2, Β, περιθωριακά 3250 έως 3254. Όλα τα μηχανικά και τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά του χρησιμοποιηθέντος υλικού θα πρέπει να καθορίζονται για κάθε δοχείο 
κατά την πρώτη δοκιμή, αναφορικά με την αντοχή σε κρούση και το συντελεστή κάμψης. 
Βλέπε Προσθήκη Α.2, Β, περιθωριακά 3265 έως 3285. 

(ό) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βαλβίδα ασφαλείας η οποία θα είναι ικανή να 
ανοίγει στη καθορισμένη πίεση λειτουργίας, που αναφέρεται πάνω στο δοχείο. Οι βαλβίοε. 
θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να λειτουργούν άριστα ακόμη και στην 
χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Η αξιοπιστία της λειτουργίας τους στη θερμοκρασία 
αυτή θα καθορίζεται και ελέγχεται με δοκιμή κάθε βαλβίδας ή δείγματος βαλβίδων του 
ίδιου τύπου κατασκευής. 
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(ο) Οι οπές αερισμού και οι βαλβίδες ασφαλείας των δοχείων, θα πρέπει να έχουν 
σχεδιασθεί έτσι, ώστε να εμποδίζουν το πιτσίλισμα του υγρού. 

(ά) Οι μηχανισμοί κλεισίματος, θα πρέπει να είναι έτσι ρυθμισμένοι, ώστε να αην είναι δυνατό 
το άνοιγμά τους από αναρμόδια πρόσωπα. 

.(ε) Δοχεία των οποίων το γέμισμα μετράται κατ’ όγκον, θα πρέπει να διαθέτουν δείκτη 
στάθμης. 

(ί) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένα. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να 
προστατεύεται έναντι της κρούσης με συνεχή μεταλλική επένδυση. Εάν ο χώρος υεταέύ 
του δοχείου και της μεταλλικής επένδυσης δεν περιέχει αέρα (μόνωση υπό κενώ). η 
προστατευτική επένδυση θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει χωρίς παραμόρωωση 
σε εςωτερική πίεση τουλάχιστον 100 Κ,Ρε (! όετ). Εάν η επένδυση έχει έτσι κλεισθεί. ώστε 
να είναι αέριο-στεγής (π.χ. στη περίπτωση της μόνωσης υπό κενώ), θα πρέπει να διατίθεται 
μηχανισμός ο οποίος να εμποδίζει την ανάπτυςη οποιοσδήποτε επικίνδυνης πίεσης στο 
μονωτικό στρώμα, σε περίπτωση ακατάλληλης αέριο - στεγανότητας του δοχείου ή των 
εξαρτημάτων του. Ο μηχανισμός θα πρέπει να εμποδίζει την υγρασία να εισχωρήσει στη 
μόνωση. 

(4) Στην περίπτωση δοχείων περιεχόντων μείγματα της Ρ! ή Ρ2 της 4° (ς), αείγιια αιθυλενίου με 
ακετυλέναο και προπυλένιο της 8° ({?) ή διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (ο), τα μεταλλικά τμήματα των 
μηχανισμών κλεισίματος που έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο, δεν θα πρέπει να περιέχουν 
περισσότερο από 70% χαλκό. Δοχεία για διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (ο), μπορούν επίσης να διαθέτουν 
ατμοφράκτες. 

(5) Δοχεία περιέχοντα οξυγόνο των 1° (ε) έως 7° (ε) και εφαρμοσμένα σε ιχθυοδεξαμενές, θα γίνονται 
ομοίως δεκτά, εάν διαθέτουν συσκευές παρέχουσες στο οςυγόνο τη δυνατότητα να διαφεύγει βαθμιαία. 

2. Επίσημος έλεγχος δοχείων (για δοχεία από κράμα αλουμινίου, βλέπε επίσης Προσθήκη Α.2) 

(1) ^ Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους υπό την 
επίβλεψη εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή. Η φύση των ελέγχων αυτών, 
καθορίζεται στα περιθωριακά 2216 και 2217. 

(2) Για να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις των περιθωριακών 2204 και 0221 (2). οι έλεγχοι 
των δοχείων που προορίζονται να περιέχουν διαλυμένο ακετυλένιο της 9° (ς), θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, επιπλέον, εξέταση της φύσης του πορώδους υλικού και της ποσότητας του διαλύτη. 

( 1 ) Ο αρχικός έλενγος καινούργιων ή αμεταχείριστων δοχείων, θα πρέπει να περλαμβάνει: 

Α. Για κατάλληλο δείγμα δοχείων: 

(ά) Έλεγχο ιοί) υλικού κατασκευής, τουλάχιστον σε σχέση με την τάση απόδοσην την αντοχή 
σε εφελκυσμό και τη μόνιμη επιμήκυνση του θραύσματος. Οι τιμές που προκύπτουν από 
αυτούς τους ελέγχους, θα πρέπει να συμφωνούν με τους εθνικούς κανονισμούς. 

(ό) Μέτρηση του πάχους στο λεπτότερο σημείο του τοιχώματος και υπολογισμός της τάσηε. 

(ο) Έλεγχο της ομοιογένειας του υλικού για κάθε παρτίδα κατασκευής και επιθεώρηση της 
εςωτερικής και εσωτερικής κατάστασης των δοχείων. 


2214 

(συνεχ.) 
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Β. Για όλα τα δοχεία: 

(ό) Έλεγχο υδραυλικής πίεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιθωριακών 2219 - 2221. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη σύμφωνη '/νώμη του εμπειρογνώμονα που είναι εγκεκριμένος από την 
αρμόδια αρχή, ο έλεγχος οόραυλικής πίεσης, μπορεί να αντικατασταθεί από έλεχχο με τη χρήση 
αερίου, όπου μία τέτοια ενέργεια δεν συνεπάγεται κανένσν κίνδυνο. 

(ε) Επιθεώρηση των ενδείξεων πάνω στα δοχεία (βλέπε περιθωριακό 2218). 

€ Επιπλέον, για δοχεία προορισμένα για τη μεταωορά διαλυμένου ακετυλενίου της 9° (ο): 

(ί) Επιθεώρηση όπως απαιτείται από τους εθνικούς κανονισμούς. 

(2) Τα δοχεία θα πρέπει να αντέχουν στη πίεση ελέγχου χωρίς να υωίστανται μόνιμη παραμόρωωση ή 
να παρουσιάζουν ρωγμές. 

(3) Εχις περιοδικέ; επιθεωρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα παρακάτω: ο ελεγχος 
υδραυλικής πίεσης, έλεγχος της εξωτερικής και εσωτερικής κατάστασης του δοχείου (π.χ. με ζυγισμα. 
εσωτερική επιθεώρηση, ελέγχους του πάχους του τοιχώματος), επαλήθευση του εςοπ/ασμου και των 
ενδείξεων καν εάν χρειασθεί. επαλήθευση των χαρακτηριστικών του υλικού με καταλλήλους ελέγχους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη σύμφωνη )νώμη του εμπειρογνώμονα που εχει εγκριθει από την αρμόδια αρχή, ο 

έ/ετγχος υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικατασταθεί από μία ισοδύναμη μέθοδο βασισμένη στους υπερήχους. 

Περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται: 

(έ) Κάθε 2 χρόνια στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων της 1 
(ει) και 1° (α), αέριο πόλης της 2° (δι), αέρια της 3° (ει) εκτός της αμμωνίας, 
εξαφθοροπροπυλένιο και μεθυλοβρωμίδιο, χλωροκυανίδιο της 3° (α), και ύλες της 5 (εΐ). 

(δ) Κάθε 5 χρόνια στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά άλλων 
πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων (με την επιφύλαξη των διατάξεων του παοακατω 
εδαφίου (ο)) και δοχείων για τη μεταφορά αμμωνίας διαλυμένης υπό πίεση της 9° (ει). 

(ς) Κάθε 10 χρόνια στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων της 
1° (α) εκτός του οξυγόνου, μειγμάτων αζώτου με σπάνια αέρια, της 2° (β). αερίων της υ (ε) 
και 3° (δ) εκτός του 1 -χλωρό- 1.1-δι<οθοροαιθάνιου. 1.1-διφθοροαιθάνιου, διμεθυ/.αιθέρα. 
αεθυλοσιλάνιου και 1,1,1-τριφθοροαιθάνιου, και μειγμάτων αερίων της 4° (α) και 4° (δ), εαν 
τα δοχεία έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 130 λίτρα και η χωρά προέλευσης δεν 
προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. 

(ά) Στην περίπτωση των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου 
της 9° (ο), το περιθωριακό 2217 (1) θα ισχύει και στην περίπτωση των δοχείων που είναι 
σύμφωνα με το περιθωριακό 2207(1), το περιθωριακό 2217 (2) θα ισχύει. 

(1) Η εξωτερική κατάσταση (διάβρωση, παραμόρφωση) και η κατάσταση (χαλάρωση, καθίζηση) του 
πορώδους υλικού σε δοχεία προοριϋόμενα για τη μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου της 9 (ο), α 
πρέπει να ελέγχονται κάθε 5 χρόνια. Η δειγματοληψία θα εκτελείται με κοπή, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, 
κατάλληλου αριθμού δοχείων και επιθεώρησής τους εσωτερικά για διάβρωση και για οποιεσδηποτε 
αλλαγές που ενδέχεται να προέκυψαν στα συστατικά υλικά και το πορώδες υλικό. 
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(2) Τα δοχεία που είναι σύμφωνα με το περιθωριακό 2207( 1). θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε 

? *Ρ όναα σε εξωτερική επιθεώρηση και σε έλεγχο της στεγανότητας. Ο έλεγχος στεγανότηταε θα 
οιεςαγεται με το αέριο που περιέχει το δοχείο ή με αδρανές αέριο σε πίεση 0.2 ΜΡα (2 βατ). Ο έλεγχος 
θα εκτελείται με πιεζόμετρο ή με μέτρηση με κενό. Η θερμική μόνωση δε θα πρέπει να αφαιρείται Η 
πίεση δε θα πρέπει να μειώνεται κατά τη διάρκεια της 8-ωρης περιόδου ελέγχου. Αλλανές που 
απορρέουν απο τη φύση του αερίου δοκιμής (ελέγχου) ή από τη διακύμανση της θερμοκρασίας, θα 
λαμβάνονται υπ ! όψη. 

(3) Οι κύλινδροι που αναφέρονπαι στο περιθωριακό 2212 (1) (ε) μπορούν να μεταφερθούν μετά τη λήξη 
του _ χρονικού ορίου που έχει τεθεί για τον περιοδικό έλεγχο που ορίζεται περιθωριακό 2215. με σκοπό τη 
διεξαγωγή του ελέγχου. 

3. Ενδείξεις πάνω στα δοχεία 

(I) Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω στοιχεία με καθαρούε ευανάγνωστους και 
διάρκειας χαρακτήρες: 

(ε) Μία από τις ονομασίες του αερίου ή του μείγματος αερίων, πλήρη, όπως δίνεται ιστό 
περιθωριακό 2201, 1° έως 9°, την επωνυμία ή το σήμα του κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη και τον 
αριθμό του δοχείου [βλέπε επίσης περιθωριακό 2202 (3)]. Στην περίπτωση αλογονωμένων 
υδρογονανθράκων της 1° (*), 3° (α), 3° (αΐ), 3° (δ), 3° (οί), 4° (α). 5° (ε) και 6° (*), επιτρέπεται 
επίσης η χρήση του γράμματος Κ. ακολουθούμενου από τον αριθμό αναγνώρισης της ύλης. 

(ύ) Το απόβαρο του δοχείου, χωρίς εξαρτήματα και συμπληρώματα. 

(σ) Επιπλέον, στην περίπτωση που τα δοχεία προορίζονται για υγροποιημένα αέρια, το απόβαρο 
του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εξαρτημάτων και συμπληρωμάτων όπως 
βαλβίδων, μεταλλικών πωμάτων κλπ., εκτός του προστατευτικού καλύμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στις ίδ) και (ο): Αυτά τα στοιχεία βάρους, στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ήδη 

πάνω στο δοχείο, θα πρέπει να ανστ/ραφούν έτσι κατά τον επόμενο περιοδικό έ/^τ.χο. 

(ά) Την πίεση δοκιμής (βλέπε περιθωριακά 2219 έως 2221) και την ημερομηνία (μήνα, έτος) 
της τελευταίας δοκιμής (ελέγχου) που έγινε (βλέπε περιθωριακά 2216 και 2217). 

(δ) Τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις καμ 
επιπλέον, 

(ί) στην περίπτωση πεπιεσμένων αερίων ή μειγμάτων πεπιεσμένων αερίων της 1°, 2°, 12° και 
13° : την μέγιστη πίεση πλήρωσης στους 15°0 που επιτρέπεται για το συγκεκριαένο δοχείο 
(βλέπε περιθωριακό 2219). 

(§) Στην περίπτωση τριφθοριούχου βορίου της 1° (εΙ), υγροποιημένων αερίων των 3° έως 6° 
και αμμωνίας διαλυμένης στο νερό της 9° (άΐ): το επιτρεπόμενο ανώτατο γέμισμα, και τη 
χωρητικότητα. Στην περίπτωση βαθιά κατεψυγμένων αερίων των 7° και 8°: τη 
χωρητικότητα. 

(Η) -.την περίπτωση ακετυλενιου διαλυμένου σε διαλύτη της 9° (ο): την επιτρεπόιιενη πίεση 
πλήρωσης [βλέπε περιθωριακό 2221 (2)] και το βάρος του κενού δοχείου, 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους των εξαρτημάτων και παρακολουθημάτων, του 
πορώδους υλικού, και του διαλύτη. 
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Κλάση 2 

(ΐ) Στην περίπτωση μειγμάτων αερίων της 12° και αερίων δοκιμών (ελέγχων) της 13°. οι 

λέέεις "μείγματα αερίων" ή "αέρια ελέγχων", ανάλογα με την περίπτωση, θα χαράσσονται 
στο δοχείο σαν γενική ένδειξη του περιεχομένου. Ακριβής περιγραφή του περιεχομένου θα 
πρέπει να εικονίζεται με ανθεκτικό τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(λ) Στην περίπτωση μεταλλικών δοχείων τα οποία, σύμφωνα με το περιθωριακό 2202 (3), 
γίνονται δεκτά για τη μεταφορά ενός αριθμού διαφορετικών αερίων (δοχεία πολλαπλής 
χρήσεως), ακριβής περιγραφή του περιεχομένου θα πρέπει να εικονίζεται με ανθεκτικό 
τρόπο καθ’όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(2) Οι ενδείξεις θα πρέπει να χαράσσονται είτε πάνω σε κάποιο ενισχυμένο τμήμα του δοχείου, είτε 
πάνω σε κάποιο δακτύλιο, είτε πάνω σε πλάκα δεδομένων, τοποθετημένη σταθερά πάνω στο δοχείο. 
Επιπλέον, η ονομασία της ύλης μπορεί να αναφέρεται πάνω στο δοχείο με ευκρινώς ορατή επιγραφή με 
βαφή ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο. 

ο. Πίεση δοκιμής, βαθμός πλήρωσης και όριο χωρητικότητας των δοχείων (βλέπε επίσης 

περιθωριακά 223 8. 211 180, 211 184 και 212 180). 

(1) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά πεπιεσμένων αερίων των 1 °, 2° και 12°. 
η εσωτερική πίεση (πίεση δοκιμής) που πρέπει να εφαρμοστεί για τον έλεγχο υδραυλικής πίεσης, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά την πίεση πλήρωσης στους 15°0 που αναφέρεται πάνω στο 
δοχείο, αλλά όχι μικρότερη από 1 ΜΡπ (10 δετ). 

(2) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών της 1° (ε) εκτός τω\ 
τετραφθορομεθανίου. δευτερίου και υδρογόνου της 1°(δ), ή αερίων της 2°(ε), η πίεση πλήρωσης δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ΜΡε (300 δετ) αναφερόμενα σε θερμοκρασία !5°(λ Στην περίπτωση 
δεξαμενών, η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 Μρε (250 δετ), αναφερόμενα σε 
θερμοκρασία 15°0. 

Στην περίπτωση δοχείων και δείαμενών προοριζόμενων για τη μεταφορά άλλων αερίων των 1° και 2°. η 
ίάεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 ΜΡε (200 Ιμγ). αναφερόμενα σε θερμοκρασία 15°0. 

(3) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταωορά φθορίου της Γ (ετ) η εσωτερική πίεση 
(πίεση ελέγχου) που πρέπει να εφαρμοστεί για τον έλεγχο της υδραυλικής πίεσης, θα πρέπει να είναι 20 
ΜΡε (200 δετ) και η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2.8 ΜΡε (28.δετ) σε θερμοκρασία 
15°(λ Επιπλέον, κανένα δοχείο δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο από 5 λε φθόριό. 

Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά τρκοθοριούχου βορίου της 1 °(εΐ), η υδραυλική 
πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στην πίεση δοκιμής (ελέγχου), θα πρέπει να είναι είτε 30 ΜΡε (300 
δετ), οπότε το μέγιστο βάρος του περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 0.86 είτε 22.5 Μρε (225 δετ), οπότε το μέγιστο βάρος του περιεχομένου ανά λίτρο 
χωρητικότητας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.715 

(4) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά μονοξειδίου του αζώτου ΝΟ της 1 0 (οι), 
η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορίζεται στα 50 λίτρα, η υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί 
κατά την δοκιμή (πίεση δοκιμής), θα πρέπει να είναι 20 ΜΡε (200 δετ) και η πίεση πλήρωσης δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ΜΡε (50 δετ) σε θερμοκρασία 15°(λ 

(5) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά μειγμάτων υδρογόνου με όχι περισσότερο 
από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ' όγκο ή με όχι περισσότερο από 15 % αρσίνη 
κατ’ όγκο, μειγμάτων αζώτου ή σπάνιων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10 % ςένο κατ όγκο) 
με όχι περισσότερο από 10 % υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμανομεθάνιο κατ’ όγκο ή με όχι περισσότερο 
από 15 % αρσίνη κατ’ όγκο, της 2° <δι). μειγμάτων υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 % διβοράνιο 
κατ' όγκο, ή μειγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι περισσότερο από 10 % ςένο κατ 
όγκο) με όχι περισσότερο 
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Κλάση 2 


2219 από 10 % διβοράνιο κατ' όγκο, της 2° (οι), η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορίζεται σε 50 
(συνεχ.) λίτρα, η υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στον έλεγχο (πίεση ελέγχου), θα πρέπει να είναι όχι 
μικρότερη από 20 ΜΡα (200 όατ) και η πίεση πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ΜΡε (50 όετ) σε 
θερμοκρασία 15 °Ό 

(6) Ο βαθμός πλήρωσης των δοχείων που είναι σύμφωνα με το περιθωριακό 2207 (1) και προορίζονται 
για τη μεταφορά αερίων της 7° (ό) και 8° (ό), θα πρέπει να παραμένουν κάτω από το όριο, στο οποίο, εάν 
το περιεχόμενο ανέβαινε στη θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών εξισώνεται με την πίεση ανοίγματος 
της βαλβίδας ο όγκος του υγρού θα έφτανε το 95 % της χωρητικότητας του δοχείου σ ? αυτή τη 
θερμοκρασία. Δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων της 7° (α) και 8° Ο), μπορούν να γεμίζονται 
έως το 98 % στην θερμοκρασία γεμίσματος και την πίεση γεμίσματος. Οταν μεταφέρεται οξυγόνο της 7° 
(ε), θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, για αποφυγή οποιουδήποτε χυσίματος της υγρήε φάσης. 

(7) Όταν μεταφέρεται διαλυμένο ακετυλένιο της 9°(ο) σε δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 2212 
(1) 0>). η χωρητικότητα των δοχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 λίτρα. 

(8) Η χωρητικότητα των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά μειγμάτων αερίων της 12°. δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 λίτρα. Η πίεση του μείγματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ΜΡε 
(150 όετ) σε θερμοκρασία 15 °(2. 

(9) Η χωρητικότητα των δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων δοκιμής (ελέγχου) της 
13°, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 λίτρα. Η πίεση πλήρωσης σε θερμοκρασία 15°Ό δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 7% της πίεσης (ελέγχου) του δοχείου. 

(10) Στην περίπτωση του εξαφθοριούχου βολφραμίου της 3° (&τ), η χωρητικότητα των δοχείων θα 
πρέπει να περιορίζεται στα 60 λίτρα. 

Η χωρητικότητα δοχείων για τετραφθοριούχο πυρίτιο της 1° (αί) ? τριχλωριούχο βόριο, νιτροδυλοχλωρίδιο 
και σουλφουρυλοφθορίδιο της 3° (αί), μεθυλοσιλάνιο της 3° (ό), αρσίνη, διχλωροσιλάνιο. διμεθυλοσιλάνιο, 
υδροσελήνιο και τριμεθυλοσιλάνιο, της 3° (άϊ), χλωροκυανίδιο και κυανογόνο της 3° (οι), μείγματα 
μεθυλοσιλανίων της 4° (όΐ), αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50 % μυρμηκικό μεθυλεστέρα 
κατά βάρος, της 4° (α). σιλάνιο. της 5° (ό), και ύλες της 5° (όί) και (οί). θα πρέπει να περιορίζεται σε 50 
λίτρα. 

(11) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τριφθοριούχο χλώριο της 3° (αΐ), η χωρητικότητα θα 
πρέπει να περιορίζεται στα 40 λίτρα. Μετά το γέμισμα, δοχείο περιέχον τριφθοριούχο χλώριο της 3° (αΐ). 
πριν παραδοθεί για μεταφορά, θα πρέπει να κρατείται για όχι λιγότερο από 7 ημέρες για επαλήθευση της 
στεγανότητάς του. 

2220 (1) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων των 3° έως 6° 

και δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων διαλυμένων υπό πίεση της 9°, η υδραυλική πίεση 
που πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη δοκιμή (πίεση δοκιμής), δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1 ΜΡε 
(ΙΟόατ). 

(2) Στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων των 3° και 4° θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω τιμές 
για την υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στο δοχεία κατά τη δοκιμή (πίεση δοκιμής) και για 
τον μέγιστο επιτρεπόμενο ανώτατο βαθμό πλήρωσης:^ 


ί 


Βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στο τέλος τον πίνακα της παρατ/ράφου (2). 
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Κλάση2 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη 

πίεση 

δοκιμής 

ΜΡε, 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένου ανά 
λίτρο 

χωρητικότηταο 

(1«) 

Βρωμοχλωροδκρθορομεθάνιο (ΚΙ2 Β1) 

3° (2) 

1 

1.61 

Χλωροοιφθορομεθάνιο (Κ 22) 

3° (2) 

2.9 

1.03 

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο (Κ 115) 

3° (2) 

2.5 

1.06 

1-χλωρό-1 η 0 ^-τετραφθοροαιθάνιο (Κ 124) 

3° (2) 

1.2 

1.20 

]-χλωρο- ? Ί ^-τριφθοροαιθάνιο (Κ 133 ε) 

3° (2) 

1 

1.18 

Διχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12) 

3° (2) ί 

1.8 

ί 

1.1ο 

Διχλωροφθορομεθάνιο (Κ 21) 1 

3°(2) ί 

1 

1.23 

1 2-Διχλωρο-1,1,2,2-τετραωθοροαιθάνιο ! 

(Χ114) | 

3°(2) ! 

1 

1.30 

Οκταωθοροβουτένιο-2 (Κ 1318) ί 

3°(2) ; 

I 

{ 

1.^4 

Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (ΚΟ 318) 

3°(2) ; 

1.1 

1.34 

Οκταφθοροπροπάνιο 

3° (2) 

2.5 

1.09 

1,1.1 ? 2-τετραφθοροαιθάνιο (Κ 134ε) 

3° (2) 

2.2 

1.04 

Αμμωνία 

3° (21) 


0.53 

Τριχλωριούχο βόριο 

3° (81) 

1 

1.19 

Χλώριο 

3 ° (*) 

2.2 

1.25 

Τριφθοριούχο χλώριο 

3° (21) 

■ί 

1.40 

Εςαφθοροακετόνη 

ί 3° (21) ! 

I ' 

η 1 

ί 1.08 

Εδαφθοροπροπυλένιο (Κ 1216) 

1 3* (21) 1 

Ί 

1.11 

Υδροβρώμιο 

3° (21) 

6 

1.54 

1.51 

Μεθυλοβρωμίδιο 

3° (21) 

1 

Διοξείδιο του αζώτου 

3° (21) 

1 

1.30 

Νιτροδυλοχλωρίδιο 

ί 3° (21) 

1.3 

1 

» 

1.10 

Φωσγένιο 

I 3° (21) 

2 

1.23 

Διοξείδιο του θείου 

3° (21) 

1.4 

1.23 

I 

Σουλφουρυλοφθορίδιο 

1 3° (21) 

ί 

I 

1 1.10 

I 

Εξαφθοριούχο βολφράμιο 

3° (81) 

1 

2.70 

Βουτάνιο 

3° (&) 

1 

0.51 

Βουτένιο-1 

3° 0>) 

1 

0.53 

1 -Χλωρό-1, 1 -διφθοροαιθάνιο (Κ 1425) 

3° (6) 

1 

0.99 

(Γΐδ-βουτένιο-2 

3°α>) 

1 

I 

0.55 

Κυκλοπροπάνιο 

3° (1>) 

ί 2 

1 

0.53 

1,1 -Διφθοροαιθάνιο (Κ 152ε) 

3° (1>) 

ί 

0.79 

1 

Διμεθυλαιθέρας 

; 3° (6) 

1.8 

! 

1 0.58 

ί 

2.2-Διμεθυλοπροπάνιο 

3° (6) 

1 10 

0.53 

ϊσο βουτάνιο 

3°Φ) 

Ι' 1 

| 0.49 
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Κλάση 2 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη 

πίεση 

δοκιμής 

ΜΡα 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένου ανά 
λίτρο 

χωρητικότηταν 

Ον) 

Ισοβουτένιο 

3°(&) 

1 

0.52 

Μεθυλοσιλάναο 

3° (&) 

22.5 

0.39 

Προπάνιο 

3° α>) 

2.5 

0.42 

Προπυλένιο 

3°(1)) 

3 

0.43 

ΤΓεηδ-βουτένιο-2 

3°(&) 

1 

0.54 

1,1,1 -Τ ριφθοροαιθάνιο 

3° (6) 

3.5 

0.'5 

Αρσίνη 

3° (1>ι) 

4.2 

1.10 

Καρβονυλοσουλφίδιο 

3° (&τ) 

2.6 

0.84 

Διχλωροσιλάνιο 

3° 0)0 

1 

0.90 

Διμεθυλαμίνη 

I 3° (οι) 

I 

0.59 

Διμεθυλοσιλάνιο 

| 3° (Ιη) 

22.5 

0.39 

Αιθυλαμίνη 

3° (ϋι) 

1 

0.61 

Αιθυλοχλωρίδιο 

3= (1)0 

! 

0.80 

Υδροσελήνιο 

3° (1)1) 

3.1 

1.60 ! 

Υδρόθειο 

3° (6γ) 

5.5 

0.67 

Μεθυλαμίνη 

3° (1η) 

1.3 

0.58 

Μεθυλοχλωρίδιο 

3° (1)0 | 

1,7 

0.81 

Μεθυλομερκαπτάνη 

3° (Μ) Ι 

1 

0.78 

Τ ριμεθυλαμίνη | 

3° (1)0 | 

ι ! 

0.56 

Τριμεθυλοσιλάνιο ! 

3° (1)1) 

22.5 

0.59 

1,2-Βουταδιένιο 

3° (ο) 

1 

0.59 

1.3-Βουταδιένιο 

3° (ο) 

1 

0.55 

Προπαδιένιο, αδρανές 

3°(ο) 

Ί Λ 

0.50 { 

Βινυλοχλωρίδιο 

3° (ο) 

1.2 

0.81 ί 

Κυανογόνο 

* 3° («) : 

10 

0.70 | 

Χλωροκυανίδιο ί 

3° (οι) 

1 

2 

1.03 

Αιθυλενοςείδιο 

3° («) 

1 

0.78 

Υδροϊώδιο, άνυδρο 

3°(α) 

2.3 

2.25 

Μ εθυ λο βινυ λαιθέρας 

3° («) 

1 

0.67 

Τριφθοροχλωροαιθυλενιο (Κ 1113) 

3°(«) 

1.9 

1.13 

Βινυλοβρωμίδιο 

3° («) 

1 

1.37 

Μείγμα Ρ 1 

4° (α) 

1.2 

1.23 

Μείγμα Ρ 2 

4° (Η) 

1.8 

1.15 

Μείγμα Ρ 3 

4° 00 

2.9 

1.03 

Μείγμα αερίων ΡΙ 500 

4° 00 ; 

2.2 

1.01 

Μείγμα αερίων Ρ. 502 

4° (Ε) | 

3.! I 

1.05 

Μείγμα με ί 9 έως 21 % κατά βάρος 

4° (α) ί 

1.2 | 

1.50 
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Κλάση 2 


Περιγραφή ύλης 


όιχλωροδιφθορο μεθάνιο (Κ12) και 
79 έως 81 % κατά βάρος βρωμοχλωρο- 
διφθορομεθάνιο (II12 Β 1) 

Μείγματα διχλωροδιφθορομεθάνιου και 
αιθυλενοόειοιου περιέχον όχι περισσότερο 
από 12 %'αιθυλενοξείόιο κατά βάρος 

Μείγματα μεθυλοβρωμίδιου και 
χλωροπικρίνης 

Μείγμα Α (εμπορική ονομασία: 
βουτάνιο) 

Μείγμα Α 0 (εμπορική ονομασία: 
βουτάνιο) 

Μείγμα Α 1 

Μείγμα Β 

Μείγμα € (εμπορική ονομασία: 
προπάνιο) 

Μείγματα υδρογονανθράκων περιέχοντα 
μεθάνιο 

Μείγματα μεθυλοσιλανίων 

Μείγματα μεθυλοχλωρίδιου και 
μεθυλενοχλω ρίδιου 

Μείγματα μεθυλοχλωρίδιου και 
χλωροπικρίνης 

Μείγματα μεθυλοβρωμίδιου και 
αιθυλενο βρωμίδιου 

Μείγματα 1.3-βουταδιενίου και 
υδρογονανθράκων της 3° (ό) 

Μείγματα μεθυλακετυλέιπαυ / 
προπαδιένιου και υδρογονανθράκων 

Μείγμα Ρ 1 

Μείγμα Ρ 2 

Προπαδιένπο με 1 % έως 4 % 
μεθυλακετυλένιο, σταθεροποιημένο 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι_ 
περισσότερο από 10 % διοξείδιο του 
άνθρακα κατά βάρος 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι 

περισσότερο από 50 % μυρμηκικού 
μεθυλεστέρα κατά βάρος, με άζωτο έως 
μέγιστης ολικής πίεσης 1 ΜΡα (10 όατ) 
στους 50°€ 

Αιθυλενοξείδιο με άζωτο έως ολικής 
πίεσης 1 ΜΡε (10 δετ) στους 50°Ο_ 


Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη 
πίεση 
δοκιμής 
ΜΡα " 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένου ανά 
λίτρο 

χωρητικότητας 

0<8) 

4° (21) 

1.8 

1.09 

4° («) 

1 

! 

1.51 

4° (δ) 

| 

1 

0.50 

4° (δ) 

1.5 

0.47 

4° (Ιο) 

ο 

0.46 

4° (δ) 

1 

2.5 

0.43 

4° (δ) 


0.42 

4° (δ) 

οπ 5 

0.187 

30 

0.244 

4° (δι) 

22.5 

0.39 

4° (δι) 

1.7 

0.81 

4° (δ!) 

1.7 

0.81 

4° (δΐ) 

1 

1.51 

4° (ο) 

1 

0.50 

3°0>) 

ί 

I 


4° (ο) 

3 

0.49 

4° (ο) 

2.4 

0.47 

4° (0 

2 2 

0.50 

4° (οι) 

2.8 

0.73 

4° (οι) 

2.5 

0.80 

4° (οι) 

Ι- 5 

0.78 


ί 


I 


ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η I ■ Οι προβλεπόαενες πιέσεις δοκιμής/ελέγχου, είναι τουλάχιστον ίσες προς τις πιέσεις 
ατμού των υγρών στους 70 °(λ μειωμένες κατά 100 ΚΡ* (1 δ*τ), η απαιτούμενη όμως ελάχιστη πίεση 
δοκιμής / ελέγχου είναι, εντούτοις, 1 ΜΡπ ( 10 δετ). 
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Κλάση 2 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Δεδομένου του υψηλού βαθμού τοξικότητας του φωσγενείου της 3°(αΐ) και του 
χλωροκυανιόίου της 3° (οΐ), η ελάχιστη πίεση δοκιμής/ελέγχου για τα αέρια αυτά, έχει ορισθεί στα *» 
ΜΡα (20 6ετ). ~ ' 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι μέγιστες προβλεπόμενες τιμές για τον βαθμό πλήρωσης σε λ§/] έχουν, καθορισθεί 
ως εξής: Μέγιστο βάρος περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας = 0.95 φορές την πυκνότητα τη; υγρής 
φάσης στους 50 °0, επιπλέον, η φάση ατμού θα πρέπει να μην εξαφανίζεται κάτω από τους 60 °<Ζ. 

(3) Στην περίπτωση δοχείων προοριζόμενων να περιέχουν υγροποιημένα αέρια των 5° και 6°, ο 
βαθμός πλήρωσης θα είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική πίεση στους 65°0 να μην υπερβαίνει την πίεση 
δοκιμήο'έλέγχου των δοχείων. Οι παρακάτω τιαές θα πρέπει να τηρούνται (βλέπε επίσης παράγραφο (4): 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη 
πίεση 
δοκιμής 
ΜΡ* * 

1 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένου ανά 
λίτρο 

χωρητικότητας 

(Κ§) 

Β ρωμοτριφθορομεθάνιο (Κ 13 Β 1) 

| 5° (α) 

ί 4 · 2 

1.13 



: 12 

1.44 


| 

1 25 

1 

1.60 

Διοξείδιο του άνθρακα 

5’(β) 

! 19 

0.66 



ί 25 

0.75 

Χλωροτριφθορομεθάνιο (Κ 13) 

5° (4) 

10 

0.83 



12 

0.90 



19 

1.04 



25 

1.10 

Εςαφθοροαιθάνιο (Κ 116) 

5° (4) 

20 

1.10 

Υποςείδιο του αζώτου Ν 2 0 

5° (ε) 

18 

0.68 



22.5 

0.74 



25 

0.75 

Πενταφθοροαχθάνιο (Κ 125) 

5° (4) 

3.6 

0.95 

Θειοφθορίδιο 

5° (4) 


1.04 



\ά 

1.33 



16 

1.37 

1 

Τριφθορομεθάνιο (Κ 23) 

5° (4) 

19 

0.87 



25 

0.95 

Ξένο 

5° (4) 

13 

1.24 

Υδροχλώριο 

5° («) 

10 

0.30 



12 

0.56 



15 

0.67 



20 

0.74 

Αιθάνιο 

5 β 0» 

9.5 

0.25 



12 

0.29 



30 

0.39 

Αιθυλένιο 

5°0>) 

22.5 

0.34 



30 

0.37 

Σιλάνιο 

5°(1» 

22.5 

0.32 I 



25 

0.41 ί 

ί 

Γ ερμανο μεθάνιο 

5° (ύι) 

25 

1.02 

Φωσφίνη 

5° (6ι) 

22.5 

0.30 


ι 

25 

0.51 

1,1 -Δ ιφθορο αιθυλένιο 

5°(ε) : 

25 

0.77 

Βινυλοφθορίδιο 

5° (ο) ! 

25 

0.64 
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2221 


Κλάση 2 


ί 


Περιγραφή ύλης 


Αριθμός | 
είδοικ ! 


Διβοράνιο 


Διοξείδιο του άνθρακα περιεχον 1-10 % 
άζωτο, οξυγόνο, αέρα ή σπάνια αέρια 
κατά βάρος 

Μείγμα αερίων & 503 


Διοξείδιο του άνθρακα περιεχον όχι 
περισσότερο από 35 % αιθυΛενοςείδιο 
κατά βάρος 

Αιθυλενοόείδιο περιεχον περισσότερο 
από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 
50 % διοξείδιο του άνθρακα κατά Βάροο 


5° 


6 ° (*) 


6° ( 9 ) 


6° (ο) 


6° (οι) 


Ελάχιστη 

πίεση 

δοκιμής 

ΜΡδ 

Μέγιστο βάρος I 
περιεχομένου ανά 1 
λίτρο 1 

χωρητικότητας 
(^8) 

-—-—1 

25 

0.072 

Συστατικά 

(% κατά βάρος) 

19 1 0.64 

19 1-10 0.48 

25 

1 0.73 

25 1 - 10 0.59 

3.1 

0.11 

4.2 

0.20 

10 

0.66 

19 

ί 0.66 

-ί ς 

: 0.75 

I 

19 

ί 0.66 

25 

0.75 


(4) Για τκ ύλεε τηε 5° εκτός από υδροχλώριο της 5° (ετ), γερμανομεθάνιο και φωσφινη της ο 5 (όι). και 
διβοράνιο της 5°"(α), και για ύλες της 6°. η χρήση δοχείων ελεγμενων σε πίεση μικρότερη απο αυτήν 
που αναιοέρεται στην παράγραφο (3) για τη συγκεκριμένη ύλη, επιτρέπεται. ολλλ η ποσότητα της υ/,ης 
ανά δοχείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνη, η οποία στους 65°0 θα παρήγαγε μέσα στο δοχείο πίεση 
ίση με την πίεση δοκιμής/ ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, το επιτρεπόμενο μέγιστο φορτίο θα 
καθορίζεται από τον εμπειρογνώμονα που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. 

(1) Ιτην περίπτωση αερίων διαλυμένων υπό πίεση, της 9°. οι παρακάτω τιμές θα τηρούνται για την 
υδραυλική πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί στα δοχεία κατά την δοκιμή / εΛεγχο (πίεση 
δοκιμής/ελέγχου) και για τον επιτρεπόμενο μέγιστο βαθμό πλήρωσης: 


Περιγραφή ύλης - 

1 

1 

ι 

Αριθμός ! 
είδους 

\ 

Ελάχιστη 

πίεση 

δοκιμής 

ΜΡε 

Μέγιστο βάρος | 
περιεχομένου 
ανά λίτρο | 

χωρητικότηταε | 

0«) ί 

-1 

Αμμωνία διαλυμένη υπό πίεση σε 
νερό με περισσότερο από 3 5 % αλλά 
όχι περισσότερο από 40 % αμμωνία 
κατά βάρος 

9° (αι) 

1 

0.80 | 

I 

ί 

με περισσότερο από 40 % αλλα όχι 
περισσότερο από 50 % αμμωνία κατά 
βάρος 

9° (αι) 

1.2 

0.77 

Διαλυμένο ακετυλένιο 

9° (ο) 

ι 6 

1 

βλέπε υπό 
στοιχείο (2) 


Ρ) Στην περίπτωση διαλυμένου ακετυλενίου της 90(ο). εφόσον η ισορροπία εχει επιτευχθεί στου, 
15°0 η πίεση πλήρωσης του κυλίνδρου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που προβ/.επεται απ 
αρμόδια αρχή νια την πορώδη μάζα, η οποία τιμή θα πρέπει να είναι χαραγμένη πάνω στον ; 

ποσότητα Ζ διαλώτη και η ποσότητα του ακετυλενίου, θα πρέπει να αντιστοιχούν κι αυτές στις τιμε, 

που ορίζονται στην έγκριση. 
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Κλάση2 

3. Μικτή σνσκενασια 

(1) Οι ύλες της Κλάσης αυτής, εκτός των υλών των 7° και 8°, μπορούν να κλεισθούν στο ίδιο κόλο η 
μια με την αλ/.η, εάν περιέχονται: 

(3) σε μεταλλικά δοχεία πίεσης όγκου όχι μεγαλύτερου από 10 λίτρα. 

(ά) σε γυάλινους σωλήνες χονδρού τοιχώματος ή γυάλινα σιφόνια σύμφωνα με τα περιθωριακά 
2205 και 2206, υπό τον όρο ότι, τα εύθραυστα αυτά δοχεία ασφαλίζονται σύμφωνα με τις 
διατάζεις του περιθωριακού 2201(7). Τα αποσβεστικά υλικά θα πρέπει να ταιριάζουν στις 
ιδιότητες του περιεχομένου. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
εςωτερική συσκευασία, στην οποία θα πρέπει να διατηρούνται αποτελεσαατικά, χωριστά η 
μία από την άλλη. 

(2) Είδη των 10° και 11°, μπορούν να κλείνονται στο ίδιο κόλο η μία με την άλλη, υπό τους 

όρους που προ βλέπονται στο περιθωριακό 2210. 

(3) Επιπλέον, ύλες συσκευασμένες σύμφωνα με τα περιθωριακά 2205 και 2206, μπορούν να 

κλείνονται στο ίδιο κόλο η μία με την άλλη, υπό τους παρακάτω ειδικούς όρους. 

(4) Κόλοτο οποίο θα πληρεί τους όρους των (1) και (3), δεν θα πρέπει να ζυγίσει πάνω από 100 
ή πάνω από 75 1<§, εάν περιέχει εύθραυστα δοχεία. 


Ειδικοί όρου . 


Αριθμός 

ή 

Περιγραφή ύλης 

Μέγιστη ποσότητα 

Ειδικοί Όροι 

γράμμα 

είδους 


ανά 

δοχείο 

ανά 

κόλο 



Αέοια συσκευασμένα σύιιωωνα 



Χλώριο της 3° (εί) 
δεν θα πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί 
με διοξείδιο του 
θείου τής 3° (εϊ) 


ιιε το πεοιθωοιακό 2205 



I 

Όλα τα αέρια που αναφέρονται 
σ’αυτό το περιθωριακό 

Στις 

ποσότητες 

| 

(*) 

(31) 

Αφλεκτα αέρια 

Αφλεκτα τοςικά αέρια 

που 

ορίζονται 

στο’ 

περιθωρι¬ 
ακό 2205 

6Ε§ 

Δεν θα πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί 
με ύλες των 
κλάσεων 1, 3, 4.2. 

5.2 ή 7 

(*>) 

Εύφλεκτα αέρια 



Δεν θα πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί 
με ύλες των 
κλάσεων 1. 3, 4.1, 

4.2. 4.3. 5.1, 5.2. 7 ή 

8 


Αέοια συσκευασμένα σύικοωνα 





με το πεοιθωοιακό 2206 





Ολα τα αέρια που αναφέρονται 
στο περιθωριακό, εκτός της 
αμμωνίας και του 
κυκλοπροπάντου 

Αφλεκτα αέρια 

150 § 

6 

Δεν θα πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί 
με ύλες των 
κλάσεων I, 3, 4.2, 

5.2 ή 7 

00 

Αφλεκτα τοςικά αέρια 

1 



(31) 


! 

ί 
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2223 


2224 


Κλάση 2 


Αριθμός 

ή 

γράμμα 

είδους 

Περιγραφή ύλης 

Μέγιστη ποσότητα 

Ειδικοί Όροι 

ανά 

δοχείο 

ανά 

κόλο 

ο» 

0Μ) 

(0) 

(«) 

Εύφλεκτα αέρια 

Εύφλεκτα τοςικά αέρια 

Χημικώς ασταθή αέρια 

Χημικώς ασταθή τοςικά αέρια 

150 § 

6 

Δεν θα πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί 
με ύλες των 
κλάσεων 1, 3. 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ή 7 

04 04 

Ο Ο 

Αμμωνία 

Κυκλοπροπάνιο 

20 § 

6 Κ2 

ί 

Δεν θα πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί 
με ύλες των 
κλάσεων 1, 3. 4.1, 

4.2. 4.3, 5.1, 5.2. ή 

Ί 

' ' \ 


4. Ενόείέεις και ετικέτες στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) 


Ένδειξη 

(1) Κάθε κόλο περιέχον δοχεία με αέρια των 1° έως 9°, 12° ή 13° ή μην ξαναγεμιζόμενα 
εαπορευαατοκιβώτια αερίου υπό πίεση της 1! θα πρέπει να μαρκάρεται ευανάγνωστα και ανεςιτη Λ α με 
μία ένδειξη του περιεχομένου τους, με την προσθήκη "Κλάση 2". Το μαρκάρισμα αυτό θα πρεπει να 
είναι σε μία επίσημη γλώσσα του Κράτους Μέλους αναχώρησης και επίσης, εαν η γλωσσά αυτή όε% 
είναι η Αγγλική, η Γαλλική, ή η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, έκτος εαν προβλεπεται 
διαφορετικά «ιό τυχόν συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των Κρατών Μελών τις οποίες αφόρα η 
διαδικασία ττκ μεταφοράς. 


Αυτή η διάταξη δεν χρειάζεται να τηρηθεί, εάν τα δοχεία και οι ενδείξεις τους είναι σαφώς ορατα. 

(2) Κόλα που περιέχουν διανεμητές αεροζόλ της 10°, θα πρέπει να μαρκάρονται με τη λέξη 
"ΑΕΡΟΖΟΛ", με γράμματα ευανάγνωστα και ανεςίτηλα. 

(3) Όταν μία αποστολή αποτελεί ένα πλήρες φορτίο, οι ενδείξεις που αναωέρονται στην παράγραιοο 
(1), δεν είναι υποχρεωτικές. 


Ετικέτες κινδύνου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως κόλο, νοείται οποιαδήποτε συσκενασία που περιέχει δοχεία, διανεμητές αεροζόλ ι 

μη-ξαναγεμιζόμενα εμπορευματοκιβώτια αερίου υπό πίεση, ή οποιοδήποτε δοχείο χωρίς εςωτερικ,. 
συσκενασία 

( 1) Κόλα που περιέχουν ύλες και είδη της κλάσης 2, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 

(2) , Πίνακας 2 και στην παράγραφο (3) αυτού του περιθωριακού, θα πρέπει να φέρουν τις ετικετες ποι 
ορίζονται παρακάτω: 
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(2) Κόλα περιέχοντα ύλες και είδη που περιγράφονται στον Πίνακα 2 παρακάτω, θα πρέπει να φέρουν 
τις ετικέτες που ορίζονται: 


Πίνακας 2 


Αριθμός 

είδους 

Ύλες και είδη 

Αριθμοί υποδείγματος ! 
ετικέτας 

1°(») 

Οξυγόνο 

ί 

2τ 05 

1°(βί) 

Φθόριο 

6.1 +05 

ΐ°(α) 

Τετραφθοριούχο πυρίτιο 

6.1+8 

1 β («) 

Μονοςείδιο του αζώτου 

6.1 

2° (3) 

Μείγματα με περισσότερο από 25 % οξυγόνο (κατ' 
όγκο) 

2-05 

3° (31) 

Χλωριούχο βόριο, χλώριο, τριφθοριούχο χλώριο, 
υδροβρώμιο. νιτροχλωρίδιο και φωσγένιο 

6.1 - 8 

| | 

3° (31) 

Διοξείδιο του αζώτου 

| 6.1-05 | 

3° (1)ΐ) 

Καρβονυλοσουλφίδιο 

3 + 6.1 τ 8 ! 

3° (οι) 

Χλωροκυανίδιο. υδροϊώδιο, άνυδρο 

6.1-8 

5° (3) 

Υποξείδιο του αζώτου 

2 + 05 

3° (31) 

Υδροχλώριο 

6.1 + 8 

7° (3) 

Οξυγόνο, υποςείδιο του αζώτου ! 

2+05 

8° (3) 

Αέρας και μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20 % 
οξυγόνο (κατά βάρος), μείγματα περιέχοντα 
περισσότερο από 32 % υποξείδιο του αζώτου (κατά 
βάρος) 

2-05 

| 

10° (3) 

Διανεμητές αεροζόλ 

Χωρίς ετικέτα | 

10° (δ) 1 

Διανεμητές αεροζόλ 

Χωρίς ετικέτα 

10° (1>1)1 

Διανεμητές αεροζόλ 

6.1 


Πίνακας 1 


Ύλες και είδη 

Αριθμοί υποδείγματος ετικέτας 

Ταξινομημένα υπό (α) 

2 

Ταξινομημένα υπό (&1) 

6.1 

Ταξινομημένα υπό (δ) 

3 

Ταξινομημένα υπό (όΐ) 

6.1 +3 

Ταξινο μη μένα υπό (ο) 

3 

Ταξινομημένα υπό (εΐ) 

6.1-3 
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Κλάση 2 

2224 (3) Σύμφωνα με τις επικίνδυνες ιδιότητες των υλών, τα κόλα που περιέχουν ύλες των 12° και 

(συνεχ.) 13°, θα πρέπει να φέρουν: 

ετικέτα οε ουμφωνία με το μοντέλο Αριθμ. ο για εύφλεκτα αέρια, 

ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθμ. 6.1 για τοςικά αέρια, 

- ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθμ. 6.1 και 8 για διαβρωτικά αέρια, 

- ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθμ. 2 και 05 για οςειδωτικά αέρια, 

ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθμ. 6.1 και ^ για εύφλεκτα τοςικά αέρια, 

ετικέτες σε συμφωνία με τα μοντέλα Αριθμ. 3. 6.1 και 8 για εύφλεκτα διαβρωτικά αέρια, 

ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθμ. 2 για αέρια τα οποία δεν είναι εύφλεκτα, τοςικά, 
διαβρωτικά ή οςειδωτικά, 

ετικέτες σε συμιοωνία με τα μοντέλα Αριθμ. 6.1 και 05 για μείγματα περιέχοντα 
φθόριο και εκείνα που περιέχουν διοςείδιο του αζώτου. 

(4) Τα κόλα τα οποία περιέχουν δοχεία κατασκευασμένα από υλικά υποκείμενα σε^ θραύση, όπως 
γυαλί ή ορισμένα πλαστικά υλικά, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθμ. 12. 

(5) Κάθε κόλο που περιέχει αέρια της 7»(ε) ή 8°( 3 ), θα πρέπει να φέρει, σε δύο αιτίθετες πλευρές, 
ετικέτεε σε συμφωνία με το μοντέλο Αριθμ. 11 και αν οι ύλες τις οποίες περιέχει, είναι κλειόμενες σε 
γυάλινα δοχεία [περιθωριακό 2207(2) (»)], πρέπει, επιπλέον, να φέρει ετικέτα σε συμφωνία με το 
μοντέλο Αριθμ. 12. 

(6) Οι ετικέτες πάνω σε κυλίνδρους αερίου, μπορούν να προσαρτηθούν στο "αφτί” του κυ/,ινδ'ρου και 
μπορούν να έχουν μικρότερες διαστάσεις αναλόγως, υπό την προϋπόθεση οτι παραμένουν καθαρα 

ορατές. 


2225 


2226 


Β. Αναγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει. 

( 8 ) στην περίπτωση των καθαρών και τεχνικώς - καθαρών αερίων των 1°. 3°, 5°, 7° ή 9°, των 
διανεμητών αεροζόλ της 10°, των μη-ξαναγεμιζομένων εμπορευματοκιβωτίων αέριου υπο 
πίεση της 11°, μία από τις ονομασίες που είναι υπονραααισμενες στο περιθωριακό —01. 

(1,) στην περίπτωση των μειγμάτων αερίων των 2», 4°, 6°, 8» 12° ή 13 · : Η 

περιγραφή αυτή, πρέπει να συμπληρώνεται με μία ένδειςη της σύνθεσης του μει/ματος 
αερίων κατ' όγκο στα εκατό, ή βάρος στα εκατό. Συστατικά μέρη κάτω απο /. δεν 
χρειάζεται να αναφέρονται. Στην περίπτωση των μειγμάτων αέριων των 2 (β), - (6), - 
4 °(α) 4°(β) 4°(ς), 4°(ςΐ). 6°(ε), 8°(») ή 8°(6), οι περιγραφές ή οι συνήθεις στο εμπόριό 
ονομασίες, που είναι υπονοααιιισαένες στο περιθωριακό 2201, μπορούν ομοίως να 
χρησιμοποιούνται, χωρίς το καθορισμό της σύνθεσης. 

^τιιν περίπτωση των μειγμάτων Α, ΑΟ και Ο της 4° (ό) μεταφερόμενων σε δεξαμενές ή 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, όμως, οι συνήθεις στο εμπόριο ονόμασες που αναφεροιπαι στη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπλήρωμα. 
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Οι περιγραφές αυτές πρέπει να ακολουθούνται από στοιγεία τι* Κλάσι*- τον αηιθαό είδους 
(Μ,αςι με το νραμμ α, αν υπάργει) και τα αρηκά "ΑΡΚ" (ή "ΒΠΎΜ „ ^ ^5° (ιτ), ΛΡΙΐ. 


(2) Στην περίπτωση δεξαμενών που περιέχουν αέρια της 7° ( 3 ) ή 8° ( 3 ), εκτός του διοξειδίου του 
ανθρακα και υποςειδιου του αςωτου, το έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να φέρει την παρακάτω εγγραφή: 

"Η δεξαμενή είναι σε μόνιμη επικοινωνία με την ατμόσφαιρα". 


(3) Για τη μεταφορά κυλίνδρων σύμφωνα με το περιθωριακό 2212 (1)( 3 ) υπό τους όρους του 
περιθωριακού 2217 (3), η παρακάτω ενγραφή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σύμφωνα με το περιθωριακό 2217 (3)", 

2227- 

2236 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2237 (1) Τα δοχεία και οι δεξαμενές της 14°, θα πρέπει να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο, σαν να ήταν 
γεμάτα. 


(2) Τα ακαθάριστα κενά δοχεία της 14°, θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν 
γεμάτα. 

(>■>) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ονομασίες που δίνονται 
στην 14 , π.χ. Κενό δοχείο, ακαθάριστο, 2, 14°, ΑΒΚ". Η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται με 
την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο", μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των 
εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία π.χ. "Τελευταίο φορτίο: χλώριο, 3° (**)". 

(4) Τα δοχεία της 14°, που αναφέρονται στο περιθωριακό 2212 (1) (*), (ό) και (ά\ μπορούν να 
μεταφέρονται μετά τη λήξη του χρονικού ορίου που τίθεται για την περιοδική δοκιμή που καθορίζεται 
στο περιθωριακό 2215, προκειμένου να υποβληθούν στη δοκιμή. 

Ο· Μεταβατικές διατάξεις 

2^.3$ Οι παρακάτω μεταβατικές διατάςεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στα δοχεία για πεπιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλυμένα υπό πίεση: 

(ε) Δοχεία ήδη σε υπηρεσία, θα πρέπει, με την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων, να 
γίνονται δεκτά, εφ' όσον το επιτρέπουν οι διατάξεις του Κράτους Μέλους στο οποίο 
όι£ ζήχ^ σαν 01 δοκιμασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 2216 και εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι 
προθεσμίες που προβλέπονται από τα περιθωριακά 2216 (3) και 2217 για τις περιοδικές 
επιθεωρήσεις. 

(ύ) Στην περίπτωση δοχείων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα 
(επιτρεπόμενη τάση δύο τρίτα αντί τριών-τετάρτων, της τάσης απόδοσης), δεν θα 
επιτρέπεται καμία αύξηση ούτε στη πίεση δοκιμής, ούτε στη πίεση πλήρωσης [βλέπε 
περιθωριακό 2211 (1)]. 

(ο) Μεταβατικά μέτρα για δεξαμενές: βλέπε περιθωριακά 211 180 και 211 184. 

(ά) Μεταβατικά μέτρα για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: βλέπε περιθωριακό 212 180. 


2239- 

2299 
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ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


1. Κατάλογος υλών 

2300 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα μείγματα που καλύπτονται από τον τίτλο της Κλάσης 3, εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2301 ή που υπάγονται σ' ένα συγκεντρωτικό τίτλο εκείνου του 
περιθωριακού και είδη περιέχοντα τέτοιες ύλες, υπόκεινται στους όρους που ορίζονται στα 
περιθωριακά 2300 (2) έως 2322 και στις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος και του Παραρτήματος Β και 
είναι συνεπώς ύλες αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ Για τις ποσότητες των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2301, οι οποίες δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλ.άση. είτε σ'αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β. βλέπε 
περιθωριακό 2301α 

(2) Ο τίτλος της Κλάσης 3, καλύπτει ύλες και είδη που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης, οι οποίε,,. 

- είναι υγρά σε μεγίστη θερμοκρασία 20 °(3, ή για ιξώδεις ύλ£>. /ια τις οποίε.. δεν μπορεί να 
οριστεί ένα συγκεκριμένο σημείο τήξης είναι εξαιρετικά ιξώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια 
ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3310), ή είναι υγρά σύμφωνα 
με την μέθοδο ελέγχου Α5ΤΜ ϋ 4359-90, 

έχουν στους 50 °€ τάση ατμών όχι μεγαλύτερη από 300 λΡα (3 όατ). 


έχουν σημείο ανάφλεξης όχι υψηλότερο από 61 ο 0. 

Ο τίτλος της Κλάσης 3, καλύπτει επίσης εύφλεκτες υγρές ύλες και τετηγμένες στερεες υ/ες με σημείο 
ανάφλεξης υψηλότερο από 6ΓΟ και οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για μεταφο-ρα ενω 
θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους. 

Ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 35 °0, μη-τοξικές και μη-διαβρωτικές οι οποίες κάτω^από τους 
δεδομένους όρους ελέγχου, δεν υφίστανται ανάφλεξη (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό ^04) δεν 
συαπεριλααβάνονται. Εάν όμως αυτές οι ύλες παραδίδονται για μεταφορά και μεταφερονται ενω 
θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες με ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους, είναι υΛες αυτη^ τη^ 

Κλάσης. 

Εύφλεκτα υγρά τα οποία, λόγω πρόσθετων επικίνδυνων ιδιοτήτων, αναφέρονται σε, ή προορίζονται για 

«Ισης <£ Το <** * «ο****·. 

στην προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3300 έως οο02. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ 1: Για γκσξόιλ ί, πετρέλ,αιο καύσιμο, καύσιμο θέρμανσης (ελ.αφρύ) (χαρακτηριστικό*, αριθμό-, 
1202, με ω,μείο «ώ» αχό 61 Κβϋ*. ΣΗΜΕΙΩΣΗ <ηο χεμ,Οωμ,αχο 210,. 

31° (Ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °<Γ οι οποίες μεταφερονται ή παραδίδονται 

για μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους, β/έπε παρ όλε. αυτσ, περί ωριακο - 


(3) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 3, υποδιαιρούνται ως εξής. 

Α. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 μη τοξικές μη διαβρωτικές. 

Β. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και τοξικές. 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και διαβρωτικές. 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0, τοξικές και διαβρωτικές και είδη περιέχοντα 
εκείνες τις ύλες. 
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Κλάση3 

Ύλ£ ς ^ «ημβο ανάφλεξης μεταξύ 23 X και 61 X συιιπεοιλαμβανοαένων 
οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ελαφρώς τοξικές και/ή ελαφρώς διαβρωτικές. 

Ύλε ς,Τ παρασΚευάσμαΤα χρησιμοπο,ού · υ ενα ως παρασιτοκτόνο. με σηαείο ανάφλεξη; κάτω 
απο Ο ' 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 X οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για 
μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους. 

Η. Κενές συσκευασίες. 

Ύλες και είδη της Κλάσης 3, εκτός εκείνων των 6°, 12°, 13°, και 28° ταξινομημένα υπό τους διάφορους 
αριθμούς είδους του περιθωριακού 2301, θα πρέπει να κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που 
όιακρινονται με το γράμμα (ε), (ό) ή (ς) σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου τους: 

γραμμα (α): πολύ^επικίνδυνες ύλες : εύφλεκτα υγρά με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασαού όχι 
μεγοΛ,υτερο από 35 X, και εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 X. τα οποία είναι είτε 
εςαιρετικά τοξικά σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2600 είτε εξαιρετικά διαβρωτικά 
σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωριακού 2800, 

γράμμα (ό): επικίνδυνε; ύλες : εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 X τα οποία δεν 
κατατάσσονται στο γράμμα (α), με εξαίρεση τις ύλες του περιθωριακού 2301, 5° (ς), 

γράμμα (ς): ύλε; που παρουσιά ζουν αικοό κίνδυνο : εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης από 23 X 
έως 61 X συμπεριλαμβανομένων και ύλες του περιθωριακού 2301, 5° (ς). 

(4) Εάν ύλες της Κλάσης 3, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, μεταπηδήσουν σε διαφορετικέ; κατηγορίε; 
κίνδυνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες που αναφέρονται ειδικά στο περιθωριακό 2301 ανήκουν, αυτά τα 
μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να κατατάσσονται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν στη βάση 
του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για την κστόταζη των διαζωμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και 
απόβ/τμα), β/±πε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(5) ^τη βάση των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την Προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3300 έως 
3302, 3304 και 3310. και τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην (2), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση” 
ενός διαλύματος ή ενός μείγματος ειδικά αναφερόμενου ή περιέχοντος μία ειδικά αναφερόμειη ύλη είναι 
τέτοια ώστε το διάλυμα ή μείγμα να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση. 

(6) Ορισμένες εξαιρετικά τοξικές εύφλεκτες υγρές ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 X είναι 
ύλες της Κλάσης 6.1 (περιθωριακό 2601.1° έως 10°). 

(7) Ύλες της Κλάσης 3 οι οποίες είναι υποκείμενες στο σχηματισμό υπεροςειδίων εύκολα (όπως 
συμβαίνει με τους αιθέρες ή με ορισμένες εταιροκυκλικές οξειδωμένες ύλες) θα γίνονται δεκτές για 
μεταφορά, μόνον εάν το περιεχόμενό του σε υπεροξείδια, υπολογιζόμενο ως υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(ΗγΟι), δεν υπερβαίνει το 0.3 %. Το περιεχόμενο σε υπεροξείδια θα καθορίζεται όπως ορίζεται στην 
προσθήκη Α.3, περιθωριακό 3303. 

(8) ^ Οι χημικώς ασταθείς ύλες της Κλάσης 3 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνο εάν έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα βεβαιώνεται ειδικά ότι τα δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε ύλη 
υποκείμενη σε τέτοιες δράσεις. 


υυυ 

(συνεχ.) 


Ε. 


Ρ. 
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Κλάση 3 

2301 Α. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °<2, μη τοξικές, μη διαβρωτικές. 

1° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 °0 
μεγαλύτερη από 175 λΡε (1.75 6 &γ): 

(α) 1089 ακεταλδευδη (αιθανάλη), 1108 1-πεντένιο (η-αμυλένιο), 1144 κροτονυλένιο (2- 

βουτίνιο), 1243 ιιυοιιπκικόο ιιεΟυλεστέρας , 1265 πεντάνια . υγρό (ισοπεντάνιο). 1267 αρνό 
πετρέλαιο , 1303 γλωριούγο βινυλιδένιο. αδρανές Π. 1 ^ινλωοοαιθυλένιο, αδρανές ), 
1308 Ζιρκόνιο σε εναιώρηιια σε εύωλεκτο υνρό . 1863 καύσιαο στροβιλοκινητήρων 

αεροπορίας, 2371 _ ισοπεντένια . 2389 ωουράνιο , 2456 2-γλωροπροπέντο , 

2459 2-υεθυλο-1 -βουτένιο , 2561 3-ιιεθυλο-1 -βουτένιο (1-ισοαμυλένιο) (ισοπροπυλαιθυλένπο), 
2749 τετρά ιιεθυλοσιλάνιο, 

1268 κλάσαατα πετρελαίου, ε.α.ο. ύ 1268 προϊόντα πετρελαίου. ε.α,α , 

3295 υδρογονάνθρακες, υνροί, ε.α.ο-, 

1993 εύολεκιο υνρό. ε.α.ο. 

2° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 °0 
μεγαλύτερη από 110 ΙίΡ* (1.10 *>ζτ) μεγαλύτερη από 175 λΡα (1.75 6εγ): 

(ε) 1155 διαιθυλαιθέρας ί αιθυλαιθέοας) , 1167 διβινυλαιθέοας αδρανής , 1218 ισοπρ ένισ. αδρανές. 

1267 ασνό πετρέλαιο , 1280 ποοπυλενοςείδιο. αδρανές , 1302 βινυλαιθυλαιθέρας. αδρανής , 

1308 ζιρκόνιο σε εναιώρηιια σε εύωλεκτο υγρό, 1863 καύσιαο, στροβιλοκ ινητηρών 
αεροπορίας . 2356 2-γλωροπροπάνιο, 2363 αιθυλοοερκαπτάνη , 1268 κ λάσματα πετρελαίου. 
ε.α,ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο.. 3295 υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. , 

1993 εύολεκτο υνρό. ε.α.ο., 

(1)) 1164 διιιεθυλοσουλφίδιο, 1234 αεθυλάλη (διμαιθοςυμεθάνιο), 1265 πεντάνια, 

υγρό (η-πεντάνιο), 1267 ασνό πετρέλαιο , 1278 1-νλωροπροπάνιο (προπυλοχλχορίδιο), 
1308 ώοκόνιο σε εναιώοηαα σε εύωλεκτο υνρό , 1863 καύσιαο στροβιλοκινητηρ ών 
αεροπορίας , 2246 κυκλοπεντένιο . 2460 2-αεθυλο-2-βουτένιο , 2612 ιιεθυλο προπυλαιθέρα^ , 
1224 κετόνες. ε.α.ο. . 

1987 αλκοόλες, εύφλεκτες. ε.α.ο., 

1989 αλδεΰδες. εύφλεκτες, ε.α.ο,, 

1268 κλάσαατα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε,α,ο^ 

3295 υδρογονάνθρακες, υνροί. ε.α.ο. , 

1993 εύφλεκτο υνρό ε.α.ο. 

3° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με τάση ατμών στους 50 
όχι μεγαλύτερη από 110 λΡα (1.10 όατ): 

(β) 1203 οινόπνευιια κινητήρων , 1267 αργό πετρέλαιο , 1863 καύσιαο στροβιλοκινητηρών 

αεροπορίας . 

1268 κλάσαατα πετρελαίου, ε.α.ο. ή 1268 προϊόντα πετρελαίου , ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ σε ορισμένες κ/τμστολογικές συνθήκες το τεετρέλωο (γκσζολίνη) μπορεί ι 
να έχει τάση οσμών στους 50 °0 μεγοό.ύτερη από 110 έΡα (1.10 έαε) ολ/Α όχι με/α/.ύτερη οπό 
150 ΙτΡα (1.50 Βαε), θα πρέπει να συνεχίσει να κατατάσσεται κάτω από αυτόν τον αριθμό είδους. 

Υδρογονάνθρακες: 

1114 βενίΐόλιο . 1136 κλάσαατα λιθανθρακόπισσας . 1145 κυκλοεςάνιο, 1146 νρκλοπεντάνιο , 
1175 αιθυλοΒενίόλιο . 1206 επτάνια . 1208 εόάνια , 1216 ισοοκτένια, 126 . 2 οκτάνια . 

1288 ασιοαλτούνος σΥΐστόλιθος . 1294 τολουόλιο , 1300 υποκατάστατο τερεβινθίνης (νίιίΐβ 
δρίπι), 1307 ςυλενια 
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Κλάση3 

(ο-ξυλένιο, διμεθυλοβενζόλια), 2050 διϊσοΒουτυλένιο, ισοιιεοικέι: ενώσεις, 

2057 τριπροπυλένιο (προπυλένιο τριμερές), 2241 κυκλοεπτάνιο , 2242 κυκλοεπτένιο , 

2251 δικυκλο-(2.2.1) -επτα-2,5-διένιο, αδρανέε (2,5-νορμποοναδιένιο. αδρανές) , 

2256 κυκλοεέένιο . 2263 διαεθυλοκυκλοεέάνια, 2278 η-επτένιο , 2287 ισοεπτένια . 

2288 ισοε^ένια, 2296 αεθυλοκυκλοε£άνιο . 2298 ιιεΟυλοκυκλοπεντάνιο , 2309 οκταδιένια , 
2358 κυκλοοκτατετραένιο . 2370 1-ε£ένιο , 2457 2.3-διμεθυλοβουτάνιο , 2458 ε£αδιένια , 

2461 ιιεθυλοπενταδιενια . 

3295 υδρογονάνθρακες υγροί, ε.α.ο.. 

Αλογονωμενες ύλες: 

1107 αιιυλογλωρίδια , 1126 1-βρωιιοβουτάνιο, ( η-βουτυλοβοωιιίδιολ 1127 γλωροβουτάνια 
(βουτυλοχλωρίδια), 1150 1,2-διγλωροαιθυλένιο , 1279 1,2-διγλωροπροπάνιο , ίδιγλωριούγο 
προπυλένιο) 2047 διγλωροπροπένια , 2338 βενιοτρκρθορίδιο, 2339 2-βρωιχοβουτάνιο, 

2340 2-βρωιιοαιθυλαιθυλ αιθέρας, 2342 βρωιιοιιεθυλοπροπάνια , 2343 2-βρωιιοπεντάνιο , 
2344 βρωμοπροπάνια , 2345 3-βρωιιοπροπίνιο , 2362 1,1-διγλωροαιθάνιο 
(αιθυλιδενοχλωρίδιο), 2387 ωθοροβενιόλιο . 2388 Φθοροτολουόλια, 2390 2-ιωδοβουτάνιο , 
2391 ιωδοιιεθυλοπροπάνια, 2554 αεθυλαλλυλογλωρίδιο . 

Αλκοόλες: 

1105 ααυλοπνεύιιατα , 1120 βουτανόλες 1148 διακετοναλκοόλη τεχνική, 1170 αιθανόλη 
(αιθυλική αλκοόλη) ή 1170 αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) σε υδατικό διάλυμα περιέχον 
περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, 1219 ισοποοπανόλη ( ισοπροπυλικη αλκοόλη ), 

1274 η-προπανόλη (ποοπυλική αλκοόλη, κανονική) . 3065 αλκοολούγα ποτά περιέχοντα 
περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, 

1987 αλκοόλες εύφλεκτες ε.α.ο., 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΙχοολοόχα ποτό περιέχοντα περισσότερο από 24 % και όχι περισσότερο οπό 
70 % α/χοόλη καχ' όγκο , είναι ύλες της 31° (ο). 

Αιθέρες: 

1088 ακετάλυ (1,1-διαιθοξυαιθάνιο), 1159 διϊσοποοπυλαιθέρας 1165 διο£άνιο , 

1166 διοόολάνιο , 1179 αιθυλοβουτυλαιθέρας 1304 βινυλοϊσοβουτυλαιθέρας , αδρανής , 

2056 τετραϋδροΦουράνιο, 2252 1,2-διιιεθοέυαιθάνιο , 2301 2-ιιεθυ λοφουράνιο , 

2350 βουτυλοιιεθυλαιθέρας 352 βουτυλοβινυλαιθέρας αδρανής . 2373 διαιθοέυαεθάνιρ , 
2374 3>3-διαιθοέυπροπένιο , 2376 2.3-διΰδοοπυράνη . 2377 Ι.1-διιιεθοςυαιθάν_ιο , 

2384 δι-η-ποοπυλαιθέρας 2398 τριτοταττκ ιιεθυλοβουτυλαιθέρας , 

2536 ιιεθυλοτετραϋδοοφουοάνιο , 2615 αιθυλοπροπυλαιθέρας 2707 διιιεθυλοδιοξάνια , 

3022 1.2-βουτυλενο^είδιο.σταθεοοποιιιιιένο . 3271 αιθέρες ε.α.ο. . 

Αλδευδες: 

1129 βουτυοαλδευδτ) , 1178 2-αιθυλοΒουτυοαλδευδη , 1275 προπιοναλδεΰδη , 

2045 ισοΒουτυραλδεΰδτι (ισοβουτυλαλοεύδη), 2058 βαλεριαναλδευδη , 

2367 α-ιιεθυλοβαλεριαναλδεΰδη , 1989 αλδεύδες εύφλεκτες ε.α.ο, . 
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Κετόνες: 

1090 ακετόνη. 1 ΐ 56 διαιθυλοκετόνη , 1193 αεθυλαιθυλοκετόνη ( αιθυλοιιεθυλοκετόνη ), 

1245 οεθυλοϊσοβουτυλοκετόντκ 1246 αεθυλοϊσοπροπενυλοκετό\τι. αδοανπα 
1249 ιιεθυλοποοπυλοκετόνη. 1251 ιιεθυλοβινυλοκετόνη . 2346 Βουτανοδιόνη (διακετυλική), 
2397 3-ιιεθυλοβουταν-2-όνη . 1224 κετόνεε. ε.α.ο. » 

Εστέρες: 

1123 οάκοί βουτυλεστέρεο 1128 η~ ιιυραηκυ^ βουτυλεστέρα<: . 1161 καρβονυαχ 
διιιεθυλεστέρας » 1173 οάκ0€ αιθυλεστέραε. 1176 βορικόε αιθυλεστέρας , 1190 αυριιηκικός 
αιθυλεστέραε . 1195 προπιονυαίκ: αιθυλεστέρας , 1213 οάκός ισοβουτυλεστέραε , 1220 οόικόε 
ισοπροπυλεστέρας , 1231 ο£υ«χ αεθυλεστέρα^ 123 7 βουτυρυαχ ιιεθυλεστέρας . 

1247 αονοαερέ^ του ιιεθακρυλικού μεθυλεστέρα. αδρανές 1248 προπιονυακ ιιεθυλεστέρα^ 
1276 π-οάκόο προπυλεστέρα;: , 1281 αυριιηκικόε προπυλεστέραε , 1301 οόικό<; 
βινυλεστέραε. αδρανής 1862 κοοτονικόε αιθυλεστέρας . 1917 ακρυλικόν: αιθυλεστέραε, 
αδρανή 1919 ακρυλικός ιιεθυλεστέρας αδρανής , 2277 αεθακρυλικόο αιθυλεστέραί: , 

2385 ισοβουτυρικόο αι&υλεστέρο^: , 2393 αυρατικικός ισοβουτυλεστέρα^ 2394 προπιονικόε 
ισοβουτυλεστέρας , 2400 ισοβαλεριανυακ ιιεθυλεστέραε . 2403 οόυαίκ ισοπροπενυλεστέραε , 
2406 ισοβουτυρικός ισοπροπυλεστέραο , 2409 προπιονικός ισοπροπυλεστέραε , 2416 βορυαχ 
τριιιεθυλεστέρα^ 2616 βορυαχ τριϊσοπροπυλεστέρας , 2838 βουτυρικός βινυλεστέραε. 
αδρανης , 3272 εστέρες ε.α.ο. . 

Ύλες περιέχουσες θείο: 

1111 ααυλοαερκαπτάνες , 2347 βουτυλοιιεοκαπτάνεΒ , 2375 διαιθυλοσουλαήδια . 

2381 διιιεθυλοδισουλωίδια, 2402 προπανοθειόλεε (πρόπυλό μερκαπτάνες). 

2412 τετραϋδοοθεοϊφένια (θειολάνναο), 2414 θειοοένιο, 2436 θειοεεικό οεύ . 

Ύλες περιεχουσες άζωτο: 

1113 νιτοώδε^ αιιύλιο . 1222 νιτρικό ισοποοπύλιο , 1261 νίτρο ιιεθάνιο , 1282 πυριδίνη , 

1648 ακετονιτρίλιο (μεθυλοκυανίδιο), 1865 η-νιτρικό προπύλιο , 2351 νιτρώδυ άλατα του 
βουτυλίου . 2372 1.2 δι-(διαεθυλααινο)αιθάνιο (τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη). 2410 1. 2. 3, 
6-τετραϋδοοπυριδίνη, 

Αλλες εύφλεκτες ύλες και μείγματα και παρασκευάσματα περιέχοντα εύφλεκτα υγρά: 

1091 ακετονέλαια . 1201 ίυαελαιο, 1293 Βάααατα. (ραοαακευτικά , 1308 ζιρκόνιο σε 
εναιώρημα σε εύφλεκτο υνρό , 2380 διιιεθυλοδιαιθοάυσιλάνιο , 1993 εύφλεκτο υνρό. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ιξώδεις ύλες, μείγματα και παρασκευάσματα, β/ώπε 5°. 

4° Διαλύματα νιτροκυτταρίνης σε μείγματα των υλών της 1° έως 3° περιέχοντα περισσότερο από 20 % 
αλλά όχι περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 
12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού): 

(3) 2059 διάλυιια νιτροκυτταοίνηε. εύφλεκτο . 

(ό) 2059 διάλυιια νιτροκυτταοίντκ. εύφλεκτο . 


2301 

(συνεχ.) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα με σημείο ανάφ/χξης κάτω από 23 και περιέχοντα 
περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη, ασχέτως π/ς περιεκτικότητάς της σε άζωτο ή περιέχοντα όχι 
περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12,6 % (κατά βάρος επί 
ξηρού), είναι ύ/χς της Κ).άσης 1, (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0340[ ή 26°, 
χαρακτηριστικός αριθμός 0342), ή της ΚΙΑσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μείγματα περιέχοντα 20% ή λιγότερο νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο 
όχι μεγαλύτερη από 12.6% (κατά βάρος επί ξηρού) είναι ύ/χς της 5° 


° Υγρά ή ιξώδη μείγματα και παρασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν 20 % ή 
λιγότερο νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερο από 12.6 % (κατά βάρος επί 
ξηρού): 

(*) ^ σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 υπό την προϋπόθεση 

ότι, δεν βρίσκονται κάτω από την (ο): 

1133 κόλλες , 1139 επικαλυπτικό διάλυμα . 1169 εκτυλίσαατα. αρωματικά. υνοά . 

-ϋ97 εκχυλίσματα, γευστικά, υνοά . 1210 μελάνη τυπονραωίας . 1263 γρώαα 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σγετιιόαενο με γρώαα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα 
αρωματοποιίας , 1286 ρητινέλαιο . 1287 διάλυαα καουτσούκ . 1866 διάλυαα ρητίνης. 

(6) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 υπό την προϋπόθεση ότι, 
δεν βρίσκονται κάτω από την (ο): 

1) 33 κόλλες , 1139 επικαλυπτικό διάλυιια , 1169 εκγυλίσαατα. αρωιιατικά. υνρά . 

1197 εκγυλίσαατα, γευστικά, υγρά . 1210 μελάνη τυπογραφίας . 1263 γρώαα 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ. βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σγετιΓόαενο ιιε γρώαα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα 
αρωματοποιίας . 1286 ρητινέλαιο . 1287 διάλυαα καουτσούκ . 1306 συντηρητικά ςύλου . 

1866 διάλυαα ρητίνης . 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και 
οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 3269 κιτ πολυεστερικης ρητίνης . 

(ο) 1133 κόλλες . 1139 επικαλυπτικό διάλυαα . 1169 εκγυλίσαατα. αρωματικά, υ^ρά . 

1197 εκγυλίσαατα, γευστικά, υγρά. 1210 μελάνη τυπογραφίας . 1263 γρώαα 
(συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ. βερνίκι, λούστρο, υγρό 
πληρωτικό υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικό σγετιςόαενο με γρώαα 
(συμπεριλαμβάνοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης του χρώματος), 1266 προϊόντα 
αρωματοποιίας . 1286 ρητινέλαιο , 1287 διάλυαα καουτσούκ . 1306 συντυοπτικά έύλου υνρά . 

1866 διάλυαα ρητίνης . 1999 πίσσες, υγρές συμπεριλαμβάνοντας άσφαλτο δρόμων και 
οδέλαια, βιτούμιο και υπολείμματα, 3269 κιτ πολυεστερικης ρητίνης . 1993 εύφλεκτο υγρό, 
ε,α.ο. 


Ταξινόμηση υπό το γράμμα (ς) είναι μόνο δυνατή εάν καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις: 
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1. ότι το ύψος του διαχωρισμένου στρώματος διαλύτη είναι λιγότερο από 3 % του 
ολικού ύψους στον έλεγχο διαχωρισμού του διαλύτη, 1 και 

2. ότι το ιξώδες 1 και το σημείο ανάφλεξης είναι σε συμφωνία με τον παρακάτω πίνακα: 


Κινηματικό ιξώδες 
(εκτιμούμενο) (σε σχεδόν 

Χρόνος ροής 1 σε 
συμφωνία με 150 2431:1984 

Σημείο ανάφλεξης 

μηδενικό βαθμό διάτμησης) 
πητΓ/δ στους 23 °0 

σε 5 

Διάμετρος αναβλυστήρα 
σε γπγπ 

σε °0 

20 < § < 80 

20 <ΐ < 60 

4 

πάνω από 17 

80 < 2 < 135 

60 <ΐ < 100 

4 

πάνω από 10 

135 < § < 220 

20<ΐ < 32 

6 

πάνω από 5 
πάνω από -1 

220 < § < 300 

32 <ι < 44 

6 

300 < 8 ^ 700 

700 < 8 - 

44 <1 < 100 

100 < ΐ 

6 

6 

πάνω από -5 
-5 και κάτω 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20% ώΐά όχι περισσότερο από 55% 
νιτροκντταρίνη με ττεριεκτικόττμα σε άντυτο όχι μετ/α/ώτερη από 1-..6 % κατά βάρος επί ςηρον. ^ιναι 
ύλες της 4 

Μείγματα με σημείο ανάφ/χξης κάτω από 23 °0 και περιέχοντα: 

περισσότερο από 55 % νιτροκντταρίνη , ασχέτως περιεκτικότητας σε ,; ή 

όχι περισσότερο από 55 % νιτροκντταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12.6% 
κατά βάρος επί ξηρού , 

Φαι ύλ £ ς της Κλ.άσης 1 (βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, Αριθμ. 0340. ή 22°. Αριθμ. 0342,, ή της Κλ.άσης 
4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401, 24°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Καμία ύλο] αντής της Οδηγίας αναφερόμενη με την ονομασία της κάτω από άν-ες· 
εγγραφές δεν μπορεί να μεταφέρεται κάτω από την εγγραφή 1263 Χρώμα ή 1263 Τ/.ικό σχετιζόμενο με 
χρώμα . Υ,πς υπό χαρακτηριστικό αριθμό 1263 μπορούν να περιέχουν όχι περισσότερο από 20 % 
νιτροκντταρίνη υπό την προϋπόθεση ότι. η περιεκτικότητα σε άζωτο δεν υπερβαίνει το 12.6 % κόπα 
βάρος επί ξηρού. 


1 Έλεγχος, διαχωρισμού του διαλύτη, : αυτός ο έλεγχος διεξάγεται στους 23 °0 με τη χρήση ενός 
βαθμονομημένου μετρητικού κυλίνδρου των 100 πιΐ πωματισμένου τύπου συνολικού ύψους περίπου 2ο ου και 
ομοιόμορφης εσωτερικής διαμέτρου περίπου 3 επί πάνω από το διαβαθμισμένο τμήμα Η υ/.η ανακινειται μέχρι να 
αποκτήσει ομοιόμορφη πυκνότητα και χύνεται μέσα στον μετρητικό κύλινδρο έως το σημάύι των 100 ηιΐ. Ιο πώμα 
μπαίνει και ο κύλινδρος μένει χωρίς ανακίνηση για 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες το ύψος του υπερκειμενου 
διαχωρισμένου στρώματος μετράται και υπολογίζεται το ύψος του στρώματος ως ποσοατο του συνο/.ικου υψου. του 

δείγματος . 


1 Ποοσδιοοισαός του ιδώδους : Εάν η συγκεκριμένη ύ/ο] είναι μη-Νεντώνια, ή εάν η μέθοδος 
προσδιορισμού του ιξώδους οπό ροή είναι ακατάϊληλη, χρησιμοποιείται για την ύ^ ένα ιξωδόμετρο μετοβ^μου ρυθμόν 
διάτμησης, στους 23 Υ. για έναν αριθμό ρυθμών διάτρησης, οι λαμβανόμενες τιμές σημειώνονται σε σχέση’ με τον 
αντίστοιχο ρυθμό διάτμησης και στη συνέχεια παρεκτείνονται για μηδενικό ρυθμό διάτμησης. Το δυναμικό ιςω ες που 
λχψβάνεται με αυτόν τον τρόπο, διαιρούμενο με τη πυκνότητα, δίνει το φαινομενικό κινηματικό ιςωόες σε μια περιοχή 
κοντά στο μηδενικό ρυθμό διάτμησης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 3269 Τα κιτ πολυεστερικής ρητίνης έχουν δύο συστατικό: ένα βασικό 
προϊόν [Κ,ΛΑΣΗ 3, Ομόώαζό) ή (ο)], και έναν ενεργοποιητή (οργανικό νπεροξείδιογ, το καθένα 
συσκευασμένο ξεχωριστά σε μία εσωτερική σνσκευασία Το οργανικό υπεροξείδιο θα πρέττει να είναι 
των τύπων Ο , Ε ή Ε, χωρίς να απαιτεί ρύθμιση της θερμοκρασίας και περιορισμένο σε 125 τηί υγρό και 
500 £ στερεό ανά εσωτερική σνσκευασία Τα συστατικά μπορούν να τοποθετούνται στην ίδια εξωτερική 
σνσκευασία υπό την προϋπόθεση ότι , δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους σε περίπτωση διαρροής .. 

6 ° 3064 διάλυμα νιτρονλυκερίντκ σε αλκοόλη με περισσότερο από 1 % αλλά όχι περισσότερο από 5 % 

νιτρογλυκερίνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικοί όροι σνσκενασίας εφαρμόζονται για αυτή την ύ/τ] (βλέπε περιθωριακό 2303μ 
βλέπε επίσης κλάση 1, περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0144. 

7 ° (β) 1204 διάλυμα διτρονλυκερίνης σε αλκοόλη με όχι περισσότερο από 1 % νιτρογλυκερίνη. 

Β. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και τοςικές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τοξικές ύλες με σημείο ανάφλεξης 23 ή παραπάνω, και μερικές ύλες που 
αναφέρονται με την ονομασία τους στα 1° έως 10° του περιθωριακού 2601 είναι ύλες της Κλ.άσης 6.1 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600. 

11 ° Νιτρίλια ή ισονιτρίλια (ισοκυανίδια): 

(&) 1093 ακρυλονιτρίλιο. αδρανέ^ 3079 ιχεθακρυλονιτρίλιο. αδρανές 3273 νιτρίλια. 

εύφλεκτα, τοάκά, ε.α.ο.. 

(ά) 2284 ισοβουτυοονιτοίλιο. 2378 2-διιιεθυλο-αμινακετονιτρίλιο. 2404 προπιονιτρίλιο. 

2411 βουτυρονιτρίλιο . 3273 νιτρίλια. εύφλεκτα, τοακά. ε.α.ο. 

12° 1921 προπυλενιαίνη. αδρανής . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι σνσκενασίας εφαραόζονται για αυτή την ύλχ{ (βλέπε περιθωριακό 
2304). 

13° 2481 ϊσοκυανικός αιΟυλεστέρας . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικοί όροι σνσκενασίας εφαρυόζονται για αυτή την ύλε\ (βλέπε περιθωριακό 
2304). 

14° Αλλοι ισοκυανικοί εστέρες: 

(ά) 2483 ισοκυανικός ισοποοπυλεστέοας . 2605 ισοκυανικόε αεθοςυαεθυλεστέραε . 

(ό) 2486 ισοκυανικός ισοβουτυλεστέοαε . 

2478 ισοκυανικοί εστέρες εύφλεκτοι, τοακοί ε.α.ο. , ή 2478 διάλυαα ισοκυανικών 
εστέρων. εύφλεκτο. το£ικό. ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαλύματα ισοκυανικών εσπέρων με σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 °(Γ, 
είναι ύλες της Κλ-άσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601 , 18° ή 19°). 
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15° Αλλες ύλες περιεχουσες άζωτο: 

(ε) 1194 νιτρώδεε αιθύλιο, διάλυιια . 

16° Αλογονωμενες οργανικές ύλες: 

(ε) 1099 αλλυλοβοωιιίδιο, 1100 αλλυλογλωρίδιο . ΐ 991 γλωροπρένιο, αδρανές 

(ύ) 1184 διγλωοιούγο αιθυλένιο (1,2-διχλωροαιθάνιο), 2354 γλωοοαεθυλαιθυλαιθέοαο . 

17° Οξυγονωμένες οργανικές ύλες: 

(ε) 2336 ιιυραυκικόο αλλυλεστέοας , 2983 ιιείνιια αιθυλενοέείδιου και προπυλενοέείδιου , με 

όχι περισσότερο από 30 % αιθυλενοξείδιο, 

1986 αλκοόλες εύφλεκτε^ τοςικές. ε.α.ο. , 

1988 αλδευδε^ εύφλεκτες, τοακέε, ε.α.ο., 

(ό) 1230 αεθανόλη , 2333 οξικός αλλυλεστέραε , 2335 αλλυλαιθυλαιθέρας , 2360 

διαλλυλαιθέραο , 2396 ιιεθακουλαλδεΰδη. αδρανής 2622 νλυκιδαλδευδη , 

1986 αλκοόλες εύφλεκτες, τοακέε. ε.α.ο. , 

1988 αλδευδες, εύφλεκτες, τοάικέε, ε.α.ο. 

18° Οργανικές ύλες περιέχουσες θείο: 

(ε) 1131 διθειούνος άνθρακας (θειούγος άνθρακας), 

(ό) 1228 αεοκαπτάνες, υγρές. εύφλεκτες, τοςικές. ε.α.ο., ή 

1228 ιιείνιια ιιερκαπτάνης. υνρό. εύφλεκτο. τοακό. ε.α.ο. 

19° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), με σημείο ανάφλεξης κάτω 
από 23 °0 και τοςικά τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν υπό άλλο συγκεντρωτικό τίτλο: 

(ε) 1992 εύφλεκτο υνρό, τοακό. ε.α.ο., 

(ύ) 2603 κυκλοεπτατριένιο , 

3248 οάοιιακο. υγρό, εύφλεκτο, τοακό. ε.α.ο. , 

1992 εύφλεκτο υνοό, τοακό, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φαρμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση, πχ κώλυντικά. ναρκωτικά και φάρμακα 
τα οποία είναι ύλες που παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε ονσκενασίεζ, τύπου που προορίζεται 
για λιανική πώ/ρση ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κστανά/.ωση, τα οποία Θα ήταν* α/Σιώς ύλες 
του είδους 19° (Β), δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

Ο. Ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0 και διαβρωτικές 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Δισβρωτικά υγρά με σημείο ανάφ/χξης 23 °0 ή παραπάνω είναι ύλες της 

Κ/.άσης 8 (β/±πε περιθωριακό 2801). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ορισμένα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφ/έξης κάτω από 23°0 και 

σημείο βρασμού πάνω από 35°0, είναι ύλες της Κ/.άσης 8 [β/£πε περιθωριακό 2800 (7) ία)]. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλχπε περιθωριακό 2800. 

2 1 0 Χλω ροσιλάνια: 

(α) 1250 αεθυλοτοιγλωοοσιλάνιο, 1305 βινυλοτριγλωροσιλάνιο. αδρανές 

(6) 1162 διαεθυλοδιγλω ροσιλάνιο , 1 ΐ 96 αιθυλοτριγλωροσιλάνιο , 1298 τριιιεθυλογλωροσιλάνιο , 

2985 γλωροσιλάνια, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Χ)*ωροσιλ<χνια τα οποία παράγουν ενφλχκτα αέρια σε επαφή με το νερό, είναι ύ/χς της 
Κλ.άσης 4.3, 1° (α) [β/χπε περιθωριακό 2471 , 1° ία)]. 

22° Αμίνες και διαλύματα τους: 

(α) 1221 ισοπροπυλααίνη, 1297 υδατικό διάλυιια τριυεθυλααίντκ, περιέχον 30 % έως 50 % 

τριμεθυλαμίνη (κατά βάρος), 2733 αμίνες. εύωλεκτεε. διαβρωτικέε, ε.α.ο. ή 
2733 πολυαιιίνεε, εύιρλεκτεε. διαβρωηκέα ε.α.ο. , 

(ό) 1106 ααυλαιιίνες (π-αμυλαμίνη, τριτοταγής-αμυλαμίνη), ΐ 125 π-βουτυλααίνη , 

1154 διαιθυλααίνη , 1158 διϊσοπροπυλααίνη , 1160 υδατικό διάλυιια διιιεθυλαιιίντκ , 1214 
ισοΒουτυλαιαίνη , 1235 υδατικό διάλυιια ιιεθυλαιιίνης , 1277 προπυλαιιίντι , 

1296 τριαιθυλααίνη , 1297 υδατικό διάλυμα τριαεθυλααίντκ. με όχι περισσότερο από 30 % 
τριμεθυλαμίνη κατά βάρος, 2266 Ν.Ν-διιιεθυλοπροπυλααίνη (διμεθυλο-Ν-προπυλαμίνη), 
2270 υδατικό διάλυιια αιθυλαιιίντκ με όχι λιγότερο από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 
70 % αιθυλαμίνη (κατά βάρος), 2379 1. 3- διαεθυλοβουτυλαιιίνη , 2383 διπροπυλαμίνη, 

2945 Ν-αεθυλοβουτυλααίνη , 2733 αιιίνεε, εύολεκτεε. διαβρωτικέο, ε.α.ο. ή 2733 
πολυαιιίνεε, εύφλεκτεο. διαβρωτικέο, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η άνυδρη διμεθνλοαμίνη, η αιθυλαμίνη, η μεθυλαμίνη και η τριμεθυλαμίνη είναι υ/χς 
της Κλ.άσης 2 [β)χπε περιθωριακό 2201 , 3° Π>ί)]. 

23° Αλλες ύλες περιεχουσες άζωτο: 

* 

(ό) 1922 ττυρρολιδίνη , 2386 1-αιθυλοπιπεριδίνη , 2399 1-αεθυλοπιπεριδίνη , 2401 πιπεριδίνη , 2493 

εόαιιεθυλενοϊιιίνη , 2535 4-ιΐ£θυλοαορ<ρολίνη ΓΝ-ιιεθυλοιιοριοολίνη ), 

24° Διαλύματα αλκοολικών αλάτων: 

(ό) 1289 διάλυιια αεθυλικού νατρίου σε αλκοόλη, 

3274 διάλυιια αλκοολικών αλάτων, ε.α.ο. σε αλκοόλη. 

25° Αλλες αλσγονωμενες διαβρωτικές ύλες: 

(6) 1717 ακετυλογλωρίδιο , 1723 αλλυλοιωδίδιο , 1815 προπιονυλογλωρίδιο , 2353 

βουτυρυλογλωρίδιο , 2395 ισοβουτυουλογλωρίδιο . 

26° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεςης κάτω 
από 23 °0 και εξαιρετικά διαβρωτικά, διαβρωτικά ή λίγο διαβρωτικά, τα οποία δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν κάτω από άλλο συλλογικό τίτλο: 
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(&) 2924 εύφλεκτο υνοό. διαβο ωτικό, ε.α.ο,, 

(1^) 2924 εύφλεκτο υνρό. διαβο ωτικό. ε.α.ο, 

Ο. Ύλες ^ σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0, ταξικές και διαβρωτικές και είδη περιέχοντα 
εκείνες τις ύλες 

27° ( 3 ) 3286 εύφλεκτο υνοό. τοόικό. διαβ οωτικό. ε.α.ο.. 


(ό) 2359 διαλλυλαιιίνη, 

3286 εύφλεκτο υνοό. τοξικό. διαβοωτικό, ε.α^ο. 

28° 3165 δεξαμενή κπυσίαου αονάδαο υδραοληακ ισγύοο αεροσκάωο υς,περιέχον μείγμα άνυδρης 
υδραζίνης και μεθυλυδραζίνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για αυτές τις δεςαμενές (β/έπε περιθωριακό 
2309). 


Ε. 


Ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 συμπεριλαμβανομένων οι οποίες θα 
μπορούσαν να είναι λίγο τοςικές ή λίγο διαβρωτικές 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μη-τοξικά και μη-δισβρωτικά διαλύματα και ομογενή μείγματα με σημείο ανόφ/εςης -3 
°0 ή παραπάνω (ιξώδεις ύλες, χρώματα ή βερνίκια, εκτός από ύλες περιέχουσες περισσότερό απο 
?0 % νπροκυττσρίνηγ συσκευασμένα σε δοχεία με λιγότερο από 450 λίτρα χωρητικότητα, υποκετνται 
'μόνο στις απαιτήσεις τον περιθωριακού 2314 εάν. στον έλεγχο διαχωρισμού του 
περινράφεται στην υποσημείωση 1 στην 5° το ύφος τον διαχωρισμένου στρώματος όιαευτη είναι 
μικρότερο από 3 % τον ολικού ύψους, κω εάν ο; ύλες στους 23 °0 έχουν, στο πώμα ροής σύμφωνα με 
το 150 2431:1984 με σναβλυστήρα διαμέτρου 6 ηνη, χρόνο ροής: 


(α) όχι μικρότερο από 60 δευτερόλεπτα, ή 

(ύ) όχι μικρότερο από 40 δευτερόλεπτα και περιέχουν όχι περισσότερο από 60 % ύλες της 
Κ/Ασης 3. 

31 ° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης μεταςυ 
23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων, όχι λίγο τοςικά και όχι λ,ιγο διαβρωτικα. 

(ς·) 1 707 πετρέλαιο καύσιαο ΤΙ 1202 νκαζόιλ ή 1202 καύσιιιο θέραανσηο (ελαφ ρά, 1221 

Π6 7 πονϊΓπετοέλαιΟ - 1863 καύσιιιο στροβιλοιιηγανών αεροπορίας, 1^68 
κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. ύ 1268 προϊόντα πετρελαίου, ε,ς εα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με έκπτωση από το περιθωριακό 2300 (2). το πετρω.αιο καύσιμο, το 
γκαζόιλ. και το καύσιμο θέρμανσης (ελ,αφρύ) με σημείο ανάφ/εξης πάνω απο 61 
θεωρούνται ύλες της 31° (ο), χαρακτηριστικός αριθμός υ/μς 1202. 
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Υ δρογονάνθρακες: 

Π3 6 , κλάσματα λιθανθρακόπισσας , Π_47 δεκαϋδοονσ,ηβΓ,-, (δεκαλ , ίνη) ρ „ 

^ ^ τερεβινθίνη, 1300 υποκατάστατη 
5 Ρ ,ΠΙ )> 1307 α>λενια (πι-ξυλένιο, ρ-ξυλενιο, διμεθυλοβενζόλια) 1918 

- ι . »°^άν,8 · 1999 ΐΓίοσες, ιλρρ: ^ρΟαμβάνον,ας 
άσφαλτο δρόμων και οδελαια, βιτουμιο και υπολείμματα. 2046 κυαέν,σ (λ η,, ? 

(μείΚ,λ.σοπροπυλοβενςόλια), 20^8 δικυκλοπενταδιένιο, 2 ^ 555 ^ ( 0 ^) 
-05- δίπεντενιο (λιμονενιο), 20 55 στυρένιο αονοαεηέε. αδοανέε (βινυλοβενζόλιο 
μονομερές αδρανές), 2057 τριποοπυλέιιη (προπυλένιο τριμερές), 2247 η-δεκάν,η 
2 ^.86 πενταμεθυλοεπ τάνιο (ισοδωδεκάνιο), 2303 ισοπροπενυλοβενιόλ ιο ^3^4 
Ιβ ίϊσοβουτυλένιο , 232.5 1-3.5-τριμεθυλοβενιόΙ ,ο (μεσιτυλένιο), 2330 ενδ^Γηο 2364 η- 
^ ροπυλοβενζθΛίο, 2368 α-πινένιο , 2520 κυκλοοκταδιένια . 2541 τεοπινολένιο ">618 

^ ετοαποοπυλέντοί 15 ^^ ( °*’ Π1 '’ Ρ ' ) ’ ~ βουτυλοβεν ^ λι » 2850 ποοπυλέν,ο'τετη.,·^ 

2319 τεοπενικοί υδοονονάνθοαν-ΡΓ ρ η η 
3295 υδοονονάνθρακε^ υγροί ε.α.ο. . 


Αλογονωμένες ύλες: 

χλωροβενίόλιο (φαινυλοχλωρίδιο), 1152 δινλωοοπειτάν,π 2047 διχλωροποοπένια 
^ 34 γλωροβενζοτριφθορίδια (ο-,πι-,ρ-), 2238 γλωοοτολουόλ.α (ο-,πι-,ρ-). 2341 1 -βοωικί 
^ αεθυΛοβουτανιο, 2392 ιωδοπρ οπάνια . 2514 βρωαοβενίόλ,η 2711 πι-διβοωιιοβενίόλ.η 

Αλκοόλες: 

Π0 5 αμυλαλκοόλες , Π_ 20 βουτανόλες , 1148 διακετονική αλκοόλ χημ 1κ ώς καθαρή, 

11 ?0 διάλυμα αιθανόλης (διάλυμα αιθυλικικ αλκοόλη^ περιέχον περισσότερο από 24 % 
και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη, 1171 αονοαιθυλαιθέοαε γπγ «ιΟυλενονλυκόλ^ 
(2-αιθοςυ-αιθανόλη), 1188 αονοαεθυλαιθέοαε τκ αιθυλενονληνόΐη,- (2-αεθοςυ- 
αιθανόλη), 1212 ισοβουτανόλη (ισοβουτυλική αλκοόλη), 1274 η-ποοπανόλη (ποοπυλικύ 
^Λ ΚθΟΑ,η, κανονική) , 2053 μεθυλοϊσοβουτυλικ ή καρβινόλη (μεθυλαμυλική αλκοόλη), 

"244 κυκλοπεντανόλη, 2275 2-αιθυλοβουτανόλτι. 2282 εδανόλε£ 2560 2- 
α εθυλοπεντανόλη-2, 2614 ιιεθαλλυλική αλκοόλη. 2617 υεθυλοκυκλοεόανόλεε . εύφλεκτες 
2186 διαιθυλαμινοαιθανόλη, 3065 αλκοολούνα ποτά περιέχοντα όχι περισσότερο από 
24 % και όχι περισσότερο από 70 % αλκοόλη κατ’ όγκο, 3092 I-αεθοόυ-2-ποοπανόλυ 
1987 αλκοόλεε. εύωλεκτεε. ε.α.ο. . 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υδατικά διαζώματα αιθυλικής αλχοόλ^ς και αλχοολούχα ποτά 

περιέχοντα όχι περισσότερο από 24% α/χοό/η κατ ’ όγκο, δεν νπόκεινται στις διατάζεις αυτής 
της Οδηγίας. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλ^οολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24% και όχι 

περισσότερο από 70 % σΐ*:οό/^ κατ' όγκο, νπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας μόνο 
εάν μεταφέρονται σε δοχεία με χωρητικότητα μεγα/.ύτερη από 250 λίτρα ή σε οχήμσχα- 
δεςαμενές, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 

Αιθέρες: 


] 149 διβουτυλαιθέρας , 1_153 διαιθυλαιθέραο τηο αιθυλενονλυκόλη Γ (1,2- 
διαιθοςυαιθάνιο), 2219 αλλυλικόο νλυκιδυλαιθέοαο . 2222 ανισόλη 

(φαινυλομεθυλαιθέρας), 2707 διιιεθυλοδιοζάνια , 2752 1.2-εποέυ-3-αιθο£υποοπάνιο , 3271 
αιθέοεο. ε.α.ο. - 
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Αλδευδες: 

1191 οκτυλαλδεΰδεο (αιθυλεςαλδεΰδες) (2-αιθυλεςαλδεΰδη) (3-αιθυλεςαλδεΰδη), 11.99 
(οουρφουοάλτι (φουρφουρολδεΰδη), 1207 εεολδεΰδτι , 1264 ττπρολδεΰδτι, 2498 1,2.3.6- 
τετραϋδοβενίαλδεΰδτι . 2607 ακρολεΐνη διαερήε. σταθεροποιημένη , 3056 η-επταλδεΰδτ], 
1989 αλδευδες εύφλεκτε^ ε.α.ο. . 

Κετόνες: 

1110 η-αίΐυλοαεθυλοκετόνη , 1157 διϊσοβουτυλοκετόνη , 1229 αεσιτυλοόείδιρ, 

1915 κυκλοείανόνη . 2245 κυκλοπεντανόνη . 2271 αιθυλοαιιυλοκετόνεε . 

2293 4-αεθοέυ-4 αεθυλοπεντανόνη-2 , 2297 αεθυλοκυκλοεεανόνεο , 

2302 5-αεΟυληεεανόνη - 2 . 2310 πεντανοδιόνη-2.4 (ακετυλακετόνη), 2621 
ακετυλοαεθυλοκαρβινόλπ . 2710 διπροτπ)ΛΧ>κετόνη , 

1224 κετόνεε. ε.α.ο. . 

Εστέρες: 

1104 οάκόε ααολεστέοα;, 1109 αυραπκικόε ααυλεστέραε , 1123 οάκόε βουτυλεστέρας, 

1172 οεικόε αονοαιθυλαιθέοα; τπε αιθυλενονλυκόλτιο , (2-οςικός αιθοςυαιθυλεστέρας ), 

1177 οάκόε αιθυλοβουτυλεστέοας. 1180 βουτυρ ικόε αι&υλεστέραε, 1 . 189 οάκ ρς 
ίΐονοοεθυλαιΟέοαε πκ αιθυλενονλυκόληε. 1192 γαλακτικό ; αιθυλεστ έρας , 1233 οΕικ όο 
ιιεΟυλααυλεστέοαε. 1292 ττυοιτικόε τετοααιθυλεστέραε . 19)4 π-τφο τηονικός 
βουτυλεστέοαο. 2227 η-ιιεθακουλικόο βουτυλεσ τέοαε. αδρανής. 2243 
κ-ηνλοεέυλεστέοα; . 2283 ίΐεθακουλικός ισοβουτυλεστέ ρας. αδρανής , 2323 φωσφορώδες 
τριαιθύλιο . ΎΎ) ωωσωορώδεε τηιιιε&ύλιο. 2348 η-ακο υλικόε βουτυλεστέρα; αδρανή 
2366 κ-αοβονι«~0Γ δ.πιθυλεστέοας (καρβονικός αιθυλεστέρας), 2405 βουτυρικός 
ισοποοπυλεστέοαε. 2413 οοθοητανικό; τε τοαπροπυλεστέρας. 2524 ορθομυρμηκικό ς 
αιθυλεστέρας. 2527 ακουλικός ισοβουτ υλεστέοας αδρανής. 2528 ισοβουτυρικ^ς 
ισοβουτυλεστέοας. 2616 Βοοικός τοιϊσοπροπ υ λεστέρας . 2620 βουτυρικός ααυλεστερας, 
2708 Βουτοάύλιο (3-μεθοςυ-1 -ακετοςυβουτάνιο), 2933 2-γλωροπροπιονικός 
ιιεθυλεστέοας. 2934 2-νλωοοποοπιονικός ισοπρο πυλεστέρας, 2933 2-γλωροπροπιονικός 
αιθυλεστέρας. 2947 νλωροάκός ισοπ ροπυλεστέρας, 

3272 εστέοας. ε.α.ο. . 

Ύλες περιέχουσες άζωτο: 

Π Π νιτοικό ααύλιο. 2054 αοοωολίνη . 2265 Ν.Ν-διαεθυλοΦορ ααμίδιρ, 2313 τπκολ ίνες 
(μεθυλοπυριδίνες) 2332 οααη ακεταλδεΰδτκ . 2351 νιτράδη βουτυ/μ α. 2608 
νιτοοποοπάνια . 2840 βουτυραλδοάίμη , 2842 νιτροαιθάνιο, 2906 διάλυ μα 

τοιϊσοκυανατοϊσοκυανουοικάν ή ισοΦΟΡονεδασ οκ-υ ανικΎον απατώ ν. (70 /ο κατα βάρος), 
2943 τετραϋδροωουρφουρυλααίνη . 

Ύλες περιέχουσες θείο: 

3054 κυκλοεόυλοαερκαπτάντ} . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 3 

2301 
(συνεχ.) 


ο2° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης 
μ£Τ(ΐο3 0 και 61 0 οτ)|ΐ7τερΐΛα)ΐβανομένοον, λίγο τοπικάι 

(<0 2841 δι-η-ααυλααίνη . 

1228 μερκαπτ άνες, υγρές, εύφλεκτες. τοςικέε. ε.α ο ύ 1228 ιιείναα .ιεοκαπτάνης. υγρά 
εύφλεκτο, τοπικό, ε.α.ο.. 

1986 αλκοόλ εύφλεκτες. τοακέ£. ε.α.ο.. 

1988 αλδεΰδε^ εύφλεκτες τοζικέ^ ε.α.ο. . 

2 478 ισοκυανικά άλατα , εύφλεκτ α, τοπικά, ε.α.ο. ή 2478 διάλυιια ισοκυανικών αλάτων, 
εύφλεκτο, τοακό. ε.α.ο.. ~~ " ~ 

3248 φάρμακο^ υγρό. εύφλεκτο, τοακό. ε.α.ο. . 

1992 εύφλεκτο, υνρό. τοακό, ε.α.ο. 

-ΗΜΕΙΩΣΗ. Προϊόντα φαρμακοποιίας έτοιμα για χρήση , π.χ. καλλυντικά, ναρκωτικά και 
φάρμακα, τα οποία είναι υ/£ζ πον παρασκευάζονται και συσκευάζονται σε συσκεοασίες, τύπου 
που προορίζεται για λιανική αγορά ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανόλ.ωωι ο ι οποίες 
θα μπορούσαν αϊΐιώς να είναι όλες της 32° (ο), δεν υπόκεινται στις διατάσεις αυτής της 
Οδηγίας. 

33° Ύλες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 
23 °0 και 61 συμπεριλαμβανομένων, λίγο διαβρωτικά: 

( ε ) 1106 αιιυλαμίνη (εεε-αμυλαμίνη), 1198 διάλυαα φοοιιαλδεΰόης. εύφλεκτο . 1289 διάλυιια 

μεθυλικού νατρίου σε αλκοόλη, 1297 υδατικό διάλυαα τοιιχεθυλααίνηε. (ότι περισσότερο 
από 30 % τριμεθυλαμίνη, κατά βάρος), 2260 τριποοπυλααίνη . 2276 2-αιΟυλεξυλααινη . 

2361 διϊσοβουτυλααίνη. 2526 φουρφουρυλααίνη . 2529 ισοΒουτυοικό οξύ. 2530 
ι σ^βουτυρικός ανυδρίδιο , 2610 τριαλλυλααίνη . 2684 διαι&υλααινοπηοπυλαιιίνη . 

27 33 αμίνες. εύφλε κτ ε;, διαβρωτικές, ε.α.ο. ή 2733 πολυαιιίνες. εύφλεκτες. διαβρωτικές 
ε.α.ο. . 

2924 εύφλεκτ ο υγρό, διαβοωτικό. ε.α.ο. 


Αλλες εύφλεκτες ύλες μείγματα και παρασκευάσματα περιέχοντα εύφλεκτα υγρά: 

Π 30 καμφορέλαιο , Π 33 κόλλες , Π39 επικαλυπηκό διάΐυ ,,ο Π^εκνυλίσματα. 
αρωματικά, υνρά , 1. 1 . 97 εκγυλίσιιατα. ν ευστικά. υνοά. 1201 ξυαέλ πιο 1210 αελάνη 
Βι ογραφίας , ,12 63 χρώμα (συμπεριλαμβάνοντας χρώμα, λάκα, σμάλτο, βαφή, σέλακ, 
βερνίκι, λούστρο, υγρό πληρωτικο υλικό και υγρή βάση λάκας) ή 1263 υλικόσχετιζριιενο 
— γρωμ ° (συ^ερ^μβανοντας ένωση λέπτυνσης ή μείωσης χρώματος), 1266 ποοϊόντπ 
5£ ώματοποιιας , 1272 έλαιο πεύκου, 1286 ρητινέλαιο. 1287 διάλυ.,α καουτσούκ 1293 
βαμματα, φαρμακευτικά , 1306 συντηρητικά ξύλου. υνρά 1308 Γιοκ-όνιο σε εναιώοτυ.ο σε 

εύφλεκτ ο υγρό , 1866 διάλυαα ρητίνης . 3269 πολυεστεοική^ ςί^ - 

1993 εύφλεκτο υνρά ε.α.ο. ^ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 20 % αλλά όχι περισσότερο από 

00 /ο νπροκυτταρινη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαΐ.ύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επί 
ςηρου), είναι ύ/χς του 34° (ο). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 
3. 


Για 3269 εξαρτήματα πολυεστερικήςρητίνης, βΐχπε 5° ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Κλάση 3 


2301 

(συνεχ.) 


34° Διαλύματα νιτροκυτταρϊνης σε μείγματα υλών της ο 1 ° (ο) περιέχοντα περισσότερο 

από 20% αλλά όχι περισσότερο από 55% νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι 
μεγαλύτερη από 12.6 % (κατά βάρος επί ξηρού): 

(ο) 2059 διάλυιχα νιτροκυτταρ ίνηο εύφλεκτο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 55 % νιτροκυτταρίνη, ασχέτως της 
Ίτεριεκτικότητάς της σε άζωτο, ή περιέχοντα όχι περισσότερο από 55 % νηροκυτταρίνη με 
περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12.6 % ίκατά βάρος επί ξηρού), είναι ύλες της Κλάσης 1 
(βλέπε περιθωριακό 2101, 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0340 ή 26°, χαρακτηριστικός αριθμός 
0342) ή της Κλήσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401,24°). 

Γ. Ύλες και παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνο με σημείο ανάφλεξης κάτω 
από 23 °0 

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ 1: Εύφλχκτες υγρές ύλες και παρασκευάσματα, χρησιμοποιούμενα ως παρασιτοκτόνο, οι 
"οποίες είναι εξαιρετικά τοξικά τ οξικά ή λίγο τοξικά και έχουν σημείο ανάφλεξης 23 ή παραπατώ, 
είναι ύλες της Κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601, 71 έως 8/ ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στους πίνακες, τα παρασιτοκτόνο υποδιαιρούνται σε είδη 41° έως 57° ως εξής. 
εξαιρετικά τοξικές ύλες και παρασκευάσματα 


τοξικές ύ/χς και παρασκευάσματα 


λίγο τ οξικές ύ/χς και παρασκευάσματα. 

Τ ΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ολες οι ενεργές ύλες και τα παρασκεύασματά τους τα χρησιμοποιούμενα ως 
"παρασιτοκτόνος θα κατατάσσονται υπό τις 41° έως 57° εξαιρετικά τοξικά τοςικα και Λίγο τοςικα σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 2600 (3). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Εάν είναι γνωστή μόνο η τιμή ΙΏ» της ενερ-γής ύ^ς και οχι εκείνη των 
παρασκευασμάτων της ενεργής ύλης. τα παρασκευάσματα μπορούν να καταταγουν υποτις εως ■ 
εξαιρετικά τοξικά τοξικά και βλαβερά χρησιμοποιώντας τους παραπατώ πιναχε,,οπου οι τιμε 
εμφανίζονται στις στήλες "εξαιρετικά τοξικά". "τοξικά και "Λίγο τοςικα της 41 εως 
αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ενερ-γής παρασιτοκτόνου υ/ρς στα παρασκεύασματα 

ΤΗΜΕΙΩΣΗ 5 ■ Για τις ύλες οι οποίες δεν ονομάζονται στον κατά/.ογο. και για τμ οποιε „ μόνο η τιμή 
ΪΖ>; της ενεργής όλης είναι -γνωστή και όχ, η τιμή ΙΟ* των διαφόρων παρασκευασμάτων η καταταςη 
ονό? ξφέέάμμα,ος μκηχί να ιαΰορ,οτ» α*ό τον »ν<*α οτο ηεμ,θωρ,αμο 2600, 
νρηαφοπο,ών,ος μία τιμή ΙΟ» λαμβαήμ^η από ΙοΟαοΙταοιααοο της τιμής ΙΟμι Γ,εργη,ν,η, ■ 
100/Χ, όπου χ είναι το ποσοστό της ενεργής ύλης κατά βάρος, σύμφωνα με τον παρακστω τύπο. 


τιμή της ΙΑ ό ^ ενεργούς ύ/χ/ς χ 


100 


Τιμή 1050 ~ λ 


ποσοστό της ενεργούς ύ/χ}ς κατά βάρος 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Η κατάταξη σύμφωνα με τις παραπάνω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 και 5 δε\ θα 
χρησιμοποιούνται όταν τα παρασκευάσματα περιέχουν πρόσθετα τα οποία επηρεάζουν την τος,κοτη α 
της ενεργής ύλης ή όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει περισσότερό αστό μια ενεργή υ,ρ. Σε τετοιε 
Ζ,πώΖ η κατάταξη θα βασίζεται στην τιμή Ι» 50 του συ-γκεκριμένου παρασκευάσματος, σύμφωνα 
με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3). Εάν η τιμή ΙΟ } » δεν είναι -γνωστή, η οκη θα κατατασσεται 

στα εξαιρετικά τοξικά της 41° έως 57°. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση3 

41 ° ^ - 784 οργανοφύκτφορικά παρασιτοκτόνο, υ γρά, εύφλεκτα, τηξ.κά Γτη,,,^ αν άφλέξης 
(συνεχ.) μικρότερο από 23 °0 


(π) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

(ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικά ή λίγο τοξικά, 
τέτοια όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

Αζϊηρ1ΐ05-€ίΗνΙ 

. 

100->25 

25-2 · 

ΑζϊηρΗοδ-ΓπεΐΙτνΙ 

- 

100->10 

10-ϊ 

ΒΓΟΓηορΗοδ-εΐΙινΙ 

- 

_ 

100-14 

ΟβΓόορΗεηοίΐοη 

- 

100->20 

20-2 

ΟΗΙοι-ίεηνίηρΗοδ 

- 

100->20 

20-2 

ΟιΙοπηερΗοδ 

- 

100-> 15 

15-1 

ΟΗΙοΓρνπρΗοδ 

- 


100-10 

ΟΗΙοΓΐΗίορΗοδ 

- 

100-> 15 

15-1 

ΟοίοχνρΗοδ 

- 

_ 

100-15 

ΟηιίοΓτιαίε 

- 

_ 

100-90 

(Γν&ηορΗοδ 

- 

- 

100-55 

ΡΙΡ 

- 

- 

100-40 

ΟεπιεΐΗίοη 

100-Χ) 

_ 


Οειτιβίοπ 

100->30 

30->3 

Ο 

Λ 

γ*Ί 

Οεπκιοη-ΟΑ δνδΐοχϊ 

100->34 

34->3,4 

4- 

I 

Ο 

ί,Λ 

ΟεΓπεΐοη-Ο-ΓηεΐΗνΙ 

- 

_ 

100-35 

Οεπιεΐοη-δ-ιτιείΗν] 

- 

100->80 

80-10 

ΟβΓτιεΐοη-δ-Γηεί1ινΙ$υ1ίοηε 

- 

100->74 

74-7,4 

ΟίαΙίίοδ 

- 

100-> 10 

10-1 

Οϊ&ζίηοη 

- 

- 

100-15 

ΟίοΗΙοΓεηΐΗίοη 

- 

- 

100-54 

ΟΐοΚΙοη/οδ 

- 

100->35 

35-7 

ΟίςΐΌίορΗοδ 

- 

100->25 

25-2 

Οίιηείοχ 

100->20 

20->2 

2->0 

ΟίπιείΗοαίε 

- 

_ 

100-29 

Οΐοχ3ΐΗϊοη 

- 

] 00->40 

40-4 

Οΐδυΐίοίοη 

100->40 

40->4 

4->0 

ΕάΐΓεηρΗοδ 

- 

- 

100-30 

ΕηάοίΗΐοη 

- 

100->45 

45-4 

ΕΡΝ 

100->62 

62->12,5 

12.5-2,5 

ΕιΗΐοη 

- 

100->25 

25-2 

ΕίΗο3ίε-ΓπείΙιν1 

- 


100-25 

ΕΐΗορΓορΗοδ 

100->65 

65-> 13 

13-2 

ΡεηαΓηίηρΗοδ 

100->40 

40->4 

4->0 

ΡεηϊΓτοϋιίοη 

- 

- 

100-48 

ΡεηδίιΙίοίΗΐοη 

100->40 

40->4 

4->0 

Ρεηΐίιίοη 

- 

- 

Ο 

ο 

• 

οο 

ΡοηορΗοδ 

100->6ϋ 

60->6 

6-0,5 

ΡοΓτηοώΐοη 

' 

- 

100-65 

ΗερΐεηοοΗοδ 

- 

- 

100-19 

ΙρροΙ^εηΓοδ 

- 

, 

100-95 

ΙσοίεηρΗοδ 

- 

] 00->60 

60-6 
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2301 

(συνεχ.) 


Κλάση 3 


ΐ50ΐΗΪ0ΕΪ£ 

Ϊ5θΧΗΐΗίοη 

Μεο3τβ&τη 

ΜβρΗο^ίοΙππ 

Μ6ΐΗΕΓΤΐί(1θρΗθ5 

ΜειΗίά&άιίοη 

Μ^ΐΚνΙΐπΐΙΐϊοη 

ΜενίηρΗθ5 

Μοποογοϊορ 1 ίο 5 

Ν&ΐεά 

ΟτΠ€ΐΗθ21ΐ€ 

Οχν(1&Γη6ίθη-ΓΤΐ6ΐΐΊνΐ 

Οχνάϊευϊίοΐοη 

ΡαΓΕΟχοη 

Ρ&τ&ϋιίοη 

Ρ3.Γ3.ΐΚίθΠ~ΓΠ€ΐΗνϊ 

ΡΗεη^&ρΐοη 

ΡΗεηΐΙιο&ΐ 

ΡΗθΓ3ΐ£ 

ΡΙιο^Ιοηε 

ΡΗο$ίο1&η 

ΡΗθ$ΤΏ€ί 

ΡΗο^ρΗΕτηίάοη 

ΡΪΓΪΓΠΪρΗθ5-€ΐΗν1 

ΡγορερΗο 5 

ΡΓΟΐΗοΕίε 

Ρ\Τ3Ζ0ρ1ΐ05 

Ρνταζοχοη 

Ουίη&1ρΗθ5 

$αϋιΗΙοη 

5οΗΓ&(1&η 

Βιιΐίοιερ 

$α1ρΓθίθ5 

Τ€ττιερ^05 

ΤΕΡΡ 

Τ£Γβΐΐίθ5 

ΤΗίοιπεΦοη 

ΤΗίοηζιζίπε 

Τπ&τηίρΗθ5 

Τπ3ΖθρΗθ$ 

ΤπεΗΙοΓίοη 

ΤπςΗΙοΓοηβί 


Εξαιρετικά 

Τοςικά 

Λίγο τοςικά 

τοςικά 



% 

% 

% 

_ 


100-25 

. 

- 

100-20 

. 

100->30 

30-3 

100->25 

25->5 

5-0.5 

- 

100-> 15 

15-1,5 

. 

100->40 

40-4 

_ 

- 

100-19 

100->60 

60->5 

5-0.5 

- 

100->25 

25-2,5 

. 

- 

100-50 

. 

- 

100-10 

- 

100->93 

93-9 

100->70 

70->5 

5-0,5 

100->35 

35->3 

1 

Ο 

1*4 

(VI 

100->40 

40->4 

4-0,4 


100-> 12 

12-1,2 


- 

100-10 

_ 

- 

100-70 

100->20 

20->2 

2->0 

_ 

. 

100-24 

_ 

100-> 15 

15-1 

_ 

. 

100-18 

_ 

100->34 

34-3 

_ 

- 

100-28 


100->75 

75-15 

_ 

100-> 15 

15-1 

_ 


100-45 

100->80 

80->8 

8-0,5 

_ 

100->52 

52-5 

_ 

. 

100-25 

. 

100-> 18 

18-3,6 

„ 

100->10 

10-1 


. 

100-18 

_ 

- 

100-90 

100->10 

10->0 

- 

100->15 

15->3 

3-0,74 

_ 

100->50 

50-5 

100->70 

70->5 

5-0,5 

_ 

100->20 

20-1 

_ 

- 

100-13 

. 

- 

100-23 

. 

100->30 

30-3 

- 

- 

100-10 


ν&ΓηίάοίΗίοη 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟ Σ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση3 

, . 42 ° — 6 - 2 Πα Ρασιτοκτόνα οργανογλχορίου. υγρά , εύφλεκτα, τοςνκά στ\με\α ανάφλεζηο 

(συνεχ.) μικρότερο από 23 °0 ^ ^ 

^ βΡ “ σμθύ ή αρχ “® σημεί ° βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικά ή λίγο τοξικά, 
όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

ΑΙόπη 

_ 

100->75 

75-7 

ΑΙΙίάοοΙιΙοΓ 

- 

_ 

100-35 

ΟαπιρΗεαΙιΙοΓ 

_ 

_ 

100-15 

ΟΗΙοΓάεπο 

- 

_ 

100-55 

ΟΗΙοΓόίΓη^οππβ 

- 


100-50 

ΟΗΙοΓάϊπιείοπηβ. ΚνάΓοοΗΙοπάβ 

_ 


100-70 

ΟΗΙοΓορΙίΗαίηοηο 

100->40 

40->4 

1-0,4 

Οίπικϋη 

100->25 

25->2 

2->0 

ΡΡΤ 



100-20 

Διβρω αο-1.2-γλωοο-3-ποοπάνιο 



100-34 

Οίείάπηε 

- 

100->75 

75-7 

Εηάο$υ!ί3η 

- 

100->80 

80-8 

Εηάηη 

100->60 

60->6 

6-0,5 

Η^οιηοΗΙογ 

- 

100->80 

80-8 

ί 5θ0€ηζεπ6 

100->10 

10->2 

2-0,4 

Ϊ500ΠΠ 

- 

100-> 14 

14-1 

Εΐπάππε ('ιζΒΗΓ) 

- 

_ 

100-15 

ΜΪΓ£Χ 

- 

- 

100-60 

ΠενταγλωοοΦαινόλη 

- 

100->54 

54-5 


43 ° 21 66 φαινοόικά παρασιτοκτόνο, υγρά. εύφλεκτα, τοόικά . σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °0 

α) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικά ή λίγο τοξικά. 


όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

2,4-0 

_ 


100-75 

2,4-ΡΒ 

- 

_ 

100-40 

2Α5-Τ 

- 

_. 

100-60 

ΤπΗόίΓηβίοη 

- 

- 

100-7 
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44° 2758 καοβαιιικά παρασιτοκτόνο, ννοά. εύφλεκτα, τοπικά, σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο από 23 °0 

2 ΐ) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °€ και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °€ και τοξικά ή λίγο τοξικά, 
όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

Α! άΐοατό 

100-> 15 

15-> I 

1->0 

ΑΓηίηοςατό 

- 

] 00->60 

60-6 

Ββηάίοοετό 

- 

] 00->65 

65-5 

ΒεηίυΓαςατό 

- 

- 

100-20 

Βυιοοατόοχίιτι 

- 

- 

100-30 

Οατύετνΐ 

- 

- 

100-10 

ΟεΓόοήίΓΕη 


100-> 10 

10-1 

Οεππρ ΗΟ1 

- 

- 

100-40 

ΟίαΙΙίΐΐε 

- 

- 

100-75 

Οίιηεΐεη 

- 

- 

100-24 

ΌίιηεΠίεη 

- 

100->50 

50-5 

Οίοχεο ατό 

- 

- 

100-10 

Ροππειεηεϊε 

- 

100->40 

40-4 

Ιδοΐεη 

- 

100->20 

20-2 

ΙδορΓοοετό 

- 

- 

100-35 

ΜεΓΟΕρίοάίπΊοΐΙιιΐΓ 

- 

100->70 

70-7 

ΜειΗεδυΙίοοΣίΓό 

- 


100-20 

ΜειΗοπινΙ 

- 

100->34 

34-3 

Μεχεο &τόεΐε 

- 

100->28 

28-2 

Μοόεηι 

- 

- 

100-14 

ΟχΕτηνΙ 

- 

100->10 

10-1 

ΡίπΓηΐα&τό 

- 

- 

100-29 

ΡγΟΓΤΚ3Γ& 

- 

- 

100-14 

ΡγογποπΙ ΓΜυπίεη) 

100->5,6 

5.6->0,56 

0.56->0 

ΡτοροχιΐΓ 

- 

- 

100-18 


45° 2778 παοασιτοκτόνα αε βάση τον υδράργυρο, υνρά. εύφλεκτα, τοσικά , σημείο α\άφλεςης μικρότερο 
από 23 °0 


(δ) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

(ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοςικά ή λίγο τοςικά. 


όπως: 
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Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 


% 

% 

% 

Οόυαχ Φαινυλυδοάργυοος Π 

- 

100->60 

60-6 

(ΡΜΑ) 

ΧλωοιούΎΟΟ υδοάσνυοος II 

_ 

100->70 

70-7 

40-4 

Χλωοοιχεθοά)αιθυλυδοάα/υί>ος 

- 

100->40 

Οόείοιο του υδοαοτύρου 

- 

100->35 

35-3 

60-6 

ΡΗοηνίΓπεΓουΓν οντοοαΐεοΗηίη 

- 

100->60 

(ΡΜΒί 





46° 2787 ορνανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνο, υγρά, εύφλεκτα. τοξικά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 
23 °0 

3 ) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 και/η λίγο τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 3 5 και τοξικά ή λίγο τοςικα. 


όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 




100-25 

Ρεηΐίη ζο&ά Ιε 



100-35 

(ΤνΙιεχΣίΠη 



100-20 

Ρβηΐίηε Ηνάτοχίάβ 





47° 3024 Παρασιτοκτόνο παοανώνων τ ητ κουααοίνηο. υνρά. εύφλεκτα, τράκα, σημείο ανάφλεξης 

μικρότερο από 23 

3 ) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

6) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 και τοξικά ή λίγο τοξικά. 


όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

ΒΓοάίίεαουΓη 

ΟοατπεοΗΙοΓ 

ΟηιπιείυΓΥΐ 

(ΖουπιεοΗοδ 

Γσιιιπ3ΐεΐΓΕΐν1 ('ΡΙίουπιίη') 

100->5 

100->35 

100->60 

5->0,5 

100->30 

100->34 

35->3,5 

60->6 

0,5-0,05 

100-10 

100-80 

30-3 

34-3,4 

100-10 

3,5-0,35 

6-0,6 

ΟίοοιίΓηεΓοΙ 

Όΐίεηεοοιπη 

ν/ 3 αΤΗπη (και άλατα του ννατίαπη) 
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2301 48° 2782 Παρασιτοκτόνο διπυριδ ιλίου, υγρά, εύφλεκτα, τοακά, σημείο ανάφλεξης μικρότερο 

(συνεχ.) από 23 

α) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/όχι εξαιρετικά 
τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 και τοξικά ή λίγο τοξικά, 
όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 


% 

% 

% 

Οΐοιιαΐ 

- 


100-45 

Ρετααααΐ 


!00-40 

40-8 


49° 2760 Αοσενικούγα παρασιτοκτόνο, υγρά, εύφλεκτα, τοσικά. σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 

α) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 3 5 °0 και τοξικά ή λίγο τοξικά, 


όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

Τοιοίείδιο του αοσενικού 

- 

100->40 

40-4 

Αρσενυακό ασβέστιο 

- 

100->40 

40-4 

Αοσενίττκ του νατρίου 

- 

100->20 

20-2 


50° 2776 Παρασιτοκτόνο αε Βάση τον γαλκό, υγρά, εύφλεκτα, τοάκά, σημείο ανάφλεξης λιγότερο από 

23 °0 


ε) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °€ και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικά ή λίγο τοξικά, 
όπακ: _ 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

Θειικός γαλκός 

- 

- 

100-20 


51° 2780 Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης νιτοοΦαινόλπο. υγρά, εύφλεκτα, τοσικά , σημείο ανάφλεξης 

μικρότερο από 23 °0 

3 ) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά. 
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5) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικά 
ή λίγο τοξικά, 

όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

Βίηερ&ΟΓνΙ 

- 

- 

100-25 

Οίηοόαΐοη 

- 

- 

100-10 

Ώίηο$€0 

- 

100->40 

40-8 

Οϊηοδβύ ΗοοίΗΐε 

- 

- 

100-10 

ΌίηοΐβΓό 

- 

100->50 

50-5 

ΟίηΟΐΟΓό 3001316 

- 

100->50 

50-5 

ΏΝΟΟ 

- 

100->50 

50-5 

Μβ(3ίηοΐ6Γύ 

- 

100->80 

80-8 


52° 2764 Παοασιτοκτόνα τρια£ίνηο, ιτνρά. εύφλεκτα, τοάκά , σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °€ 

ε) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °€ και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

6) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοςικά ή λίγο τοξικά, 
όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 


% 

% 

% 

Οεηεζίηο 

_ 

- 

100-35 

ΤοΓόαπίΐεΐοη 

- 

- 

100-95 


53° 2770 Παοασιτοκτόνα βενζοϊκών παοατώνων, υγρά, εύφλεκτα, τοάκά , σημείο ανάφλεξης μικρότερο 

από 23 °0 


ε) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 και/ή εςαιρετικά 
τοξικά, 

ό) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοςικά ή λίγο τοξικά. 


όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

ΤΠ03ΓΠ03 

- 

- 

100-60 


54° 2774 Παοασιτοκτόνα παοανώνων ττκ οθαλιιιίδτιε. ιτ/ρά, εύφλεκτα, τοξικά , σημείο ανάφλεξης 

μικρότερο από 23 °0 

ε) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά. 
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6) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 και τοξικά 
ή λίγο τοςικά, 

όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

V 

- 

- 

- 


55° 2768 Παρασιτοκτόνα (οαινυλουρίαα υνοά. εύφλεκτα, τοςικά , σηιιείο ανάφλεξηο μικρότερο από 23 

α) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 και/ή εξαιρετικά 
τοςικά, 

Β) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοςικά ή λίγο τοςικά. 
όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 


- 

- 

- 


56° 2772 Διθειοκαρβαιιικά παρασιτοκτόνα. υνρά. εύφλεκτα, τοόικά . σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 

ε) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 °0 κανή εξαιρετικά 
τοξικά, 

Β) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικό ή λίγο τοξικά, 
όπως: 



Εξαιρετικά τοξικά | Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

Μοΐ3ΐη-5θ<ϋιιπι 

- 

- 

100-35 


57° 3021 παρασιτοκτόνο, υνοά. εύφλεκτα, τοακά. ε.α.ο. , σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 

ε) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού όχι μεγαλύτερο από 35 και/ή εξαιρετικά 
τοξικά, 

Β) με σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0 και τοξικά ή λίγο τοςικά. 


Κανένα παρασιτοκτόνο δεν είναι προς το παρόν καταχωρημένο σ ’ αυτό το είδος . 
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2301 Αζωτούχες οργανικές ενώσεις, όπως: 

(συνεχ.) __ 



Εξαιρετικά 

τοξικές 

Τοξικές 

Λίγο τοξικές 

% 

% 

% 

Βοηαυίηοχ 

* 

. 


ΟΗίηοπιοΐΙιίοηεΐο 

- 

_ 

100-50 

ΟνοΙοΗεχιπιίάο 

100->40 

40->4 

4->0 

ΟγηζοχοΙοπ 

- 


100-25 


Αλκαλοειδή, όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 


% 

% 

% 

Παρασκευάσματα νικοτίνης 

- 

100->25 

25-5 

Στρυγνίνη 

100->20 

20->0 

- 


Αλλες οργανο-μεταλλικές ενώσεις, όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικές 

Τοξικές 

Λίγο τοξικές 

% 

% 

% 


- 

- 

- 


Ανόργανες ενώσεις του φθορίου, όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικές 

Τοξικές 

Λίγο τοξικές 


% 

% 

% 


- 


100-35 


- 

- 

100-25 


Ανόργανες ενώσεις του θαλλίου, όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικές 

Τοξικές 

Λίγο τοξικές 

% 

% 

% 

Θειικό θάλλιο 

- 

100->30 

30-3 


Κανένα παρασιτοκτόνο δεν είναι προς το παρόν καταχωρημένο σ' αυτό το είδος. 
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2301 

(συνεχ.) 


Άλλα παρασιτοκτόνο, όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

ΑΝΤυ 

100->40 

40->4 

4-0,8 

ΒΙα5ΐίοί<3ίηε-5-3 

- 

- 

100-10 

ΒΓΟΓΠΟΧνηίΙ 

- 

- 

100-38 

Ο&ζοιηεΐ 

- 

- 

100-60 

ΟΐρΗ^ςΐποπε 

100->25 

25->3 

3-0,2 

Οΐίεπζοςυαΐ 

- 


100-90 

ΟίτηεχΗηο 

- 

- 

100-48 

ΕηάοΐΗαΙ-δοάιιπτι 

- 

100->75 

75-7 

Ρεη3τηίηο$υΙοΗ 

- 

100->50 

50-10 

ΡεηϋΓΟοείΗπη 

" 

- 

100-10 

ΡΙυοΓ&οεΐαιηΐάε 

- 

100->25 

25-2,5 

ΙιπεζεϋΙ 

- 

- 

100-64 

ίοχνηϋ 

- 

- 

100-20 

Κείεναη 

- 

- 

100-48 

ΝοΓόοΓτηΐόε 

100->88 

88->8,8 

8,8-0,8 

Ρίηάοηε (και άλατα του Ρίηάοηε) 

- 

- 

100-55 

Κοίεηοηε 

- 

- 

100-25 


Πυρεθρινοειδή, όπως: 



Εξαιρετικά 

τοξικά 

Τοξικά 

Λίγο τοξικά 

% 

% 

% 

ΟνρεπηεΐΗπη 

- 

“ 

100-32 


Ο. ΎΧες μ£ σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °0 οι οποίες μεταφέρονται ή παραδίδονται για 
μεταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους 

6Γ (ς) 3256 υγρά υιισιλύς θεραοκοασίας. εύφλεκτα, ε.α.ο. . με σημείο ανάφλεξης πάνω από 61 °0, 

στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους. 

Η. Κενές συσκευασίες 

71° Κενέε συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μεταφ ορά 

γύαα. (ΙΒΟ), κενές σπίοατα-δεςαοενές. κενές αποσυναρμολογούμενες _δεςαμενές,—κενά 

εμποοευματοκιΒώτια-δεδαμενές. ακαθάριστα που περιείχαν ύλες της Κλάσης 3. 


2301α Ούτε οι όροι γι’ αυτήν την κλάση που περιέχονται σ’ αυτό το Παράρτημα ούτε εκείνοι που περιέχονται 
στο Παράρτημα Β εφαρμόζονται στα παρακάτω: 

(1) Ύλες των 1° έως 5°, 21° έως 26° και 31° έως 34° και λίγο τοξικές ύλες των 41° έως 57° που 
μεταφέρονται σε συμφωνία με τους παρακάτω όρους: 

(&) Ύλες ταξινομημένες υπό την {&) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 500 ππΐ ανά εσωτερική 
συσκευασία και όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά κόλο. 
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(5) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ό) κάθε είδους εκτός της 5° (ό) και αλκοολούχων 

ποτών της 3° (ό): όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι 
περισσότερο από 12 λίτρα ανά κόλο. 

(ο) Αλκοολούχα ποτά της 3° (ΐ>): όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία. 

(ά) Ύλες ταξινομημένα υπό την 5° (ό): όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία 
και όχι περισσότερο από 20 λίτρα ανά κόλο. 

(β) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ο) κάθε είδους: όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά εσωτερική 
συσκευασία και όχι περισσότερο από 45 λίτρα ανα κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες των υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα 
τουλάχιστον με τους όρους του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικοί όροι συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση ομογενών μειγμάτων περιε/όντων νερό , οι ορισμένες ποσότητες σχετίζονται 
μόνο με την ύλη αυτής της κ/Λσης που περιέχεται σε εκείνα τα μείγματα. 

(2) Αλκοολικά ποτά της 31 ° (ο) σε συσκευασίες περιέχουσες όχι περισσότερο από 250 λίτρα. 

(3) Το καύσιμο κινητήρων που περιέχεται στις δεςαμενές οχημάτων μεταφοράς για την κίνησή τους ή τη 
λειτουργία των εξειδικευμενών συσκευών τους (π.χ. ψυγεία). Οι κρουνοί καυσίμου μεταξύ της μηχανής και 
της δεξαμενής καυσίμου των μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων των οποίων οι δεξαμενές περιέχουν 
καύσιμο, θα πρέπει να είναι κλειστοί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και επιπλέον, αυτές οι μοτοσυκλέττες 
και τα μοτοποδήλατα θα πρέπει να φορτώνονται σε όρθια θέση και στερεωμένες ώστε να μην πέφτουν. 


2301α 

(συνεχ.) 


2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1 . Γενικοί όροι συσκευασίας 

2302 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους του Παραρτήματος Α.5, εκτός εάν ορίζονται 

ειδικοί όροι για τη συσκευασία ορισμένων υλών στα περιθωριακά 2303 έως 10. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους 
της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2300 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2), οι παρακάτω θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται: 

Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας 1, μαρκαρισμένες με το γράμμα "X", προκειμένου 
για πολύ επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (3.) κάθε είδους. 

Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα Υ ή X , ή ΙΒΟ 
της ομάδας συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα “Υ”, για τις επικίνδυνε^ ύλες που 
ταξινομούνται στο γράμμα (ό) κάθε είδους. 

Συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα Ζ , Υ ή X , 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας III ή Π, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ" ή Ύ\ για τις 
λιγότερο επικίνδυνες ύλες που ταξινομούνται υπό το γράμμα (ο) κάθε είδους. 


ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9309 


2302 

(συνεχ.) 


2303 


2304 


Κλάση 3 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ Για τη μεταφορά των υλών της Κλ.άσ?]ς 3 σε οχήμσχα-όεςαμενές, 
αποσνναρμολσγούμενες δεξαμε\’ές ή εμπορευματοκιβώτια-όεςαμενές, β/έπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικοί όροι για τη συσκευασία ορισμένων υλών 

Διάλυμα νιτρσνλυκερίνηε σε αλκοόλη, της 6° θα πρέπει να συσκευάζεται σε μεταλλικούς τενεκέδες με όχι 
μεγαλύτερη από 1 λίτρο χωρητικότητα ο καθένας υπερσυσκευασμένοι σε ςυκινα κιβώτια ικανα να 
περιέχουν όχι περισσότερο από 5 λίτρα διαλύματος. Οι μεταλλικοί τενεκέδες θα πρεπει να είναι πχηρως 
περιτυλιγμένοι με απορροφητικό επικαλυπτικό υλικό. Τα ξύλινα κιβώτια θα πρεπει να είναι π ηρως 
επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό αδιαπέραστο από το νερό και τη νιτρογλυκερίνη. 

Τα κόλα αυτού του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες 
συσκευασίες σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για ομάδα συσκευασίας II. 


(1) Προπυλενιμίνη της 12° θα πρέπει να συσκευάζεται: 

( Λ ) σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους τα οποία θα πρεπει να κλχίνονται με σπειρωτό πώμα ή 
τάπα στεγανή και προο το υγρό και προς τον ατμό με καταΛΛ.ηΛ.η φκαντζα. Τα δοχεία θα 
πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να εΛέγχονται σε πίεση οχι 
μικρότερη από 0.3 ΜΡα (3 όετ) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα περιθωριακά --μ (υ 
και 2216. Κάθε δοχείο θα πρέπει να ασφαλίζεται με απορροφητικά επικαλυπτικα υ/ακα σε 
νερή στεγανή προστατευτική μεταλλική συσκευασία. Η προστατευτική συσκευασια θα πρεπει 
να κλείνεται ερμητικά και το κλείσιμό της θα πρέπει να ασφαλ,ίζεται έναντι οποιουδηποτε 
ανονγαατος από ααέλεια. Η μάζα του περιεχομένου δεν θα πρεπει να υπερβαίνει τα 0.6 Έ 
ανά λίτρο χωρητικότητας. Ένα κόλο δε θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο απο 7ο Κα. Κο/λ 
που ζυγίζουν περισσότερο από 30 εκτός εκείνων που αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο, θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα χειρισμού, ή 

(ϊ>) σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους τα οποία θα πρέπει να κλείνονται με σπειρωτό πώμα 
και σπειρωτή προστατευτική κάψουλα ή ισοδύναμο μέσο στεγανό και προς το υγρό και προς 
τον αταό. Τα δοχεία θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πεντε χρονιά, να 
ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 1 \1Ρ» (ΙΟδετ) πίεση πιεζομέτρου σε συμφωνία με τα 
περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Η μάζα του περιεχομένου δεν θα πρεπει να υπερβαίνει τα 
0.67 ανά λίτρο χωρητικότητας. Ένα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερό απο 7ο λ§. 

( 0 ) Δοχεία σε συμφωνία με τα (β) και (δ) θα φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διάρκειας 
χαρακτήρες: 

την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου. 


τη λέςη "προπυλενιμίνη", 

το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο 

την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο προσφάτου εκεγχου 
στον οποίο υπεβλήθη, 

τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεςήγαγε τους ελέγχους και τις εςετασεις. 


(2) Ισοκυανικός αιθυλεστέρας της 13° ,θα πρέπει να συσκευάζεται: 

(*) σε ερμητικά κλειστά δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και με χωρητικότητα όχι 
μεγαλύτερη από 1 λίτρο, τα οποία δεν θα πρέπει να γεμιςονται πέρα απο το 90 /ο τη, 
χωρητικότητάς τους. Τα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται, οχι 
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Κλάση3 

περισσότερα από 10 σε ένα κψώτιο, με κατάλληλο προστατευτικό υλικό σε ξύλινο 
κιβώτιο. Τα κόλα αυτου του είδους θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για 
συνδυασμένες συσκευασιες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 για ομάδα συσκευές I Ξ 
δεν θα πρεπει να ζυγίζουν περισσότερο από 30 |ς§, ή ^ 

’Τ ασΚευασ .^ ^ Κ “ θ “ ρό «Λοομίυβ με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρότερο από 
5 αιπ, η σε δοχεία ανοςειδωτου χαλυβα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι πλήρως συγκολλημένα 
και θα πρεπει αρχικα και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση 
τουλάχιστον 0.5 ΜΡε (5 όατ) πίεση πιεζόμετρου σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (I) 
και „ 16. Θα πρεπει να κλεινονται έτσι ώστε να είναι στεγανά με δύο πώματα, το ένα πάνω 
στο ολαο, ενα απο τα οποία θα πρεπει να είναι σπειρωτό ή να ασφαλίζεται με έναν ομοίως 
αποτελεσματικό τροπο. Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερος από 90 %. 

Βαρέλια που ζυγίζουν περισσότερο από 100 θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τσέρκια 
κυλίσης ή πλευρά ενίσχυσης. 


(ς) Δοχεία σε συμφωνία με τα (5) θα φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστα και διάρκειας χαρακτήρες: 
την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, 
τη λέξη "ισοκυανικός αιθυλεστέρας”. 

Το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο. 

την ημερομηνία (μήνα και έτος ) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου 
στον οποίο υπεβλήθη, 

τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

2305 Ύλες που ταξινομούνται υπό την (*) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 


(ε) σε χαλύβδινα βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ό) σε αλουμινένια βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα μπιτόνια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πΛασπκά βαρέλια με μη-μετακινούμενη κεφαλή χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 
60 λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια με μη-μετακινούμενη κεφαλή σύιιφωνα με το 
περιθωριακό 3526, ή 


(«) σε σύνθετες συσκευασιες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασιες με εσωτερικές συσκευασιες από γυαλί, πλαστικό υλικό ή 
μέταλλο, σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(1) Ύλες ταξινομημένες υπό τα (ό) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(*) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(1>) σε βαρέλια αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 
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Κλάση 3 


(ο) σε χαλύβδινα μπιτόντα σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(β) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 353 ^, ή 

(0 σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 


ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ 1 στα ία), (I), ίο) και (ά): Νιτρομεθάνιο της 3° (Ί>) δεν θα πρέπει να μεταφέρεται σε 

συσκευασίες με μετακινούμενη κεφα/φ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στα (α), ίϊ>). (ο) και (Φ-' Απλοποιημένοι όροι εφαρμόζονται στα βαρίλαα ή μπιτόνια 
κινούμενης κεφαλές για ιξώδεις ύλες με ιξώδες πάνω από 200 ηαΤ/3 στους 23 (β,επε 
περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3560). 


(2 ) Ύλες ταξινομημένε: υπό την (ύ) των 3°, 15°. 17°, 22°, 24° και 25° όπως επίσης και οι λίγο ταξικές 
ύλες που ταξινομούνται υπό την (6) των 41° έως 57° μπορούν επίσης να συσκευαςονται σε σύνθετες 
συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα) σύμφωνα με το περιθωριακό 35^9. 

(3) Ύλε: ταξινοιιημένες υπό την (ό) των διαφόρων ειδών με εξαίρεση το ντφομεθαντο της ο (ύ) οι 
οποίεε έχουν τάση'αταών στους 50 °0 όχι μεγαλύτερη από 110 λΡα (1.10 ύατ) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε αεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, σε ακαμπτα π/αστικα ΙΒΟ σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό όοχειο σύμφωνα με το 

περιθωριακό 3625. 


(1) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ε) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται. 


(ε) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό υ520, ή 
(ύ) σε βαρέλια αλουμινίου σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 


(ο) σε χαλύβδινα μπιτόντα σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλασηκά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(ε) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό υ5.> /, ή 


(ί) σε σύνθετες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(§) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα) σύμφωνα με το περιθωριακό 3θ39. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (ϊ>), (ο) και (φ: Απλ,οποιημένοι όροι μπορούν να εφαρμοστούν στα βαρέ/.ια και 
μπιτόνια κινούμενης κεφαλφς για ιξώδεις ύλες με ιξώδες με/αλ.ύτερο από 200 ηαττ/3 στονς 
(β)1πζ περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3560). 


Ρ) Ύλες ταξινομημένε: υπό την (ο) των διαφόρων ειδών μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
μεταλλικά ΙΒΟ 'σύαιρωνα 'με το περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με .ο 

περιθωριακό 3625. 


(1) Αιθυλική αλκοόλη και υδατικά διαλύματα της και αλκοολούχα ποτά των 3° (ύ) και 31° (ο) μπορούν 
επίσης να συσκευάζονται σε ξύλινα βαρέλια τύπου-πώματος σύμφωνα με το περιθωριακό ,024. 


(2) Αλκοολούχα ποτά περιέχοντα περισσότερο από 24 % αλκοόλη αλλά όχι περισσότερο από 70 % 
κατ’ όγκο, όταν μεταφέρονται ως μέρος της διαδικασίας παραγωγής, μπορούν να 
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2308 μεταφέρονται σε ξύλινα βαρέλια χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 500 λίτρα, αποκλίνοντας 
(συνεχ.) από τους όρους της προσθήκης Α.5 υπό τους παρακάτω όρους: 

(^) τα βαρέλια θα πρέπει να ελέγχονται και να δένονται πριν το γέμισμα, 

Φ) Επαρκές συμπλήρωμα (όχι λιγότερο από 3 %) θα πρέπει να αφήνεται ώστε να επιτρέπει τη 
διαστολή του υγρού, 

(ο) τα βαρέλια θα πρέπει να μεταφέρονται με το πώμα προ τα πάνω καμ 

(ά) τα βαρέλια θα πρέπει να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Διεθνούς Συνεδρίου για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (050 )γ όπως έχει διορθωθεί 
Κάθε βαρέλι θα πρέπει να ασφαλίζεται σε επί τούτου κατασκευασμένες βάσεις και να 
σφηνώνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η μετακίνησή του καθ’οποιονδήποτε 
τρόπο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(3) Ύλες των 3° (δ), 4° φ), 5° (δ) και (ο) 31 ° φ), 32° (ο), 33° (ο), 34° (ο) και οι λίγο τοξικές ύλες που 
είναι ταξινομημένες υπό την (δ) των 41° έως 57° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικές 
συσκευασΐες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. Απλοποιημένοι όροι μπορούν 
να εφαρμοστούν στις μεταλλικές συσκευασΐες ελαφρού περιτυπώματος μετακινούμενης κεφαλής για 
ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200πηη’/$ στους 23°0 και για ύλες της 5° (ο). (Βλέπε 
περιθωριακά 3512 και 3552 έως 3554). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

κεφαλής.. 


Λ προ μεθάν ιο της 3° (&) δεν θα. ττρέσιει να μεταφέρεται σε σνσκενασίες μετακινούμενης 


(4) Οι παρακάτω ύλες: 1133 κόλλες, 1210 μελάνη τυπογραφίας, 1263 χρώμα, 1263 υλικά σχετιόόμενα 
με χρώμα, 1866 διάλυμα ρητίνης και 3269 εξάρτημα πολυεστερικής ρητίνης των 5° (δ), 5° (ο) και 31° (ο) 
μπορούν να μεταφέρονται σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα σε μεταλλικές ή πλαστικές 
συσκευασΐες σύμφωνα μόνο με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7), υπό τον όρο 
ότι, οι συσκευασΐες ασφαλίςονται πάνω σε παλέτες με ιμάντες, με συρρικνούμενο ή εκτεινόιιενο υλικό 
περιτυλίγματος ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, ή υπό τον όρο ότι, οι συσκευασΐες είναι εσωτερικές 
συσκευασΐες μίας σύνθετης συσκευασίας με μέγιστο ολικό μικτό βάρος 40 Φε. Οι πληροφορίες στο 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περιθωριακό 2314(1) και (3). 

Οι δεξαμενές καυσίμου της μονάδας υδραυλικής ισχύος των αεροσκαφών της 28° αναγνωρίζονται ως 
υποκείμενες σε καθέναν από τους παρακάτω όρους. 

(ε) η μονάδα θα πρέπει να συνίσταται σε ένα αλουμινένιο δοχείο πίεσης που έχει κατασκευαστεί 
από σύστημα σωληνώσεων και έχει συγκολλημένες κεφαλές. Η κυρίως συγκράτηση του 
καυσίμου μέσα σ 'αυτό το δοχείο θα έγκειται σε μία αλουμινένια κύστη με μέγιστο εσωτερικό 
όγκο 46 λίτρα. Το εξωτερικό δοχείο θα πρέπει να έχει ελάχιστη πίεση (πιεζόμετρου) 
σχεδιασμού 1.275 ΚΡε και ελάχιστη πίεση (πιεζόμετρου) έκρηξης 2.755 λΡα. Κάθε δοχείο θα 
πρέπει να είναι ελεγμένο για διαρροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν την φόρτωση 
και θα πρέπει να βρίσκεται στεγανό. Η πλήρης εσωτερική μονάδα θα πρέπει να συσκευάζεται 
με ασφάλεια σε μη-εύφλεκτο προστατευτικό υλικό, όπως βερμικουλίτης, σε γερή εξωτερική 
σφιχτά κλεισμένη μεταλλική συσκευασία η οποία θα πρέπει επαρκώς να προστατεύει όλα τα 
εξαρτήματα. Η μέγιστη ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα και κόλο είναι 42 λίτρα, ή 


Παγκόσμιο Συνέδριο για Ασφαλή Λοχεία (Γενεύη, 1972), όπως διορθώθηκε , δημοσίευση από τον 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, 4 ΑΙδβη Επιδαηίπηβηΐ, Ιοηάοη 3Ε1 7ΞΚ. 
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Κλάση 3 

2309 (6) η μονάδα θα πρέπει να συνίσταται σε ένα αλουμινένιο δοχείο πίεσης. Η κυρίως 

(συνεχ.) συγκράτηση του καυσίμου σ’αυτό το δοχείο θα έγκειται σε ένα συγκολλημένο ερμητικά 

σφραγισμένο τμήμα καυσίμου με μία ελαστομερή κύστη με μεγίστη εσωτερικό όγκο 46 λίτρα. 
Το δοχείο πίεσης θα πρέπει να έχει ελάχιστη πίεση (πιεζόμετρου) σχεδιασμού 2.860 λΡε και 
ελάχιστη πίεση (πιεζομέτρου) έκρηξης 5.170 λΡα. Κάθε δοχείο θα πρέπει να ελέγχεται για 
διαρροή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και πριν τη φόρτωση και θα πρέπει να βρίσκεται 
στεγανό. Η πλήρης εσωτερική μονάδα θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια σε μη- 
εύφλεκτο προστατευτικό υλικό, όπως βερμικουλίτης, σε γερή εξωτερική σφιχτά κλεισμένη 
μεταλλική συσκευασία η οποία θα πρέπει επαρκώς να προστατεύει όλα τα εξαρτήματα. Η 
μέγιστη ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα και κόλο είναι 42 λίτρα. 

2310 Δοχεία ή ΙΒΟ, περιέχοντα παρασκευάσματα των 31° (ο), 32° (ο), και 33° (ο), τα οποία αναδίδουν μικρές 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και/ή άζωτο, θα πρέπει να εξαερίζονται. σε συμφωνία με περιθωριακά 
3500 (8) ή 3601 (6). 

3. Μικτές συσκευασίες 

2311 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε σύνθετη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες ή είδη διαφορετικών μερών αυτής της Κλάσης σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 5 λίτρα ανά 
εσωτερική συσκευασία, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις 
διατ άέε ις αυτής της Οδηγίας σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, υπο τον 
όρο ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(3) Ύλες των 6°, 7°, 12° και 13° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. 

(4) Ύλες ταξινομημένες υπό την (α) των διαφόρων ειδών, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύ/χς 
και είδη των κλάσεων 1 και 5.2 (εκτός από σκληρυντές και συστήματα ενώσεων) και υλικά της Κλασης 7. 

(5) Εκτός άλλως ορίζεται ειδικά, οι ύλες που είναι ταξινομημένες υπό την (ε) των διαφόρων ειδών, σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά κόλο και ύλες που 
είναι ταξινομημένες υπό τις (6) ή (ο) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από ο λίτρα ανα 
εσωτερική συσκευασία, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων Κλάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι, μικτή συσκευασία 
επιτρέπεται επίσης για ύλες ή είδη αυτών των Κλάσεων και/ή με εμπορεύματα τα οποία δεν- υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό τον όρο ότι, δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(6) Οι παρακάτω θεωρούνται ως επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(β) καύση και/ή έκλυση σημαντικού ποσού θερμότητας, 

(6) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(7) Η μικτή συσκευασία όξινων υλών με βασικές ύλες σε ένα κόλο. δεν θα επιτρέπεται εάν οι δύο ύ/χς 
είναι συσκευασμένες σε εύθραυστα δοχεία. 

(8) Οι όροι των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2302 θα πρέπει να ισχύουν. 

(9) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ, ένα κολο δεν θα πρεπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 }<§. 
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Κλάση3 


4. Μαρκαρίσματα και ετικέτες κινδύνου στα κο)λ (βλέπε Προσθήκη Α9) 

Μαρκαρίσματα 


2312 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει καθαρά να μαρκάρεται με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων 

που πρόκειται να εισαχθούν στο έγγραφο μεταφοράς, ακολουθούμενο από τα γράμματα ”υΝ Μ . 

Ετικέτες κινδύνον 


υπόδειγ^ν^ί 0 ^ ^ ή ^ ^ Κλά ° ης ’ 9(1 πρέπει να ^ έρουν ε^έτα, σύμφωνα με το 


(3) Κόλα περιέχονια ύλες των I Γ° έως 19°, 32° και 41° έως 57° θα πρέπει να φέρουν 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 


επιπλέον ετικέτα 


(4) Κόλα περιέχοντα ύλες των 21 ° 
το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 


οως 26 και θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύμφωνα με 


(5) Κόλα περιέχοντα ύλες ή είδη των 27° και 28° θα πρέπει να φέρουν επιπλέον ετικέτα σύαφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 και ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(6) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία όχι ορατά απ’ έξω, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε δύο 
πλευρες, ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(7) Κόλα περιέχοντα δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά απ'έςω και κόλα περιέχοντα 
εξαεριζόμενα οοχεία ή εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε 
δυο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 1 ]. 
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Β. Καταγραφές στο έγγραφο μεταφοράς 

2314 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 

χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2301. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της , αλλά είναι καταχωρημένη ως ε.α.ο. , ή σε μία άλλη 
συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να συνίσταται από τον 
χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή τον χαρακτηρισμό συγκεντρωτικής καταχώρησης, 
ακολουθούμενα από τη χημική ή τεχνική ονομασία^ 

Η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να ακολουθείται από καταγραφές της Κλάσης. τον αοιθιιό είδους . 
εάν εφαρμόζεται, το γράιιαα. και τα αοπκά " ΑΡΚ " (ή ”ΚΙΡ"). (π.χ. "3,1° (»), ΑΌΚ"). 

Για ύλες και παρασκευάσματα των 41 ° έως 57°, η ονομασία θα πρέπει να εισάγεται για τα πιο επικίνδυνα 
συστατικά, τόσο του παρασιτοκτόνου στοιχείου - όσο και του εύφλεκτου υγρού στοιχείου (π χ "παραθείο 
σε εξάνιο"). 


Η τεχνικής ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία πού ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 

τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον 
σκοτζο. / 


- Για την περιγραφή του παρασιτοκτόνου στοιχείου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ονουασία σύμφωνα 
με το Πρότυπό 1801750:1981 (βΐέττε περιθωριακό 2601), εάν εμφανίζεται εκεί. 
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Κλάση3 

2314 Για τη μεταφορά αποβλήτων (βλέπε περιθωριακό 2000 (5)), η περιγραφή των εμπορευμάτων θα 
(συνεχ.) είναι: "Απόβλητα περιέχοντα το(α) δε συστατικό(ά) που χρησιμοποιείταιούνται) για την ταξινόμηση 
των αποβλήτων υπό το περιθωριακό 2002 (8), θα εισάγεται(ονται) με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) 
του(ς), π.χ. "Απόβλητα, περιέχοντα 1230 μεθανόλη, 3,17° (&)". 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) περιεχόντων διάφορα 
συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να γίνεται 
αναφορά σε περισσότερα από δύο συστατικά τα οποία κυρίως συμβάλουν στον κίνουνο ή τους κινούνους 
των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων περιεχόντων μόνο ένα συστατικό υποκείμενο στις διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθενται ως μέρος της ονομασίας 
•στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα με συγκεκριμένη ονομασία ή περιέχον μία ύλη με συγκεκριμένη ονομασία δεν 
υπόκειται στους όρους αυτής της Κλάσης σε συμφωνία με το περιθωριακό 2300 (5), ο αποστολέας μπορεί 
να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς 'Όχι εμπορεύματα της Κλασης 3". 

(2) Για αποστολές σε συμφωνία με τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό την Ε του περιθωριακού 2301. ο αποστολές θα 
πρέπει να καταχωρήσει στο έγγραφο μεταφοράς "Μεταφορά σε συμφωνία με τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό την 
Ε του περιθωριακού 2301". 

(3) Για αποστολές σε συμφωνία με το περιθωριακό 2308 (4), ο αποστολέας θα πρέπει να καταχωρήσει 
στο έγνραφο μεταφοράς "Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2308 (4)". 

2315- 

2321 

<2. Κενές συσκευασίες 

2322 (1) Οι κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κενών ΙΒΟ, ακαθάριστες, της 71 °, θα πρέπει να 
κλείνονται με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο βαθμό στεγανότητας, σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Οι κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κενών ΙΒΟ, ακαθάριστες, της 71°, θα πρέπει να 
φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με μία από τις ονομασίες 
που υπογραμμίζονται στην 71°, π.χ. "Κενή συσκευασία 3, 71°, ΑΌΚ". 

Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται με την 
προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο", μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των 
εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. "Τελευταίο φορτίο 1089 ακεταλδευδη, 1° (3)". 

2323- 

2324 

Ό. Μεταβατικά μέτρα 

2325 Ύλες της Κλάσης 3 μπορούν να μεταφέρονται έως την 30η Ιουνίου 1995 σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται για την κλάση 3 έως την 31 η Δεκεμβρίου 1994. Το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει σε τέτοιες 
περιπτώσεις την εγγραφή "Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑΕ>Κ σε ισχύ πριν την 1η Ιανουάριου 1995 


2326- 

2399 
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ΚΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 
1. Κατάλογος υλών 

2400 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.1, εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 ή καλύπτονται από μία συγκεντρωτική καταχώρηση σε εκείνο το 
περιθωριακό, υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2400 (2) έως 2422 και στις διατάξεις 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 που δεν υπόκεινται στις 
διατάζεις για αυτήν την Κλάση, είτε σ ' αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β , β/±πε περιθωριακό 240ία. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 4.1 καλύπτει ύλες και είδη που έχουν σημείο τήξης μεγαλύτερο από 20 °0 ή 
είναι κολλώδεις, σύμφωνα με τα κριτήρια του ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, 
περιθωριακό 3310) ή δεν είναι υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου Α5ΤΜ 0 4359-90, ή που είναι 
αυτενεργά υγρά. Τα παρακάτω καταχωρούνται στην Κλάση 4.1: 

Άμεσα εύφλεκτες στερεές ύλες και είδη, και εκείνα που μπορούν να αναφλεγούν από 
σπινθήρες ή μπορούν να προκαλέσουν φωτιά μέσω τριβής, 

- αυτενεργές ύλες που (σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες), υπόκεινται σε ισχυρά 
εξώθερμη αποσύνθεση δημιουργούμενη από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μεταφοράς ή 
από επαφή με ακαθαρσίες, 

- ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών, που διακρίνονται από τις τελευταίες με το να 
έχουν θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης μεγαλύτερη από 75 °(Γ και υπόκεινται 
σε ισχυρά εξώθερμη αποσύνθεση και μπορεί, σε ορισμένες συσκευασίες, να ικανοποιούν τα 
κριτήρια για εκρηκτικές ύλες της κλάσης I, 

- εκρηκτικά, που είναι βρεγμένα με τέτοια ποσότητα νερού ή αλκοόλης ή που περιέχουν τέτοια 
ποσότητα πλασττκοποιητικού ή αδρανοποιητικού μέσου, ώστε οι εκρηκτικές ιδιότητές του 
εξουδετερώνονται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι αυτενεργές ύλες και τα παρασκευάσματα αυτενεργών υλών, δεν θεωρούνται 

αυτενεργές ύλες της κ/Λσης 4.1 εάν: 

- είναι εκρηκτικά σύμφωνα με τα κριτήρια της κ/.άσης 1, 

- είναι οξειδωτικές ύ/χς σύμφωνα με τη διαδικασία κσταχώρησης της κ/.άσης 5.1, 

- είναι οργανικά υπέρ οξείδια σύμφωνα με τα κριτήρια της κ/.άσΐ]ς 5.2. 

- η θερμότητα αποσύνθεσής τους είναι μικρότερη από 3001/ξ, 

- η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης (8ΑΌΓ) είναι μεγαλύτερη από 7 5 °0 για ένα 
κό/χ) 50 λξ, 

- δοκιμές έχουν αποδείξει ότι , εξαιρούνται ως τύπον Ο [β/ΰπε Προσθήκη Α.Ι, 
περιθωριακό 3104 (2) (%)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η θερμότψα αποσύνθεσης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο π.χ. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης και αδιαβατική θερμιδομετρία 
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Κλάση 4.1 

2400 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η θερμοκρασία αντο-επιταχννόμενης αποσύνθεσης (3ΑΏΤ) είναι η χαμηλότερη 

(συνεχ.) θερμοκρασία στην οποία μπορεί να συμβεί αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση με μία ύ/ο] στη σνσκευασία που 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Απαιτήσεις για τον υπολογισμό της ΞΑΟΤ δίνονται στην 
Προσθήκη ΑΛ, περιθωριακό 3103 '. 

(3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 4.1 υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη 

Β. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη 

Ο. Εκρηκτικές ύλες σε μη-εκρηκτική κατάσταση 
Ό. Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών 
Ε. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 

Ρ. Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 

Ο. Κενές συσκευασίες 

Ύλες και είδη της κλάσης 4.1, με εξαίρεση τις ύλες των 5° και 15°, που ταξινομούνται στα διάφορα είδη 
του περιθωριακού 2401, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που 
προσδιορίζονται από το γράμμα (α), (δ) ή (ο) σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου τους: 

(*) πολύ επικίνδυνες 

(ό) επικίνδυνες 

(ο) λιγότερο επικίνδυνες 

Όλες οι στερεές ύλες, κανονικά βρεγμένες, που, εάν στην ξηρή κατάσταση, θα κατατάσσονταν ως 
εκρηκτικές, καταχωρούνται στο γράμμα (&) των διαφόρων ειδών. 

Οι αυτενεργές ύλες καταχωρούνται στο γράμμα (5) των διαφόρων ειδών. 

Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών καταχωρούνται στα γράμματα (ό) ή (ο) των διαφόρων ειδών. 

(4) Η καταχώρηση υλών και ειδών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία στα 3° έως 8° του περιθωριακού 
2401, καθώς και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμματα, μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία ή στα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321. 
Η καταχώρηση στα 11° έως 14°, 16° και 17° καθώς και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμματα, θα πρέπει να 
βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 
3320 και 3321. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία καταχώρηση σε πιο 
αυστηρή βάση. 

(δ) Όταν ύλες ή είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2401 
βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321, τα 
παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: 

(ε) Άμεσα εύφλεκτες, σε μορφή σκόνης, κοκκώδεις ή κολλώδεις ύλες των I °, 4°, 6° έως 8°, 
11°, 12°, 14°, 16° και 17°, θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.1 εάν μπορούν να 
αναφλεγούν εύκολα από σύντομη επαφή με μία πηγή σπινθήρα (π.χ. ένα αναμμένο σπίρτο), 
ή εάν, στην περίπτωση ανάφλεξης, η φλόγα απλώνεται γρήγορα, ο χρόνος ανάφλεξης είναι 
μικρότερος από 45 δευτερόλεπτα για μετρημένη απόσταση 100 γππί ή η ταχύτητα της 
ανάφλεξης είναι μεγαλύτερη από 2.2 ηπιπ/5. 
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(συνεχ.) 


Κλάση 4.1 

0>) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων της 13° θα πρέπει να 

καταχωρούνται στην Κλαση 4.1 εάν μπορούν να αναφλεγούν από μία φλόγα και η 
αντίδραση απλώνεται πάνω απ’όλο το δείγμα σε λιγότερο από 10 λεπτά. 

(6) Όταν ύλες και είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του 
περιθωριακού 2401 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 
και 3321, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: 

(ε) Τα εύφλεκτα στερεά των 4°, 6° έως 8°, 11°, 12°, 14°, 16° και 17°, που, όταν δοκιμάζονται, 
έχουν χρόνο ανάφλεξης μικρότερο από 45 δευτερόλεπτα πάνω από μετρημένη απόσταση 
100 γπγπ θα πρέπει να καταχωρούνται στα: 

(ί) γράμμα (ό) εάν η φλόγα περνάει την βρεγμένη ζώνη, 

(ϋ) γράμμα (ο) εάν η βρεγμένη ζώνη σταματάει την φλόγα για τουλάχιστον 

τέσσερα λεπτά, 

(5) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων των 13° στα οποία, όταν δοκιμάζονται, η 
αντίδραση: 

(ί) απλώνεται πάνω απ’όλο το μήκος του δείγματος σε πέντε λεπτά, θα πρέπει να 

καταχωρούνται στο γράμμα (ύ), 

(ϋ) απλώνεται πάνω απ’όλο το μήκος σε περισσότερο από πέντε λεπτά, θα πρέπει να 
καταχωρούνται στο γράμμα (ο). 

(7) Εάν ύλες της κλάσης 4.1, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ύλες του περιθωριακού 2401 ανήκουν, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να 
καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διάλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) β/Γπε 
επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(8) Οταν ύλες και είδη έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμματα του ίδιου 
είδους του περιθωριακού 2401, το σχετικό γράμμα μπορεί να υπολογιστεί βάσει των αποτελεσμάτων των 
διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3320 και 3321 και τα κριτήρια που 
τίθενται στην (6). 

(9) Βάσει των διαδικασιών ελέγχου σρ συμφωνία με την προσθήκη Α.3, τα περιθωριακά 3320 και 
3321 και τα κριτήρια που τίθενται στην (6), μπορεί επίσης να υπολογιστεί εάν η φύση μίας ύλης με 
συγκεκριμένη ονομασία είναι τέτοια ώστε εκείνη η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την 
Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2414). 

(10) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 4.1 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολυμερισμού τους κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν 
περιέχουν οποιαδήποτε ύλη υποκείμενη στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. 

(11) Εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά, καταχωρημένα στον χαρακτηριστικό αριθμό 3097 των 
Υποδείξεων των Ηνωμένων Εθνών πάνω στη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, δεν θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά (βλέπε, όμως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση στον πίνακα της παραγράφου 
2.3.1). 
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Κλάση 4.1 


2400 Αυτενερνέε ύλες 

(συνεχ.) 

(12) Η αποσύνθεση των αυτενεργών υλών μπορεί να αρχίσει από θερμότητα, επαφή με καταλυτικές 
προσμείξεις (π.χ. οξέα, ενώσεις βαρέων μετάλλων, βάσεις), τριβή ή σύγκρουση. Ο ρυθμός της 
αποσύνθεσης αυξάνει με τη θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με την ύλη. Η αποσύνθεση, ειδικά εάν δεν 
συμβεί ανάφλεξη, μπορεί να οδηγήσει στην έκκληση τοξικών αερίων ή ατμών. Για ορισμένες αυτενεργές 
ύλες, η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται. Μερικές αυτενεργές ύλες, μπορεί να αποσυντεθούν εκρηκτικά 
ειδικά εάν είναι κλεισμένες σε περιορισμένο χώρο. 

Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να μεταβληθεί από την προσθήκη διαλυτών ή από την χρήση κατάλληλων 
συσκευασιών. Μερικές αυτενεργές ύλες καίγονται ζωηρά. Αυτενεργές ύλες είναυ για παράδειγμα, μερικές 
ενώσεις των τύπων που αναφέρονται παρακάτω: 

αλειφατικές αζωενέσεις (-0-Ν=Ν-0-), 
οργανικά οζίδια (-€-Ν 3 ), 
διαζωνικά άλατα (-0ΝΓ Τ), 

Ν-νιτρωδοενώσεις (-Ν-Ν=0), και 
αρωματικά σουλφουδραζίδια (-δΟ:-ΝΗ-ΝΗ : ). 

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ύλες με άλλες ενεργές ομάδες και μερικά μείγματα υλών 
μπορεί να έχουν παρόμοιες ιδιότητες. 

(13) Οι αυτενεργές ύλες ταξινομούνται σε επτά τύπους σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου. Οι αρχές που 
πρέπει να εφαρμόζονται στην ταξινόμηση των υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401 τίθενται 
στην προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3104. Οι τύποι μίας αυτενεργής ύλης ποικίλει από τον τύπο Α, που δεν 
γίνεται δεκτός για μεταφορά στη συσκευασία στην οποία δοκιμάστηκε, έως τον τύπο Ο, που δεν υπόκειται 
στις διατάξεις για αυτενεργές ύλες της κλάσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2414 (5)]. Η ταξινόμηση των τύπων 
Β έως Ρ σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα σε μία συσκευασία. 

(14) Οι παρακάτω αυτενεργές ύλες δεν θα επιτρέπονται για μεταφορά: 

αυτενεργές ύλες τύπου Α [βλέπε Προσθήκη Α. 1, περιθωριακό 3104 (2) (&)], 

(15) Αυτενεργές ύλες και συνθέσεις αυτενεργών υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, 
καταχωρούνται στα 31 0 έως 50°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 3221 έως 3240. 

Οι ταξινομήσεις για ύλες των 31° έως 50° βασίζονται στην τεχνικώς καθαρή ύλη (εκτός όπου καθορίζεται 
συγκέντρωση μικρότερη από 100 %). Για άλλες συγκεντρώσεις, η ύλη μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά 
ακολουθώντας τις διαδικασίες στην προσθήκη Α. 1, περιθωριακό 3104. 

Οι συγκεντρωτικές καταχωρήσεις προδιαγράφουν: 

αυτενεργές ύλες των τύπων Β έως Ρ, βλέπε παράγραφο (13) παραπάνω, 

φυσική κατάσταση (υγρό / στερεό) και 

έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε παράγραφο (20) παρακάτω. 

(16) Η ταξινόμηση των αυτενεργών υλών ή συνθέσεων των αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2401 και η εγγραφή σε μία συγκεντρωτική καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την 
αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους προέλευσης. 
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Κλάση 4.1 

2400 (17) Ενεργοποιητές, όπως ενώσεις ψευδαργύρου, μπορεί να προστεθούν σε μερικές 

(συνεχ.) αυτενεργές ύλες για αλλαγή της δραστικότητάς τους. Ανάλογα με τον τύπο και την συγκέντρωση του 
ενεργοποιητή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της θερμικής σταθερότητας και αλλαγή των εκρηκτικών 
ιδιοτήτων. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ιδιότητες μεταβληθεί, η νέα σύνθεση θα πρέπει να εκτιμάται σε 
συμφωνία με τη διαδικασία ταξινόμησης. 

(18) Δείγματα αυτενεργών υλών ή συνθέσεων αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2401, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη μία πλήρης σειρά αποτελεσμάτων δοκιμών και που 
πρόκειται να μεταφερθούν για περαιτέρω δοκιμή και αξιολόγηση, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από 
τις κατάλληλες καταχωρήσεις για αυτενεργές ύλες τύπου 0, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
παρακάτω συνθήκες: 

- Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα δεν θα ήταν πιο επικίνδυνο από αυτενεργές 
ύλες τύπου Β, 

- το δείγμα είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ2Α ή ΟΡ2Β και η 
ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζεται σε 10 1<£, 

- τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι αρκετά 
χαμηλή για την αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης αποσύνθεσης και αρκετά υψηλή για την 
αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου διαχωρισμού φάσης. 

(19) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, οι αυτενεργές ύλες σε πολλές 
περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται με τη χρήση διαλύτη. Οπου ορίζεται ένα ποσοστό μίας ύλης, αυτό 
αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος, στρογγυλοποιημένο στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Εάν 
χρησιμοποιείται διαλύτης, η αυτενεργή ύλη θα πρέπει να δοκιμάζεται με τον διαλύτη παρόντα στη 
συγκέντρωση και τη μορφή που χρησιμοποιείται στη μεταφορά. Διαλύτες που μπορεί να επιτρέψουν σε μία 
αυτενεργή ύλη να συγκεντρωθεί σ’ επικίνδυνο βαθμό σε περίπτωση διαρροής από μία συσκευασία, δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οποιοσδήποτε διαλύτης θα πρέπει να είναι συμβατός με την αυτενεργη ύλη. 
Υπό αυτό το πρίσμα, συμβατοί διαλύτες είναι εκείνα τα στερεά ή υγρά που δεν έχουν ανεπιθύμητη 
επίδραση στη θερμική σταθερότητα και τον τύπο επικινδυνότητας της αυτενεργής ύλης. Υγροί διαλύτες σε 
συνθέσεις που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας [βλέπε παράγραφο (20)] θα πρέπει να έχουν σημείο 
βρασμού τουλάχιστον 60 °0 και σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 5 °0. Το σημείο βρασμού του υγρού 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 °0 υψηλότερο από την θερμοκρασία ελέγχου της αυτενεργής ύλης. 

(20) Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μεγίστη θερμοκρασία στην οποία η αυτενεργή ύλη μπορεί να 
μεταφερθεί με ασφάλεια. Θεωρείται ότι η θερμοκρασία των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου υπερβαίνει 
μόνον τους 55 °0 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε μία 
περίοδο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας, μπορεί να είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστούν διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου είναι η θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει 
να εφαρμοστούν τέτοιες διαδικασίες. 

Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν από την 5ΑΏΤ (βλέπε Πίνακα I). Η $ ΑΟΤ θα πρέπει να 
καθορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ύλη θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό της 5ΑϋΤ δίνονται στην προσθήκη Α.1, 
περιθωριακό 3103. 


Πίνακας 1: Υπολογισμός θερμοκρασιών ελέγχου και κινδύνου 


*· - 1 ^ η 

δΑϋΤ 

τί - γ _ __;_ί -- 

Θερμοκρασία ελέγχου 

Θερμοκρασία κινδύνου 

20 °0 ή μικρότερη 

πάνω από 20 °0 έως 35 °0 

πάνω από 35 °€ 

20 °0 κάτω από την 5ΑΘΤ 

15 °0 κάτω από την 5ΑΘΤ 

10 °€ κάτω από την 5ΑΟΤ 

10 °0 κάτω από την 5ΑΟΤ 

10 °0 κάτω από την $ΑΘΤ 

5 °0 κάτω από την ΒΑΘΤ 
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Κλάση 4.1 

2400 Αυτενεργές ύλες με 5ΑΌΤ όχι μεγαλύτερη από 55 °<2, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο 
(συνεχ.) θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Όπου είναι εφαρμόσιμες, οι θερμοκρασίες ελέγχου και 
κινδύνου αναφέρονται στο περιθωριακό 2401. Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να 
αποφεύγεται επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων. 


2401 Α. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη 

1° Ύλεε λαμβανόμενες από την επεξεργασία καουτσούκ σε εύφλεκτη μορφή: 

(ό) 1345 ΐΐΓΠΎΐιατα καουτσούκ , τρίμματα ή 1345 καουτσούκ άγρηστο, σε σκόνη ή σε κόκκους. 

2° Εύφλεκτα είδη σε εμπορική μορφή: 

(ο) 1331 σπίρτα που ανάβουν παντού. 1944 σπίρτα ασφάλειαε (βιβλίο, κάρτα ή κουτί), 

1945 σπίρτα επαλειαιιένα αε κερί 2254 σπίρτα ιιενάλα , 2623 προσανάμματα, στερεά με 
εύφλεκτο υγρό. 


3° Είδη παραγόμενα από ελαφρώς νιτρομένη νιτροκυτταρίνη: 

(ο) 1324 Φίλα νιτροκυτταρινυακ βάσης , καλυμμένα με ζελατίνη, εκτός από ψήγματα, 

2000 κυτταρινοειδή σε κομμάτια, ράβδους κυλίνδρους φύλλα, σωλήνες κ.λπ., εκτός από 
ψήγματα, 

1353 ίνεε νωπέε αε ελαωοώε νιτρωαένη νιτροκυτταρίνη, ε.α.ο. ή 
1353 υοάσαατα νωπά αε ελαΦοώκ νιτοωοένη νίτρο κυτταρίνη, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2006 π/.αστικά, νιτροκυτταρινικής βάσης ; αυτοθερμαινόμενα, εαα, και 2002 
κυτταρινοειδή ψήγματα είναι ύ/£ς της κ)Λσης 4.2 (β/ίπζε περιθωριακό 2431 , 4°). 

4° (ο) 3175 στερεά ή μείγματα στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιάγουν 

εύφλεκτα υνοά ε.α.ο. με σημείο ανάφλεξης έως 100 °0. 

5° Οργανικές εύφλεκτες ύλες στην τετηγμένη κατάσταση: 


2304 ναιρθαλίνιο. τετηγιιένο, 

3176 εύωλεκτεο στερεές, ορνανικέο. τετπχαένες ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1334 το ναφθα/,ίνιο, ακατέργαστο ή καθαρισμένο , είναι ύ/μ του 6°. 

6° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά και μείγματα οργανικών εύφλεκτων 
στερεών, μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν κάτω από άλλες συγκεντρωτικές καταχωρήσεις: 

(1^) 1325 εύφλεκτα στερεά, οργανικά. ε.α.ο. , 

(ο) 1312 Βοονεόλη , 1328 εσααεθυλενοτετρααίνη . 1332 αεταλδευδη , 1334—ναφθαλίνιο, 

ακατέργαστο ή 1334 ναφθαλίνιο. καθαοισαένο . 2213 παραφορμαλδεύδη . 
2538 νιτροναφθαλίνιο , 2717 καιίφορά. συνθετική, 

1325 εύφλεκτα στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2304 το ναφθού.ίνιο, τετηγμένο, είναι υ/τ\ του 5°. 

7° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, τοξικά, ’και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, τοςικά (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από αλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 
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(ό) 2926 εύφλεκτα στερεά τοπικά, ο ανανικά, ε.α,ο. . 

(ο) 2926 εύφλεκτα στερεά, τοπικά, οργανικά, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας ; β/λπε περιθωριακό 2600 (3). 

8° Οργανικά εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, και μείγματα οργανικών εύφλεκτων στερεών, διαβρωτικά 
(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν κάτω από άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

ίύ) 2925 εύιρλεκτα στεοεά. διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. , 

(ο) 2925 εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά. ορνανικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας β/λπε περιθωριακό 2800 (3). 

Β. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη 

11 0 Ανόργανες μη-μεταλλικές ύλες σε εύφλεκτη μορφή: 

(ό) 1339 επταθειούγοο φωσωόρος (Ρ 4 5 7 ) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φώσφορο, 1341 

πολυθειούγοε οωσφόρος (Ρ 4 53) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φώσφορο, 1343 
τριθειούγοε φωσφόρος (Ρ 4 56) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φώσφορο, 2989 
Φωσφορώδτκ μόλυβδοι διβασικόε . 

3178 εύφλεκτετ στερεέε. ανόονανες, ε.α.ο. , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θειούχα άλατα του φωσφόρου που δεν είναι ελεύθερα από κίτρινο και /ευκό φώσφορο 
δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 

(ς) 1338 φωσφόρου άιιορφοο, 1350 θείο (επίσης άνθη θείου), 2989 φωσφορώδτκ αόλυβδοε. 

διβασικός. 2687 νιτρικό δικυκλοεάυλαμαώνιο , 

3178 εύφλεκτες στερεές ανόργανε^ ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2448 το θείο, τετηγμένο, είναι ύλη του 15 0 

12° Εύφλεκτα μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων: 

(ό) 3181 αεταλλικά άλατα ορνανικών ενώσεων, εύφλεκτα, ε.α.ο., 

(ς) 1313 αβιετικό ασβέστιο, 1314 αβιετικό ασβέστιο, τετηνιιένο , 1318 αβιετικό κοβάλτιο. 

συμπυκνωιιένο, 1330 αβιετικό μαγγάνιο, 2001 ναφθενικά άλατα κοβαλτίου, σε σκόνη , 2714 
αβιετικόε ψευδάργυρος, 2715 αβιετικό αλουαίνιο, 

3181 αεταλλικά άλατα ορνανικών ενώσεων, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

13° Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη μορφή: 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μέταλλα και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφ/χκτη μορφή , υποκείμενα σε 
αυτόματη σνάφ/χξη, είναι άλες της κλ,άσης 4.2 (β/λπε περιθωριακό 2431, / 2°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μέτσλλ.α και μεταλλικά κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφ/εεκτη μορφή που, σε επαφή 
με το νερό, εκλ.ύονν εύφλεκτα αέρια είναι άλες της κλάσης 4.3 (β/λτε περιθωριακό 2471 , 11° έως 15°). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Άφνιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο σε σκόνη θα πρέπει να περιέχουν ορατή περίσσεια 
νερού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αφνιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο σε σκόνη , βρεγμένα, παραγόμενα μηχανικά μεγέθους 
κόκκου 53 μικρών και πάνω, ή παραγόμενα χημικά με/έθους κόκκον 840 μικρών και πάνω , δεν 
υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

(0 1309 αλουμίνιο σκόνη, επικαλυιιαένο . 1346 πυρίτιο σκόνη, άιιοροο , 1869 ιιαγνησιο ή ΐ 869 

κράαα ααγντισίου, σε σβόλους, τορναρίσματα ή ταινίες, 2858 αρκόνιο. &ηρό , σε μορφή 
σπειροειδούς σύρματος, τελειωμένων μεταλλικών φύλλων, λωρίδων (λεπτότερων από 254 
μικρά αλλά όχι λεπτότερων από 18 μικρά), 2878 τιτάνιο σποτνώδεε σε κόκκουτ ή 2878 τιτάνιο 
σπστνώδεε σε σκόνη, 

3089 αέταλλα σε σκόνη. εύφλεκτα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κράματα μαγνησίου με όχι περισσότερο από 50% μαγνήσιο δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Πυρίτιο σε σκόνη σε οποιαόήποτε άλλτι μορφή, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής 
της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 2009 ζιρκόνιο , ξηρό , σε μορφή τελειωμένων φύλλων, λωρίδων ή σπειροειδούς 

σύρματος ; σε πάχος μικρότερο από 18 μικρά είναι ύλε/ της κλ,άσης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431 , 12° 
(ο)]. Ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή τελειωμένων φύλλχον, λωρίδων , σπειροειδούς σύρματος , σε πάχος 254 
μικρών ή παραπάνω, δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

14° Εύφλεκτα υδρίδια μετάλλων: 

(ά) 1437 υδρίδιο ιΐοκόνιου. 1871 υδρίδιο τιτάνιου , 

3182 υδρίδια αετάλλων. εύφλεκτα, ε.α.ο., 

(ε) 3182 υδρίδια αετάλλων. εύωλεκτα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υδρίδια μετάλλων που , σε επαφή με το νερό , εκλώουν εύφλεκτα αέρια είναι ύλες της 
κλχισης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 16°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: 2870 βοροϋδρίδιο του αλουμινίου ή 2870βορούδρίόιο του αλουμινίου σε συσκευές, 

είναι ύλε\ της κλχισης 4.2 [βλέπε περιθωριακό 2431, 1 7° (α)]. 

15° Η παρακάτω ανόργανη εύφλεκτη ύλη σε τετηγμενη μορφή: 

2448 θείο, τετηναενο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1350 το στερεό θείο είναι ύλγ της 11 0 (ε). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άλλες ανόργανες εύφλεκτες ύλες σε τετψγμένη μορφή δεν θα γίνονται δεκτές για 
μεταφορά 

16° Ανόργανα εύφλεκτα στερεά, τοςικά, και μείγματα ανόργανων εύφλεκτων στερεών, τοςικών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 


ίά) 1309 αλουαίνιο σε σκόνη, επικαλυααένο, 1323 σιδτιροδ'ηιιτιτριο. 1326 άφνιο σε 

σκόνη. βρεγαενο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 1333 δηατίτοιο . πλάκες, 
ράβδοι, 1352 τιτάνιο σκόνη, βρεναένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 1358 
Ζιρκόνιο σκόνη, βοεναένο με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 3089 υεταλλική 
σκόνη, εύφλεκτη, ε.α.ο. . 
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2401 (6) 1868 δεκαβοοάνιο. 

(συνεχ.) 3179 εύφλεκτα στερεά, τοάκά· ανόργανα, ε.α,ο. . 

(ο) 3179 εύωλεκτα στερεά, τοάκά. ανόονανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας ; βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

17° Ανόργανα εύφλεκτα στερεά, διαβρωπκα, και μείγματα ανόργανων εύφλεκτων στερεών, διαβρωτικά 
(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

ίίΓ) 3180 εύωλεκτα στερεά, διαβρωτικά. ανόονανα. ε.α.ο. . 

(ο) 3180 εύωλεκτα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 


(λ Εκρηκτικές ύλες στην μη-εκρηκτική κατάσταση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκρηκτικές ύλες στη μη-εκρηκτική κατάσταση, άλλες από εκείνες που ανσφέρονται 
στα 2Γέως 23°, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά ως ύλες της κλ.άσης 4.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας εφαρμόζονται για ύλες των 2Γ έως 26° (βλέπε 
περιθωριακό 2404). 

21 0 Οι παρακάτω βρεγμένες με νερό εκρηκτικές ύλες: 

( 3) 1310 πικρικό αηιιώνιο, βοεναενο με όχι λιγότερο από 10 % (κατά βάρος) νερό, 

1322 δινιτροοεΕοοσίντί· Βοεναένη με όχι λιγότερο από 1 δ % (κατά βάρος) νερό, 

1336 νιτοονουανιδίνη (πικοίττιά. βοεναένη αε όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 

1337 νιτοάαυλο. βοεναένο με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 

1344 τοινιτοοφαινόλη. βοεναένη με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 

1347 πικοικόο άρνυοοε. βοεναένος με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 

1349 πικοααικό νάτοιο. Βοεναενο με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 

1354 τοινιτοοΒενίόλιο. βοεναενο με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 

1355 τοινιτροΒεΒίοϊκό οόύ. Βοεναενο με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό. 

1356 τρινιτροτολουόλη, βοεηιένο με όχι λιγότερο από 30 % (κατά βάρος) νερό, 

1357 νιτρική ουοία. Βοεναένη με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 

1517 πικοααικό Ζιρκόνιο, βοεναένο με όχι λιγότερο από 20 % (κατά βάρος) νερό, 

2852 διπικρυλοσουλφίδιο. Βοεναένο με όχι λιγότερο από 10 % (κατά βάρος) νερό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εκρηκτικές ύλες με περιεκτικότιμα σε νερό μικρότερη από τα αναφερόμενα όρια 
είναι όλες της κλάσης 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το νερό θα πρέπει να κατανέμεται ομοιογενώς πάνω από ό/μ την εκρηκτική ύλη. 
Κατά τη διάρκεια της μεταφορείς, <5εν θα πρέπει να συμβαίνει κανένας διαχωρισμός του μείγματος που 
να μειώνει το αδρανοποιητικό αποτ&χσμα 
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Κλήση 4.1 

2401 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 · Εκρηκτικά βρεγμένα με νερό δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έλ.θουν σε 

(συνεχ.) έκρηξη από τη δράση του κοινού πυροκροτητή και δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έλ.θουν σε 

εκτόνωση μάζας αχό την επίδραση ενός ισχυρού ενισχυτή . 

22° Οι παρακάτω τοςικές βρεγμένες με νερό εκρηκτικές ν>κες. 

(π) 1120 δινιτοοιραινόλυ. βοενιιένη με όχι λιγότερο από 1 δ % (κατά βάρος) νερό, 

1321 δινιτροωαινολικά άλατα, βρενιιένα με όχι λιγότερο από 15 % (κατά βάρος) νερό. 

1348 όινιτοο-Α-κηεΙολικό νάτριο, βοενμένο με όχι λιγότερο από 15 % (κατά βάρος) νερό. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ I: Εκρηκτικές άλες με περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη από τα αναφερόμενα όρια, 
είναι άλες της κ/.άσης 1. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η 2: Το νερό θα πρέπει να κατανέμεται ομοιογενώς πάνω από ό/.η την εκρηκτική άλ/;. 
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν θα πρέπει να συμβαίνει κανένας διαχωρισμός του μείγματος που 
να μειώνει το αδρανοποιητικό αποτέλεσμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Εκρηκτικά βρεγμένα με νερό δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έί.θουν σε έκρηξη από 
τη δράση του κοινού πυροκροτητή 1 και δεν θα πρέπει να είναι ικανά να έλ.θουν σε εκτόνωση μαςας απο 
την επίδραση ενός ισχυρού ενισχυτή. 

23° Η παρακάτω εκρηκτική ύλη που έχει καταστεί αδρανής. 

(5) 2907 ιΐΕΓ/αα δινιτοικού ισοσοοΒιδίου με όχι λιγότερο από 60 % λακτόζη, μανοςη, άμυλο ή 

όάνο φωσφορικό ασβέστιο ή με άλλους επιβραδυντές, υπό την προϋπόθεση οτι ένας τέτοιος 
επιβραδυντής έχει αδρανοποιητικές ιδιότητες που είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικές. 

24° Τα παρακάτω μείγματα νιτρωμένης κυτταρίνης: 

(ο\ 2555 νιτοοκυτταοίνη υε όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό, 

νιτροκινηαηίνη αε όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλ η και οχι περισσότερό 

από 12 . 6 % άεωτο επί ςηρής μάζας, .... 

*>·ν37 νιτοοκυτταοίντι . με όχι περισσότερο από 12.6 % άζωτο, κατά βάρος επι ςηρου, αεταια^ιε 

ή γωοίί πλαστικοποιητή , αε ή χωρί^ χρώμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 2556 νιτροκντταρίνη με όχι λιγότερο από 25% (κατά βάρα <) ώχοό/.η, ή 

0557 νιτροκντταρίνη με όχι περισσότερο από 12.6 % άζωτο, κατά βάρος επί ξηρού, μείγμα με η χωρίς 
πλαστικοποιητή. με ή χωρίς χρώμα, θα πρέπει να συσκευάζομαι σε δοχεία έτσι κατασκευασμένα ωστ, 
να μην είναι δυνατή η έκρηξη λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μείγματα νιτροκυτταρίνης με περιεκτικότητα σε νερό , περιεκτικότητα σε αλκοοκη ή 
Περιεκτικότητα σε πλ,αστικοποιητή μικρότερη από τα αναφερόμενα όρια είναι ύλες της Κλ.ασης 1 (βλέπε 
7 ίεριθ(οριοχό 2101, 4° και 26°). 


7 Βλέπε Υποδείξεις για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Έλεγχοι και Κριτήρια", Μέρος 1. 

Παράρτημα 1 , ΞΤ/ΞΟ/ΛΟ 10/11/Κβν.Ι. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4.1 

Το παρακάτω τοςικό οζίδιο: 

( 3 ) 1571 οζίδιο του βα ρίου, βρεγμένο με όχι λιγότερο από 50 % (κατά βάρος) νερό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λζίδιο του βαρίου με περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη από το αναφερόμενο όριο, δεν 
θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών. 

Οι παρακάτω ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών: 

(ό) 3242 α£οδικαρβοναιιίδιο 

(<0 2956 5-τριτοταγέε βουτυλο-2Α6-τοινιτρο-πν<^λένιο (Ξυλένιο ιιόσγου) 

3251 αονονιτοικό ισοσορβίδιο-5 . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές απαιτήσεις συσκενασίας εφαρμόζονται για ύλες της 26 ° [βλεπε 
περιθωριακό 2404 (3)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μονονιτρικό ισοσορβίδιο-5 ή συνθέσεις αυτής της ν/α]ς που έχουν δείξει από την 
εκτέλεση της σειράς δοκιμών 2 της διαδικασίας καταχώρησης της κλ,άσης 1 [βλεπε Προσθήκη Λ. I 
περιθωριακό 3101 Π)] ότι είναι πολύ όχι-εναίσθητες για να συμπεριλ^φθούν στην Κλ.άση 1, δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας . 

Ε. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας 

31° (0) 3221 αυτενεονά υνρά τύπου Β 2 / 

32° (ό) 3222 αυτενεονά υνοά τύπου Β. όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

Μέθοδος συσκευασίας 


(%> 

(βλέπε περιθωριακό 2405) 

2-0ια£ω-1 -ναφθολο-4<τουλφονυλογλωοίδιο 

100 

ΟΡ5Β 

2-διαζω-1 -ναφθολο-5-σουλφονυλογλωοίδιο 

100 

ΟΡ5Β 


33° (0) 3223 αυτενεονά υγρά τύπου Ο . όπως 


Ύλη 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

αυτενεργό υγρό, δείνιια 3/ 

ΟΡ2Α 


2401 25° 

(συνεχ.) 


Ό. 

26° 


I 


3 


Καμία αυτενεργή ύλη δεν συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν σ ' αυτό το είδος: 
Βλεπε περιθωριακό 2400 (18), 
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2401 

(συνεχ.) 


Κλάση 4.1 

34° (6) 3224 αυτενερνά στερεά, τύπου Ο, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

Ν Ν’-δινττοωδο-Ν.Ν'-όιυεθυλοτεοεφθαλαμίδιο 

72 

ΟΡ6Β 

σε μορφή πάστας , 

Ν Ν , -8ινατοωδοπενταιιεθυ/-ενοτετοααίνη_ 

82 

ΟΡ6Β 

, <- . 5/ 

πητενερνο στερεό, δενναα 


ΟΡ2Β 


, , , γ-ν 6 / 

35° (ό) 3 223 αυτενερνά υνοα τυπου Ρ .- 

36° Ο) 3226 αυτενεονά στερεά τύπου Ρ , όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

<%) 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

1.1 ’-α£ωδι-( εόαϋδοοβενζονιτρίλιο} 

100 

ΟΡ7Β 

1.3-0ισουλιικ)να)λυδοααούγο βεν2όλιο, σε μορφή 


ΟΡ7Β 

ΟΡ7Β 

πάστας 

σουλωονυλυδοααούΥΟ βεννόλιο 

52 

100 

νλωριούγος 4-ί βενζυλοίαιθυ λ)ααίνο)- 


ΟΡ7Β 

αιθοέυβενύολοδια^ωνακόε νι/ευδάρνυρος 

ο 

ο 

γλωοιούγος 3-γλωρο-4- 



διαιθυλααινοβενςολοδιαζωνικός 


1 

ΟΡ7Β 

ιι/ευ δάονυοοο 

4 4’-δισουλΦονυλυδοα£ιούγο δίφαινυλοόείδιο 

100 

ΟΡ7Β 

νλωοιούνοο 4-δυιοοπυλαιιινοβενζολοδιαζωνικός 

100 

ψευδάργυρος 

4-αεθυλοβενςολοσουλωονυλυδοαζίδιο 


ΟΡ7Β 

-διαϋω-1 -ναωθολο-4-σουλφθνικό νάτριο 

100 

■’-διαλω-1 -ναιοθολο-5-σουλφονικό νάτριο 

100 

ΟΡ7Β 


100 

ΟΡ7Β 


100 

ΟΡ7Β 


37° (β) .3227 αυτενεανά υνοά τύπου Ε .~ 

38° Ο) 3228 αυτενεονά στερεά τύπου Ε. 

39° (6) 3229 αυτενεανά υ-νρά τύπου Ρ. 

40° (ί>) 3230 αυτενεανά στερεά τύπου Ρ.. 

ρ. Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες των 41° έως 50° είναι αυτενεργές ύλες που αποσυντίθενται εύκο/.α σε κανονικές 
θερμοκρασίες και θα πρέπει συνεπώς να μεταφέρονται μόνον κάτω από συνθήκες επαρκούς ψυςης. Για 
αυτές τις αυτενεργές ύλες, η μέγιστη θερμοκρασία καπά τη διάρκεια της μεταφοράς όεν θα πρεπει να 
υπερβαίνει την εν δεικνυόμενη θερμοκρασία ελέγχου. 


- Με συμβατό δια/.ντη με σημείο βρασμού όχι μικρότερο από 150 <7. 

* Βλεττε περιθωριακό 2400 (18). 

ί Καμία αντενεργή ύλη δεν συμτζερύ.αμβάνεται προς το παρόν σ' αυτό το είδος. 
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Κλάση 4.1 

2401 41° (ό) 323 ΐ αυτενεργά υγρά τύπου Β, υπό ελενγόαενη θεοιχοκοασία. - 

(συνεχ.) 

4 ^° Φ) 3232 αυτεν ερνά στερεά τύπου Β, υπό ελενγόμενη θεοαοκοασία. όπως: 


Ύλη 

1 Συγκέντρωση 
(%) 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

σύνθεση α£ωδικαρβονααιδίου τύπου Β 7; 

< 100 

ΟΡ5Β 



^3° (β) αυτενερνά υγρά τύπου (Γ. υπό ελενΎόαενη θερμοκρασία . όπως: 


Ύλη 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθωριακό 2405) 

αυτενεργό υγρό, δείναα. υπό ελεννόμενη θεραοκρησίπ- 

ΟΡ2Α ! 


440 (&) 3234 αυτενερνά στερεά τύπου Ο. υπό ελεν/όαενη θερμοκρασία, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευασίας 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2405) 

Θερμοκρα¬ 
σία ελέγχου 

(°ο 

Θερμοκρα¬ 

σία 

κινδύνου 

( 0 Ο 

σύνθεση α£ ωδικά ρβονααιδ ίου 

τύπου 0 - 

2.2- 

αί ωόύ ισοβουτυοονατοίλιο) 
τετοαωθοροβοοικό 3-αεθυλο- 

<100 

100 

ΟΡ6Β 

ΟΡ6Β 

τ40 

τ45 

4-(πυοοολιδιν-1- 
υλο) βεν£ολοδια£ώνιο 
αυτενεργό στερεό, δείναα. 

95 

ΟΡ6Β 

τ45 

-τ50 

^υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία 

νιτρικό τετοαιανοπαλλάδιο 

ΟΙ) 

100 

ΟΡ2Β 

ΟΡ6Β 

+30 

-ϊ-35 


4 ^° (β) 3235 αυτενερνά υνρά τύπου Ρ. υπό ελεγγόιιενη θεοαοκοασία . όπως: 


Ύλη 

: 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευασίας 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2405) 

Θερμοκρα¬ 
σία ελέγχου 

(°ο 

Θερμοκρα¬ 

σία 

κινδύνου 

(°ο 

2,2'-α£ωδι(αιθυλο 2- 

100 

ΟΡ7Α 

+20 

-Κ25 

αεθυλοπροπιονικό άλαό) 


4 6° (β) 3236 αυτενεργά στερεά τύπου Ρ. υπό ελενγόαενη θεοαοκοασία . όπως: 


Κοψιά αντενεργή ύλη δεν συμπεριλαμβόνεται προς το παρόν σ' αυτό το είδος. 

Συνθέσεις αζωδικαρβοναμιδίου που πληρούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 
3104 (2) (Β). Οι θερμοκρασίες ε/χγχον και κινδύνου θα πρέπει να προσδιορίζονται από τη διαδικασία στο περιθωριακό 
2400(20). 

Η 


Βλέπε περιθωριακό 2400 (18). 
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Κλάση 4.1 


2401 

(συνεχ.) 


σύνθεση αιοοδικαρΒονααιδίου τύ7Γου 
2.2'-αί(ύό\ί 2.4-δι-αεθυλο-4- 
[ΐεθο^υβαλεοΐανονιτρίλιο 
2.2 , -αίωδι(2,4- 

διιιεθυλοΒαλεριανονιτρίλιο) 
2 . 2 '·α^ωδι( 2 -μ£θυλοβουτυρονιτο{λιο) 
γλωριούγοκ: 44 Όενιυλο(^θυλο )αιιινο)θ“ 
αιθο^βενιολοδια6ωνικός 


γλχοριούγοο 2.5-δισιθο^-4-ι ιορΦθλινο- 
βενίολοδιαιωντκόο νι/ευδάργυοοο 
γλωριούνο*: 2.5-δκχιθο£υ-4-ιιορΦ θλινο- 
βενιολοδιαιωνυαχ ψ ευδάργυρος 
| τετοαφθοροβοοικό 2.5-διαιθοά>-4- 
ιιορωολινο- βενιολοδιαιωνιο 
γλωοιούγο 2.5-διαιθοδυ- 

44 φαινυλοσουλφονυλο) βενιολο- 
δια£ωνιο 

γλχοριού7(Χ 2.5-διμ£θοδυ-4(4-^ 
ιιεθυλοοαινυλο- σουλοονυλο)- 
βεν^ολοδιαζωνυω ς ψευδάργυρος 
γλωριούγο<: 4-διαεθυλα αινο-6-(2-δι- 
[ΐκθηλο-αιιινοαιθοδυντολουολο-2^ 
διπΓωνικόε ρ/ευδάρνυρος 


νλωοιούγοε 2~(2-υδροοχπθοο> V 
(τυρρολιδιν-1 -υλ)-βενι ολο-4- 


νλωοιούγοο 342-υδοο£υαιθοα>)^ 
7 π>ρρολιδιν~ 1 -υλ-βενιολ ο- δ ιαπωνικό 
\ι/ευδάονυρο<: 

Ν-οοριιυλο2-( νίτρο ιιεθυλενο)Κ3τ 


Μέθοδος συσκευασίας Θερμοκρασία Θερμοκρασία 
(βλέπε περιθωριακό ελέγχου <°0 κινδύνου (°0) 
2405) 


ΟΡ7Β 



ΟΡ7Β 

-5 

+5 

ΟΡ7Β 

+10 

-15 

ΟΡ7Β 

+35 

+40 

ΟΡ7Β 

+40 

+45 

ΟΡ7Β 

-35 

+40 

ΟΡ7Β 

.40 

+45 


100 ΟΡ7Β 


67 I ΟΡ7Β 


79 I ΟΡ7Β 


100 ΟΡ7Β 


100 ΟΡ7Β 


//^οιουγοε 24ΙΝ.Ν- 

αιθο^υκαρβονυλοφαινυλααινο) ο: 
ιιεθοά)-4-(Ν-ιιεθυλο-Ν- κύκλος 

εευ λα αίνο νβενιολοδ ιαπωνικός 


/λωριούγος 2-ΟλΝ- 

πιθοξυκαρΒονυλοφαινυλ ααινο.): 

ιιεθο^-4-(Ν-αεθυλο-Ν-κυκλθτ 

ρ, ηιληιιινΌνβεν2ολοδια£ωνικός 


ή£ινο θειική 2-ΓΝ,Ν-αε ^)λαμινοαιθυλο- 
κηρβονυλο ν4- ( 3.4-διαεθυλθτ 
φαινα>λοσουλ(Ρονυλο) βεν'^ ολ,ο- 
διαϋώνιο 


100 ΟΡ7Β 

100 ΟΡ7Β 

100 ΟΡ7Β 


2 Ενθέσεις αζωδικαρβοναμιδίου που τύ^ρούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 

3104 Ρ) Ο». Οι θερμοκρασίες εΐ^ον και κινδννον θα πρέπει να προσδιορίζονται από τη διαδικασία στο περιθωριακό 

2400 (20). 
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Κλάση 4.1 


2401 

47° 

0>) 

3237 αυτενερνά υγρά τύπου Ε. υπό ελενγόαενη θερμοκρασία.— 

(συνεχ.) 

ο 

οο 

α>) 

3238 αυτενεργά στεοεά τύπου Ε. υπό ελεγγόιχενη θερμοκρασία.— 


49° 

0» 

3239 αυτενερνά υγοά τύπου Ρ. υπό ελενγόαενη θερμοκρασία. — 


ο 

ο 

α>) 

3240 αυτενεονά στεοεά τύπου Ρ, υπό ελενγόμενη θερμοκρασία. — 


Ο. Κενές συσκευασίες 

51 ° Κενέε συσκευαστώ συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάαεσων εμπορευματοκιβωτίων νι α αεταωοοά 
χύμα_(ΙΒ0), κενών ογημάτων^εέαιιενών. κενών αποσυναοιιολογουαένων δεξαμενών και κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-οεςαμενών , ακαθάριστων, καθώς και κενών ογημάτων για μεταφορά χύμα και 
κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της 
κλάσης4.1. 

2401 2 Ύλες των 1° εως 4°, 6° και 11° έως 14°, μεταφερόμενών σε συμφωνία με τουζ παρακάτω όρους, δεν θα 
πρέπει να υπόκεινται στις συνθήκες για αυτή την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα και στο 
παράρτημα Β): 

(3.) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ύ) κάθε είδους, έως 3 |ζ£ ανά εσωτερική συσκευασία και 12 
ανά κόλο, 

0>) Ύλες ταξινομημένες υπό την (ς) κάθε είδους, έως 6 1ς§ ανά εσωτερική συσκευασία και 24 λσ 
ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που 
τουλάχιστον ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1) και (2) καθώς και (5) έως (7) θα 
πρέπει να τηρούνται. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

2402 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν καθορίζονται 

ειδικές συνθήκες στα περιθωριακά 2403 έως 2405 και 2408 για τη συσκευασία ορισμένων υλών. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις συνθήκες 
της προσθήκης Α.6. 

(2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2400 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "X", για πολύ επικίνδυνες 
ύλες ταξινομημένες υπό την (ε) κάθε είδους. 


ίο 


Καμία αντενεργή ύλη δεν σνμπεριλαμβάνεται προς το παρόν σ * αυτό το είδος. 
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Κλάση 4.1 


2402 συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα ’Ύ" ή "X", ή 

(συνεχ.) ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας ομάδα II, μαρκαρισμένα με το γράμμα ’Ύ”. για επικίνδυνες ύλες 

ταξινομημένες υπό την (6) κάθε είδους. 


συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας IIϊ. II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα Ζ . \ ή X . ή 
ΙΒΟ των ομάδων συσκευασίας III ή II, μαρκαρισμενα με το γράμμα "Ζ" ή Ύ'. για λιγότερο 
επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό την (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 4.1 σε οχήματσ-όεζαμενές, 

αποσνναρμο/Αγούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-όεξαμενές, καθώς και για μεταφορά χύμα 
β/χπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών 


2403 Ύλες της 5° και τετηγμένο θείο της 15° μπορούν να μεταφέροιται μόνο σε οχηματα-δεξαμενές (βλέπε 
Προσθήκη Β.ΐα) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενες (βλέπε Προσθήκη Β.16). 


2404 (1) Ύλες των 21 °, 22°. 23° και 25° θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(α) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ. το περιθωριακό 3525 για 
φύλλο φάϊμπερ ή το περιθωριακό 3526 για πλαστικά υλικά, σε κάθε περίπτωση με έναν ή 
περισσότερους αδιαπέραστους από την υγρασία εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με αδιαπέραστες από την 
υγρασία εσωτερικές συσκευασίες. Πάντως, καμία εσωτερική ή εςωτερική συσκευασία από 
μέταλλο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε η περιεκτικότητα σε νερό ή η περιεκτικότητα 
σε αδρανοποιητή. που προστίθεται στην ύλη για να την καταστήσει αδρανή, να μην μπορεί να μειωθεί κατα 
τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(2) Ύλες της 24° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(α) χαλύβδινα βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 
(ό) αλουμινένια βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 
(ο) χαλύβδινα μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμωωνα με το περιθωριακό 3522. ή 
(ά) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523. ή 

(β) βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, ή 

(ί) κιβώτια από φύλλα φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530, ή 

(σ) χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. ή 

(Η) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, όμως, καμία εσωτερική ή 
εξωτερική συσκευασία από μέταλλο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. 

Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα και κλεισμένα ώστε να αποδίδουν σε 
εσωτερική πίεση όχι μεγαλύτερη από 300 λΡα (.? ό&τ). 

2555 νατροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό μπορεί επίσης να συσκευά^ειαι σο 
πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. 
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Κλάση 4.1 

2404 Εάν 2557 νιτροκυτταρίνη. με όχι περισσότερο από Ϊ2.6 % άζωτο, κατά βάροε επί ςηρού. μείνμα 
(συνεχ.) με ή χωρίς πλαστικοποιητή, με ή χωρίς χρώμα συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία, θα πρεπει να 
χρησιμοποιείται εσωτερικός σάκος με τοιχώματα από πολλαπλά φύλλα χαρτιού. 

Εάν 2555 νιτροκυτταρίνη με όχι λιγότερο από 25 % (κατά βάρος) νερό ή 2556 νιτροκυτταρίνη αε όχι 
λίγοτερο από 25 % (κατά βάρος) αλκοόλη συσκευάζεται σε βαρέλια από κόντρα-πλακέ. βαρέλια από 
φάίμπερ ή κιβώτια από φύλλα ωάϊμπερ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εσωτερικός σάκος αδιαπέραστος από 
την υγρασία, επένδυση με πλαστικό στρώμα ή εσωτερική επικάλυψη από πλαστικό υλικό. 

Όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε το νερό, η αλκοόλη ή ο αδρανοποιητης 
που περιέχεται να μην μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια τηε αεταωοράς. 

* (3) (α) Ύλες του είδους 26° θα πρέπει να συσκευάζονται σε βαρέλια απο φάϊμπερ σύμφωνα με το 

περιθωριακό 352:> με πλαστική επένδυση ή μία εςισου αποτελεσματική εσωτερική επικάλυψη. 
Ενα κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 

(ό) 3242 αζωδικαρβοναμίδιο της 26° (ό) μπορεί επίσης να συσκευάζεται; 

μία εσωτερική συσκευασια ενός μόνου πλαστικού σάκου σε ένα κιβώτιο από φύλλα 
φάϊμπερ. μεγίστου περιεχομένου 50 ή 

εσωτερικές συσκευασίες πλαστικών Φιαλών. βάι_ων. σάκων ή κιβωτίων, ιιέγιστου 
περιεχομένου 5 λ .2 η καθεμία. μέσα σε μία εςωτερική συσκευασία κιβωτίου από Φύλλα 
φάϊμπερ ή βαρελιού από φάϊμπερ μεγίστου περιεχομένου 25 λα. 

405 (1) Οι ύλες της 31° θα πρέπει να συσκευάζονται χρησιμοποιώντας μεθόδους συσκευασίας που 

αναφέρονται στον Πίνακα 2 και χαρακτηρίζονται ΟΡΙΑ έως ΟΡ8Α για υγρά και ΟΡΙΒ έως ΟΡ8Β για 
στερεά. Οι ύλες θα πρέπει να συσκευάζονται όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2401 και όπως τίθεται 
με Λεπτομέρειες στον Πίνακα 2 (Α) και 2 (Β). Μία μέθοδος συσκευασίας που αντιστοιχεί σε μικρότερο 
μέγεθος κόλου (δηλ. με χαμηλότερο αριθμό ΟΡ) μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά μία μέθοδος 
συσκευασίας που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο μέγεθος κόλου (δηλ. με υ»μηλοτερο αριθμό ΟΡ) δεν 9α πρέπει 
να χρησιμοποιείται. Μεταλλικές συςικευασίες που ικανοποιούν τα κριτήρια ελέγχου της ομάδας 
συσκευασίας I δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Για συνδυασμένες συσκευασίες, τα προστατευτικά 
υ/ακά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα εύφλεκτα και δεν θα πρέπει να ποοκαλούν αποσύνθεση της αυτενερνής 
ύλης σε περίπτωση διαρροής. 

(2) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01 σε συμφωνία με ίο 
περιθωριακό 2412 (5), θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάζεις του περιθωριακού 2102 (4) και (6). 

(3) Για αυτενεργές ύλες ή συνθέσεις αυτενεργών υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2401, η 
παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να καθορίζεται η κατάλληλη μέθοδος 
συσκευασίας: 

(ε) αυτενεργές ύλες τύπου Β: 

Οι ύλες θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α. 1, περιθωριακό 3 104 (2) (ό) σε μία 
από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν η αυτενεργή ύλη μπορεί μόνον να ικανοποιεί 
αυτά τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο 
συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β (δηλ. αία από τις συσκευασίες που αναφέρονται για ΟΡΙΑ έωε 
ΟΡ4Α ή ΟΡΙΒ έως ΟΡ4Β), τότε θα πρέπει να καταχωρείται η αντίστοιχη μέθοδο:: 
συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ. 
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Κλάση 4.1 


2405 

(συνεχ.) 


(6) αυτενεργές ύλες τύπου Ο: 

Οι ύλεε θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α. I. περιθωριακό 3104 (2) (ε) σε μία 
από τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν η αυτενεργή ύλη μπορεί μόνον να ικανοποιεί 
αυτά ία κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο 
συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β τότε θα πρέπει να καταχωρείται η αντίστοιχη μέθοδος 
συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ. 

(ς) αυτενεργές ύλες τύπου Ό: 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ7Α ή ΟΡ7Β θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(ά) αυτενεργές ύλες τύπου Ε: 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(έ) αυτενεργές ύλες τύπου Ρ: 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 


(4) Ύλες των 39° (ό), 40° (ό), 49° (6) ή 50° (ύ) μπορούν να μεταφέρονται σε ΙΒΟ υπό συνθήκες που 
θεσπίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης όταν, βάσει του ελέγχου, η αρμόδια αρχή 
ικανοποιείται ότι τέτοια μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε: 


να αποδεικνύουν ότι η αυτενεργή ύλη είναι σύμφωνη με τις αρχές για την ταξινόμηση που 
δίνονται στην προσθήκη Α. 1. περιθωριακό 3104 (2) (0* 

να αποδεικνύουν την συμβατότητα με όλα τα υλικά που κανονικά είναι σε επαφή με την ύλη 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

να καθορίζουν, όταν έχουν εφαρμογή, τις θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου που σχετίζονται 
με τη μεταφορά της ύλης στο συγκεκριμένο [ΒΟ όπως απορρέει από την 5ΑΌΤ. 

να σχεδιάζουν, όταν έχουν εφαρμογή, τις συσκευές αναγκαστικής εκτόνωσης, και 

να καθορίζουν εάν είναι αναγκαίες οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις. 

(5) Για την αποφυγή εκρηκτικής θραύσης των μεταλλικών ΙΒΟ ή των σύνθετων ΙΒΟ με μεταλλικό 
περίβλημα πλήρους τοιχώματος, οι συσκευές αναγκαστικής εκτόνωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να εξαερίζουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου όχι μικρότερης από μία ώρα εξέλιξης της φωτιάς (φορτίο θερμότητας ΠΟλΝλ/Γπ ) ή αυτο- 
επιταχυνόμενης αποσύνθεσης. 

(6) Δοχεία ή ίΒ(3, που περιέχουν ύλες των 31° (ό), 33° (ό), 35° (ό), 37° (ύ), 39° (ό), 41° (ό). 43° (ό). 
45° (ό), 47° (ό) ή 49° (ό), που εκλύουν μικρές ποσότητες αερίων, θα πρέπει να εξαερίζονταυ σε συμφω\άα 
με το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6). 



ΙΗνυκυς 2 (Λ): ΚΛ ΓΑΛΟΙ Οΐ: ΐ:\ 1.Κ1ΥΛ1.ΙΠΝ I ΙΑ ΛΥΐΚΝΚΙ'ΓΛ ΥΙ ΡΛ ΚΑΙ ΜΙ!Ι ΙΠΙΙ 11013)1 II ΓΛΊΙ ΚΑΒΑ 1*0 ΙΙΑΙΌλΙ ΛΝΑ ΚΟΛΟ 

Αϋ|>ι(Κ'ΐ|Μ«κό 2 Ι0Μ 



ί«ν ι:ο(ι)ΤΙ/ηΜλ, συσκχηιαινς. ( γικίλινα υυ/ι.ια (*ι λ/κ:ζιί να ^ιηοιμοιιυιυιηΊαι μόνον ιο^ ι:οωα:μικί:ς συοκηπιαίι:*: για τις μι:ΟιΗ)ιη^ αοοκιαααία^ (>/Ί, I και ( 








!μ\' ^ιηηιμιιιτιιιοΰντίΐΐχ(ιΐ/>ίπ)Ηΐϊα ιιηιβ/κώιηΊΐκή ι//ς φωτιάς, το μίγιστο κα(Ηφό /{<ψος του /τΛ>)/>ο<\· λ/ώου. Οα χμιηη να ι ίναι 2$ 
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Κλάση 4,1 

2406 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ά) των 1 ° έως 17° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

( 2 ) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ε) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ο) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικά υλικά) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(δ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή 
(]ι) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. 

(2) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ό) των 1° έως 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °(3 ή που είναι 
κολλώδη σύμφωνα με τα κριτήρια του ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3 περιθωριακό 3310). 
ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου Α5ΤΜ Ό 4359*90 .απορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: 

(ε) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμιρωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532 για χαλύβδινα ή αλουμινένια, περιθωριακό 3527 
για φυσικό ξύλο, περιθωριακό 3528 για κόντρα-πλακέ, περιθωριακό 3529 για ανασυσταμένο 
ξύλο, περιθωριακό 3530 για φύλλο φάϊμπερ, ή περιθωριακό 3531 για πλαστικό, εάν είναι 
αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους ή 

(ο) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακό 3533 για υφαντουργικά προϊόντα, 
περιθωριακό 3534 για πλεκτό πλαστικό, περιθωριακό 3535 για πλαστική μεμβράνη ύ 
περιθωριακό 3536 για χαρτί, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταωέρονται ως 
πλήρες φορτίο ή οι σάκοι φορτώνονται πάνω σε παλέτες 

(3) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ό) των !°, 6°. 7°, 8°, 12°, 13°. 16° και 17° μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: 

(α) άκαμπτα πλαστικάΊΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(ό) σύνθετα ΪΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. εκτός των 
τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(4) Ύλες ταξινομημένες υπό του (ό) των 1°, 6°, 12° και 13° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 Τ ή που 
είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3, περιθωριακό 
3310), ή που δεν είναι υγρά σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου Α5ΤΜ Ό 4359-90 μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: 

(ε) ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626, ή 
(ό) ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 
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Κλάση 4.1 

2406 (5) Ύλες ταξινομημένες υπό το (6) των 1 °, 6\ και 12° με σημείο τήξης παραπάνω από 45 ή 
(συνεχ.) που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3. 

περιθωριακό 33 10), ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου Α$ΤΜ Ό 4359-90 μπορούν να 
συσκευάζονται σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, εκτός των τύπων 13 Η1. 131-1 και 
13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα εύκαμπτα ΙΒΟ 
φορτώνονται πάνω σε παλέτες. 

2407 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό του (ο) των 1 0 έως 17° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ς) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ο) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικό υλικά) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(§) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3^39. ή 
(Η) μεταλλικές συσκευασίες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3540.ή 
(ί) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. ή 
(]) άκαμπτα πλαστικά ΪΒ€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(λ) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. εκτός των 
τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(2) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) των 1° έως 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 4 2 ή που είναι 
κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α._>. περιθωριακό 10), ή 
που δεν είναι υγρέε σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου Α5ΤΜ Ο 43 ο9-90 μπορούν επίσης να συσκευάζονται 
σε: 

(ε) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532 για χαλύβδινα και αλουμινένια, περιθωριακό 3527 
για φυσικό ξύλο, περιθωριακό 3528 για κόντρα-πλακέ, περιθωριακό 3529 για ανασυσταμένο 
ξύλο, περιθωριακό 3530 για φύλλο φάϊμπερ, ή περιθωριακό 3ο31 για πλαστικό, εάν είναι 
αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ς) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακό 3533 για προϊόντα υφαντουργίας, 
περιθωριακό 3534 για πλεκτά πλαστικά, περιθωριακό 3535 για πλαστική μεμβράνη, 
περιθωριακό 3536 για χαρτί. 

(3) Ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) των 6°, 11 3 έως 14°, 16° και 17° με σημείο τήξης παραπάνω από 4 ο 
°0 ή που είναι κολλώδεις σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου με πενετρόμετρο (βλέπε Προσθήκη Α.3. 
περιθωριακό 3310), ή που δεν είναι υγρές σύμφωνα με την μέθοδο ελέγχου Α5ΤΜ Ό 4359-90 μπορούν 
επίσης να συσκευάζονται σε: 
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Κλάση 4.1 


(*) εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, εκτόί των τύπων 13 Η1, 131-1 και 
13Μ1, ή 

(ό) ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626. ή 

(ο) ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627 ή 

(ά) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο τύπου 11ΗΖ2 σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3625. 

2408 Κυτταροειδή σε φύλλα της 3° (ο) μπορούν επίσης να μεταφέρονται ασυσκεύαστα πάνω σε παλέτες, 
περιτυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη και ασφαλισμένα με κατάλληλο τρόπο, όπως χαλύβδινους ιμάντες. 
• ως πλήρες φορτίο σε κλειστά οχήματα. Κάθε παλέτα δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 1 000 ^ 2 . 

2409- 

2410 

3. Μικτή σνσκενασία 

2411 (1) Ύλες που ανήκουν στο ίδιο είδος μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία 

σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες των 21 0 έως 26° και 31 0 έως 50° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. 

(3) Εκτός από τις ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2ί και εκτός εάν ειδικές συνθήκες με αντίθετο 
περιεχόμενο καθορίζονται στην παράγραφο (7), οι ύλες της κλάσης 4.1 σε ποσότητες που δεν- υπερβαίνουν 
τα 5 ανά δοχείο .απορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επίσης 
επιτρέπεται για ύλες και είδη αυτών των κλάσεων - και ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Τα παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(α) ανάφλεξη και ή εκπομπή σημαντικής θερμότητας, 

(ό) έκλυση εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2402 θα πρέπει να τηρούνται. 

(6) Όπου χρησιμοποιείται ξύλινο κιβώτιο ή κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 1ί§. 

(7) Ύλες ταξινομημένες υπό την (6) ή (ο) των 1° έως 5 3 και 11° έως 14° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται 
μαζί με ύλες της κλάσης 5.1 ταξινομημένες υπό τα (ε) ή (ό) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501. 


2407 

(συνεχ.) 
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4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω σε κόλα (βλέπε Προσθήκη .4. 9) 

Μαρκάρισμα 

(1) Κάθε κόλο θα πρέπει να μαρκάρεται καθαρά και με τρόπο διάρκειας με τον χαρακτηριστικό αριθμό 
των εμπορευμάτων που πρόκειται να εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ΓΝ'\ 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.1 θα ποέπει να α>έοουν ετικέτα σύιιφωνα αε το υπόδειγιια 
Αριθμ. 4.1. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7°, 16°, 22° ή 25° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 και κόλα που περιέχουν ύλες των 8° και 17° να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με ίο 
υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(4) Κόλα που περιέχουν αυτενεργές ύλες των ειδών 31 °, 32°. 41 0 και 42° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν 
ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01 εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την παράληψη της 
ετικέτας για τον τύπο συσκευασίας που δοκιμάστηκε επειδή τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η αυτενεργή 
ύλη σε τέτοια συσκευασια δεν εμφανίζει εκρηκτική συμπεριφορά [βλέπε περιθωριακό 2414 (4)]. 

(0) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία μηορατά από έξω. θα πρέπει να φέρουν σε δύο απέναντι 
πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(6) Κόλα που περιέχουν υγρά σε συσκευασίες τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έζω. κόλα 
που περιέχουν εςαεριζόμενες συσκευασίες ή εξαεριζόμενες συσκευασίες χωρίς εξωτερικές συσκευασίεζ. 
θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τουζ 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 2401. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με ονομασία, αλλά αναφέρεται σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή συγκεντρωτική 
καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό 
και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή συγκεντρωτική καταχώρηση, ακολουθούμενη από τη χημική ή τεχνική 
ονομασία της ύλης 117 . 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία ττκ κλάστκ. τον αριθιιό είδουζ . 
εάν εφαρμόζονται, το νράααα. και τα αστικά ”ΑΡΚ Μ (ή "Κ40"), π.χ. "4.1, 6°(5), ΑΒΚ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (4)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα που περιέχουν ενώ το(τα) συστατικό(α) που χρησιμοποιείταιούνται) για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εισάγεται(ο\ται) με τη(τις) χημική(έζ) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, γαίες που περιέχουν τολουόλιο 4.1, 4° (ο), ΑΙ)Κ". 


2413 

Β. 

2414 (1) 


Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που χρησιμοποιείται ήδη σε επιστημονικά και 
τεχνικά ετ/χεφίδια. περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το 
σκοπό. 
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Κλάση 4.1 

2414 Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που 
(συνεχ.) περιέχουν διάφορα συστατικά και υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά 
αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε περισσότερα από δύο συστατικά που κατά προτεραιότητα συμβάλουν 
στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2400 (9) δεν υπόκειται στη συνθήκη,αυτής της 
κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να εισάγει στο έγγραφο μεταφοράς: "Οχι εμπορεύματα της κλάσης 4.1." 

(2) Όταν ύλες μεταφέρονται υπό συνθήκες κανονισμένες από την αρμόδια αρχή (βλέπε περιθωριακά 
2400 (16) και 2405 (4),η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2414 (2).” 

(3) Οταν ένα δείγμα αυτενεργής ύλης μεταφέρεται σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2400 (18) και 2405 
(6), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2414 (3)." 

(4) Όταν, με άδεια της αρμόδιας αρχής σε συμφωνία με το περιθωριακό 2412 (4). ετικέτα σύμοωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ. 01 δεν απαιτείται, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο 
έγγραφο μεταφοράς: 

'Ή ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01 δεν απαιτείται." 

(5) Οταν αυτενεργές ύλες τύπου Ο (βλέπε Προσθήκη Α.1 περιθωριακό 3104 (2) (*)) μεταφέρονται, η 
παρακάτω αναφορά μπορεί να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

Όχι αυτενεργή ύλη της κλάσης 4.1." 

(6) Για αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η 
παρακάτω αναφορά θα πρέπει να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Θερμοκρασία ελέγχου:.°Ό Θερμοκρασία κινδύνου:.°(Γ" 

(7) Για τα διαλύματα και τα μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας, η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο 
έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (&)]. 

(8) Οταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει "τετηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην 
ονομασία. 


2415- 

2421 

^ Κενές σνσκευασίες 

2422 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο (2), ακαθάριστα, της 51°, θα πρέπει να είναι κλεισμένα με τον ίδιο τρόπο και 
να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΌ. της 51°. στα εςωτερικά 
τμήματα των οποίων έχουν κολλήσει υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενό τους, θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε στεγανές συσκευασίες. 
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Κλάση 4.1 

2422 (3) Ακαθάριστες κενέε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ. που περιείχαν 

(συνεχ.) βρεγμένες με νερό ύλες της 13° (ό) ή ύλες των 21 ° έως 25° δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά εκτός εάν 
τα υπολείμματα είναι έτσι συσκευασμένα ώστε η περιεκτικότητα του νερού ή των άλλων αδρανοποιητων 
που προστίθενται στις ύλες για να τις καταστήσουν αδρανείς να μην μπορεί να μειωθεί. 

Ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν ύλες των 3Γ έως 50° δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά 
εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης αποσύνθεσης. 

(4) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ. της 51°, και συσκευασίες 
σύμφωνες με το (2) θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(5) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις 
ονομασίες που υπογραμμίζονται στην 51°, π.χ. "Κενή συσκευασία. 4.1, 41°, ΑΟΚ". Στην περίπτωση 

’ ακαθάριστων κενών οχημάτων-δεςαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεςαμενών. κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεςάμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, η περιγραφή 9α πρέπει να 
συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέςεων "Τελευταίο φορτίο μαςί με την ονομασία και τον αριθμό 
είδους των εμπορευμάτων που Φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 2304 ναφθαλινιο, 
τετηγμένο, 5°”. 

2423- 

2424 

Ο. Μεταβατικά μέτρα 

2425 Ύλες και είδη της κλάσης 4.1 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993 σε συμφωνία με τις 
διατάξεις της κλάσης 4.1 όπως εφαρμοζόταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Το έγγραφο μεταφοράς τα 
πρέπει , σε τέτοιες περιπτώσεις, να φέρει την επιγραφή: "Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑϋΚ που 

ισχύει πριν την 1 ^ηυαΓν 1993. 

2426- 

2429 



9342 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2430 


ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 


1- Κατάλογος υλών 

(1) Αναμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4 "> εκείνα που 
αναφερονται στο περιθωριακό 2431 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το 
περιθωριακό, υποκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2430 Ρ) έως ' , 45'’ και στις διατάέεις 
αυτου του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. ' 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 4.2 καλύπτει; 


ύλες, συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγμάτων (υγρά ή στερεά), που ακόαα και σ' 
μικρές ποσότητες αναφλέγονται με επαιοή με τον αέρα μέσα σε πέντε λεπτά. Περιγράφονται 
ως Όλζς υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεςη (πυροφορικέο ύλεε), 

ύλες και είδη, συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγμάτων, που. σε επαφή με τον αέρα, 
υποκεινται σε θέρμανση χωρίς καμία εισαγωγή ενέργειας. Αυτές οι ύλες μπορούν να 
αναφΛεγουν μονον σε μεγάλες ποσότητες (κιλά) και μετά από μακοά χρονική περίοδο (ώοες ή 
μερες). Περιγράφονται ως αυτοθερμαινόμενες ύλεε. 

(3) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 4.2 υποδιαιρούνται ως εςής: 

Α. Οργανικές ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεςη. 

Β. Ανόργανες ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεςη. 

Ο. Οργανομεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόιιατη ανάολεέη. 

Ο. Κενές συσκευασίες. 

Ύλες και είδη της κλάσης 4.2 ταξινομημένες σε διάφορα είδη του περιθωριακού 2431. θα πρέπει να 
καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που χαρακτηρέονται ιιε τα νράιιαατα (μ), (ό) ή (ς) 
σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους: 


Ο) υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεςη (πυροφορικέε), 
(ό) αυτοθερμαινόμενες. 


(ο) ελαφρά αυτό θερμαινόμενε;:. 

(4)^ Η καταχώρηση υλών και ειδών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία στα 3° έως 5°. 12°, 15°, 16°. 31° και 
32° του περιθωριακού 2431. καθώς και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράιιαατα. μπορεί να βασίζεται στην 
εμπειρκι ή στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3. πεοιθωριακά 
^0 εω< ; ·> 3 ^ 3 · Η καταχώρηση στις 6° έως 10°, 14°, 17° έως 21° και 33°. καθώς και μέσα σ αυτά στα 
/ραμματα, θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμιοωνία με την 
προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333. Η εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν 
οδηγεί σε μία πιο αυστηρά βασισμένη καταχώρηση. 


(5) Οταν ύλες ή είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2431 με 
βάση τις διαδικασίες ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3. περιθωριακά 3330 έακ 3333. 
εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια: 
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2430 

(συνεχ.) 


Κλάση 4.2 

(α) Στερεά υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικά) θα πρέπει να 

καταχωρούνται στην Κλάση 4.2 όταν αναφλέγονται στην περίπτωση που πέφτουν από ένα 
ύψος ενός μέτρου ή μέσα σε πέντε λεπτά, 

(ό) Υγρά υποκείμενα σε αυτόματη ανάφλεςη (πυροφορικά) θα πρέπει να καταχωρούνται στην 
Κλάση 4.2 όταν: 

(ί) όταν χύνονται πάνω σε κάποιον αδρανή φορέα, αναφλέγονται μέσα σε πέντε λεπτά, ή 

(ϋ) σε περίπτωση αρνητικού (αποτελέσματος του ελέγχου σύμφωνα με το (ί), όταν χύνονται 
πάνω σε κάποιο ξηρό, χαραγμένο χάρτινο φίλτρο (φίλτρο \Υ]ιεπτιεη Αριθμ. 3). το 
αναφλέγουν ή απανθρακώνουν μέσα σε πέντε λεπτά. 

(ς) Ύλες στις οποίες, σε δείγμα-κύβο 10 εκατοστών, στους 140 θερμοκρασία ελέγχου, 
παρατηρείται αυτόματη ανάφλεςη ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 200 μέσα σε 24 
ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2. Αυτό το κριτήριο βασίζεται στην 
θερμοκρασία της αυτόματης ανάφλεξης του ξυλάνθρακα, που είναι στους 50 °<2 για ένα 
δείγμα-κύβο όγκου 27 ηΥ. Ύλες με θερμοκρασία αυτόματης ανάφλεξης μεγαλύτερη από 50 
για έναν όγκο 27 γτΥ δεν θα καταχωρούνται στην κλάση 4.2. 

(6) Οταν ύλες και είδη χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του 
περιθωριακού 2431 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 
έως 3333, τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται: 

(Υ) Ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές) θα πρέπει να καταχωρούνται στο 
γράμμα (ά), 

(ό) Αυτοθερμαινόμενες ύλες και είδη στις οποίες, σε ένα δείγμα-κύβο 2.5 εκατοστών, στους 
140 °0 θερμοκρασία ελέγχου, παρατηρείται αυτόματη ανάφλεξη ή αύξησης της θερμοκρασίας 
πάνω από 200 °0 μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ύ). 

(ο) Ελαφρά αυτοθερμαινόμενες ύλες στις οποίες, τα Φαινόμενα που αναφέρονται σε ένα δείγμα- 
κύβο 2.5 εκατοστών, υπό την (ό) δεν- παρατηρούνται, στις δεδομένες συνθήκες, αλλά στις 
οποίες σε ένα δείγμα-κύβο 10 εκατοστών στους 140 θερμοκρασία ελέγχου παρατηρείται 
αυτόαατη ανάφλεξη ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 200 μέσα σε _4 ώρες, θα 
πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ο). 

(7) Εάν ύλες της κλάσης 4.2, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, αεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ύλες του περιθωριακού 2431, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να 
καταχωρούνται στα είδη και τα γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου 
τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση όια/ωμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβ^ω. 

β/Γπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(8) Οταν ύλες έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους στο 
περιθωριακό 2431, το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3330 έως 3333, και τα κριτήρια που τίθενται 
στο (6). 

(9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμωωνία με την προσθήκη Α.3. περιθωριακά 3_>.;0 έως 333^. και 
των κριτηρίων που τίθενται στο (6). μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας ύλης με συγκεκριμένη 
ονομασία είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάςεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε 
περιθωριακό 2444). 
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Κλάση 4.2 

) ή1 0, ρήΖί? Καΐ ■ υ£ίγμα !“ υλώ . ν 42 σημεί ° ^ υψηλότερο από 45 °0 θα πρέπει να θεωρούνται 
2437 (3) και (4) 1 Καθ ° Ρ ^ εταΐ ση * απαιτι ί σε ^ συσκευασίας των περιθωριακών 2435 (2). 2436 (2) και 

(11) Αυτοθερμαινόμενα στερεά, οςειδωτικά, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθαό 31” - ων 
Υποοεκεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να 

(βλ£π£ ’ πάνΓως 2002 υποσημείωση * στον πίνακα στην 

2431 Α. Οργανικές ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 

1 Ανθρακας, σε σκόνη, σε κόκκους ή σε κομμάτια 

(&) 1 361 άνθρακας ή 1361 αιθάλη. Γωικής ή φη-πνή,- π· ρ ^όΐ 

(Ο 136. 1 . άνθρακας ή 13 61. αιθάλη , ζωικής ή φυτικής προέλευσης. 1362 άνθοακας 
ενεργοποιημένοι ' ' -*—— 

Σ , Η ^ ΙΩΣΗ1: ΆνθβαΧε \ πα ΡΦ“*>οι από διαδικασία ενεργοποίησης οταού και αη-ενερνοποιηαένσ 
αιθεοο] ορυκτής προέλευσης όεν υποκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. '* 

^-ενεργοποιημένο, άνθρακες ορυκτής πρόωσης και σκόνη άνθρακα σε κατάστο.ση αη 
υποκείμενη σε αυτόματη θέρμανση όεν υποκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

2° Ζωικές και φυτικές ύλες: 

Φ) 1374 ιχθυάλευρο, (υπολείμματα ψαριών), αποσταθεοοποιη ιιένο. 

(ε) 1^ 63 κόπρα, 1386 πήγμα σπόρων που περιέχει περισσότερο από 1.5 % (κατά βάρος) λάδι και 

με οχι περισσότερό από 11 % (κατά βάρος) υγρασία. 2217 πήναα σπόοων που περιέχει όχι 
περισσότερό απο 1.5 % (κατά βάρος) λάδι και με όχι περισσότερο από 11 % (κατά βάρος) 
υγρασία. ’ 

3 0 Βιομηχανυίά-παραγόμενα νήματα, υφάσματα και παρόμοια προϊόντα: 

1 364 απόΒλητα βα αβακ ιού. ελαιώδη. 1365 βααβάκινωπό . 1379 γαοτί. ακόρεστο λάδι 
κ μτεργασαενο. ατελώς αποξηραμένο (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού από άνθρακα) 

1 373 νήαατα. 2ωικά ή φυτικά ή συνθετικά, ε.α.ο. διαποτισαένα με λάδι, ή 1373 ιχράσαατα. 
ή φυτικά ή συνθετικά. ε.α.ο. διαποτισμενα με λάδι. 

4° Ύλες παραγόμενες από ασθενώς νιτρωμένη κυτταρίνη: 

( ε ) 2002 κυτταρινοειδιί. υπολείααατα. 

2006 πλαστικά νιτροκυττα οινικήο βάσης, αυτοθεοιιαινόαενα. ε.α.ο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1353 νήματα ή υφάσματα διαποτισαένα με ασθενώς νιτρωμέΐ’η κυτταρίνη μη- 

αυτοθερμαινομενα και 2000 κυτταρινοειδή είναι είδη τηςτό,άσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 2401,3° ώ>], 

5° Στερεές οργανικές αυτόματα εύφλεκτες μη-τοςικές και μη-διαβρωτικές ύλες και μείγματα στερεών 
οργανικών αυτόματα εύφλεκτων μη-τοςικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 
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Ο) 1369 ρ-νιτρωδοδιμεθυλανιλίνη, 2940 9-Φωσωαδικυκλοεννεάνια 
(κυκλοοκταδιενοφωσφίνες) , 

30X8 αυτοθεοιιπινόιιενα στερεά, οργανικά. ε.α.ο.. 


(ο) 3088 αυτοθεηοαινόοενα στερεά, οργανικά. ε.α.ο· 

6° Υγρά οργανικά αυτόματα, εύφλεκτα, μη-τοςικά και μη-διαβρωτικές ύλες και μείγματα οργανικών 
αυτόματα εύφλεκτων, μη-τοςικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και αποβκητα), 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε αλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια. 


(&) 2345 τυροωοοικά υνρά. ορνανικά. ε.α.ο. , 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκενασιας εφαρμόζονται σ αυτήν την ύ/,η φ/Γπε 
περιθωριακό 2433). 

(ύ) 3183 αυτοθεοιιαινόιιενα υνρά. ορνανικά. ε.α.ο. , 

(ο) 3183 αυτοθεοιιαινόιιενα υνρά. ορνανικά. ε.α.ο. 

7° Στερεές οργανικές αυτόματα εύφλεκτες τοςικές ύλες και μείγματα στερεών οργανικών αυτόματα 
εύφλεκτων τοςικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταςινομηθούν 
σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ύ) 3128 αυτοθερααινόιιενα στερεά, τοά κά. ορνανικά. ε.α.ο., 

( ς ) 3128 αυτοθεοιιαινόιιενα στερεά, τοάκά. οργανικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

8° Υνρκ οργανικές αυτό.αατα εύφλεκτες τοςικές ύλες και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων 
τοςικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταςινομηθούν σε α^,α 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(β) 3184 αυτοθεοααινόιιενα υνοά. τοάκά. ορ νανικά. ε.α.ο., 

(ο) 3184 αυτοθεοααινόιιενα υνρά. τοδικά. οργανικά. ε.α .ο. 

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ : Για κριτήρια τοξικότητας, βλέττε περιθωριακό 2600 (3). 

9° Οργανικά αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά στερεά και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφλεκτων 
διαβρωτικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταςινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(5) 3126 αυτοθεοιιαινόιιενα στερεά, δι α βρωτικά. οργανικά, ε.α.α , 

( ς ) 3126 αυτοθερμαινόαενα στερεά, διαβρωτι κά, ορνανικα, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η: Για κριτήρια δισβρωτικότητας, β/±ττε περιθωριακό 2800 (3). 

10° Οργανικά αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά και μείγματα οργανικών αυτόματα εύφ/ιεκτων 
διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταςινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 
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(6) 3 185 αυτοθερ ααινόαενα υγρά, διαβρωτικά. ορτανικά. ε.α.ο. . 

(ε) 3185 αυτοθεοιιαινόαενα υνρά. διαβρωτικά. οονανικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια όισβρωτικότητας, β/εττε περιθωριακό 2800 (3.1. 

Β. Ανόργανες ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 
11 0 Φώσφορος 

(3) 1381 φωσφόρο^ λευκόο ή κίτρινοι άηρόε ή 1381 φωσφόρορ. λευκόρ ή κίτρινοι κάτω από 

νερό ή 1381 Φώσφορος» λευκόρ ή κίτοινορ. σε διάλυιια . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 244~ φώσφορος ; /ενκός ή κίτρινος . τετηνμένος είναι ύ7ε] της 22 °. 

12° Μέταλλα και μεταλλικά κρά ( αατα σε σκόνη, λεπτή σκόνη ή σε κοκκώδη μορφή ή σε άλλη αυτόματα 
εύφλεκτη μορφή: 

(3.) 1854 κράαα βαοίου. πυροφορικό , 1855 ασβέστιο, πυροφορικό ή 1 855 κράαα ασβεστίου, 

πυροφορικό . 2008 Ζιρκόνιο σε σκόνη, ευρό , 2545 άφνιο σε σκόνη, έηρό . 2546 τιτάναο σε 
σκόνη. 2ηρό . 2881 καταλύττκ ιιετάλλου. ~ηρόρ . 

1383 πυροφορικά αέταλλα. ε.α.ο. ή 1383 πυροοορικά κράιιατα. ε.α.ο. . 

(ύ) 1378 καταλύτηρ ιιετάλλου. βοεναένορ με ορατή περίσσεια υγρού, 2008 ιίρκόνιο σε σκόνη, 

ρηρό . 2545 άωνιο σε σκόνη, ευρό . 2546 τιτάνιο σε σκόνη, ρηρό . 2881 καταλύττκ ιιετάλλου . 
^ΠΡόο, 

3189 αυτοθερααινόιιενα αέταλλα σε σκόνη, ε.α.ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α) και (1)): Οι χαρακτηριστικοί αριθμοί 1378 και 2881 περιλαμβάνουν μόνον 
μεταλλικούς καταλύτες με βάση το νικέλ.ιο. το κοβόλ.τιο, τον χαλκό, το μαγγάνιο ή ενώσεις τους. 

(ε) 1932 υπολείααατα ριρκόνιου . 2008 αοκόνιο σε σκόνη, ρηρό . 2009 Ζιρκόνιο, ρηρό . σε 

επεξεργασμένα φύλλα, λωρίδες ή σπειροειδές σύρμα (λιγότερο από 18 γπγπ παχύ). 2545 
άφνιο σε σκόνη, ρηρό . 2546 τιτάνιο σε σκόνη. Ξηρό . 2793 σίδηρο αεταλλικά νρέώα. 
ροκανίδια , τορναοίσαατα ή κοααάτια σε αυτοθερμαινόμενη μορφή, 2881 καταλύτηρ 
ιιετάλλου. ρηρόε . 

3189 αυτοθερααινόαενη σκόνη αετάλλου. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 2858 προϊόντα επεξεργασμένου ζιρκονίου πάχους 18 πιτη ή περισσότερο 

είναι ύλες της κ/Ασης 4.1 [β/Απε περιθωριακό 2401. 13° ίο)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1326 σκόνες άφνιου. 1352 σκόνες τιτάνιου ή 1358 σκόνες ζιρκονίου , 

βρεγμένες, με όχι λιγότερο από 25 % νερό, είναι ύ/ες της κ/Ασης 4.1 ίβ/έπε περιθωριακό 2401. 
13 °λ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Λεπτή σκόνη και σκόνη μετάλλ.ων σε μη-αυτόματα εύφ/εκτη μορφή, που 

παρ'όλα αυτά σε επαφή με νερό , εκλ.ύουν εύφ/εκτα αέρια είναι ύ/ες της κλΑσης 4.3 (βλέπε 
περιθωριακό 2471, 13 °γ. 
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2431 13° Σουλφίδια, υδροσουλφίδια και θειονώδη άλατα σε αυτόματα εύφλεκτη μορφή: 

(συνεχ.) 

(β) 1382 θειούνο κάλιο. άνυδοο ή 1382 θειούγο κάλιο με λιγότερο από 30 % νερό από 

κρυστάλλωση, 1384 διθειονώδεε νάτριο (υδοοθειώδεε νάτριο) . 1385 θειώδ ε; νάτριο. 
άνυδοο ή 1385 θειώδεε νάτριο με λιγότερο από 30 % νερό από κρυστάλλωση, 1921 
διθειονώδεε ασβέστιο (υδοοθειώδες ασβέστιο) . 1929 όιθειονώδε; κάλιο ('υδοοθειώδε; 
κάλιο ). 2318 υδροΟειούνο νάτριο με λιγότερο από 25 % νερό από κρυστάλλωση, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1842 θειούχο κάλ.ιο. ενυδατωμένο, με όχι λιγότερο από 30 % νερό από 

κρυστάλλωση και 2949 υδροθειοϋχο νάτριο με όχι λιγότερο από 25 % νερό από κρυστάλλωση είναι 
όλες της κλΛσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801, 45° (δ) 1.]. 

(ς) 3174 διθειούνο τιτάνιο 

14° Μεταλλικά άλατα και αλκοολικά άλατα, μη-τοςικά και μη-διαβρωτικά. σε αυτόματα εύο/χκτη 
μορφή: 

(ό) 3205 αλκοολικά άλατα ιιετάλλων αλκαλικών ναιάν. ε.α.ο. . 

(ο) 3205 αλκοολικά άλατα υετάλλων αλκαλικών ναιών. ε.α,ο. 

15° Μεταλλικά άλατα και αλκοολικά άλατα, διαβρωτικά, σε αυτόματα εύφλεκτη μορφή: 

(η) 2441 τοιγλωοιούνο τιτάνιο, πυοοιροοικό ή 2441 αείνιιατα τριγλω οιούγου τιτάνιου. 

πυοοωοοικά . 

(ό) 1431 αεθυλικό νάτριο. 

3206 αλκαλικά αλκοολικά άλατα ιιετάλλων. αυτοθεοααινό ιιενα. διαβρωτικά. ε.α.ο_,. 

(ο) 3206 αλκαλικά αλκοολικά άλατα ιιετάλλων. αυτοθεοααινό ιιενα. διαβρωτικά. ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2869 τριχλωριούχο τιτάνιο ή μείγμα τρν/λωριούχου τιτάνιου, μη-πυροφορικό. είναι 

ΰλο] της κλ.άσης 8 [βλέπε περιθωριακό 2801. 11° (δ) ή (ο)]. 

16° Αυτόματα εύφλεκτα, μη-τοςικά και μη-διαβρωτικά ανόργανα στερεά και μείγματα αυτόματα 
εύφλεκτων μη-τοςικών και μη-διαβρωτικών ανόργανων στερεών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

( 3 ) 3200 πυοοωοοικά στεοεά. ανόργανα, ε.α.ο. , 

(6) 2004 διααίδιο του ααννησίου, 

3190 αυτοθεοααινόαενα στεοεά. ανόργανα, ε.α.ο., 

(ο) 1376 οάείδιο του σιδύοου. γρτισιαοποιτιαένο , ή 1376 σπονγώδηο σίδηρος.. 

γρτισιαοποιτιιιένος , λαμβανόμενος από τον καθαρισμό φωταερίου. 2210 Γπεη εό 
(μαγγανιούχο αιθυλένιο 1,2-όώ (διθειοκαρβαμικό)) ή 2210 παρασκευάσαατα πιαηςί με όχι 
λιγότερο από 60 % πιαηεό, 

3190 αυτοθερααινόαενα στεοεά. ανόρνανα. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2968 πιαηεέ ή 2968 παρασκευάσματα ηιαηεέ που είναι σταθεροποιημένα έναντι 

της αυτοθέρμσνσης και που. σε επαφή με το νερό, εκλ.ύουν εύφλχκτα αέρια, είναι ύ/χς της κ,.ασης 4.3 
[β/έπε περιθωριακό 2471, 20° (ο)]. 
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2431 17° 

(συνεχ.) 


Ανόργανα αυτόματα εύωλεκτα. μη-τοςικά και μη-διαβρωτικά υγρά και αείνματα αυτόματα 
εύφλεκτη ανόργανων μη-τοξικών και μη-διαβρωτικών υλών (όπακ παρασκευάσαατα και 
απορ/ιητα). που δεν απορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(Ε) 1§ 2 . 0 βορούδρίδιο του αλουαινίου ή 2870 βοροϋδοίδιο του αλουωνίου που πεοώνετσ, σε 

συσκευές 3194 πυροωορικά υνρά. ανόρνανα. ε.α.ο. - 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 
περιθωριακό 2433). 


Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ'αυτές τις ύ/χς (β/χπε 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλλα μεταλλικά υδρίδια 

(β/χπε περιθωριακό 2401 . 14°). 


σε εύω/χκτη μορφή, είναι ύ/χς 


της κ/.άσης 4.1 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μεταλλικά νδριδια που, σε επαφή αε 

είναι ύ/χς της κ/Ασης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471, 16°), 


το νερό, εκ/,ύονν εύφ/χκτα αέρια 


(ο) 3186 αυτοθερ ιιαινό αενα υνρά. ανόονανα. ε.α.ο.. 


( ς ) 3186 αυτοθερ ιιαινόαενα υνρά. ανόονανα. ε.α.ο. 


18° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα τοξικά στερεά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων 
τοςικων στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν απορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεωάλαια: 


(&) 3191 αυτοθερααινόιιενα στεοεά, τοακά. ανόονανα. ε.α.ο.. 

(°) 3191 αυτοθερααινόιιενα στεοεά. τοπικά, ανόονανα. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλχπε περιθωριακό 2600 (3). 

19 Ανόργανα αυτόματα εύωλεκτα τοξικά υγρά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων τοςικών 

υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε "άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(&) 1380 πενταβοράνιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ'αυτή την ύ/ρ ίβ/χπε 
περιθωριακό 2433). 

(ύ) 3187 αυτοθεριιαινόαενα υνρά. τοξικά. ανόονανα. ε.α.ο.. 

(°) 3187 αυτοθερααινόιιενα υνρά. τοακά. ανόονανα. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

20° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά στερεά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων 
διαβρωτικών στερεών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
αλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

Φ) 3192 αυτοθερααινόιιενα στερεά, διαβρωτικά, ανόονανα. ε.α.ο. . 

( ς ) 3192 αυτοθερ ιιαινό αενα στεοεά. διαΒοωτικά. ανόονανα, ε.α.ο. 
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2431 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας, β/έπε περιθωριακό 2800 (3). 

(συνεχ.) 

21° Ανόργανα αυτόματα εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά και μείγματα ανόργανων αυτόματα εύφλεκτων 
διαβρωτικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ύ) 3188 αυτοθερααινόαενα υνρά. διαβρωτικά. ανόο-νανα. ε.α.ο. . 

(ο) 3188 αυτοθε ο ααινόμενα υνρά. διαβρωτικά. ανόσνανα. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια όιαβρωτικότητας, β/χπε περιθωριακό 2800 (3). 


2° 2447 φωσφόοοο. λευκόε τετηναένοο . 


Ο. Οργανο μεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ορνον ο μεταλλικές ενώσεις και δια/ώματά τους που δεν είναι υποκείμενα σε 
αυτόματη ανάφ/χςη αλλά σε επαφή με το νερό . εκλ,ύουν εύφ/χκτα αέρια, είναι ύ/χς της κλ,άσης 4,3 
(β/έπε περιθωριακό 2471, 3°), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εύφ/χκτα διαζώματα με οργανομετσ/λικών ενώσεων που δεν είναι υποκείμενες σε 
αυτόματη ανόχρ/χξη και σε επαφή με το νερό , δεν εκ/.ύουν εύφλεκτα αέρια είναι ύ/χς της κ/,όττης 3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ3: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται στις ύ/χς των 31° έως 33° (β/χπε 

περιθωριακό 2433). 

31 ° Αυτόματα εύφλεκτα αλκύλια μετάλλων και αρύλια μετάλλων 

(ε) 1366 διαιθυλο^(;ευδάρ^υρο^ 1370 διαεθυλοιίίευδάρνυροο. 2005 δκρενύλιο ιιαννησίου . 2445 

αλκύλια λιθίου. 3051 αλκύλια αλουμινίου, 3053 αλκύλια ιωτ/νπσίου . 2003 

αλκύλια αετάλλων. ε.α.ο. ή 2003 αρύλια αετάλλων. ε.α,ο. , 

32° Αλλες αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις 

(&) 3052 αλκυλαλονονούγεο ενώσεκ αλουιιινίου . 3076 αλκυλαλανονούγεε ενώσεις αλουιιινίου . 

3049 αλκυλαλσνονούγεε ενώσεκ αετάλλων. ε.α.ο. ή 3049 αρυλαλσνονούγεο ενώσεκ 
αετάλλων. ε.α.ο. , 3050 αλκυλούδρίοια ιιετάλλων. ε.α.ο. ή 3050 αρυλοϋδρίδια αετάλλων, ε.α.ο. 

33° Αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις 

(ε) 3203 πυοοφορικη ορνανοιιεταλλικη ένωση, ε.α.ο. 

Ό. Κενές συσκευασίες 

41° Κενέο συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων νια ιιεταωοοά 
γύαα (ΙΒΟ. κενών ο γη αάτων-δεοα αενώ ν . κενών αποσυναραολονουαενων δεξαμενών . κενών 
οτηαάτων και κενών εαπορευαατοκιβωτίων-δεξααενών, ακαθάριστων, καθώς και κενά ογήαατα για 
μεταφορά χύμα και κενά ιιικρά ειιποοευιιατοκιβώτια για μεταφορά χύμα , ακαθάριστα, που περιείχαν 
ύλες της κλάσης 4.2. 
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-431 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων 

(συνεχ.) εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα (ΙΒ€), κενών οχημάτω ν-όεξαμενώ ν. κενών 

αποσυναρμο/,ογουμένων δεξαμενών. κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών μικρών 
εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν ύλες της 4 0 (οχ χαρακτηριστικός αριθμός 2002 . της 12 ° (ο, 
χαρακτηριστικός αριθμός 1932 . 2009 και 2793, και της 16 3 (Ο, χαρακτηριστικός αριθμός 1376 , &ν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

7. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

2432 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5. εκτός εάν ειδικές 

συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στο περιθωριακό 2433. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ, θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της 
προσθήκης Α.6. 

(2) Με εξαίρεση τις συσκευασίες που αναφέρονται στο περιθωριακό 2436 (2) (α) και (ό) και (3) και στο 
περιθωριακό 2437 (3) (α) και (ό), (4) και (5), οι (εσωτερικές) συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά 
κλεισμένες. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2430 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαοισμένες με το γράμμα "X”, για ύλες 
υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη (πυροφορικές) ταξινομημένες υπό το (&) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Π ή I. μαρκαοισμένες με το γράμμα Ύ" ή "X”, ή ΙΒΟ 
της ομάδας συσκευασίας Π, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ”, για αυτοθερμαινόμενες ύλες 
ταξινομημένες υπό το (ό) κάθε είδους, 

συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας III, II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα ”Ζ'\ Τ Ύ” ή 
"Χ", ή ΙΒΟ των ομάδων συσκευασίας ΙΠ ή II. μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ” ή Ύ”, για 
αυτοθερμαινόμενες ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υ/τον της κ/,άσης 4.2 σε οχήματα-δεξαμενές, 

αποσνναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς και για μεταφορά χύμα, 
β/ώπε Προσθήκη Β. 

2, Συσκευασία μεμονωμένων υλών 

2433 (1) Πυροφορικά υγρά των 6° (α), 17° (α) με εξαίρεση το βοροϋδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές, 19° 

(α) και 31° έως 33°, θα πρέπει να συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία που κλείνουν ερμητικά, που δεν 
προσβάλλονται από το περιεχόμενο και έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 450 λίτρα. Τα δοχεία θα 
πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια σε πίεση όχι 
μικρότερη από 1 ΜΡε (10 όατ) (πίεση πιεζόμετρου). Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο 
από 90 % της χωρητικότητας τους, όμως ένας χώρος τουλάχιστον 5 % θα πρέπει να παραμένει κενός για 
ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μέση θερμοκρασία 50 °0. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το υγρό θα 
πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς αερίου η πίεση πιεζόμετρου του οποίου θα πρέπει να είναι 
όχι μικρότερη από 50 1<Ρε (0.5 0 εγ). Τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν μία πλάκα δεδομένων με τα παρακάτω 
στοιχεία αναγραφόμενα σε μορφή διάρκειας: 
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2433 - ύλη ή ύλες 1 που γίνονται δεκτές για μεταφορά. 

(συνεχ.) 

το απόβαρο * του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, 
πίεση ελέγχου-* (πίεση πιεζόμετρου), 

ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε, 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεςήγαγε τον έλεγχο, 
χωρητικότητα * του δοχείου, 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης *. 

(2) Αυτές οι ύλες μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 με γυάλινη εσωτερική συσκευασία και χαλύβδινη ή αλουμινένια εξωτερική συσκευασία 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από 90% της 
χωρητικότητας τους. Κάθε κόλο θα πρέπει να περιέχει μία μόνη εσωτερική συσκευασία. Τέτοιες 
συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σ'έναν τύπο σχεόιασμού που έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας I. 

2434 Φώσφορος της 22° θα πρέπει να μεταφέρεται μόνον σε οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.Ιε) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β. Ιό). 

2435 (1) Ύλες ταξινομημένες υπό το (&) των 5°, 12°, 15 ε και 16° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(ο) χαλύβδινα βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 352]^ή 

(ς) χαλύβδινα μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522. ή 

(δ) πλαστικά βαρέλια μή-αφαιρούμενης κεφαλής με μεγίστη χωρητικότητα 60 λίτρα και σε 

πλαστικά μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(ο) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένεο συσκευασίες με γυάλινες, πλαστικού υλικού ή μεταλλικές εσωτερικές 
συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Στερεά όπωο ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: σε βαρέλια 
αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520 για χαλύβδινα, περιθωριακό 3521 για 
αλουμινένια, ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή σε μπιτόνια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα ή περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού. 


- Η ονομασία μπορεί να αντικατασταθεί από μία γενική περιγραφή που κοό.ύτττει ύ/χς παρόμοιας φύσης 

και επίσης συμβατές με τα χαρακτηριστικά τον δοχείου .. 

* Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθενται κάθε φορά μετά αχό πς αριθμητικές τιμές. 
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(συνεχ.) 


2436 


Κλάση 4.2 

(3) Λευκός ή κίτρινος φώσφορος της 11 0 (ε) θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(α) χαλύβδινα βαρέλια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, 

(ό) χαλύβδινα μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, 

(ς) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με μεταλλικές εσωτερικές 
συσκευασίες. 

(4) Βοροϋδρίδιο του αλουμινίου που περιέχεται σε συσκευές της 17° (ε) θα πρέπει να συσκευάζεται σε: 
(ε) χαλύβδινα βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 
(ο) πλαστικά βαρέλια αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 
(ά) χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3532. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (6) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(μ) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ς) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ο) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(2) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3:39. ή 

(Η) μεταλλικά ΙΕ^ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. ή 

(ΐ) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(]) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625, με εξαίρεση 
τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(ε) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή σε βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, υπό την προϋπόθεση ότι 
συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

(3) Ιχθυάλευρο τηο 2° (6) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 
3623, με εξαίρεση τους τύπους 13Η1, 131-1 και 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι συνθέτουν ένα πλήρες 
φορτίο ή ότι τα εύκαμπτα ΙΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 
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2437 


Κλάση 4.2 

(1) Ύλζς ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών, θα τρέπει να συσκευάζονται σε: 

(*) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασΐες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασΐες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(§) σύνθετες συσκευασΐες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλοε) σύμφωνα υε το περιθωριακό 3539 
ή 

(Η) μεταλλικές συσκευασΐες ελαφρού περιτυπώματος σύμφωνα με το περιθωριακό 3 540. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μεταλλικές συσκευασΐες για ύλες της 4° θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες 

και κλεισμένες ώστε να αποδίδουν όταν η εσωτερική πίεση φτάνει μία τιμή όχι μεγαλύτερη από 300 ’κΡα 
(3 όατ). 

(2) Με εξαίρεση τις ύλες της 4°, οι ύλες μπορεί επίσης να συσκευάζονται σε: 

(α) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 

(5) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(ε) σύνθετα ΓΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εέαίρεση 
τους τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(3) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430(10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(^) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523. ή σε βαρέλια από φάϊμπεο 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535. 

(4) Με εξαίρεση τις ύλες της 4°, στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2430 μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3 623. με εέ αίρεση τουσ τύπους 13 Η1. 131-1 
και13Μ1. 

(5) Ύλες των 2° (ο) και (ο) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μη-ελεγμένες συσκευασΐες. που 
χρειάζεται μόνον να ικανοποιήσουν τις διατάξεις του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (4) έως (7). Απόβλητα 
βαμβακιού με περιεκτικότητα σε λάδι μικρότερη από 5 % (κατά βάρος) και βαμβάκι της 3° (αϊ μπορούν 
επίσης να μεταφέρονται σε στέρεα ασφαλισμένες σφαίρες. 



9354 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2438 


2439- 

2440 


2441 


Κλάση 4.2 

(1) Τα ανοίγματα των δοχείων για τη μεταφορά υγρών με ιξώδες, στους 23 °0, μικρότερο από 200 
γπγπ /$. με εςαίρεση τις γυάλινες αμπούλες και τους κυλίνδρους πίεσης, θα πρέπει να σφραγίζονται 
ερμητικά με δύο συσκευές στη σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι κλειστή με βίδες ή 
ασφαλισμένη με έναν ισοδύναμο τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ΙΒΣ, πάντως, βλέπε περιθωριακό 3621 (8). 

(2) Χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. που περιέχουν βρεγμένο καταλύτη μετάλλου 
της 12° (ό), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαεριστήρα σε συμφωνία με το περιθωριακό 3500 (8). 


5. Μικτή συσκευασία 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο ίδιο είδος .απορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες των 6° (α), 11°. 17° (ε), 19° (α). και 31 0 έως 33° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαόί με ύλεε ή 
είδη άλλων ειδών της κλασης 4.2. με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(3) Με εξαίρεση τις ύλες που αναωέρονται στο (2) παραπάνω, ύλες της κλάσης 4.2. σε ποσότητες που 
δεν ξεπερνούν τα 3 λίτρα για υγρά κάνη 6 για στερεά, ανά δοχείο, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε 
μία συνδυασμένη συσκευασία σύμακονα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για ύλες και είδη εκείνων των κλάσεων - και/ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 

Για ύλες ταξινομημένες στην ομάδα (α), η καθαρή ποσότητα ανά κόλο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 
για στερεά, 3 λίτρα για υγρά. 

(4) Οι παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

Ο) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας. 

(δ) Έκλυση εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών. 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2432 θα πρέπει να τηρούνται. 

(6) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 ί<2 όταν χρησιμοποιούνται ξύλινα κασόνια 
ή κασόνια από φύλλο φάϊμπερ . 
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Κλάση 4.2 


4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α.9) 

Μαρκάρισμα 

2442 (!) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και με τρόπο διάρκειας με τον χαρακτηριστικό 

αριθμό των εμπορευμάτων που θα αναγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ΙΓΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.2 θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύαφωνα αε το υπόδει-αα 
Αριθμ. 4.2. ... 

. ( ; 3) Κόλα που περιέχουν ύλες της 17° (*), πιοηοό ή παρασκευάσματα πιαηεό της 16° (ς), και ύλες των 3! 5 
έως 33°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.3. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7°. 8°, 11°. 18° και !9 2 θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα μ£ το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες των 9°, !0=. !5'. 20° και 21° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(6) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες 
πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(7) ^ Κόλα που περιέχουν υγρά, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω. κόλα που περιέχουν 
δοχεία εφοδιασμένα με εξαεριστήρες ή δοχεία εφοδιασμένα με εξαεριστήρες χωρίς εξωτερική συσκευασία 
και κόλα που περιέχουν φώσφορο καλυμμένο με νερό της 11° (ε), θα πρέπει "να φέρουν σε δύο αντίθετες 
πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2443 


Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό 243 1. Εάν η ύλη δεν 
αναφέρεται με την ονομασία της, αλλα είναι καταχωρημένη σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, η περιγραωή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο.. 
ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης 2 . 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία τη ο κλάστιε. τον αοιθιιό είδους , 
εάν εφαρμόζεται, το νράιιαα και τα αοπκά "ΑΡΚ " (ή Η ΚΙΡ Μ \ π.χ. "4.2. 13° (5), ΑΓ>Κ\ 

Για τη μεταφορά των αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρεπει 
να είναι: Απόβλητα που περιέχουν ..." και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείταιούνται) για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα αναγράφεταιονται) με τη(τιε) χημική(ές) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, γαίες που περιέχουν 1381 λευκό φώσφορος κάτω από νεοό 4 2 
1 Γ(α)ΑΌΚ". 


Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 
τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό . 
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Κλάση 4.2 

2444 Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που 
(συνεχ.) περιέχουν διάφορα συστατικά υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο 
να αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους 
των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμφωνία με το περιθωριακό 2430 (9) δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της 
Κλάση ς ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: "Οχι εμπορεύματα της κλάσης 4.2 Μ . 

Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό υποκείμενο στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο 
μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (&)]. 

Όταν ένα στερεό παραδίνεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων 
θα πρέπει επιπλέον να αναφέρουν "τετηγμενο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 

2445- 

2451 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2452 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΪΒΟ της 41 ° θα πρέπει να κλείνονται 
με τον ίδιο τρόπο και να είναι στεγανές στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ της 41 3 θα πρέπει να φέρουν τις 
ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις 
ονομασίες που υπογραμμίζονται στο 41°, π.χ. "Κενή συσκευασία, 4.2, 41°. ΑΌΚ". Στην περίπτωση κενών 
οχημάτων-δεέαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων- 
δεξαμενών ή κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τις λέξεις "Τελευταίο φορτίο" και την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων 
που φορτώθηκαν τελευταία π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 1381 λευκός φώσφορος, ξηρός 11° (£)". 


2453- 

2469 


ΦΕΚ 821 
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ΚΛΑΣΗ 4.3. ΥΛΕΣ ΠΟΥ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, 

ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 

1. Κατάλογος υλών 

2470 (I) Ανάμεσα σας ύλες που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 4.3, εκείνα που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 2471 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται 
στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2470 (2) έως 2492 και στις διατάξεις αυτού του 
παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριοχό 2471 που δεν υπόκεινται στις 

διστάζεις για αυτήν την Κλ.άση, είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθωριοχό 2471α. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 4.3 καλύπτει ύλες που αντιδρούν με το νερό προς έκλυση εύφλεκτων αερίων 
υποκείμενων στο σχηματισμό εκρηκτικών μειγμάτων με τον αέρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "ενεργή με το νερό” που χρησιμοποιείται στις ε.αο. καταχωρήσεις τον 

περιθωριακού 2471, δηλώνει μία ύλρ που σε επαφή με το νερό εκλύει ευφ/χκτα αέρια. 

(3) Οι ύλες της κλάσης 4.3 υποδιαιρούνται ως εξής: 


Α. 

Οργανικές ύλες οργανομεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες που, σε επαφή 
με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια. 

Β. 

Ανόργανες ύλες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια. 


0 . 

Κενές συσκευασίες. 


Ύλες της κλάσης 4.3 ταξινομημένες στα διάφορα είδη του περιθωριακού 
καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες, που χαρακτηρίζονται από το 
σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους: 

2471. θα πρέπει να 
γράμμα (α), (ό) ή (ο). 

ω 

πολύ επυανδυνες 


α>) 

επικίνδυνες 


(Ο 

λιγότερο επικίνδυνες. 



(4) Καταχώρηση υλών που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στο περιθωριακό 2471. 1°. 3°. 
11°, 13°, 14°, 16° και 20° έως 25°, και μέσα σ’αυτά τα είδη στα γράμματα, θα πρέπει να βασίζεται στα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341. Η 
εμπειρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία περισσότερο αυστηρά βασισμένη 
καταχώρηση. 

(5) Οταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2471 βάσει της 
διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3340 και 3341. εφαρμόζονται τα 
παρακάτω κριτήρια: 

Μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στην κλάση 4.3 εάν: 

(ε) κατά τη διάρκεια οποιοσδήποτε φάσης του ελέγχου το αέριο που εκλύεται αναφλέγεται 
αυτόματα, ή 

(ό) ο ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 1 λίτρο ανά 
χιλιόγραμμο ανά ώρα της ύλης που είναι υπό έλεγχο. 
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Κλάση 4_3 


, (6) Ω ° ΓΒν ύλ£ ^ Ζωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών στο 
^ριθωριακο 2471 βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3. περιθωριακά 3340 
και 1, *α παρακατω κριτήρια θα πρεπει να εφαρμόζονται: 

(2) Οποιαδήποτε υ/η που αντιδρά ζωηρά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προς 
παραγωγή αερίου που αναφλέγεται αυτόματα, ή αερίου που αντιδρά άμεσα αε το νερό σε 
ερμοκρασιες περιβάλλοντος τετοιες ώστε ο ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου αέσα σ'ένα 
λεπτό είναι ίσος η μεγαλύτερος από 10 λίτρα ανα χιλιόγραμμο ύλης θα πρέπει να 
καταχωρειται στο γράμμα (α), ** Η α 

(ό) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά άμεσα με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε 
,. μ£γΐστ0ς Ρνθμος εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώοα είναι ίσος ή μεναλύτερος από 20 
λίτρα ανα χιλιόγραμμό ύλης και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του νράμαατος (μ) θα πρέπει 
να καταχωρειται στο γράμμα (ό), ' ^ Ρ 

(ο) Οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά αργά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο 
μέγιστος ρυ μος εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή αεγαλύτερος από 1 λίτρο 
ανα χιλιόγραμμό ύλης και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια των γραααάτων (μ) ή (Μ θα πρέπει 
να καταχωρειται στο γράμμα (ο). * ν λ ψ 

(/) Εαν ύλες της κλάσης 4.3, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μπαίνουν σε διαφορετικές κατηνοοίε' 

= . «ο εκεητε στκ ^ «νηκονν ο, Λ*™ 2471. αυτά τα 

καταχωρούνται στα είδη και γραμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγματικού βαθμοΓκινδύνου τους. 

^ *“ ^ η*™™**™ 

21 συγ,^ε ^ ιμέν,1 σε πε Ρ ισσ ότε Ρα από ένα γράμμα του ίδιου είδους του 

περιθωριακού -471, το σχετικό γραμμα μπορεί να καθοριστεί βάσει των αποτελεσαάτων της διαδικασίας 

^ Την πΡΟθθηΚη Α · 3 ’ ” Ρ,θωρΐακά 3340 και 334Κ και τα «*> *θεντα; 

(9) Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σε συμφωνία ,αε την προσθήκη Α.3. περιθωριακά 3340 και 3341 και 
τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση αίας συγκεκριαένης 

τετοια ωστε ή ύλ 0 μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε 

(10) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήςης υψηλότερο από 45 °0 θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά 
γιπ τους σκοπούς των συνθηκών συσκευασίας στα περιθωριακά 2474 (2), 2475 (3) και 2476 (2) 

(11) Ενεργά με το νερό στερεά, εύφλεκτα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθαό 3132 ενεονά 

με το νερό στερεά, οςειδωτικα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3133 και ενεργά με το 
3^ Ρε<1, αΐπ ° Π θεΡμ Τ 0μ£να ’ "°° κατα Χ ω Ρ°άνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3135 των Υποδείξεων 
?^·Γ η η Μ ^° Ρα Επικινδυν “ ν Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρέπει να νίνονται δεκτά νια 
μεταφορά (βκεπε, όμως περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση * στον πίνακα στην παράγραφο 2.3.1). ' 
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2471 Α. Οργανικές ύλες, όργανό μεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες που, σε επαφή με 
το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια 

1 0 Χλωροσιλάνια: 

(α) ΐ 183 αιβυλοδινλωοοσύ^νιο, 1242 αεθυλοδιγλωοοκηλάνιο. 1295 τριγλωοοσιλάνιο . 

2988 Υλχοοοσιλάνια. ενερνά αε το νερό, εύωλεκτα. διαβρωτικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ'αυτές τις ύ/ες [β/έπε 

περιθωριακό 2473 (1)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χ/,ωροσιλάνια με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 23 °ϋ και που, σε επαφή με το 
νερό, δεν εκ/έουν εύφ/εκτα αέρια, είναι ύ/ες της κ/Λσης 3 [β/έπε περιθωριακό 2301 21 ° (α)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Χ/χοροσιλάνια με σημείο ανάχρ/εξης ίσο ή μεγα/έτερο από 23 °0 και που . σε επαφή 

με το νερό, δεν εκ/.ύουν εύφ/εκτα αέρια είναι ύ/ες της κ/χυσης 8 (β/έπε περιθωριακό 2801 . 3 °Λ 

2° Το παρακάτω σύμπλεγμα τριφθοριούχου βορίου: 

(α) 2965 διαεθυλαιθερικό τοιοθοριούγο βόοιο . 

3° Οργανομεταλλικές ενώσεις και μείγματα αυτών: 

(α) 1928 Βοωαιούνο οεθυλοοαννησιο σε αιθυλαιθέρα , 

3207 ορνανοαεταλλική ένωση, ενεανή αε το νεοό. εύφλεταη, ε.α.α ή 3207 διάλυμ α 
ορνανοαεταλλικΐκ ένωστκ. ενεονό αε το νερό, εύολεκτο. ε.α.ο. ή 3207 εναιώρημα 
ορνανοιιεταλλικτία ένωση ο. ενεονό ιιε το νεοό. εύωλεκτο. ε.α.ο.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ'αυτές τις ύ/ες [β/έπε 
περιθωριακό 2473 (2)]. 

(5) 3207 ορνανοαεταλλική ένωση, ενεργή αε το νερό, εύφλεκτη, ε.α.ο. ή 

3207 διάλυμα ορνανοαεταλλικήε ένωστκ. ενερνό αε το νεοό. εύφλεκτο. _ε,αο. ή 

3207 εναιώουαα ορνανοαεταλλικης ένωσπο ενερνό αε το νερό, εύφλεκτο, ε.α.ο, . 

(ο) 3207 ορνανοαεταλλική ένωση, ενερνη αε το νερό, εύφλεκτη, ε.α.ο, ή 

3207 διάλυαα ορνανοιιεταλλικτίο ένωστκ. ενερνό αε το νε οό. εύφλεκτο. ε.α.ο. ή 

3207 εναιώοτιιια ορνανοαεταλλικτκ ένωστκ· ενερνό αε το νερό, εύωλεκτο. ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Οργανομετα/έικές ενώσεις και μείγματα αυτών που αναφύονται αυτόματα είναι 
ύ/ες της κ/.άσης 4.2 (β/έπε περιθωριακό 2431, 31° έως 33°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εύφ/εκτα μείγματα με οργανομετα/έικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις που. σε επαωή 
με το νερό, ούτε εκ/έουν εύφ/εκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες ούτε αναφ/έ/ονται αυτόματα είναι 
ύ/ες της κ/.άσης 3. 
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Β. Ανόργανες ύλες ποο, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέ ρ ια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο όρος "αλκα).ιμέταλ/Α" συμπερύχψβάνει τα στοιχεία )άθιο. νάτριο, κά/.ιο. 
ρουβίδιο και καίσιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ Ο όροςμέταλ}& "της σειράς των α/οταλικών να/ών" συμπερι/Μμβάνει τα στοΓ/εία 
μαγνήσιο, ασβέστιο , στρόντιο και βάριο . 

11 ° Αλκαλιμέταλλα και μέταλλα της σειράς των αλκαλικών γαιών και κράματα και ιιεταλλικκ ενώσει; 
τους: 

Ι38_9 οαιάλνααα αλκαλιαετάλλου. 1391 εναιώουαα αλκαλίϋετάλλσ» ή 1391 εναιώοτιια 
αεταλλου τηε σειράε των αλκα λ ικών ναιών. 1392 αιιάλνααα αεταλλου ττκ σειοάε των 
αλκαλικών γαιών, 1407 καίσιο . 1415 λίθιο. 1420 κάλιο μεταλλικ ό κράοα. 1422 κοάαα 
καλίου νατοίου. 1423 ρουβίδιο. 1428 νάτριο . 2257 κάλιο . 

1421. κοάαα αλκαλιαετάλλου. υνρό. ε.α.ο.. 

(6) 1400 Βάριο, 1401 ασβέστιο. 

1393 κρ άμα αεταλλου της σειοάε των αλκαλικών ναιών, ε.α.ο. . 

295 0 ααννησιο κοκκώδες επικαλυααένο με μέγεθος κόκκου όχι μικρότερο από 149 μικρά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μέταλλα της σειράς των αλχα/,ικών γαιών και κράματα μετάλλων της σειράς των 
ώχώακών γαιών σε ποροφορική μορφή , είναι όλες της κλ.άσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431. 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1869 μαγνήσιο ή 1869 κράμα μαγνησίου που περιέχει περισσότερο από 50% 
μα/νήσιο σε μορφή σβόλων, ροκσνιδίων ή ροόέλων, είναι ύλες της κλ,άσης 4.1 [βλέπε περιθωριακό 
2401, 13° (ο]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 1418 μα/νήσιο σε σκόνη και 1418 κράμα μαγνησίου σε αορφή σκόνης είναι ύλες 

του 14°. 

2° Κράματα πυριτίου και πυριτιούχα μέταλλα: 

(&) 1405 πυριτιούγο ασβέστιο. 1417 λιθιοπυοίτιο. 2624 πυριτιούγο μαγνήσιο . 2830 

λιθιοσιδηροπυρίτιο. 

( ς ) 1405 πυριτιούγο ασΒέστιο. 2844 ασΒεστιοααννησιοπυοίτιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις όλες του (ο) βλέπε επίσης περιθωριακό 2471α, 

3° Αλλα μέταλλα, κράματα και μείγματα μετάλλων, μη-τοςικά, που σε επαφή με το νερό, εκλύουν 
εύφλεκτα αέρια: 

(*) 3208 μεταλλικέ.: ύλεε. ενεονέε με το νεοό. ε.α.ο.. 

Φ) 1396 αλο υμίνιο σε σκόνη, ατι-επικαλυαμένο. 3078 δτιαήτοιο. σε τορναρίσματα ή αμμώδη 
σκόνη, 

3170 υπο-ποοϊόντα επεεεονασίαε αλουαινίου. 

3208 μεταλλική ύλη, ενεονη αε το νερό, ε.α,ο.. 

(°) 1398 αλο υμινιοπυ ρίτιο σε σκόνη, μη-επικαλυααένο. 1435 τέοοεο Μ/ευδάρνυοου . 3170 

υποπροϊό ντα επεεεργασίαε αλουαινίου. 3208 αεταλλική ύλη, ενεονη αε το νερό, ε.α.ο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Λεπτή σκόνη και σκόνη μετόλλ.ων σε πυροφορική μορφή , είναι ύ/ες της 
κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλ&υμννιοπορηιο σε σκόνη , επικαλυμμένο, δεν υπόκεηαι στις διατάζεις αυτής της 
Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 1333 δημήτριο σε πλ,άκες, ράβδους ή πλτνθώματα είναι ύλη της κ/Λσης 4.1 [β/Λπε 

περιθωριακό 2401, 13° (Β)]. 

14° Μέταλλα και κράματα μετάλλων στη μορφή σκόνης ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, που, σε επαφή 
με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια και είναι ικανά για αυτοθέρμανση: 

(α) 1436 \ι/ευδάανυοοο σε σκόνη ή 1436 νευδάσνυοοο σε λεπτπ σκόνη . 

3209 αεταλλική ύλη, ενερνή αε το νερό, αυτοθερααινόαενη. ε.α.ο., 

(ό) 1418 ααννησιο σε σκόνη ή 1418 κράιια ιιαννησίου σε σκόνη. 1436 η/ευδάρνυίχκ σε σκόνη ή 

1436 η/ευδάρνυροο σε λεπτή σκόνη. 

3209 αεταλλική ύλη, ενεονη αε το νεοό. αυτοθερααινόαενη, ε.α.ο. . 

(ο) 1436 Μ/ευδάονυοοο σε σκόνη ή 1436 υ/ευδάρνυοοο σε λεπτή σκόνη . 

3209 αεταλλική ύλη, ενεργή ιιε το νεοό. αυτοθεοααινόυενη. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μέταλλα και κράματα μετάλλων σε πυροφορική μορφή, είναι ύλες της κ/Λσης 4.2 
(βλέπε περιθωριακό 2431, 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μέταλλ.α και κράματα μετάλλων που , σε επαφή με το νερό, δεν εκλύουν εύφλεκτα 
αέρια και δεν είναι πυροφορικά ή αυτοθερμαινόμενα, αλλά που αναφύονται εύκολη είναι ύλες της 
κλ,άσης 4.1 (βλέπε περιθωριακό 2401.13°). 

15° Μέταλλα και κράματα μετάλλων, τοςικά: 

(ό) 1395 αλουαινιοσιδηροπυοίτιο σε σκόνη . 

(ο) 1408 σιδυοοπυοίτιο με 30 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 90 % πυρίτιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σιδηροπυρίτιο που περιέχει λιγότερο από 30% ή όχι λιγότερο από 90 % (κατά 

βάρος) πυρίτιο, δεν υπόκεηαι στις διατάζεις αυτής της Οδψ/ίας. 

16° Υδρίδια μετάλλων: 

(ε) 1404 υδρίδιο ασβεστίου. 1410 υδρίδιο λιθιοαλουαινίου. 1411 υδοίδιο λιθιοαλουιιινίου. 

αιθεοικό. 1413 βοοοϋδοίδιο λιθίου. 1414 υδοίδιο λιθίου. 1426 Βοοοϋδοίδιο νατοίου . 1427 
υδοίδιο νατρίου. 1870 βοοοϋδοίδιο καλίου . 2010 υδρίδιο ααννησίου . 2463 υδρίδιο 
αλουμινίου. 

1409 υδοίδια αετάλλων. ενεργά αε το νεοό. ε.α.ο.. 

(ό) 2805 υδοίδιο λιθίου. στερεό, σε η?τά τεαάηα. 2835 υδρίδιο νατοαλουαινίου . 

1409 υδρίδια αετάλλων. ενεονά αε το νεοό. ε.α,ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1871 υδρίδιο τιτάνιον και 1437 υδρίδιο ζιρκονίου είναι ύλες της κλ.άσης 4.1 (βλέπε 

περιθωριακό 2401. 14°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: 2870 το βοροϋδρίδιο αλουμινίου είναι ύλτ] της κλ.άσης 4.2 [β/έπε περιθωριακό 

2431. 17° ία)]. 
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Καρβίδια μετάλλων και νιτρίδια μετάλλων: 

(&) 2806 νττοίδιο λιθίου . 

(ό) 1394 καρβίδιο αλουμινίου . 1402 καρβίδιο ασβεστίου . 

Φωσφίδια μετάλλων, τοςικά: 

(*) 1360 ωωσφίδιο ασβεστίου. 1397 ωωσωίδιο αλουαινίου . 1419 ωωσωίδιο 

μαγνπσιοαλουαινίου , 1432 ωωσωίδιο νατοίου . 1433 ωωσωίδια κασσίτερου . 1714 ωωσωίδιο 
Μ/ευδάρνυρου. 20] 1 ωωσωίδιο ααννησίου. 2012 ωωσωίδιο καλιού. 2013 ωωσωίδιο 
στροντίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ενώσεις φώσφορον με βαριά μέταλλα όπως σίδηρος, χαλκός, κ.λπ, δεν υπόκειμαι 
στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 3048 παρασιτοκτόνο φωσφ ίδιον τον αλ.ονμινίον. με πρόσθετα που παρεμποδίζουν 

την εκπομπή εύφλεκτων αερίων, είναι ύλχς της κλ.άσης 6.1 [βλχπε περιθωριακό 2601, 43 0 ία)]. 

19° Αμίδια μετάλλων και κυαναμίδια μετάλλων: 

(*5) 1390 αιιίδια αλκαλιιιετάλλων . 

(°) 1403 κυαναιιίδιο ασβεστίου με περισσότερο από 0.1 % (κατά βάρος) καρβίδιο ασβεστίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1; Κυαναμίδιο ασβεστίου που περιέχει όχι περισσότερο από 0.1 % ίκατά βάρος) 

καρβίδιο ασβεστίου, δεν υπόκειται στις διατάζεις αυτής της Οδψμας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: το 2004 διαμίδιο ματ/νησίου, είναι ύλη της κλ.άσης 4.2 [βλχπε περιθωριαχό 2431, 
16° (Ή)]. 

20° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που. σε επαφή με το 
νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, μη-τοςικά και μη-όιαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ο) 2813 ενερνά αε το νερό στερεά, ε.α.ο.. 

(β) 1340 πενταθειούγοε ωωσωόροο (Ρ 2 δ 5 ) ελεύθερος από κίτρινο και λευκό φώσφορο. 

2813 ενερνά αε το νερό στερεά, ε.α.ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πενταθειούχος φώσφορος όχι ελεύθερες οκό κίτρινο και λχυκό φώσφορο, δεν θα 

γίνεται δεκτός για μεταφορά. 

(Ο 2968 γπ 3Π€0 (1,2-όί5(διθειοκαρβαμικό) μαγγανιοαιθυλένιο), σταθεροποιημένο έναντι της 
αυτοθέρμανσης, ή 2968 παρασκεύασμα ΓΠΗποό. σταθεροποιημένο έναντι της 
αυτοθέρμανσης, 2813 ενερνά αε το νερό στερεά, ε.α.ο. 


2471 17° 

(συνεχ.) 


18 ° 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2210 πιαηεό ή 2210 παρασκευάσματα τηαηεό σε αυτοθερμαινόμενη μορφή, είναι 

ύ/χς της κλ.άσης 4.2 [βλχπε περιθωριακό 2431, 16° (ο)], όμως, βλχπε επίσης;περιθωριακό 2471α, (ο . 
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2471 21° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και 

(συνεχ.) απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, μη-τοςικά και μη-διαβρωτικά και που 

δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 3 ϊ 48 ενεργά ιιε το νεοό υνρά, ε.α.ο.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνσκενασίας εφαρμόζονται σ' αυτή την ύ)α] [β/£πε περιθωριακό 

2473(2)1 

(ύ) 3148 ενερνά ιιε το νερό υνρά. ε.α,ο,. 

(ο) 3148 ενερνά ιιε το νεοό υνοά. ε.α,ο. 

22° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που. σε επαοή με το 
νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, τοςικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(ε) 3134 ενερνά αε το νεοό στερεά, τοόικά. ε.α,ο.. 

(ύ) 3134 ενερνά αε το νεοό στερεά, τοακά. ε.α,ο. . 

(ο) 3134 ενερνά αε το νεοό στεοεά. τοακά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, β/χπε περιθωριακό 2600 (3), 

23° Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που. 
σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, τοξιχά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(α) 3130 ενεονά ιιε το νερό υνρά. τοακά. ε.α.ο.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλη [β/έχε 

περιθωριακό 2473 (2)]. 

(ύ) 3130 ενερνά ιιε το νεοό υνρά. τοακά. ε.α.ο. , 

(ο) 3130 ενερνά αε το νεοό υνοά. τοακά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια τοξικότητας, βλέπε περιθωριακό 2600 (3). 

24° Ανόργανες στερεές ύλες και μείγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που, σε επαωή με το 
νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(^) 3131 ενερνά αε το νεοό στεοεά διαβοωτικά. ε.α.ο., 

(ό) 3131 ενερνά αε το νεοό στερεά διαβοωτικά ε.α,ο.. 

(ο) 3131 ενερνά αε το νεοό στεοεά διαβοωτικά. ε.α,ο. 
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2471 

(συνεχ.) 

25 = 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια όιαβρωτικότητας, βλέπε περιθωριακό 2800 (3). 

Ανόργανες υγρές ύλες και διαλύματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που. 
σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά και που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε 
άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


(*) 3129 ενεονά ιιε το νεοό υνρά. διαβρωτικά. ε.α.ο. . 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

2473 (2)1 


Ειδικές συνθήκες σνσκευασιας εφαρμόζονται σ αυτή την ύλ^ [β/£ττε περιθωριακό 


(&) 3129 ενεσνά ιιε το νεοο υνρά. διαβρωτικά. ε.α.ο. . 

(<0 3129 ενεργά αε το νερό υνρά. διαβρωτικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια όιαβρωτικότητας, β/έπε περιθωριακό 2800 (3). 

Ο. Κενές συσκευασίες 


I Κεν^ συσκευασίες, συμπερίΛαμβανομένων κενών ενδιάιιεσων ειιπορευιχατοκιβωτίων νχα αεταφοοά 

χύμα (ΙΒ(Γ), κενών άγηματω ν-δε::αμενών . κενών αποσυναοιιολονουαένων δεέαιιενών και κενών 
εμπορευιιατοκι βωτίων^δεδααενών, ακαθάριστων, καθώς και κενά οτπαατα για μεταφορά χύμα και 
κενά ιιικρά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα , ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της κλάσης 
4.3. 


2471α Ύλες των διαφόρων ειδών που μεταφέρονται υπό τους παρακάτω όρους δεν υπόκεινται στις διατάζεις για 
αυτή την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα και στο Παράρτημα Β: 


(α) Ύλες ταξινομημένες στο (α) κάθε είδους δεν καλύπτονται από αυτό το περιθωριακό, 

(6) Ύλες ταξινομημένες στο (ό) κάθε είδους: 

υγρά: έως 500 πιί ανά εσωτερική συσκευασία. 

αλουμίνιο σε σκόνη της 13° (ό): έως 1 ανά εσωτερική συσκευασία. 

άλλα στερεά: έως 500 £ ανά εσωτερική συσκευασία. 

(ο) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 

υγρά: έως I λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία. 
στερεά: έως 1 ανά εσωτερική συσκευασία. 

Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν 
τουλάχιστον τους όρους του περιθωριακού 3538. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 30 
λβ. 


Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (!), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 
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2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

/. Γενικές συνθήκες σνσκενασίας 

2472 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5. εκτός εάν ειδικές 

συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών ορίζονται στο περιθωριακό 2473. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), θα πρέπει να ικανοποιούν τκ συνθήκεε τηε 
προσθήκης Α.6. 

(2) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
διείσδυση υγρασίας ή οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Δεν θα πρέπει να έχουν είαεριστήρετ σε 
συμφωνία με τα περιθωριακά 3500 (8) ή 3601 (6). 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2470 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 


συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμενες με το γράμμα "Χ’\ για πολύ 
επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (α) κάθε είδους 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Π ή I, μαρκαρισμενες με το γράμμα Ύ" ή "X”, ή ΙΒΟ 
της ομάδας συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ", για επικίνδυνες ύλες 
ταξινομημένες υπό το (ό) κάθε είδους 


συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΙΠ, II ή I, μαρκαρισμενες με το γράμμα "Ζ", "Υ” ή "Χ’\ 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας ΓΠ ή Π, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ” ή Ύ", για λιγότερο 
επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες υπό το (ο) κάθε είδους. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών 

δεξαμενές ή εμπορευμστοκιβώτια-όεξαμενές 


της κλάσης 4.3 σε οχήματα-όεςαμενές, αποσυναραολονούμε\'ες 
και για μεταφορά χύμα, β/έπε Παράρτημα Β. 


Ειδικές συνθήκες για συσκευασία ορισμένων υλών 


(1) Χλωροσιλάνια της 1 0 (ε), θα πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικά στη διάβρωση χαλύβδινα δοχεία 
με μεγίστη χωρητικότητα 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε 
περιοδικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια σε πίεση όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡ& (4 όετ) (πίεση πιεζομέτρου). 
Η συσκευή κλεισίματος του δοχείου θα πρεπει να προστατεύεται από κάλυμμα. Το μέγιστο επιτρεπτό 
βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας για τριχλωροσιλάνιο. αιθυλοδιχλωροσιλάντο και 
μεθυλοόιχλωροσιλάνιο. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.14 Κζ, 0.93 ίνΖ ή 0.95 λζ αντίστοιχα, εάν η 
πλήρωση γίνεται κατά βάρος εάν η πλήρωση είναι κατ’όγκο, ο βαθμός πλήρωσης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 85 %. Τα δοχεία θα πρεπει επίσης να φέρουν μία πλακέτα που να δείχνει τα παρακάτω 
στοιχεία σε μορφή διαρκείας: 


χλωροσιλάνια, Κλάση 4.3, 


περιγραφή του(των) χλωροσιλάνιου(ων) που γίνεται(ονται) δεκτό(ά) για μεταφορά. 

το απόβαρο ^ του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, 
πίεση ελέγχου - (πίεση πιεζομέτρου). 


Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθενται κάθε φορά μετά από τις αριθμητικές τιμές . 
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2473 - ημερομηνία (μήνα, έτος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε. 

(συνεχ.) 

σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεςήγαγε τον έλεγχο, 
την χωρητικότητα ~ του δοχείο, 

- ' μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό πλήρωσης κατά βάρος - για κάθε ύλη που γίνεται δεκτή για 

μεταφορά. 

(2) Ύλες των 3° (ε), 21° (ε), 23° (ε) και 25° (ε), θα πρέπει να συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία που 
κλείνουν ερμητικά.που δεν- προσβάλλονται από το περιεχόμενο και έχουν χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη 
από 450 λίτρα. Τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται στον αρχικό έλεγχο και σε περιοδικούς ελέγχους κάθε 
πέντε χρόνια σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡε (10 όετ) (πίεση πιεζόμετρου). 

Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητάς τους, όμως.^ ένας 
χώρος 5 % θα πρέπει να παραμένει κενός για ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μία μέση θερμοκρασία οΟ °0. 
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το υγρό θα πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς αέριου, η 
πίεση πιεζομέτρου του οποίου θα πρέπει να είναι όχι μικρότερη από 50 ΙίΡε (0.3 6ηγ). Τα δοχεία θα πρεπει 
να φέρουν πλακέτα που να δείχνει τα παρακάτω στοιχεία σε μορφή διάρκειας: 

ύλη ή ύλες 1 γίνονται δεκτές για μεταφορά, 

απόβαρο ' 1 ' του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των εςαρτημάτων, 
πίεση ελέγχου ^ (πίεση πιεζόμετρου). 

ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του τελευταίου ελέγχου που έγινε. 

- σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεςήγαγε τον έλεγχο, 
χωρητικότητα - του δοχείου, 

μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης *. 

(3) Ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο (2) παραπάνω, μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
συνδυασμένες συσκευασίεσ σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με γυάλινη εσωτερική συσκευασια και 
χαλύβδινη ή αλουμινένια εσωτερική συσκευασια όύμφωνα με το περιθωριακό 3532. Τα όοχεια Οεν θα 
πρέπει να νεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητάς τους. Κάθε κοκο θα πρεπει να περιεχε. 
αία αόνη εσωτερική συσκευασια. Τέτοιες συνδυασμένες συσκευασίες θα πρεπει να συμφωνουν σ εναν 
τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.ο για την ομαοα 
συσκευασίας I. 


- Οι αονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθενται κάθε φορά μετά από τις αριθμητικές παέ ν 

- Η ονομασία αντικαθίσταται οπό μία συγκεντρωτική περε/ραφή που κρύπτει όλες παρόμοιας φύσης και 
ομοίως συμβατές με τις ιδιότητες του δοχείου. 

ϊ Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να προστίθενται κάθε φορά μετά από τις αριθμητικές τιμέ^. 
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2474 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (*) των 2°, 11°, 13°, 14°. 16° έως 18°, 20°, 22° και 24°. θα πρέπει να 
συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής, σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522. ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής με μεγίστη χωρητικότητα 60 λίτρα και 

πλαστικά μπιτόνια μη-αφαιρούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(Γ) συνδυασμένες συσκευασίες με γυάλινα, πλαστικού υλικού ή μεταλλικά εσωτερικά δοχεία 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(α) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520 για χαλύβδινα, 
περιθωριακό 3521 για αλουμινένια, περιθωριακό 3526 για πλαστικού υλικού, ή σε μπιτόνια 
μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522 για χαλύβδινα ή περιθωριακό 
3526 για πλαστικού υλικού, ή 

(6) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

2475 (1) Ύλες ταξινομημένες στα (ό) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

( 2 ) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ς) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμωωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3 53 8. ή 

(§) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

(2) Ύλες των 12° έως 17° και 20° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(ε) μεταλλικά ΪΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ή 
(6) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 
(<0 


σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. με εςαίρεση 
των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 
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2476 


2477 


Κλάση 43 


(3) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

( 3 ) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535. υπό την προϋπόθεση ότι 
συνθέτουν ένα πλήρες φορτίο ή είναι φορτωμένοι πάνω σε παλέτες. 

(1) Ύλεε ταξινομημένες στα (ο) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ς) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(β) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3 53 δ. ή 

(δ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539, ή 
(Η) ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. ή 
(0 μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. ή 
(]) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμωωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(]<) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 με εξαίρεση 
των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(2) Στερεά όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2470 (10) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε. 

(ε) βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή βαρέλια από φάϊμπερ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) σάκους με πλαστική μεμβράνη σύμφωνα με το περιθωριακό 3535, ή 

(ς) εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τους τύπους Ι^ΗΙ, 1^1-1 και 
13Μ1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Ύλες της 15° (ο) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συσκευασίες, που χρειάζεται μόνον 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τον περιθωριακού 3500 (1 Λ (2) και (5) έως (7), και μπορούν επιπ/εον να 
συσκευάζονται σε ΙΒ€ τον τύπον 13ΗΙ. 

Τα ανοίγματα των δοχείων για ύλες της 23° θα πρέπει να είναι σφιχτά κλεισμένα με δύο συσκευές στη 
σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι βιδωμένη ή ασφαλισμένη με ισοδύναμο τρόπο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα ΙΒΟ β/επε, πάντως, περιθωριακό 3621 (8). 
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3. Μικτή σνσκενασία 

(1) Ύλες ταξινομημένες στα ίδια είδη μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία. 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες ταξινομημένες στα (&) των διαφόρων ειδών, δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ύλες των 
διαφόρων ειδών της κλάσης 4.3, με ύλες και είδη άλλων κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(3) Με εξαίρεση τις ύλες που αναφέρονται στη (2), ύλες των διαφόρων ειδών της κλάσης 4.3. σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 3 λίτρα για υγρά και/ή 6 Ιί§ για στερεά ανά δοχείο, μπορούν να 
συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 η μία με την 
άλλη, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων - υπό την προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για 
ύλες και είδη εκείνων των κλάσεων - κάνη με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 
Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Οι παρακάτω θα πρέπει να θεωρούνται επυάνδυνες αντιδράσεις: 

(δ) ανάφλεξη κανή έκλυση αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(β) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοςικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2472 θα πρέπει να τηρούνταν 

(6) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να λυγίζει 
περισσότερο από 100 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Λ. 9) 

Μαρκάρισμα 

(1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό 
των εμπορευμάτων που θα εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ϋΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 4.3, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ 4.3. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 1° και 2°, θα πρέπει, επί πλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα αε τα 
υποδείγματα Αριθμ 3 και 8. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες της 3° και υδρίδιο λιθιοαλουμινίου . αιθερικό. της 16°(&), θα πρέπεν 
επιπλέον,να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ 3. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες της 14° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ 4.2. 
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(<τυνεχ.) 


(6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 15°, 18°. 22° και 23°, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 


θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικετα 


(7) Κόλα που περιέχουν ύλες των 24° και 25 3 , θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(8) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία που δεν είναι ορατά από έςω. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν 
σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(9) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά απο εςω. θα πρεπει να 
φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 
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Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2484 Η περί·/ραωή των εαπορευιιάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο περιθωριακό -4. 

Εάν η ύλη δεν αναιρέρεται με την ονομασία της, αλλά έχει εγγραφεί σε μία ε.α.ο. καταχωρηση, η 
περιγραφή των εαπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται απο τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον 
χαρακτηρισμό ε.α.ο„ ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της υκης -. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία τηε κλάσικ. τον αοιθαο είδους , 
εάν εφαρμόζεται, το νοάααα και τα αογικ ά "ΑΡΚ" (ή "ΚΙΓ)") π.χ. "4-5,1° (»), -ΑΟΚ · 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι; "Απόβλητα που περιέχουν και το(τα) συστατικό(α) που χρησιμοποιειτα ουνται ^ 
ταόινόαηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8). θα εγγραφεται(ονται) κάτω απο π,(τις) χημικη(ε,) 
ονομασία(ες) του(ς). π.χ. "Απόβλητα, γαίες που περιέχουν 1428 νάτριο, 4.3,11 (π). ΑϋΚ. 

Για τη αεταφορά διαλυαάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν 
δίο^α «» «, δκ,,ά&ις π,ς Οδηγίας. &ν θα «να, ',*«« ™ 

αναφέρονται περισσότερο από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κινουνο η τους κίνδυνους 

διαλύματος και του μείγματος. 

Εάν αία επώνυαη ύλη σε συ αφωνία με το περιθωριακό 2470 (9) δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της 
κλάσης. ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: "Οχι εμπορεύματα τη. κκαση, 43 . 

Για τα διαλύαατα και αείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διαταςεις αυτης της 
Οδηγίας, η λέςη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασία, στο ε·. ,ραφο 

μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (»)]. 

Οταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων 
θα πρέπει επιπλέον να διευκρινίζει "τετηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 


2485- 

2491 


' 4 Η τε/νική ονοαασία θα πρέπει να είναι μία ήδη χρησιμοποιούμε σε επιστημονικά και τεχνικά 

εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπο. 
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Κενές συσκευασίες 

«494. (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 31° θα πρέπει να είναι 

κνισμένες με τον ίδιο τρόπο και στεγανές ένανη δωρροής στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτε; 

(-) Ακαθόριστες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 31° θα πρέπει'να φέρουν 
τις ιοιες ετικετες κινδύνου, σαν να ήταν γεμάτες. 

✓ 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονοαασίες που 
υπογραμμίζονται στην 31°, π.χ. "Κενή συσκευασία, 4.3, 31°, ΑΜΤ Στην περίπτωση κενών οχηαάτων- 
οεςαμενων, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευαατοκιβωτίων-οεέααενών και 
κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρεπει να συμπληρώνεται από 
τις λεςεις Τελευταίο φορτίο" μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εαπορευαώτων που 
">493 φ ° Ρτωθηκ:αν τελ£υταώ · *·/.- 'Τελευταίο φορτίο: 1295 τριχλωροσιλάνιο, 1° (π)" 

2499 
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ΚΛΑΣΗ 5.1. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2500 (1) Ανάμεσα στις ύλες που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 5.1, εκείνες που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2501 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το περιθωριακό, υπόκεινται στις 
συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2500 (2) έως 2522 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του 
παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ : Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2501 και που δεν υπόκεινται στις 

διατάξεις για αυτήν την Κλάση, είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, β/±πε περιθωριακό 2501α. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 5.1 καλύπτει ύλες που, ενώ από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα εύφλεκτες, 
μπορεί γενικά με προσθήκη οξυγόνου, να προκαλέσουν την ή συμβάλουν στην ανάφλεξη ενός άλλου υλικού. 


(3) Οι ύλες της κλάσης 5.1, υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 
Β. Στερεέε οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματά τους 
Ο. Κενές συσκευασίες 

Ύλες της κλάσης 5.1 (άλλες από τις ύλες των 5° και 20°) που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του 
περιθωριακού 2501, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες χαρακτηρίζονται από το 
γράμμα (α), (δ) ή (ο), σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους. 

(α) εξαιρετικά οξειδωτικές, 

(δ) οξειδωτικές, 

(ς) ελαφρώς οξειδωτικές. 

(4) Στερεές οξειδωτικές ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία, μπορούν να καταχωρούνται στην κλάση 5.1 
είτε με βάση την εμπειρία, είτε σε συμφωνία με τη μέθοδο ελέγχου, τη διαδικασία και τα κριτήρια που τίθενται 
στην προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351. Ιε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της γνωστής εμπειρίας, η κρίση που βασίζεται σε γνωστή εμπειρία, θα πρέπει να έχει 
προτεραιότητα έναντι των αποτελεσμάτων ελέγχου. Υγρές οξειδωτικές ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία, θα 
πρέπει να καταχωρούνται στην κλάση 5.1 με βάση την εμπειρία. 

(5) Όταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα είδη του περιθωριακού 2501 με βάση τη 
διαδικασία ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3350 και 3351, το παρακάτω κριτήριο 
εφαρμόζεται: 

Μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στην κλάση 5.1 εάν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία δοκιμάζεται, 
ο μέσος χρόνος καύσης του πριονιδιού που υπολογίζεται μετά από τρεις ελέγχους, είναι ίσος με ή 
μικρότερος από εκείνον του μέσου όρου τριών ελέγχων με μείγμα υπερθετικού αμμωνΐου. 

(6) Οταν ύλες χωρίς συγκεκριμένη ονομασία καταχωρούνται στα γράμματα των ειδών του 
περιθωριακού 2501 με βάση τη διαδικασία ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά 3 ς> 50 και 
3351, τα παρακάτω κριτήρια εφαρμόζονται: 

μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (*) όταν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία 
δοκιμάζεται, παρουσιάζει χρόνο καύσης μικρότερο απ ότι με βρώμικο κάλιο. 



ΦΕΚ 821 
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2500 - μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (β) όταν, σε κάθε συγκέντρωση στην 

(συνεχ.) οποία ελέγχεται, παρουσιάζει χρόνο καύσης ίσο με ή μικρότερο απ* ότι με υπερχλωρικό κάλιο και 

τα κριτήρια για το γράμμα (ε) δεν ικανοποιούνται, 

μία ύλη θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (α) όταν, σε κάθε συγκέντρωση στην οποία 
ελέγχεται, παρουσιάζει χρόνο καύσης ίσο με ή μικρότερο απ*ότι με υπερθειικό αμμώναο και τα 
κριτήρια για τα γράμματα ομάδων (ε) ή (6) δεν ικανοποιούνται. 

(7) Εάν ύλες της κλάσης 5.1, ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στκ οποίες οι ύλες του περιθωριακού 2501 ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα 
πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου 
τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των δια/.υμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα ,/. 

β/Στζε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(8) Οταν ύλεε έχουν συγκεκριμένη ονομασία σε περισσότερα από ένα γράμμα του ίδιου είδους του 
περιθωριακού 2501. το σχετικό γράμμα μπορεί να καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3, περιθωριακά ^350 και 3351. και τα κριτήρια που τίθενται στην 
παράγραφο (6). 

(9) Με βάση τη διαδικασία ελέγχου σε συμφωνία με την προσθήκη Α.3. περιθωριακά ο50 και :ω5 1 και τα 
κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (6), μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας ειδικά επώνυμης 
ύλης είναι τέτοια ώστε η ύλη να μην υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση (βλέπε περιθωριακό 2514). 

(10) Για τις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωριακών 2506 (2). 2ο07 (2) και 2508 (2). ύ/χς ή μείγματα 
υλών με σημείο τήξης μεγαλύτερο από 45 θεωρούνται ως στερεά. 

(11) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 5.1, θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολύ μερισμού τους κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. ΓΓαυτό το σκοπό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία οεν περιέχουν κανένα 
υλικό υποκείμενο στην προαγωγή αυτών των αναδράσεων. 

(12) Οξειδωτικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3100. 
οξειδωτικά στερεά, ενεργά με το νερό, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό ^ 1-1 και οςειδωτικα 
στερεά, εύφλεκτα, που καταχωρούνται στον χαρακτηριστικό αριθμό 3137 των Υποδείξεων για τη Μεταφορά 
των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα πρεπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά 
(βλέπε, όμως, περιθωριακό 2002 (8), υποσημείωση \1 στον πίνακα που περιέχεται στην παράγραφο 2.3.1). 

2501 Α. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματα τους 

1 0 Υπεροξείδιο του υδρογόνου και διαλύματά του, ή μείγματα του υπεροξειδίου του υδρογόνου με ένα 
άλλο υγρό σε υδατικό διάλυμα: 

(η) 2015 υπεοοεείδιο του υδοονόνου. σταθεοοποιπαένο . ή 201ο υδατικό διάλυμα του,.υπεοοςειδίου 

του υδρογόνου, σταθεροποιηαένο με περισσότερο από 60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ'αυτές τις ύ/πς (β/χπε 

περιθωριακό 2503). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υπεροξείδιο του υδρογόνου, όχι σταθεροποιημένο ή υδατικό διά/.υμα του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου, όχι σταθεροποιημένο που περιέχει περισσότερο από 60 /ο ν^εροςειδιο 
του υδρογόνου , δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥ ΤΕΡΟ) 

Κλάση 5.1 


2501 

(συνεχ.) 


(6) 2014 υδατικό όιάλυαα του υπεροοειθίου του υδρονόνου. υ ε όχι λιγότερο από 20 % αλλά 

όχι περισσότερο από 60 % υπεροςείδιο του υδρογόνου (σταθεροποιημένο όπως χρειάζεται), 3 140 
υπεροοείδιο του υδρογόνου και αείναα υπεοοόοόικού οοέοα σταθεοοποιτυιένο . με οςύ(οςέα). 
νερό και όχι περισσότερο από 5 % υπεροςοςικό οςύ. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μείγμα υπεροξειδίον του υδρογόνου και υπεροξοξικού οξέος (Λριθμ. 3149), 
θα πρέπει σε εργαστηριακό έλετ/χεσ, ούτε να εκρή'/νυται στην τνρβώδη κατάσταση ούτε να 
αναφλέγεται καθόλου και δεν Θα πρέπει να δείχνει καμία επίδραση όταν Θερμαίνεται υπό 
περιορισμό , ούτε καμία εκρηκτική ισχύ. Η σύνθεση Θα πρέπει να είναι Θερμικά σταθερή 
(Θερμοκρασία αυτό-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης 60 °(5 ή υψηλότερη για ένα κόλο 50 και θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ένα υγρό συμβατό με το υπεροςοξικό οξύ για απευαισθητοποίηση. 
Συνθέσεις που δεν ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να θεωρούνται ως ύλες της κλ.άσης 5.2 
[βλέπε Προσθήκη Α.1, περιθωριακό 3106 (2) (%)]. 

(ς) 2984 υδατικό ιιείγιια υπεροόειδίου του υδρονόνου. με όχι λιγότερο από 8 % αλλά λιγότερο από 

20 % υπεροςείδιο του υδρογόνου (σταθεροποιημένο όπως χρειάζεται). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υδατικά μείγματα υπεροξειδίου τον υδρογόνου, που περιέχουν λιγότερο από 8 % 
υπεοοξείδιο του υδρογόνου, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 


2° Τετρανιτρομεθάνιο: 

(α) 1510 τετρανιτροιιεθάνιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τετρανιτρομεθάνιο όχι ελεύθερο από εύφλεκτες προσμείξεις δεν θα γίνεται δεκτό 
για μεταφορά 

3 0 Διάλυμα υπερχλωρικού οςέος: 

(α) 1873 υπερνλωοικό οσο σε υδατικό διάλυμα με περισσότερο από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 

72 % οςύ. κατά βάρος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Διαλ.ύματα υπερχλωρικού οξέος που περιέχουν περισσότερο από ~2 % (κατά 

βάρος) οξύ. ή μείγματα υπερχλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο από νερό, δεν θα γίνο\ται 
δεκτά για μεταφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1802 υπερχλωρικό οξύ με όχι περισσότερο από 50 %, κατά βάρος, σε 

υδατικό διάλ.υμα, οξύ. είναι ύλρ της κλ.άσης 8 [βλέ7τε περιθωριακό 2801. 4° (ό)]. 


4° Διάλυμα χλωρικού οςέος: 

(ύ) 2626 υδατικό διάλυιια γλωρικού ο^έο^ με όχι περισσότερο από 10 % χλωρικό οςύ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διάλυμα χλωρικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 10 % χλωρικό οξύ ή 
μείγματα χλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλεο από νερό, δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά- 

5° Οι παρακάτω αλογονωμένες ενώσεις του φθορίου: 

1745 πενταωθοοιούγο βρώαιο . 1746 τοκοθοοιούγο Βοώιιιο. 2495 πενταφθοριούγο ιώδιο . 


1 Βλέπε Υποδείξεις των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, 

παράγραφος 11.3.3. 
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Κλάση 5.1 
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2501 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζομαι σ'αυτές τις ύ/χς (β/χπε 

(συνεχ.) περιθωριακό 2504). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλόχς α/χγονωμένες ενώσεις τον φθορίου, δεν θα γίνομαι δεκτές για μεταφορά ως 
ύλες της κλόσης 5 . 1. 

Β. Στερεές οςειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματα τους 

11° Χλωρικά άλατα και μείγματα χλωρικών αλάτων με βορικά άλατα ή υγροσκοπακά χλωρίδια (όπως 
χλωριούχο μαγνήσιο ή χλωριούχο ασβέστιο): 

(6) 1452 γλωρικό ασβέστιο . 1458 αείνιια νλωρικού και βορικού άλατος . 1459 ιιείναα γλωρικού · 

άλατος και γλωριούγου ααννησίου . 1485 γλωρικό κάλιο . 1495 γ/χωρικό νάτριο , 1506 γλωρικό 
στρόντιο . 1513 γλωρικός ιι/ευδάρνυρος . 2427 υδατικό διάλυιια γλωρικού καλίου. 2428 υδατικό 
διάλυιια νλωρικού νατρίου , 2429 υδατικό διάλυιια γλωοικού ασβεστίου . 2721 γλωοικός γαλκός . 
2723 γλωρικό ααννήσιο. 

1461 γλωρικό άλατα, ανόρνανα. ε.α.ο. , 

3210 υδατικά διαλύιιατα ανόρνανων γλωρικών αλάτων, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Β)χπε επίσης 29° 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χχωρικό αμμώνιο και μείγματα γλωρικού ά).ατος με άλ.ας άμμων ίου. δεν θα γίνομαι 
δεκτά για μεταφορά. 

12° Υπερχλωρικό αμμώνιο: 

(6) 1442 υπεογλωρικό αιιιιώνιο . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταξινόμηση αυτής της ύ/μς θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα αποτε/χσματα των 

ελχτγχων στην προσθήκη Λ.1. Ανάλωνα με το μέτ/εθος κόκκων και τη συσκευασία της ύλης, β/χπε επίσης 
Κλ,άση 1 (περιθωριακό 2101 , 4°, Αριθμ. 0402). 

13° Υπερχλωρικά άλατα (με εςαίρεση το υπερχλωρικό αμιιώνιο. βλέπε 12°): 

(6) 1455 υπεργλωρικό ασβέστιο . 1475 υπεργλωρικό ιιαννήσιο . 1489 υπεργλωρικό κάλιο .. 1502 

υπεργλωρικό νάτριο , 1508 υπεργλωρικό στρόντιο , 1481 υπερ7λωοικά άλατα, ανόργανα. 
ε.α.ο. . 32Ι1 υδατικά διαλύαατα ανόονανων υπεργλω ρικών αλάτων ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βΐχπε επίσης 29 0 

14° Χλωριώδη άλατα: 

(6) 1453 γλωρ ιώδες ασβέστιο , 1496 γλωοιώδες νάτριο, 

1462 γλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1908 διά/ωμα γλωριώδους άλατος είναι ύ/νη της κλάσης 8 [β/χπε περιθωριακό 2801. 

61°(1>)ή(ο]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χλ.ωριώδες αμμώνιο και μείγματα γλωριώδονς άλματος με όλ.ας αμμωνίου. δεν θα 
γίνομαι δεκτά για μεταφορά. 
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Κλάση 5.1 

2501 15° Υποχλωριώδη άλατα: 

(συνεχ.) 

^ — '’ 1 . λίθιο. τηρό ή 1471 αείνα ατα υπογλωοιώδουο λιθίορ. 1748 υποχλωβκόδε; 

μσρεατιο. οηρό ή 1 748 μείγαα υπογλωρ ιώδοικ ασβεστίου, £ποό με περισσότερο από 39% 
διαθέσιμο χλώριο (8.8 % διαθέσιμο οςυγόνο), 2880 υπογλωοιώδεε ασβέστιο, ενυδατωμένο ή 
- 880 ενυδατωμένο αειτμα υπ ο γ λωριώδουε ασβεστίου με όχι λιγότερο από 5.5 % αλλά όχι 
περισσότερο από 10 % νερό, ' ' 

3212 υπογλωοιώδτι άλατα, ανόονανα. ε.α.ο . 

(ο) 2 208^αείγαα οποχλωριώδουο ασβεστίου. £ηρό με περισσότερο από 10 % αλλά ότι περισσότερο 
από 39 % διαθέσιμο χλώριο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρά, που περιέχουν όχι περισσότερο από 10 % 
όιαθέσιμο χώρο, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

Σ ™ ΕΙΩΣΗ 2: 1 91 δι<ν.υμα υποχλωριώδους άλ.ατος είναι ύλη της κλ,άσης 3 [βλώπε περιθωριακό 

2801. 61° (I) ή (Ο)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Μείγματα υποχλωριώδους άΐ,ατος με άλας ααμωνίου . δεν θα νίνο\ται δεκτά νια 
μεταφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Β/ώπε επίσης 29° 

16° Βρώμικα άλατα: 

^ 1173 βρωαικό ααννήσιο, 1484 βρωαικό κάλιο. 1494 Βοωαικό νάτο.η 1450 Βοωαικά άλατα 

ανόονανα. ε.α.ο. . 

3213 υδατικά διαλύιιατα ανόργανων βοωιιικών αλάτων, ε.α.ο, . 

(ε) 2469 βοωιιιισχ: \ι/ευ0άρνυοο<ι 

3213 υδατικά διαλύιιατα ανόονανων βοωιιικών αλάτων, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Βρώμικο αμμώνιο και μείγματα βρώμικου άλατος με άλας άμμων ίου. δεν θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Βλεπε επίσης 29°. 

17° Υ περμαγγανικά άλιχτα: 

1456 υπ εουαννανικό ασβέστιο , 1490 υπερααννανικό κάλιο . 1503 υπερααννανΊκό νάτριο. 1515 

υπερααννανυαχ ψευδάργυροί 

1482 υπέρ υαννα νικά άλατα, ανόονανα, ε.α.ο.. 

3 2]4 διαλύιιατα ανόργανων υπερααγνανικών αλάτων, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υπερμαγ/ανικό αμμώνιο και μείγματα υπερμα:/γονικού άλ.ατος με άλ.ας άμμων ίου. δεν 
θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Β/επε επίσης 29°. 
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Κλάση 5.1 


2501 18° Υπερθετικά άλατα: 

(συνεχ.) 

(ς) 1444 υπεοθειικό αααώνιο, 1492 υπεοθειικό κάλιο . 1505 υπεοθειικό νάτριο . 

3215 υπεοθειικά άλατα, ανόρνανα. ε.α.ο., 

3216 διαλύιιατα ανόονανων υπερθειικών αλάτων, ε.α.ο. 

19° Υπερανθρακικά άλατα: 

(ο) 2467 υπεοανθοακικά άλατα νατρίου, 

3217 υπεοανθοακικά άλατα, ανόρνανα. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υττεροξυ-ενυδρο ανθρακικό νάτριο, άεν υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

20° Διαλύματα νιτρικού αμμωνίου: 

2426 νιτρικό αιιιιώνιο. υγρό. θερμό συμπυκνωμένο διάλυμα, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 80 % . 
αλλά όχι μεγαλύτερη από 93 %. υπό την προϋπόθεση ότι: 

1. το ρΗ είναι μεταξύ 5 και 7 μετρημένο σε υδατικό διάλυμα 10 % της μεταφερόμενης ύλης, 

2. το διάλυμα δεν περιέχει περισσότερο από 0.2 % εύφλεκτα υλικά ή ενώσεις χλωρίου σε ποσότητες 
τέτοιες ώστε το επίπεδο του χλωρίου να υπερβαίνει το 0.02 %. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υδατικά διαζώματα νιτρικού αμμωνίου\ σε συγκέντρωση όχι μεεγα/,ύτερη ατό 80 %. δεν 

υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

21 0 Νιτρικό αμμώνιο και λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου *: 

(ς) 1942 νιτρικό αιιιιώνιο με όχι περισσότερο από 0.2 % εύφλεκτες ύλες, συμπεριλαμβανομέιης 

οποιοσδήποτε οργανικής ύλης υπολογιζόμενης ως άνθρακας και εξαιρούμενης οποιοσδήποτε 
άλλης προστιθέμενης ύλης, 

2067 λιπάσιιατα νιτρικού αααωνίου. τύπου Α1: ομοιογενή μη-διαχω ριζό μένα μείγματα νιτρικού 
αμμωνίου με προστεθημένη ύλη που είναι ανόργανη και χημικώς αδρανή με το νιτρικό αμμώνιο. 
με όχι λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.2 % εύφλεκτων υλικών 
(συμπεριλαμβανομένων οργανικών υλικών υπολογιζόμενων ως άνθρακας), ή με περισσότερο από 
70 % αλλά λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα 
υλικά. 

2068 λιπάσιιατα νιτρικού αααωνίου, τύπου Α2: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα νιτρικού 
αμμωνίου με ανθρακικό ασβέστιο και/ή δολομίτη, με περισσότερο από 80 % αλλά λιγότερο από 
90 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα υλικά. 


* Λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο που καταχωρίζονται στον αριθμό ταυτότητας 20/1 των 

Υποδείξεων των Ηνωμένων Εθ\’ών δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Λιπάσματα που περιέχουν 
νιτρικό αμμώνιο που καταχωρίζονται στον αριθμό ταυτότητας 2072 των Υποδειςεων των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά. 
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2501 

(συνεχ.) 


*7**>ο 


_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥ ΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Κλάση 5.1 

2069 λιπάσματα νιτρικού αμαωνίου. τύπου Α3: ομοιογενή μη-διαχωριζόυενα μείγματα νι¬ 
τρικού αμμωνίου και θειικού αμμωνίου, με περισσότερο από 45 % αλλά όχι περισσότερο από 
70 % νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα υλικά. 

2070 λιπάσματα νιτρικού ααιιωνίου. τύπου Α4: ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα 
οοσφορικού αζώτου ή αςώτου τύπου ποτάσας ή πλήρη λιπάσματα ψοσφορικού αζώτου τύπου 
ποτάσας, με περισσότερο από 70 % αλ/α Λιγότερο από 90 % νιτρικό αμμώνιο και ό^ι 
περισσότερο από 0.4 % ολικά εύφλεκτα υλικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Νιτρικό αμμώνιο που περιέχει περισσότερο από 0.2 % εύφ/χκτες ύ/χς 
(συμπεριλαμβσνομένης οποιασόήποτε οργανικής ύ/μς υπολογιζόμενης ως άνθρακας) δεν θα γίνεται δεκτό 
για μεταφορά εκτός εάν είναι συστατικό μίας ύ/ρς ή ενός είδους της κ/.άσ?]ς 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο. όλα τα νιτρικά ιόντα για 
τα οποία ένα μοριακό ισοδύναμο ιόντων αμμωνίου είναι παρόν στο μείγμα θα πρέπει να υπολογίζονται ως 
νιτρικό αμμώνιο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο ή περιεκτικότητα σε εύφ/χκτες ύ/χς 
μεγαλύτερη από τις τιιιές που φαίνονται δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά παρά μόνο κάτω οπό τις 
συνθήκες που εφαρμόζονται στην κδ.άση 1. Β/χττε επίσης Σημείωση 5. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ4: Λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο κάτω από τις τιμές ορίου που 
υποδεικνύονται δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Λιπάσιζατα νιτρικού αμμωνίου. ομοιογενή μη-διαχωριζόμενα μείγματα φωσφορικού 
αζώτου ή αζώτου τύπου ποτάσας ή π/.ήρη λιπάσιιατα φωσφορικού αζώτου τύπου ποτάσας των οποίων η 
μοριακή περίσσεια νιτρικών ιόντων επί των ιόντων αμμωνίου (υπολογιζόμενα ως νιτρικό κόδ.ιο) είναι 
μικρότερη από 10% .δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας ; υπό την προϋπόθεση ότι: 

(α) η περιεκτικότητά τους σε νιτρικό αμμώνιο είναι όχι μετγα/ώτερη από 70 % και η ολική 
περιεκτικότητά τους σε εύφ/χκτα υλικά είναι όχι μετγαδ.ύτερη από 0.4 %, ή 

(ϊ>) η περιεκτικότητά τους σε νιτρικό αμμώνιο είναι όχι μεεγα/ώτερη από 45 % ανεξάρτητα από την 
περιεκτικότητά τους σε εύφ/χκτα υλικά 


Νιτρικά άλατα (με εξαίρεση τις ύλες των 20°, 21 0 και 29°): 


(ό) 1493 νιτρικόο άρΎυρο^ 1514 νιτρικό*: νι/ευδάονυοοε . 

1477 νιτρικά άλατα, ανόρνανα. ε.α.ο. , 

3218 υδατικά διαλύματα ανόργανων νιτρικών αλάτων, ε.α.ο. . 

(ο) 1438 νιτρικό αλουιιίνιο , 1451 νιτρικό καίσιο. 1454 νιτρικό ασβέστιο . 1465 νιτρικό διδύαιο . 146ό 

νιτρικό άλας τρισθενούς σιδήρου , 1467 νιτρική νουανιόίνη . 1474 νττρικό αατνησιο . 1486 νιτρικό 
κάλιο . 1498 νιτρικό νάτριο. 1499 αείτιιατα νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου . 1507 νιτρικό 
στρόντιο. 2720 νιτρικό γρώαιο , 2722 νιτρικό λίθιο . 2724 νιτρικό ααννάνιο . 2725 νιτρικό νικέλιο . 
2728 νιτρικό ιιοκόνιο . 

1477 νιτρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. . 

3218 υδατικά διαλύιιατα ανόργανων νττρικών αλάτων, ε.α.ο. 
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2501 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα: 1625 νιτρικός υδράργυρος (II), 1627 νιτρικός υδράργυρος (I) και 2727 

(συνεχ.) νιτρικό θάλλιο είναι ύ/χς της κ/,άσης 6Α [β/χπε περιθωριακό 2601, 52° (ό) και 68° (ό)]. Τα:2976 
νιτρικό θόριο, στερεό, 2980 διόλ.υμα εξα-ένυδρου νιτρικού ονρανύλιον και 2981 νιτρικό ουρανύλιο, στερεό 
είναι όλες της κΐ.άσης 7 (β/χπε περιθωριακό 2704, κατάλ.ογοι 5, 6. 9. 10, 11 και 13). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η εμπορική ποιότητα λιπάσματος νιτρικού ασβεστίου , που συνίσταται κυρίως από ένα 
διπλό όλ.ας (νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό αμμώνιο) και που περιέχει όχι περισσότερο από 10% νιτρικό 
αμμώνιο και τουλάχιστον 12 % νερό από κρυσιόόλωση, δεν νπόκειται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

23° Νιτρώδη άλατα: 

(6) 1488 νιτρώδη κάλκκ 1512 νιτρώδεε νευδαρνυρααιιώνια 

2627 νιτοώδη άλατα, ανόρνανα. ε.α.ο., 

3219 υδατικά διαλύιιατα ανόργανων νιτοωδών αλάτων, ε.α.ο, . 

(ε) 1500 νιτρώδεε νάτοιο, 2726 νιτρώδεε νικέλιο. 

3219 υδατικά διαλύιιατα ανόργανων νιτοωδών αλάτων, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Νποώδες αμμώνιο και μείγματα ανόργανου νπρώδονς ά/,ατος με όλ.ας άμμων ίου, δεν 

θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το νιτρώδες ψευδαργυραμμώνιο δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται από θαλάσσιες οδούς. 

24° Μείγματα νιτρικών και νατρωδών αλάτων των ειδών 22° και 23°. 

(δ) 1487 ιιείνιχα νιτρικού καλίου και νιτοώδουε νατρίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα με όό.ας άμμων ίου. δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 


25° Υ περοςείδια και υπέρ-υπεροςείδια: 

(α) 1491 υπεροάείδιο του καλίου. 1504 υπεροδείδιο του νατρίου . 2466 υπερ-υπεοοδείδιο του καλίου , 

2547 υπεουτιεοοάείδιο του νατρίου , 

(6) 1457 υπεροόείδιο του ασβεστίου, 1472 υπεροδείδιο του λιθίου , 1476 υπεροδείδιο του ααννησίου . 

1509 υπεροδείδιο του στροντίου, 1516 υπεροδείδιο του ψευδάρΎυρου , 

1483 υπεροδείδιο. ανόρνανα. ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βϊχπε επίσης 29° 


26° Χλωροϊσοκυανουρικά οξέα και άλατα αυτών: 

(δ) 2465 διγλωροϊσοκυανουοικό οδύ. δηρό ή 2465 άλατα του διγλωροϊσοκυανουρικού οδέορ , 

2468 τριγλωροϊσοκυανουρικό οδύ. δυοό . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ένυδρο άλ.ας του διχλωροϊσοκυανουρικού οξέος με νάτριο . δεν υπόκειται στις 

διατάξεις αυτής της Οδηγίας: 
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Κλάσΐ) 5.1 

Στερεές οςειδωτικές ύλες, μη-τοςικές, μη-διαβρωτικές, και μείγματα αυτών των υλών (τέτοια 

όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 

κεφάλαια: 

( 2 ) 1479 οέειδωτικά στερεά, ε.α.ο, , 

(β) 1439 διγρωαικό αιιαώνιο, 3247 υπεοοδυβοοικό νάτοιο. άνυδρο. 

1479 οδειδωτικά στερεά, ε.α.ο.. 

(ο) 1479 οόειδωτικά στερεά, ε.α.ο. 

Υδατικά διαζώματα στερεών οςειδωτικών υλών, μη-τοξικών. μη-διαβρωτικών και ιιειγιιάτων αυτών των 
υ/αόν (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν .απορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ύ) 3139 οέειδωτικά ιτνρά. ε.α.ο. . 

(°) 3 139 οόειδωτιχά υγρά, ε.α.ο 

-τερεές οςειδωτικες ύλες, τοςικές και μείγματα αυτών των υζά)ν ( όπως παρασκευάσαατα και απόβλητα) 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(α) 3087 οόειοωτικά στεοεά τοόικά ε.α.ο. . 

(&) Μ4-1·.γλωρικό, βάριο, 14 46 νιτρικό βάριο , 1447 υπεοτλωοικό Βάριο. 1448 υπεοααννανικό 
Μβίο, _1449 ύπερο όείόιο του βαρίου . 1469 νιτρικό: αόλυβδοε . 1470 υπεονλωοικόο ιιόλυΒδοε . 
2£64.νιτρικό βηρύλλιο, 2 523^λωοικόθάλλιο , 2719 βρωιιικό δάοιο . 2741 υπογλωριώδεε 5άοιο 
με περισσότερο από 22 % διαθέσιμο χλώριο, 

3087 οόειδωτικά στεοεά τοόικά ε.α.ο. . 

(ε) 18~α διοόείδιο του ιιολύβδου. 

3087 οόειδωτικά στερεά τοακά ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριν'ιρια τοξικότητας , β/Γπε περιθωριακό 2600 (3). 

Υδατικά διαλύματα στερεών οςειδωτικών υλών, τοξικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 


00 

3099 οόειδωτικά ιτ/ρά. τοδικά ε.α.ο.. 

α>) 

3099 οόετδωτικά υνρά τοδικά ε.α.ο.. 

00 

3099 οόειδωτικά υνοά τοδικά. ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 


Για κριτήρια τοξικότητας, β/έπε περιθωριακό 2600 (3). 
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Στερεές οξειδωτικές ύλες, διαβρωτικές και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(σι) 3085 οόειδωτικά στερεά, διαβρωτικά. ε.α.ο.. 

(&) 1463 τριοόείδιο του γρωαίου. άνυδοο (στερεό χρωμικό οξύ), 

3085 οόειδωτικά στερεά. διαβρωτικά, ε.α.ο., 

(ε) 1511 ουοιοϋπεοοόείδιο του υδρογόνου . 

3085 οόειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για κριτήρια όιαβρωτικότητας, β/χπε περιθωριακό 2800 (3). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1755 διάζωμα χρωμικού οξέος είναι ύλη της κ/.άσης 8 [β/χπε περιθωριακό 2801 , 1 “° 

0)) ή (ο)]. 

32° V δατικά διαλύματα στερεών οςειδωτικών υλών, διαβρωτικών και μειγμάτων αυτών των υλών (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(3) 3098 οόειόωτικά υγρά, διαβρωτικά. ε.α.ο., 

(ύ) 3098 οεειδωτικά υνρά. διαβρωτικά. ε.α.ο. , 

(ο) 3098 οόειδωτικά υνρά. διαβρωτικά, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κριτήρια διαβρωτικότητας; β/χπε περιθωριακό 2800 (3). 

Ο. Κενές συσκευασίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κενές συσκευασίες με υπο/είμματα από το ποοηγούμενο περιεχόμενό τους κο/Σημένα στο 

εξωτερικό τους, δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 

41° Κενέε συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάαεσων ειχποοευιιατοκιβωτίων */χα αεταοοοά 
χύμα (ΙΒ(3), κενών ογη μάτων-δεόαμενών , κενών αποσυναραολονρυυένων δεξαμενών και κενών 
ειιπορευιιατοκιβωτίων-δεόαιιενών, ακαθάριστων καθώς και κενά οτηαατα για μεταφορά χύμα και κενά 
αικρά εαποοευιιατοκιΒώτια για μεταφορά χύμα , ακαθάριστα, που περιείχαν ύλες της κλάσης 5.1. 


2501 31° 
(συνεχ.) 
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Κλάση 5.1 

250 Ια Ύλες των διαφόρων ειδών, μεταφερόμενες σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις, δεν υπόκεινται ούτε στις 
διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ούτε σε εκείνες που περιέχονται 
στο παράρτημα Β: 

(α) Ύλες ταξινομημένες στο (α) κάθε είδους, δεν καλύπτονται από αυτό το περιθωριακό. 

(ό) Ύλες ταξινομημένες στο (ό) κάθε είδους: 

υγρά: όχι περισσότερο από 500 γτιΙ ανά εσωτερική συσκευασία. 
στερεά: όχι περισσότερο από 500 § ανά εσωτερική συσκευασία. 

(ς) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 

υγρά: όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία, 
στερεά: όχι περισσότερο από 1 λα ανά εσωτερυοί συσκευασία. 

Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν 
τουλάχιστον τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 
λα. 


Οι ’Τενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500(!). (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να τηρούνται. 


2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

7. Γενικές συνθήκες σνσκευασίας 

2502 (1 ) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5. εκτός εάν ειδικές συνθήκες 
για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2503 και 2504. 

(2) Τα ενδιάμεσα εαπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκε^ 
της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τκ διατάζεις των περιθωριακών 2500(3) και 3511(2) ή 3611(2) αντίστοιχα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρίσμένες με το γράμμα X για τις ισχυρά 
οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (ε) κάθε είδους, 

* συσκευασίες της ομάδαο συσκευασίας Ιϊ ή I. μαρκαρίσμένες με το γράμμα Υ ή X . ή ΙΒΟ της 
ομάδας συσκευασίας Π, μαρκαρισμένα με το γράμμα ’Ύ". για τις οςειδωτικές ύλες που 
ταξινομούνται στο γράμμα (5) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας III. II ή I, μαρκαρίσμένες με το γράμμα "Ζ", 'Ύ", ή "X . ή 
ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας ΙΠ ή II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ” ή 'Ύ". για τις ελαφρώς 
οξειδωτικές ύλες που ταξινομούνται στο γράμμα (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλ.άσης 5.1 σε οχήμστσ-όεςσμενές, αποσυναρμολογούμενες 

δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-όεζαμενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλήσης. β/Γτε 
Παράρτημα Β. 
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2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκενασία ορισμένων υλών 

2503 (1) Ύλες της 1 0 (α) θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(α) βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής από αλουμίνιο καθαρότητας τουλάχιστον 99.5 %. σύμφωνα 

με το περιθωριακό 3521. ή σε βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής από ειδικό χάλυβα, που δεν 
υπόκειται στην πρόκληση αποσύνθεσης του υπεροςειδίου του υδρογόνου, σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3520, ή 

(ό) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με εσωτερικές συσκευασίες από 
γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο που δεν υπόκειται στην πρόκληση αποσύνθεσης του υπεροςειδίου του 
υδρογόνου. Μία εσωτερική συσκευασία κατασκευασμένη από γυαλί ή πλαστικό, δεν θα πρέπει 
να περιέχει περισσότερο από 2 λίτρα: μία από μέταλλο, όχι περισσότερο από 5 λίτρα. 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με εξαεριστήρα σύμφωνα με το περιθωριακό 3500 (8). Αυτές 
οι συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν σ'έναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 για την ομάδα συσκευασίας I. 

(2) Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 90 % της χωρητικότητας τους. 

(3) Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 125 

2504 Ύλες της 5° θα πρέπει να μεταφέρονται σε κυλίνδρους με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 150 λίτρα, ή 
δοχεία με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 000 λίτρα (π.χ. κυλινδρικά δοχεία με κυλιόμενα τσέρκια ή 
σφαιρικά δοχεία), κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή από κατάλληλο κράμα χάλυβα. 

(ε) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 [βλέπε 
περιθωριακά 2211 και 2213(1) και (2)]. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για μία 
υπολογιζόμενη πίεση όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡε (21 όετ) (πίεση πιεζομέτρου). Το πάχος 
τοιχωμάτων των δοχείων, δεν θα πρέπει να είναι, όμως, μικρότερο από 3 σι Γη. Πριν από την πρώτη 
τους χρήση, τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλική πίεση ελέγχου με πίεση πιεζόμετρου 
όχι μικρότερη από 1 ΜΡα (10 όετ). Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 8 
χρόνια, συνοδευόμενος από μία εσωτερική επιθεώρηση του δοχείου και έλεγχο των 
εξαρτημάτων. Τα δοχεία θα πρέπει επιπλέον να επιθεωρούνται για διάβρωση κάθε 2 χρόνια με 
κατάλληλες συσκευές μέτρησης (π.χ. υπέρηχοι) και επίσης όσον αφορά στην κατασταση των 
εξαρτημάτων. Για τους ελέγχους και επιθεωρήσεις οι σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 θα πρέπει 
να εφαρμόζονται (βλέπε περιθωριακά 2215 και 2216). 

(ύ) Τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 92 % της χωρητικότητας τους. 

(ο) Τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να φαίνονται πάνω στα δοχεία καθαρά με ευανάγνωστο και 

μόνιμο τρόπο: 

ονομασία του κατασκευαστή ή η κατασκευαστική μάρκα και ο αριθμός του δοχείου. 

περιγραφή της ύλης σύμφωνα με το περιθωριακό 2501, 5 3 . 

απόβαρο του δοχείου και επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος του γεμάτου δοχείου. 

ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του αρχικού ελέγχου και του τελευταίου περιοδικού ελέγχου. 

σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. 
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2505 Διαλύματα νιτρικού αμαωνίου της 20° θα πρέπει να μεταιρέρονται μόνον σε οχήματα-δεέαμενέ; και 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές (βλέπε Προσθήκη Β.ΐα) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενέ; (βλέπε 
Προσθήκη Β.16). 

2506 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (&) των διαφόρων ειδών, άλλο από το 1° (ε). του περιθωριακού 2501 θα πρέπει 
να συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ό) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 λίτρα ή 
πλαστικά μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ά) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Υπερχλωρικό οξύ της 3° (ε) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί) σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3539. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορεί επίσης να συσκευάζονται σε: 

(α) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3520 για χάλυβα. 3521 για 
αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάϊμπερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή 3526 για 
πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς 
σάκους, ή 

(ύ) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

2507 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (δ) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501, θα πρέπει να συσκευάζονται 
σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ς) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(§) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

ή 

(Η) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. ή 
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Κλάση 5.1 

2507 (ί) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 
(συνεχ.) 

(ί) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625 αε εόαίρεση των 
τύπων 11ΗΖ2 και 3ΙΗΖ2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (6), (ο και (ά): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλ,ια και μπιτόνια 
μετακινούμενης κεψαλοής για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλ.ύτερο από 200 τηπι : /$ στους 23 °0 και νια 
στερεές ύλες (βλέπε περιθωριακά 3512 , 3553, 3554 και 3560). 

(2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) .απορούν επίσης να συσκευάζονται σε: 

(^) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ. εάν 
είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκουε, ή 

(6) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως ένα πλήρες φορτίο ή οι σάκοι είναι 
ασφαλισμένοι πάνω σε παλέτες, ή 

(ο) εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση των τύπων 13Η1,131.1 και 13Μ1. 
υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά περιορίζεται σε πλήρη φορτία. 

2508 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2501. θα πρέπει να συσκευάζονται 
σε: 

(η) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ύ) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3 521, ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμοωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(ο) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. ή 

(Η) ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3540. ή 

(ί) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. ή 

(]) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624. ή 

σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. με εξαίρεση τους 
τύπους 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (6;, (ε). (ά) και Ον: Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζομαι στα βαρέλια 
μετακινούμενης κεφα/.ής, μπιτόνια και ελ.αφρον περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες για ιξώδεις ύλες 
με ιξώδες με/αλώτερο από 200 τητη'5 στους 23 και για στερεές ύλες (βλέπε περιθωριακά 3512 . 3.5.57 
έως 3554 και 3560). 
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2508 (2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2500 (10) μπορούν επίσης να 
(συνεχ.) συσκευάζονται σε: 

(ε) βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ. εάν 
είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ύ) αδιαπέραστους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί ή 

(ο) εύκαμπτα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒ(3) με εξαίρεση τους τύπους 
13Η1, 13Ε1 και 13Μ1. σύμφωνα με το περιθωριακό 3623. Ύλες των 21° και 22° (Ο .απορούν να 
μεταφέρονται σε όλους τους τύπους των εύκαμπτων ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623. 

2509 Συσκευασίες ή ΙΒΟ που περιέχουν ύλες της 1° (ό) ή 1° (ο) θα ποέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαεριστήρα 
σύμωωνα με το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6) αντίστοιχα. 


2510 

3. Μικτή συσκευασία 

2511 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα .αε το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες διαφορετικών ειδών αυτής της κλάσης, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά δοχείο, από 3 λίτρα για 
υγρά και/ή 5 για στερεά, .απορούν να συσκευάζονται μαζί κάνη με εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας, σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(3) Εκτός εάν ειδικά αλλιώς προβλέπεται στην παράγραφο (7), οι ύλες αυτής της κλάσης, σε ποσότητες όχι 
μεγαλύτερες, ανά δοχείο, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 1ν2 "για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαςί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. με ύ/νες ή είδη άλ/.ων κλάσεωνν υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επίσης επιτρέπεται για τις ύλες και τα είδη αυτών των κλάσεων και/ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Οι παρακάτω θεωρούνται επυανδυνες αντιδράσεις: 

(ε) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας. 

(ύ) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2502, θα πρέπει να ισχύουν. 

(6) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ςυγίζει 
περισσότερο από 100 

(7) Για ύλες των 1° (ε), 2°. 4°, 5°, 11°. 12°. 13°, 14°. 16° (6), 17°. 25° και 2Τ έως 32° και ύλες 
ταξινομημένε; στο (ε) στα υπόλοιπα είδη, μικτή συσκευασία δεν επιτρέπεται. Ομως, για υπερχλωρικό οξύ με 
περισσότερο από 50 % οξύ της 3° (ε). μικτή συσκευασία επιτρέπεται με υπερχλωρικό οξύ της κλάσης 8. 
περιθωριακό 2801.4° (ύ). 
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Κλάση 5.1 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Λ. 9) 

Μαρκάρισμα 

2512 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και ανθεκτικά με τον χαρακτηριστικό αριθμό των 
εμπορευμάτων που θα εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ϋΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 5.1, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ 5.1. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 2°, 5°, 29° ή 30°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. Κόλα που περιέχουν ύλες των 1 0 (α), ! 0 (ά), 3° (α), 5°, 31 0 ή 32°, θα πρέπει επιπλέον να 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(4) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο εγκάρσιες 
αντίθετες πλευρές ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(5) Κόλα που περιέχουν υγρές ύλες σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, καθώς και 
κόλα που περιέχουν εξαεριζόμενα δοχεία ή εξαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία. θα πρέπει να 
φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2513 


Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2514 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που υπονρααιιίιονται στο περιθωριακό 2501. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με την ονομασία της αλλά έχει εγγραφεί σε μία ε.α.ο. καταχώρηση. η περιγραφή 
των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και τον χαρακτηρισμό ε.α.ο.. 
ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία της ύλης 11 . 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία τηε κλάσηε, τον αοιθιιό είδουε . εάν 
εφαρμόζεται, το νράιιμα. και τα αργικά ”ΑΡΚ Μ (ή " ΚΙΡ "), π.χ."5.1,11° (5), ΑΙ)Κ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων (βλέπε περιθωριακό 2000 (4)) η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα, που περιέχουν καιτο(τα) συστατικοίά) που χρησιμοποιείταιούνται) για την ταξινόμηση 
των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα εγγράφονται με τη(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς) π.χ. 

"Απόβλητα γαίες που περιέχουν 1513 χλωρικό ψευδάργυρο, 5.1,11° (β), ΑϋΒ". 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν διάφορα 
συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται 
περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των διαλυμάτων και 
μειγμάτων. 

Εάν μία επώνυμη ύλη σε συμωωνία με το περιθωριακό 2500 (9), δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της 
κλάσης. ο αποστολέας μπορεί να γράψει στο έγγραφο μεταφοράς: ’Τ>χι εμπορεύματα της κλάσης 5.Γ\ 


* Η τεχνική ονομασία θα πρέτζει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 

τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέττει να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. 
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2514 Για τα διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις διατάξεις 
(συν.) αυτής της Οδηγίας, η λέξη "διάλυμα" ή "μείγμα" θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της ονομασίας στο 
έγγραφο μεταφοράς (βλέπε περιθωριακό 2002 (8) (&)]. 

Όταν ένα στερεό παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα 
πρέπει επιπλέον να διευκρινίζει "τετηγμένο", εκτός εάν ο όρος ήδη εμφανίζεται στην ονομασία. 


2515- 

2521 

Ό. Κενές συσκευασίες 

2522 (I) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒ(Γ, της 41°. θα πρέπει να είναι 
κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΌ, της 41 0 θα πρέπει να φέρουν τις 
ίδιες ετικέτες κινδύνους σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγ/ραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στο 41°. π.χ. "Κενές συσκευασίες, 5.1, 41°, ΑΟΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
οεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών 
μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταοορά χύμα, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο" μαζί με την ονομασία και τον αριθμό 
είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 2015 υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, αδρανές 1° (η)". 


2523- 

2549 
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2551 

(συνέχ.) 


Κλάση 52 


ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 
1. Κατάλογος υλών 

2550 (1) Ανάμεσα στις όλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 5.2, μόνον εκείνα που 
αναφέρσνται στο περιθωριακό 2551 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του 
περιθωριακού υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2550 (4) έως 2567 και στις διατάςεκ 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας Κ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των όιαλομάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητου, 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(2) Οργανικά υπεροξείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροςειδίων δεν θεωρούνται ύλες της κλάσης 5.2, εάν: 

περιέχουν όχι περισσότερο από 1.0% διαθέσιμο οςυγόνο από τα οργανικά υπεροξείδια όταν 
περιέχουν όχι περισσότερο από 1.0 % υπεροξείδια του υδρογόνου, 

περιέχουν όχι περισσότερο από 0.5 % διαθέσιμο οξυγόνο από τα οργανικά υπεροξείδια όταν 
περιέχουν περισσότερο από 1.0 % αλλά όχι περισσότερο από 7.0 % υπεοοξείδιο του υδρογόνου 
ή 


δοκιμές έχουν αποδείξει ότι είναι του τύπου Ο (βλέπε παράγραφο (6)]. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιεκτικότητα σε διαθέσιμο οξυγόνο (%) μίας σύνθεσης οργανικού οπεροςειδίου δίνεται 

αχό τον τύπο 16x8 (ΠίΧεΜί) όπου: 


»ί - ο αριθμός των ομάδων υπεροςυγόνου ανά μόριο οργανικού οπεροξειδίου /, 
ε, - η συγκέντρωση (% κατά βάρος) του οργανικού οπεροξειδίου /, και 
σι, - το μοριακό βάρος του οργανικού οπεροξειδίου ΐ. 

ί· 5 ) Τα παραπατώ οργανικά υπεροξείδια δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά κάτω από τιε 
διατάξεις της κλάσης 52: 


οργανικά υπεροξείδια τύπου Α [βλέπε Προσθήκη Α. 1, περιθωριακό 3104 (2Χα)]. 


Ορισμός 

(4) Η κλάση 5.2 καλύπτει οργανικές ύλες που περιέχουν τη δισθενή -Ο-Ο- δομή και μπορούν να θεωρηθούν 
παραγωγα του υπεροςειδίου του υδρογόνου, όπου το ενο ή και τα δύο άτομα υδρογόνου έχουν αντικατασταθεί 
από οργανικές ρίζες. 

Ιδιότητες 

(5) Τα οργανικά υπεροξείδια είναι θερμικά ασταθείς ύλες που υπόκεινται σε εξώθερμη αυτο-επιταχυνόμενη 
αποσύνθεση σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες. Η αποσύνθεση μπορεί να ξεκινήσει από θερμότητα, 
επαφή με προσμείξεις (π.χ. οξέα, βαριά-μέταλλα ενώσεις, αμίνες), τριβή ή χτύπημα. Ο ρυθμός αποσύνθεσης 
αυξάνει με τη θερμοκρασία και πουαλει ανάλογα με τη σύνθεση του οργανικού υπεροςειδίου. Η αποσύνθεση 
μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή βλαβερών, ή εύφλεκτων αερίων ή ατμών. Μερικά οργανικά υπεροξείδια 
μπορούν να αποσυντίθενται εκρηκτικά, ειδικά εάν είναι περιορισμένα. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να 
μεταβληθεί από την προσθήκη 


1 Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 που δεν υπόκεινται στις διατάξεις για 
αυτήν την Κλάση. είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο παράρτημα Β, βλέπε περιθωριακό 2551α 
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Κλάση 52 


2551 
(συνέχ.) 

2550 διαλυτών ή από τη χρήση κατάλληλων συσκευασιών. Πολλά οργανικά υπεροξείδια καίγονται 
(συν.) ζωηρά. Η επαφή των οργανικών υπεροξείδιων με τα μάτια θα πρέπει να αποφεύγεται. Μερικά οργανικά 
υπεροςείδια .απορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα, μετά ακόμα και από σύντομη 
επαφή, ή μπορούν να είναι διαβρωτικά στο δέρμα. 

Ταξινόμηση των οργανικών υπεροςείδιων 

(6) Τα οργανικά υπεροςείδια ταξινομούνται σε επτά τύπους σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου. Οι αρχές που 
εφαρμόζονται στην ταξινόμηση υλών που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 τίθενται στην 
προσθήκη Α. I, περιθωριακό ι 104. Οι τύποι των οργανικών υπεροξείδιων κυμαίνονται από τον τύπο Α. που 
δεν είναι δεκτός για μεταφορά στη συσκευασΐα στην οποία ελέγχεται, έως τον τύπο Ο. που δεν υπόκειται στιο 
διατάξεις της κλάσης 5.2 [βλέπε περιθωριακό 2561 (5)]. Η ταξινόμηση των τύπων Β έως Ρ σχετίζεται άμεσα 
με τη μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα σε μία συσκευασΐα. 

(7) Οργανικά υπεροςείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροξείδιων που αναφέρονται στο περιθωριακό 2551. 
καταχωρούνται στα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

1 0 έως 20°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 3101 έως 3120. 


Τα συγκεντρωτικά κεφάλαια προσδιορίζουν: 


τον τύπο (Β έως Ρ) του οργανικού υπεροξειδίου, βλέπε παράγραφο (6). 

την φυσική κατάσταση (υγρό/στερεό), βλέπε περιθωριακό 2553 (1), και 

τον έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε παράγραφο (16) έως (19). 

Μείγματα αυτών των συνθέσεων μπορούν να ταξινομηθούν ως ο ίδιος τύπος οργανικού υπεροξειδίου ιιε 
εκείνον του πιο επικίνδυνου συστατικού και να μεταφέρεται κάτω από τις συνθήκες μεταφοράς που δίνονται 
για αυτόν τον τύπο. Όμως, όπως δύο σταθερά συστατικά μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμικώς λιγότερο 
σταθερό μείγμα, η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης του μείγματος θα πρέπει να 
προσδιορίζεται και, εάν είναι αναγκαίο, η θερμοκρασία ελέγχου και κινδύνου που απορρέει από την 5ΑΌΤ σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 2550 (17). 

(8) Η ταξινόμηση των οργανικών υπεροξείδιων. συνθέσεων ή μειγμάτων οργανικών υπεροάείδιων που δεν 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 και η καταχώρηση σ'ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο, θα πρέπει να γίνεται 
από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

(9) Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσεων οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2551, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμο ένα πλήρες σετ αποτελεσμάτων ελέγχου και που πρόκειται 
να μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο ή αξιολόγηση, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις κατάλληλες 
καταχωρήσεις για τα οργανικά υπεροξείδια τύπου Ό, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω 
συνθήκες: 


τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα θα ήταν όχι περισσότερο επικίνδυνο από τα 
οργανικά υπεροξείδια τύπου Β, 

το δείγμα είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τη μέθοδο συσκευασΐας ΟΡ2Α ή ΟΡ2Β και η 
ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζεται στα 10 λπ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.2 


τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι ή θερμοκρασία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι 
επαρκώς χαμηλή για την αποφυγή οποιοσδήποτε επικίνδυνης αποσύνθεσης και επαρκώς υψηλή 
για την αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου διαχωρισμού φάσης. 

Απευαισθητοποίηση των οργανικών υπεροξείδιων 

(10) Για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα οργανικά υπεροςείδια σε πολλές 
περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται από οργανικά υγρά ή στερεά, ανόργανα στερεά ή νερό. Όπου το ποσοστό 
μίας ύλης συμφωνείταυ αυτό αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό. Γενικά, η απευαισθητοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση χυσίματος, το 
οργανικό υπεροξείδιο να μην συμπυκνώνεται σε επικίνδυνο βαθμό. 

(Π) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για σύνθεση του μεμονωμένου οργανικού υπεροέειδίου, ο(οι) 
παρακάτω ορισμός(οί) θα πρέπει να εφαρμόζεταήονται) στους διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την 
απευαισθητοποίηση: "" ' 1 


2551 

(συνέχ.) 

2550 

(συνεχ.) 


οι διαλύτες τύπου Α είναι οργανικά υγρά που είναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που 
έχει σημείο βρασμού όχι μικρότερο από 150 0 <3. Διαλύτες τύπου Α .απορούν να χρησιμοποιούνται 
για την απευαισθητοποίηση όλων των οργανικών υπεροςείδιων. 


οι διαλύτες τύπου Β είναι οργανικά υγρά που είναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που 
έχει σημείο βρασμού μικρότερο από 150 °0 αλλά όχι μικρότερο από 60 °(Γ και σημείο ανάφλεξητ 
όχι μικρότερο από 5 °(3. 

Διαλύτες τύπου Β μπορούν μόνον να χρησιμοποιηθούν για την απευαισθητοποίηση οργανικών υπεροςείδιων 
για τα οποία απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας. Το σημείο βρασμού του υγρού θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 50 υψηλότερο από τη θερμοκρασία ελέγχου του οργανικού υπεροξειδίου. 

(12) Διαλύτες, άλΛΟΐ από τους τύπους Α ή Β. μπορούν να προστίθενται σε συνθέσεις οργανικού υπεροξειδίου 
όπως αναφέρεται στο περιθωριακό 2551. υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατοί και δεν αλλάζουν την 
ταξινόμηση. 


(13) Το νερό μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση οργανικών υπεροξείδιων που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2551 ή στην απόφαση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο (8) αχ 
υπάρχοντα "με νερό" ή "ως σταθερό εναιώρημα σε νερό". Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσεις 
οργανικών υπεροςείδιων που δεν αναφέρονται στο περιθωριακό 2551. μπορούν επίσης να 
απευαισθητοποιούνται με νερό υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου (9) τηρούνται. 

(14) Οργανικά και ανόργανα στερεά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευαισθητοποίηση των 
οργανικών υπεροξείδιων υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατά. 

(15) Συμβατά υγρά και στερεά είναι εκείνα που δεν έχουν επιβλαβή επίδραση στη θερμική σταθερότητα και 
τον τύπο κινδύνου της σύνθεσης του οργανικού υπεροξειδίου. 

Διατάξεις για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 

(16) Ορισμένα οργανικά υπεροςείδια μπορούν να μεταφέρονται μόνον κάτω από συνθήκες ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μεγίστη θερμοκρασία στην οποία το οργανικό υπεροςείδια 
μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Θεωρείται ότι η θερμοκρασία των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου 
υπερβαίνει μόνον τους 55 °0 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε μία 
περίοδο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας, μπορεί να είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστούν διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου είναι η θερμοκρασία στην οποία τέτοιες 
διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται. 
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Κλάση 5*2 


5ΑΟΤ 

Θερμοκρασία ελέγχου 

20 °0 ή χαμηλότερη 

20 °0 κάτω από την 5ΑϋΤ 

πάνω από 20 °0 έως 35 °0 

15 ο 0 κάτω από την 5ΑΌΤ 

πάνω από 35 °0 

10 °0 κάτω από την $ΑΌΤ 


2550 (17) Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν από τη θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενη: 

(συν.) αποσύνθεσης (5ΑϋΤ) που ορίζεται ως η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να σϋμβεί αυτο- 
ααταχυνομενη αποσύνθεση με μία ύλη στη συσκευασία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφορά: 
(βλεπε Πίνακα I). Η 5ΑΒΤ θα πρέπει να προσδιορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ύλη θα πρέπει να 

06 ελ£γχο ^ ^Ρμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό τη: 
5ΑΟΤ δίνονται στην προσθήκη Α. 1, περιθωριακό 3103. ' 

Πίνακας 1. Υπολογισμός των θερμοκρασιών ελέγχου και κινδύνου 


δΑ0Τ Θερμοκρασία ελέγχου | Θερμοκρασία κινδύνου 


10 °0 κάτω από την $ΑϋΤ 


10 °0 κάτω από την 5ΑΘΤ 


5 °0 κάτω από την $ΑΘΤ 


(18) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο της θερμοκρασία: κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς: 

οργανικά υπεροξείδια των τύπων Β και Ο με 5ΑΌΤ μικρότερη ή ίση από 50 °0. 

οργοητχά υπεροξείδια τύπου ΰ που εμφανίζουν βίαιη ή μέση επίδραση όταν θερμαίνονται υπό 
περιορισμό με 5ΑΟΤ μικρότερη ή ίση από 50 °0 ή εμφανίζουν χαμηλή ή καθόλου επίδραση όταν 
θερμαίνονται υπό περιορισμό με 5ΑΌΤ μικρότερη ή ίση από 45 ο ς, και 

οργανικά υπεροξείδια των τύπων Ε και Ρ με 5ΑΌΤ μικρότερη ή ίσή από 45 °0. 

-ΗΜΕΙΩΣΗ. διατάζεις για τον κροσδιορισμό των εχιδράσεαον της θέρμανσης υπό ττεριορισμό δίνονται 
στην προσθήκη Α. 1, περιθωριακό 3103. 

(19) Όπου εφαρμόζονταν οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου αναφέρονται στο περιθωριακό 2551. Η 
πραγμαηκη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία 
ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων. 

2551 Α. Οργανικά υπεροξείδια που δεν απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασία: 

Ι°0» 3101 οργανικά υπεοοέείδια τύπου Β. υνοά. όπαντ 



Διαλύτης 

τύπου 

Α (%) 

Μέθοδος συσκευ- 
ασίας (βλέπε 
περιθωριακό 2554) 


ΟΡ5Α 

2 23 

ΟΡ5Α 


ΟΡ5Α 


ΟΡ5Α 

2:48 

ΟΡ5Α 


Πρόσθετη επισή¬ 
μανση (βλέπε 
περιθωριακό 2559 


διαθέσιμο οξυγόνο >10.0%. 
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(συνέχ.) 
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Κλάση 52 

2551 2° 6) 3102 οοναντκά υπεοοάήδια τύπου Β. στεοεά. όπως: 

(συνεχ.) 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Αδρα¬ 

νές 

στερεό 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
σίας (βλέπε 
περιθωριακ 
0 2554) 

Πρόσθετη 
επισή¬ 
μανση 
(βλέπε 
περιθωριακ 
ό 2559) 


53-100 



ΟΡ5Β 

01 







■ Λ ι·ΐν·ιϊί!Μ·?·^»?ΐ^*ΤΜ^Τχ*!^ΗΗΗΗΒΙ 






βσυτυλεστέοαε 

5 100 



ΟΡ5Β 

01 

3-Χλωοοϋπεοοέυβενζοΐκ:ό ο£ύ 

58-86 

£ 14 


ΟΡ1Β 

01 


52-100 

548 


ΟΡ2Β 

01 


78-94 


7:6 

ΟΡ4Β 

01 

Υπεοοέείδιο του δι-4- 

577 


£23 

ΟΡ5Β 

01 








5 77 


£23 

ΟΡ5Β 

01 






22-Διΰδοοϋπεοοέοποοπάνιο 

527 

£ 73 

I 

ΟΡ5Β 

οι 

2.5-Διιχεθυλο-2.5-δι- 




< βενίοϋλυπεοοέυ>-κσνίθ 

83-100 


! 

I 

ΟΡ5Β 

01 







φαινο£υαιθυλ)εστέοαζ 

86-100 



ΟΡ5Β 

01 

Υπεοοέείδιο του διηλειοτοικού 






οόέοο* 

73-100 



ΟΡ4Β 

01 

32.6.6.9.9-Εόααεθυλο-1.2,4.5- 



ί 

1 



τετοαο£ακυκλο-εννεάνιο 

53-100 


ί ί 

ΟΡ4Β 

01 

ί 


Προσθήκη νερού θα μειώσει τη θερμική σταθερότητα 
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Κλάση 5.2 


2551 
(συνέχ.) 

2551 3° (5) 3103 οργανικά υπεοοόείδια τύπου Ο. υγρά , όπως: 

(συνεχ.) _ 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
σίας (βλέπε 
περιθωρι¬ 
ακό 2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

4.4-Δι-ίτοιτοταγέε βουτυλοϋπεοοσυ)- 






βαλεοιανυακ π-βουτυλεστέοαε 

53-100 



ΟΡ5Α 


Υδοοϋπεοοόείδιο του τοιτοτανούσ 

73-90 


£ 10 

ΟΡ5Α 

8 

βουτυλίου 






Υδοοϋπεροάείδιο του τοιτοτανούς 






βουτυλίου + υπεροόείδιο του δι- 
τοιτοτανούο βουτυλίου 

< 82 +> 9 

! 

>7 

ΟΡ5Α 

8 

Μονοϋπεοοόυ-ατιλεϊνυαχ τριτοταγής 

<52 

>48 


ΟΡ6Α 


βουτυ/^στέο^ 






Υπεοοέοάκόο τοιτοτανήο 

< 52 

£ 48 


ΟΡ6Α 


βουτυλεστέοαί 






Υπεοοόυ βεν^οϊκόχ τριτοταγής 

78- 100 

< 22 


ΟΡ5Α 

I 

| 

βουτυλεστέοας 





ΐ 

! 

Ισοποοπυλανθρακικό τοιτοτανές 






βουτυλυπεοοόείδιο 

<77 

>23 


ΟΡ5Α 


2.2-Δι-ίτοιτοταγέε βουτυλοϋπεοοάυ)- 






βουτάνιο 

<52 ! 

I 

>48 


ΟΡ6Α 


1.1 -Δι-(τοιτοτανέε βουτυλοϋπεοοα) V 

[ 





κύκλο εόάνιο 

53-80 

£ 20 | 


ΟΡ5Α 


2.5-Διαεθυλο-2.5-0ι-(τριτοταγέο 


I 

1 


! 

I 

ί 

βουτυλοϋπεοοάυ) εανιο-3 

53-100 

I 

1 


ΟΡ5Α 

| 

3.3-Δι-ίτοιτοταγέρ βουτυλο- υπεοοόυ)- 





| 

ί 

βουτυοικόο αιθυλεστέραο 

78-100 



ΟΡ5Α 

1 

Οργανικό υπεροςείδιο, υγρό, δείγμα- 




ΟΡ2Α 

ί 

I 


4° (β) 3104 οργανικά υπεοοόείδια τύπου Ο. στεοεά. όπως: 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευασίας 
(βλέπε περι¬ 
θωριακό 2554) 

Πρόσθετη 
επισήμανση 
(βλέπε περι¬ 
θωριακό 2559) 

Υπεροόείδιοία) ττκ κυκλοεδανόνησ 

<91 

2:9 

ΟΡ6Β 

8 

Υπεοοόείδιο του διβεν£οϋλίου 

<77 

£23 

ΟΡ6Β 


2.5-Διιιεθυλο-2.5-δι-(βεν2οϋλοϋπεοο£υ>- 





εόάνιο 

<82 

£ 18 

ΟΡ5Β 

1 

Οργανικό υπεοοόείδιο, στεοεό. δείναα - ! 

1 



ΟΡ2Β 



Β'/2έπε περιθωριακό 2550 (9). 
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2551 Κλάση 5.2 

(συνέχ.) 


5° (6) 3105 οονανικά υπεοοόείδια τύπου Ρ. υγρά, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντ 

ρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

αίας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

Υπεοοόείδιο ττκ ακετυλακετόντκ * 

<42 

£ 48 

>8 

ΟΡ7Α 


Υπεοοάείδιο του ακετυλοβενίουλίου 

^ 45 

> 55 


ΟΡ7Α 


Υπεαοόυβεν£οϊκόο τοιτοταντκ ααυλεστέοαε 

<96 

£4 


ΟΡ7Α 


κουιιυλοϋπεοοόείδιο του τοιτοτανούς 

< 100 



ΟΡ7Α 


βουτυλίου 

Υδοοϋπεοοέείδιο του τριτοταγούς 

<80 

>20 


ΟΡ7Α 

8 

βουτυλίου 2 

Υ πεοοά)βενι!οϊκόί τοιτοτατής 

53-77 

>23 


ΟΡ7Α 


βουτυλεστέοαε 

Υ πεοοόυκοοτονικόε τριτοταγης 

£11 

>23 


ΟΡ7Α 


βουτυλεστέοας 

Υ πεοοέυδιαιθυλο-οακόε τριτοταγής 




ΟΡ7Α 


βουτυλεστέοαε- υπεοοουβεν^οϊκόε 
τριτοτατήε βουτυλεστέρα: 

£33 - 
<33 

>33 



Υπεοοόυ-3 ^.5-τοιιιεθυλοε£ανικόε 




ΟΡ7Α 


τοιτοταντκ βουτυλεστέοας 

£ 100 




» 7/ 

Υπεοοέείδιοία) της κυκλοε^ανόνης 1 

£12 

<28 


! ΟΡ7Α 


ι 

1.1 Δι-Γτοιτοτανεο 

βουτυλοϋπεοο<^κυκλοε£άνιο ! 

<52 

>48 

1 ί 

ΟΡ7Α 

ί 

Φθαλικό δι-ίτοιτοτανέε 

43-52 

>48 


ΟΡ7Α 

! 

βουτυλοϋπεοοόείδιο) 


1 

1 

1 


! 

2.2-Δι-ίτοιτοταγέ;: 

βουτυλοϋπεοοόυ ύιοοπάνιο 

< 52 

ΐ 

> 48 ί 


ΟΡ7Α 


2.2-Διιιεθυλο-2.5-δι-ίτοιτοτανές 

53 - 100 

ί 

ί 

ί 

ΟΡ7Α 

I 

βουτυλοϋπεοοςυ) εεάνιο 

2.5-Διαεθυλο-2.5-δι-(3.5.5- 



: ί 

I 

| 



τριαεθυλοεόανοϋλοϋπεοοόυνεέάνιο 

£11 

>23 

ϊ 

I 

1 

ΟΡ7Α 


3.3 -Δι-ί τοιτοταγές α ιιυ λο- 


£ 33 

ϊ 

ΟΡ7Α 


υπεροόυϊβουτυοικός αιθυλαιθέοας 

3.3-Δι-(τοχτοτανέε βουτυλο- 

<67 

ί 

ί 

| 


! 

ΟΡ7Α 

υπεοοόυ)βουτυοικόο αιθυλαιθέοας 

3.3.6.6.9.9-Ε-ααεθυλο-1,2.4.5-τετοαοςυ- 

<77 

£ 23 

£48 

1 

I 

ΐ 


ΟΡ7Α 

κυκλοεννεάνιο 

<52 



ρ-Υδοοϋπεοοςείδιο του ιιενθυλίου 

56-100 



ΟΡ7Α 

8 


Διαθέσιμο οξυγόνο <4.~%. 

Ο διαλύτης μπορεί να αντικατασταθεί από υπεροξείόιο του δι-τριτοτσ'/ούς βουτυλίου. ■ 
Διαθέσιμο οξυγόνο <9.0%. 
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Κλάση 52 


2551 

(συνέχ.) 


Ύλη 

Συγκέντ 

ρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σίαε 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

«* 

1 

I 

1 

"5 

| 

>- 

1 

5 45 

>55 


ΟΡ7Α 


I 

Υπεοοδείδιοία) ττκ 
ιιεθυλοϊσοβουτυλοκετόντκ 9/ 

5 62 

£ 19 


ΟΡ7Α 

I 

Υπεοοίοίνκό οα3. τύπου ϋ, 
σταθεοοποιτιιιένο ^ 

5 43 

| 

| 


ΟΡ7Α 

8 

Υδοούπεοοάείδιο του πινανυλίου 

56-100 



ΟΡ7Α 

8 

Υδοοϋπεοοέείδιο του 1.1.3.3- 
Τετοααεθυλοβουτυλίου 

5 100 



ΟΡ7Α 



6° (5) 3106 οονανακά υπεοοόείδια τόπου Ρ. στερεά. όπως: 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(°/ο) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 
Α (%) 

. Αδρα¬ 
νές 

στερεό 

(%) 

Νερό 

Μέθοδος 
συσκευασίας 
(βλέπε περι¬ 
θωριακό 2554) 

Υπεοοόείδιο ττκ ακετυλακετόνης Π/ ως πάστα 







5 32 




ΟΡ7Β 

4.4-δι4τοιτοτανέε βουτυλοϋπεοοέυ) 






Βαλεοιανικόο η-βουτυλεστέοαο 

5 52 


£ 48 


ΟΡ7Β 

Υπεοοέυβενίοϋακ: τοιτοταντκ 

5 52 


£48 


ΟΡ7Β 

βουτυλεστέοοκ 





ί 

Υπεοοά>-2-αιθυλο-είανϊΚ0ο τοιτοτανύε 

512 + 
514 





βουτυλεστέοοο^- 2.2-όι-ί τοιτοτανέε 
βουτυλοϋπε οοα) )Βουτάνιο 

£ 14 

>60 


ΟΡ73 

{ 

3-τοιτοταγέ^ βουτυλοϋπεοο£υ-3-Φαινυλο- 



I 



ωθαλίδιο 

5 100 




ΟΡ7Β 

Στεαουλανθοακικό τοιτοτανέα 

5 100 




ΟΡ7Β 

βουτυ λοϋ πε οο£ είο ιο 

3-Χλωοοϋπεοοα)βενίοϊκό οέύ 

5 57 


£3 

>40 

ΟΡ7Β 

Υπεοο£είδιο<α) ττκ κυκλοεέανόνπ£ ^ ^ 

5 72 




ΟΡ7Β ! 

πάστα 





1 

I 


Διαθέσιμο οξυγόνο <10.0 %. 

- Με >19% μεθυλοϊσοβουτυλική κετόνη επιπίεον του δια/.ύτη τύπου Α. 

® " Μείγματα νπεροξοξικού οξέος με οπεροξείδιο του υδρογόνου, νερό και οξέα που πληρούν τα κριτήρια 

της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (ά). 

^ Με όια}.ότη τύπου Α, με ή χωρίςνερό. 

α Διαθέσιμο οξυγόνο <9.0%. 
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2551 Κλάση 5.2 

(συνέχ.) 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α (%) 

Αδρα¬ 

νές 

στερεό 

(%) 

Νερό 

Μέθοδος 
συσκευασίας 
(βλέπε περι¬ 
θωριακό 2554) 

Υπεοοςείδιο του διβεν£οϋλίου 

<62 


>28 

> 10 

ΟΡ7Β 

Υπεοοόείδιο του διβενϋοϋλίου 11 ως πάστα 

53-62 




ΟΡ7Β 

Υπεοοςείδιο του διβενίοϋλίου 

36-52 


>48 


ΟΡ7Β 

1.1 -Δι-(τοιτοτανές βουτυλοϋπεοο£υ')κυκλο- 






εςάνιο 

<42 

> 13 

>45 


ΟΡ7Β 

2.2-Δι-(4.4-τοιτοτανές 

βουτυλοϋπεοοσυκυκλοεα)λο)-ποοπάνιο 

<42 


>58 


ΟΡ7Β 

Δι-ί2-τοιτοτανές 

Βουτυλοϋπεοοςυϊσοποοπυλο) βεν£όλιο(α) 

43 - 100 


>57 


ΟΡ7Β 

Φθαλικό δι-(τριτοτανές 






βουτυλοϋπεοοςείδιο) 11/ ως πάστα 

<52 




ΟΡ7Β 

2.2-Δι-( τ ριτοτανές 






βουτυλοϋπεοοέυϊποοπάνιο 

1.1 -Δι-(τοιτοτανές βουτυλοϋπεοοίυν3.3,5- 

<42 

£ 13 

>45 


ΟΡ7Β 

τριιιεθυλοκυκλοεέάνιο 

Υπεοοςείδιο του δι-4-γλωοοΒεν£οϋλίου — ; ως 

<57 


>43 


ΟΡ7Β 1 

πάστα 

<52 




ΟΡ7Β 

Υπεοοςείδιο του δι-2.4-διγλωοοΒενίΙοϋλίου 


! 

! 



ως πάστα με πυριτέλαιο 

I 

<52 1 

ί 

I 

! 

ί 

1 

I 


ΟΡ7Β 

Υπεοοςείδιο του δι-ί 1-υδοοςυκπ>κλοεάυλίου) 

1 

ί 

ί 


ί 

ί 

<100 ι 




ΟΡ7Β ! 

| 

Υπεοοςείδιο του δινουσοϋλίου 

<; ιοο 

I 

| 



ΟΡ7Β 

2,5-Αΐίΐεθυλο-2,5-δι- 

( βενί!οϋλοϋπεοοςυ)ε£άνιο 

<82 

\ 

ί 

> 18 


ΟΡ7Β 

2.5-Διαεθυλο-2.5-δι-( τοιτοτανές 





ΟΡ7Β 

Βουτυλοϋπεοοςυ)εςάνιο-3 

Υπεοοςυδιτανθοακικό δι-ί2-<οενοςυαιθύλιο 

<52 


>48 


ΟΡ7Β 


<85 

\ 

> 15 


Υπεοοςυδιτανθοακικό διστεαούλιο 

<87 

1 

1 

1 > 13 


ΟΡ7Β 

3.3-δι-(τοιτοταΎές 

βουτυλοϋπεοοςυ) Βουτυ οικός 
αιθυλεστέοας 

<52 


ί 

ί >48 

1 

! 

ΟΡ7Β 

1 

3.3.6.6.9.9-Εςαιιεθυλο-1.2.4.5- 





1 

ΟΡ7Β 

τετοαοςυκυκλοεννεάνιο 

<52 


>48 


Υδοοϋπεοοςείδιο του τετοαϋδοοναοθυλίου 



I 


ΟΡ7Β ί 


< 100 

! 


ΐ 

I 
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2551 Κλάση 52 

(συνέχ.) 


7° (V) 3 107 οργανικά υπεροόείδια τύπου Ε. υνρά . όπως: 


1 

Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό (%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
σίας (βλέπε 
περιθωρι¬ 
ακό 2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

Υδοοϋπεοοόείδιο του τοιτοτανούς αιιυλίου 

< 88 

>6 

> 6 

ΟΡ8Α 


Υπεοοόείδιο του δι-τοιτοτανούς αιιυλίου 

< 100 



ΟΡ8Α 


Υπεροόείδιο του δι-τοιτοτανούσ βουτυλίου 

< 100 



ΟΡ8Α 


1.1 -Δι4τοιτοτανέε βουτυλοϋπεοοσυ) 
κυκλοεόάνιο — 

<27 

> 36 


ΟΡ8Α 

ί 

ί 

Ϊ 

Φθαλικό δι4τοιτοτανές 
βουτυλοϋπεοοσείδιο) 

<42 

>58 


ΟΡ8Α 

! 

1 

ΐ 

1.1 -Δι-ί τριτοτανές βουτυλοϋπεοοςυ)-3.3.5 

! 



1 

ί 


τριιιεθυλοκυκλοεόάνιο 

<57 

>43 


ΟΡ8Α 


Υπεροόείδιοία) της αεθυλοαιθυλο κετόνης 
& 

ί 

<40 

>60 | 


Ι 

ΟΡ8Α 


Υπεροόοςικό οςυ, τύπου Ε. ! 

σταθεροποιημένο ~ | 

<43 | 

! 

ί 

I 

ί 

I 

! 

1 

ΟΡ8Α ί 

| 


8° (ό) 3 ΐ 08 ορνανικά υπεοοόείδια τύπου Ε. στεοεά , όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

% 

Μέθοδος συσκευασίας 
(βλέπε περιθ. 2554) 

Μονούπεοοόυιιτιλεϊνικό τοιτοτανές βουτύλιο — 

<42 

ΟΡ8Β 

ως πάστα 


ί 

Υπεροςείδιο του διβενςοϋλίου 16/ ως πάστα 

<52 

ΟΡ8Β | 


“ Με >36% αιθνλοβενζόλιο επιτύέον του δια/ώτη τύπου Α. 

— Διαθέσιμο οξυγόνο <8.2 %. 

— Μείγματα υπεροξοξικού οξέος με νπεροξείδιο τον υδρογόνου , νερό και οξέα που τό.ηρούν τα κριτήρια 
της προσθήκης Α. 1, περιθωριακό 3} Θ4 (2) (β). 

— Με δια/ώτη τύπον Α. με ή χωρίς νερό . 
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Κλάση 5.2 

2551 9° (6) 3109 ορνανικά υπεροοείδια τύπου Ρ, υνρά , όπως: 

(συνεχ.) _'_ 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α 

(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευα- 
σίας 
(βλέπε 
περιθώρια 
κό 2554) 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

Υδροϋπεροςείδιο του τριτοτανούς 

< 72 


>28 

ΟΡ8Α 

8 

βουτυλίου 






Υδροϋπεροςείδιο του Κουαυλίου 

80-90 

> 10 


ΟΡ8Α 

8 

Υδροϋπεροςείδιο του Κουαυλίου 

< 80 

>20 


ΟΡ8Α 


Υπεροςείδιο του δινουσοϋλίου ως σταθερό 






εναιώρημα σε νερό 

<42 



ΟΡ8Α 


Υδροϋπεροςείδιο του ισοπροπυλοκουαύλιο 




! 


1 

< 72 

>28 


ΟΡ8Α | 

8 

Υδροϋπεροςείδιο του ο-αενθυλίου 

< 55 

> 45 


ΟΡ8Α ! 


Υπεροςοςικό οαλ τύπου Ρ, 

ί 

ί 

1 

ί 




σταθεροποιημένο — 

< 43 ; 

! 


ΟΡ8Α 

1 

8 

Υδροϋπεροςείδιο του πινανυλίου | 

1 

< 55 ! 

ί 

>45 ; 


ΟΡ8Α ! 



10° (ό) 3110 οργανικά υπεροςείδια τύπου Ρ. στερεά , όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

% 

Αδρανές στερεό 
% 

Μέθοδος συσκευασίας (βλέπε 
περιθωριακό 2554) 

Υπεροςείδιο του δικουαυλίου 

43 - 100 

< 57 

ΟΡ8Β 


Β. Οργανικά υπεροςείδια που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ύλες των 11° έως 20° είναι οργανικά υπεροςείδια που αποσυντίθενται εύκολα σε 
κανονικές θερμοκρασίες και θα πρέπει συνεπώς να μεταφέρονται μόνον υπό συνθήκες επαρκούς ψύξης. 
Για αυτά τα οργανικά υπεροξείόια η μέγιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ιιεταφοράς, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει την θερμοκρασία ελέγχου που υποδεικ\-ύεται. 

11° (5) 3111 ορνανικά υπεροςείδια τύπου Β. υνρά. ιιε ελεγνόιιενη θερμοκρασία , όπως: 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α η Β 
(%) 

! 

Μέθοδος 
συσκευα¬ 
σίας 
( βλέπε 
περιθώρια 
κό 

2554) 

Θεο- 

μοκρα 

σία 

ελέγ¬ 

χου 

( 3 0 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

( ε Ο 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

Υ περοςυϊσοβουτυρικό 
τριτοτανέε βουτύλιο 

53-77 

>23 

ΟΡ5Α 

+ 15 

-20 

ΐ 

1 

1 

01 

I 

Υπεροςείδιο του 
διϊσοβουτυριλίου 

33-52 | 

ί 

>48 

ΟΡ5Α 

-20 

-10 ί 

ί 

_1 

01 

ί 


— Μείγματα υπεροξοξικού οξέος αε υπεροξείδιο του υδρογόνου, νερό και οξέα που πλ.ηρούν τα κριτήρια 
της προσθήκης Α. 1 , περιθωριακό 3104 (2) φ. 
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Κλήση 5.2 


2551 

(συνεχ.) 


1 -° (&) 3112 οργανικά υπεοοόείδια τύπου Β. στεοεά. ελεγγόαεντκ θεραοκοασία^ όπως: 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α ή Β 
(%) 

Μέθοδοςσ 

υσκευα- 

σίας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Θερ¬ 
μοκρασ 
ία ελέγ¬ 
χου 

( 0 Ο 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

(°ο 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 

Υπεροόείδιο του 
ακετυλοκυκλοείανο 

<82 

> 12 

ΟΡ4Β 

-10 

0 

01 

σουλφονυλίου 

Υ περοόυδιτανθοακικό 
διβεν£ύλιο 

<87 

> 13 

ΟΡ5Β 

-25 

+30 

1 

1 

01 

Υ περοόυδιτανθοακικό 
δικυκλοεέύλιο 

92-100 


ΟΡ5Β 

+5 

-10 

01 

I 

Υ πεοοόυδιτανθοακικό 
διϊσοποοπύλιο 

53-100 


ΟΡ2Β 

-15 

-5 

1 

ί 

01 : 

Υπεοοζείδιο του δι-(2- 
ιιεθυλοβενίΐοϋλίου) 

<87 

> 13 

ΟΡ5Β 

1 

ο 

+35 

0. ί 

ί 


13° (5) 3113 οονανικά υπεοοαείδια τύπου (Γ. υνρά. ελενγόαενρς θεραοκοασίας . όπως: 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύ¬ 

της 

τύπου 

Α ή Β 
(%> 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σΐας 

(βλέπε 

περιθωρι¬ 

ακό 

2554) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

(°6 

Θερμοκρασία 

κινδύνου 

( 5 0 

! 

ί 

1 

1 

1 

Υ πεοοόυπιβαλικό τοιτοτανέο ααύλιο 

<, 77 

>23 

ΟΡ5Α 

+10 

+15 

Υπερο£υδιαιθυλοακό τριτοτανέζ 

2 100 


ΟΡ5Α 

+20 

+25 

βουτύ/ ιο 






Υπεροσυ-2-αιβυλοεαανικό τοιτοτανέζ 






βουτύλιο 

53-100 


ΟΡ6Α 

+20 

+25 

Υ7τεοοα)7ηβαλικό τοιτοταγέζ βουτύλιο 

68-77 

>23^ 

ΟΡ5Α 

0 

-10 

Υπεοο£υδιτανθοακικό δι-δοα-βουτύλιο 

53-100 


ΟΡ4Α 

-20 

-10 

Υπεροέυδιτανθοακικό δι-(2- 





1 

αιθυλοε<τύλιο) 

78-100 


ΟΡ5Α 

-20 

-10 

Υπεοοσυδιτανθρακικό δι-π-ποοττύλιο 

< 100 


ΟΡ4Α 

-25 

-15 

Οργανικό υπεροζείδιο, υγρό, δείγαα, 
ελεγχόμενης θερμοκρασίας 1 ^ 



ΟΡ2Α 




Μόνον δια/.ύτης τύπου Α θα πρέπει να χρησιμοποιείται . 
Βλέπε περιθωριακό 2550 (9). 
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Κλαση 5.2 

3114 οοναντχά υπεοοΕείδια τύπου 0, στεοεά. ε 


9401 



Συγκέ- Νερό Μέθοδος Θερμοκρασία θερμό* 
ντροκτη (%) συσκευα-σίας ελέγχου κρασία 

(%) ή Β (βλέπε (°0) κινδύνου 

(%) περιθωρι-ακό (°<Γ) 

2554) 


Υ περοςυδιτανθοακικο δικυκλοεα)λιο 

ΥπεοοΕείδιο του διδεκανσΰλίου 

Υπερο£είδιο του δι*η*οτανούλίου 

Οργανικό υπεροξείδιο, στερεό, δείνιια. 
ελεγχόμενης θερμοκρασίας ** 


1 115 οονανικα υπε 


£ 100 

£ 91 £9 


ΟΡ6Β 

ΟΡ3Β 

ΟΡ6Β 

ΟΡ5Β 

ΟΡ2Β 


* θεραοκοασίαε. όπωε: 



περιθωριακό 
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2551 Κλάση 5.2 

(συνέχ.) 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύτης 
τύπου Α 
ήΒ 
(%) 

Νερό 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σίας 

(βλέπε 

περιθώρια 

Θερμό 

κρασία 

ελέγχο 

υ 

( 0 Ο 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

( β Ο 

Πρόσθετη 

επισήμανση 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2559) 




1 

2554) 




Υπεοοαείδια αλκοολικτκ διακετόντκ ^ 









<57 

^26 

>8 

ΟΡ7Α 

+30 

+35 

| 

Υπεοοέείδιο του διακετυλίου ^ 

<27 

>73 


ΟΡ7Α 

ο 

Π 

1 

+25 

8 

Υπεοοσυδιτανθοακικό δι-π-βουτύλιο 






1 


28-52 

>48 


ΟΡ7Α 

-15 

-5 


Υπεοο^διτανθοακικό δι-$οο-8ουτύλιο 









<52 

2:48 


ΟΡ7Α 

-15 

-5 


Υττεοοέυδιτανθοακικό δι-(2- 








αιθυλοε<τύλιο 

£77 

>23 


ΟΡ7Α 

-15 

-5 


Υπεοοουδιτανθοακικό διαιθύλιο 

<27 

IV 

ο.) 


ΟΡ7Α 

-10 

0 


Υπεοοέείδιο του διϊσοβουτυουλίου 

5 32 

> 68 


ΟΡ7Α 

-20 

-10 


Υπεοοέυδιτανθοακικό διϊσοπροπύλιο 







1 

! 


5 52 

>48 


ΟΡ7Α 

-10 

0 

ί 

Υπεοοίυδιτανθοακικό διϊσοτοιδεκύλιο 









5 100 



ΟΡ7Α 

-10 

0 


2.5-Διαεθυλο-2.5-δι- (2-αιθυλο- 







| 

εέανοϋλοϋπεοοέυ )εέάνιο 

1 

£ 100 



ΟΡ7Α 

-20 

-25 

1 

! 

I 

1 

Δι-(3.5.5-τοιαεθυλο- 


2: Ι8 2 * 




1 

1 

1 

ε£ανοϋλο)υπεοοέείδιο 

<82 



ΟΡ7Α 

0 

-ΙΟ¬ 

| 

Υπεοοέείδιοία) ττκ 






Ι 

ί 

ιιεθυλοκυκλοείανόνηζ 

<67 

ΓΟ 

ΑΙ 


ΟΡ7Α 

-<-35 

ο 

*- 


Υπεοοα>-2-αιθυλοε<;ανικό 1.1.3.3- 


I 






τετρααεθυλο- βουτύλιο 

5100 

1 


ΟΡ7Α 

+20 

+25 

ί 

Υ πεοο£υωενο£οοικό2Α4-τ0ΐαεθυλο- 







I 

πεντύλιο-2 

5 37 

>63 


ΟΡ7Α 

- 10 

0 

ί 


20 


21 


Με <9% υπέρ οξείδιο τον υδρογόνου , διαθέσιμο οξυγόνο <10.0%. 
Μόνον μη-μετοϊλικες συσκευασίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται . 
Μόνον δια/.ύτης τύπον Λ θα πρέπει να χρησιμοποιείται . 




2551 

(συνέχ.) 
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Κλήση 5.2 


16° (6) 3116 οργανικά υπεροίείδια τύϊτου Ρ. στερεά, ελε-νγόαεντκ θερμοκρασία;: - όπως: 


Ύλη 

Συγκέν¬ 

τρωση 

(%) 

Αδρα¬ 

νές 

στε¬ 

ρεό 

(%) 

Νερό 

(%} 

Μέθοδος 

συσκευ- 

ασίας 

(βλέπε 

περιθωριακ 

ό 

2554) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

(°ο 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

(°ο 

Υπεροόυδντανθρακικό δικετύλιο 

< 100 



ΟΡ7Β 

-20 

-25 

Υπεροόυόιτανθρακικό διιιυριστύλιο 

< 100 



ΟΡ7Β 

-20 

+25 

Υπεοοόείδιο του δι-η-εννεανοϋλίου 

< 100 



ΟΡ7Β 

0 

: 

-10 

1 

Διυπεοοάυα^ελαϊκό οα> 

< 27 

>73 


ΟΡ7Β 

ί 

-40 

Δισόανο όιϋπεροόυδωδεκάνιο 

14-42 

>58 


ΟΡ7Β 

-40 

-45 

Υπεροόείδιο του διηλεκτρικού οόέοε 

<72 | 


>28 

ΟΡ7Β 

-10 

-15 

Δι-(3,5.5-τριιιεθυλο-1.2- 


1 





διοόολανυλο-3 Υυπεροόείδιο — 


I 

ί 




ως πάστα 

<52 

I 

! 

ΟΡ7Β 

! 

-30 

-35 


17° (6) 311 ~ οργανικά υπεροόείδια τύπου Ε. υνοά. ελε·Ύ0αε\·τκ θερμοκρασία; . όπως: 


Ύλη 

Συγκέ¬ 

ντρωση 

(%) 

Διαλύ-της 
τύπου Α ή 
Β 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευα- 

σιας 

(βλέπε 

περιθ. 

2554) 

Θερμοκρα¬ 
σία ελέγχου 

ΓΟ 

Θερμοκρα¬ 
σία κινδύνου 

(°0 

Υπεροόυ-2-αιθυλοεεανικό τριτοτανέε 
βουτύλιο 

Π 

«ο 

V) 

>48 

ΟΡ8Α 

-20 

-25 

Υπεροευδιτανθρακικό δι-η-βουτύλιο 

< 27 

>73 

ΟΡ8Α 

-10 

0 

Υ περοόυδιτανθοακικό 

δι-(2-αιθυλοεέύλιο) ωε σταθερό 
εναιώρημα σε νερό 

<42 


ΟΡ8Α 

-15 

| 

-5 

Υπεροόείδιο του διποοταονυλίου 

< 27 

>73 

ΟΡ8Α 

-15 ! 

~20 


Με δια/.ύτη τύπου Α, με ή χωρίς νερό. 
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2551 

(συνέχ.) 


2551» 


Κλάση 5.2 


18° (6) 3118 οσνανικά υπεοοέείδια τύπου Ε. στερεά, ελενγόιιεντκ θερμοκρασίας . όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος 
συσκευασίας 
(βλέπε περιθ. 
2554) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

( 0 Ο 

Θερμο¬ 
κρασία 
κινδύνου | 

(=0 

Υπεοοάυδ ιτανθοακικό 





δι-(2-αιθυλοεςύλιο) ως σταθερό 





εναιώρημα σε νερό (κατεψυγμένο) 

<42 

ΟΡ8Β 

-15 

-5 


19°(ό) 3119 οονανικά υπεροςείδια τύπου Ρ. υνρά. ελενγόαενης θερμοκρασίας, όπως: 


Ύλη 

Συγκέντρωση 

(%) 

Μέθοδος 

συσκευασίας 

(βλέπε 

περιθωριακό 

2554) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

(%) 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

(°ο 

Υπεοοςυδιτανθρακικό δι-ί4-τριτοτανές 
Βουτυλοκυκλοεέύλιο ) ως σταθερό 
εναιώρημα σε νερό 

<42 

ΟΡ8Α 

+30 

.. 

! 

Υπεοοςυδιτανθρακικό δικετύλιο ως 
σταθερό εναιώρημα σε νερό 

<, 42 

ΟΡ8Α 

+30 

-35 

Υπεοοςυδιτανθρακικό διαυοιστύλιο ως 
σταθερό εναιώρημα σε νερό 

<42 

ΟΡ8Α 

+20 

! 

] 


20° (ό) 3120 οργανικά υπεοοάείδια τύπου Ε. στερεά, ελεγχόμενης θερμοκρασίας 

Κανένα οργανικό υπεροξείδιο δεν συμπεριλαμβάνεται προς το παρόν σ’αυτό το είδος. 

€. Κενές συσκευασίες 

31° Κενέε συσκευασίες. συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων ειιποοευαατοκιβωτίων για 
μεταωοοά γύαα (ΙΒΟ), κενών ογημάτων-δεςαμενών, κενών αποσυναοιιολονουαένων δεέαιιενών και 
κενών ειιπορευαατοκιβωτίων-δεόαιιενών, ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 5.2. 

Εξαρτήματα ελέγχου ή επισκευής, ή άλλα είδη, που περιέχουν μικρές ποσότητες υλών που 
υποδεικνύονται παρακάτω, μεταφερόμενα σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάςεις, δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ή στο Παράρτημα Β: 

( 3 ) υγρά των 1 3°, 5°, 7°, ή 9°: όχι περισσότερο από 25 γπ! ανά εσωτερική συσκευασία. 

(ό) στερεά των 2°, 4°, 6°, 8°, ή 10°: όχι περισσότερο από 100 § ανά εσωτερική συσκευασία. 

Αυτές οι ποσότητες υλών, θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που τουλάχιστον 
ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. Το συνολικό μικτό βάρος του κόλου, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 30 Αυτές οι ποσότητες υλών, μπορούν να συσκευάζονται μαζί με άλλα είδη ή ύλες, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιδοάσουν επικίνδυνα σε περίπτωση διαρροής. 
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Κλάση 5.2 

2551α Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(συνεχ.) 

(&) ανάφλεξη και/ή έκλυση αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(6) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1 . Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

2552 (1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5 και θα πρέπει να είναι 
έτσι κατασκευασμένες ώστε κανένα από τα υλικά που είναι σε επαφή με το περιεχόμενο να μην επιδρά 
επικίνδυνα στο περιεχόμενο. Ο βαθμός πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 93%. Για 
συνδυασμένες συσκευασίες, τα προστατευτικά υλικά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα εύφλεκτα και δεν θα 
πρέπει να προκαλούν αποσύνθεση του οργανικού υπεροξειδίου σε περίπτωση διαρροής. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ), θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 3511 (2) ή 3611 (2), συσκευασίες των ομάδων 
συσκευασίαε II ή I μαρκαρισμένες με το γράμμα *Ύ" ή "X" ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας II. 
μαρκαρισμένα με το γράμμα Ύ", θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μεταλλικές συσκευασίες της ομάδας 
συσκευασίας I. όμως, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 5.2 σε οχήματα-όεςαμενές, αποσνναρμολογούμενες 

δεξαμενές ή εμπορενματοκιβώτια-όεςαμενές, βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών και ειδών 

2553 (1) Οι μέθοδοι συσκευασίας για ύλες της κλάσης 5.2 αναφέρονπαι στον Πίνακα 2 και χαρακτηρίζονται 

ΟΡΙΑ έωο ΟΡ8Α για υγρά και ΟΡ1Β έως ΟΡ8Β για στερεά. Ιξώδεις ύλες με χρόνο εκροής από ένα 
ϋΙΝ-ΟΙΙΡ με 4 πιπι διάμετρο εξόδου στους 20 °0 μεγαλύτερο από 10 λεπτά (που αντιστοιχεί σε χρόνο 
εκροής μεγαλύτερο από 690 δευτερόλεπτα στους 20 °0 από ένα πώμα περάσματος 4. ή μεγαλύτερο από 
2.68 χ 10' 3 πΓ/δ), θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά. 

(2) Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να συσκευάζονται όπως υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2551 και 
όπως τίθεται λεπτομερειακά στον Πίνακα 2(Α) και 2(Β). Μία μέθοδος συσκευασίας για ένα κόλο 
μικρότερου μεγέθους (δηλ. με μικρότερο αριθμό ΟΡ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτή η διάταξη δεν 
εφαρμόζεται, όμως, σε μία μέθοδο συσκευασίας για ένα κόλο μεγαλύτερου μεγέθους (δηλ. με 
μεγαλύτερο αριθμό ΟΡ). 

(3) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01. θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τις διατάξεις του περιθωριακού 2102 (4) και (6). 
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Κλάση 5*2 

(4) Δοχεία ή ΙΒΟ, που περιέχουν ύλες των 1° (6), 3° (6). 5° (ύ), 7° (6), 9° (6), 11° (6), 13° (6). 15° (6), 
17° (6) ή 19° (6), που εκπέμπουν μικρές ποσότητες αερίων, θα πρέπει να εςαερίζονταυ σε συμφωνία με 
το περιθωριακό 3500 (8) ή 3601 (6). 

2554 (1) Για οργανικά υπεροςείδια ή συνθέσεις οργανικών υπεροςείδιων που δεν αναφέρονται στο 

περιθωριακό 2551. η παρακάτω διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό τηε 
κατάλληλης μεθόδου συσκευασίας: 

(ε) Ορνανικά υπεροοείδια τύπου Β : 

Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α.1, περιθωριακό 3104 (2) (6) σε μία από 
τις συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν το οργανικό υπεροςείδιο μπορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά 
τα κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας 
ΟΡ5Α ή ΟΡ5Β (δηλ μία από τις συσκευασίες που αναφέρονται για ΟΡ1Α έως ΟΡ4Α ή ΟΡ1Β έως 
ΟΡ4Β), τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ θα πρέπει να 
καταχωρείταυ 

(6) Ορνανικά υπεροόείδια τύπου (2 : 

Οι ύλες και τα είδη θα πρέπει να καταχωρούνται στη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α ή ΟΡ6Β υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα κριτήρια της προσθήκης Α. I, περιθωριακό 3104 (2)(ε) σε μία από τις 
συσκευασίες που υποδεικνύονται. Εάν το οργανικό υπεροςείδιο .απορεί μόνον να ικανοποιεί αυτά τα 
κριτήρια σε μικρότερη συσκευασία από εκείνες που αναφέρονται για τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡ6Α 
ή ΟΡ6Β τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με τον μικρότερο αριθμό ΟΡ θα πρέπει να 
καταχωρείταυ 

(α) Οργανικά υπεροςείδια τύπου Ρ : 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ7Α ή ΟΡ7Β θα πρέπει να καταχωρείταυ 
(ά) Ορνανικά υπεροςείδια τύπου Ε : 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να καταχωρείταυ 
(ε) Οργανικά υπεροσείδια τύπου Ρ : 

Η μέθοδος συσκευασίας ΟΡ8Α ή ΟΡ8Β θα πρέπει να καταχωρείταυ 


(2) Πίνακας 2 (Λ): ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ: ΧΛΈΚΕΥΑΕΙΟΝ ΓΙΑ ΥΙΤΑ ΟΙ'ΓΑΝΙΚΑ ΥΙΙΚΡΟΞΚΙΑΙΛ 
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Κλάση 5.2 

2555 (1) Οι ύλες του περιθωριακού 2551, 9° (ό), 10° (ό), 19° (ό) ή 20° (ό) μπορούν να μεταφέρονται σε 

ΙΒΟ υπό συνθήκες που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή τις χώρας προέλευσης όταν, με βάση τον- 
έλεγχο, η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι τέτοια μεταφορά μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. Οι έλεγχοι θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω αναγκαία: 

- να αποδείξουν ότι το οργανικό υπεροξείδιο είναι σύμφωνο με τις αρχές για την ταξινόμηση 
που δίνονται στην προσθήκη Α. I, περιθωριακό 3104 (2) (ί), 

- να αποδείξουν τη συμβατότητα με όλα τα υλικά που είναι κανονικά σε επαφή με την ύλη κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς, 

- να προσδιορίσουν, όταν εφαρμόζεται, τις θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου συσχετισμένε:: 
με τη μεταφορά της ύλης στα συγκεκριμένα ΙΒΟ όπως απορρέει από την 5 ΑΟΤ. 

- να σχεδιάσουν, όταν εφαρμόζεται, συσκευές εκτόνωσης κινδύνου, και 

- να προσδιορίσουν εάν οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις είναι αναγκαίες. 

(2) Τα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια τύπου Ρ μπορούν να μεταφέρονται σε ΙΒΓ του 
εμφανιζόμενου τύπου, χωρίς να είναι σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου (1): 


Ύλη 

Τύπος 

ΙΒΟ 

Μέγιστη 

χωρητι¬ 

κότητα 

(λίτρα) 

Θερμο¬ 

κρασία 

ελέγχου 

Θερμο¬ 

κρασία 

κινδύνου 

3109 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 

ΤΎΠΟΥ Ρ, ΥΓΡΑ: 

- υπεροξείδιο του διόωδεκανοϋ λίου. όχι 
περισσότερο από 42 %, σταθερό 
εναιώρημα, σε νερό 

3119 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ. 

ΤΥΠΟΥ Ρ, ΥΓΡΑ. 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΠΑΣ 

31ΗΑ1 

ί 

1 000 



- υπεροςυδιτανθρακικό δι-(4-τριτοταγές 
βουτυλοκυκλοεςύλιο). όχι περισσότερο 
από 42 %, σταθερό εναιώρημα, σε νερό 

31ΗΑ1 

! 000 

-30 ! 

-35 °0 

- υπεροςυδιτανθρακικό δικετύλιο, όχι 
περισσότερο από 42 %, σταθερό 
εναιώρημα, σε νερό 

31ΗΑ1 

1 000 

-30 °0 

-35 °0 

- υπεροςυδιτανθρακικό διμυριστύλιο, όχι 
περισσότερο από 42 %. σταθερό 
εναιώρημα, σε νερό 

31ΗΑ1 

1 000 

-15 °ε 

-15 °0 

I 

_ί 


(3) Για την αποφυγή εκρηκτικής θραύσης των μεταλλικών ΙΒΟ ή σύνθετων ΙΒΟ με μεταλλικό 
περίβλημα πλήρων τοιχωμάτων, οι συσκευές εκτόνωσης κινδύνου θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να 
εξαερίζονται όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και οι ατμοί που εκλύονται κατά τη διάρκεια μίας περιόδου όχι 
μικρότερης από μία ώρα δράσης της φωτιάς (φορτίο θερμότητας 110 ^λν/ιτι“) ή αυτο-επιταχυνόμενης 
αποσύνθεσης. 


2556- 

2557 
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Κλάση 52 


3. Μικτή συσκευασία 

2558 Ύλες της κλάσης 52 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Α. 9) 

Μαρκάρισμα 

2559 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό 

των εμπορευμάτων που θα καταχωρηθεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ΕΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες της κλάσης 5.2, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 5.2. 

(3) Κόλα που περιέχουν οργανικά υπεροξείδια των 1°, 2°, 11° και 12°, θα πρέπει επιπλέον να Φέρουν 
ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01, εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την παράλειψη 
αυτής της ετικέτας για τον τύπο της συσκευασίας που ελέγχεται διότι τα αποτελέσματα έχουν αποδείξει ότι 
το οργανικό υπεροξείδιο σε τέτοια συσκευασία δεν εμφανίζει εκρηκτική συμπεριωορά [βλέπε 
περιθωριακό 2561 (4)]. 

(4) Όταν μία ύλη είναι εξαιρετικά διαβρωτική ή διαβρωτική σύμφωνα με τα κριτήρια της κλάσης 8 
[βλέπε περιθωριακό 2800 (1)], τα κόλα θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 8. Αυτό υποδεικνύεται στο περιθωριακό 2551 (πρόσθετη επισήμανση) ή, όταν απαιτείται, στις 
εγκεκριμένες συνθήκες μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2550 (8)]. 

(5) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες 
πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 

(6) Κόλα που περιέχουν υγρά σε συσκευασίες τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω. κόλα 
που περιέχουν εέαεριζόμενες συσκευασίες ή εξαεριζόμενες συσκευασίες χωρίς εξωτερικές συσκευασίες, 
θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 

2560 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2561 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και το αντίστοιχο συγκεντρωτικό κεφάλαιο που υπ ονρααιιίίεται στο 
περιθωριακό 2551 ακολουθούμενη από τη χημική ονομασία (σε παρένθεση). 

Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία ττκ κλάσηο. τον αριθαό είδους , εάν 
εφαρμόζεται, το νράιιιια και τα αοηκά "ΑΡΚ " (ή " ΚΙΡ 'Ί. π.χ. "3108, οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ε, 
στερεό, (υπεροξείδιο του διβενζοΰλίου), 5.2,8° (1>), ΑΒΚ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: " Απόβλητα, που πεοιέγουν ... " και το(τα) συστατικό(ά) που έχει(έχουν) χρησιμοποιηθεί για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εγγράφονται με τη(τις) χημική(ές) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, που περιέχουν 3107 οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ε, υγρό, 
(υπεροξοξικό οξύ), 5.2, 7° (δ), ΑΌΚ". Γενικά, δεν χρειάζεται να εμφανίζονται περισσότερα από τα δύο 
συστατικά που κυρίως συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των αποβλήτων. 
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Κλάση 5.2 

2561 (2) Όταν ύλες και είδη μεταφέρονται υπό συνθήκες κανονισμένες από την αρμόδια αρχή 

(συνεχ.) (βλέπε περιθωριακά 2550 (8), 2555 (1), 211 511 και 212 511, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2561 (2)”. 

Ένα αντίγραφο της απόφασης της αρμόδιας αρχής με τις συνθήκες μεταφοράς, θα πρέπει να επισυνάπτεται 
στο έγγραφο μεταφοράς. 

(3) Όταν ένα δείγμα ενός οργανικού υπεροςειδίου μεταφέρεται σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 2550 (9), η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Μεταφορά σε συμφωνία με το περιθωριακό 2561 (3)". 

(4) Όταν, με άδεια της αρμόδιας αρχής σε συμφωνία με το περιθωριακό 2559 (2), ετικέτα σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ.01 δεν απαιτείται, η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο 
έγγραφο μεταφοράς: 

"Ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ.01 δεν απαιτείται". 

(5) Όταν οργανικά υπεροςείδια τύπου Ο [βλέπε Προσθήκη Α. 1, περιθωριακό 3104 (2)(§)] μεταφέρονται. 
η παρακάτω αναφορά μπορεί να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

Όχι ύλη της κλάσης 5.2". 

(6) Για οργανικά υπεροςείδια που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
η παρακάτω αναφορά θα πρέπει να δίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: 

"Θερμοκρασία ελέγχου: .„°0 

Θερμοκρασία κινδύνου: 

2562- 

2566 

€. Κενές συσκευασίες 

2567 (1) Κενέε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, ακαθάριστων, της 31° θα πρέπει να είναι 
κλεισμένα με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒ€, ακαθάριστων, της 31 0 θα πρέπει να φέρουν 
τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υποΎοαιιιιίιονται στο 31°, π.χ. "Κενές συσκευασίες, 5.2, 31°, ΑϋΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεςαμενών, κενών αποσυναρ μολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκψωτίων-δεςα μενών, 
ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται απο την προσθήκη των λέςεων Τελευταίο 
φορτίο" μαζί με τη χημική ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία. 
π.χ. "Τελευταίο φορτίο: 3109 οργανικό υπεροξείδιο τύπου Γ, υγρό, (υδρσυπεροςείδιο του τριτοταγούς 
βουτυλίου), 9° (!>)". 


2568- 

2599 
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Κλήση 8 

ΚΛΑΣΗ 6.1 - ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


1. Κατάλογος υλών 

2600 (1) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 6.1, εκείνα που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2601 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται 
στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2600(2) έως 2622 και στις διατάξεις αυτού του παραρτήματος και 
του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πς ποσότητες υλών τον περιθωριακόν 2601 που όεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν 

την κλήση είχε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β , βλέπε περιθωριακό 2601α. 

(2) Ο τίτλος της κλάσης 6.1 καΛύπτει τις τοξικές ύλες για τις οποίες είναι γνωστό από την ειιπειρία ή 
σχετικά με τις οποίες θεωρείται ως δεδομένο από πείρα ματ α σε ζώα οτι, σε σχετικά μικρή ποσότητα, είναι 
ικανές με μία μόνη δράση ή με δράση μικρής διάρκειας να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ή 
θάνατο, από εισπνοή, από δερματική απορρόφηση ή από κατάποση. 

Οι ύλες της κλάσης 6.1, υποδιαιρούνται ως εξής: 


Α. Ύλες που είναι εξαιρετικά τοξικές σε περίπτωση εισπνοής με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °0. 
που δεν είναι ύλες της κλάσης 3, 

Β. Οργανικές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 23 °0 ή μη-εύφλεκτες οργανικές 
ύλες, 

Ο. Οργανομεταλλικές ενώσεις ή καρβονύλια, 

Ό. Ανόργανες ύλες που μπορούν να απελευθερώσουν τοξικά αέρια σε περίπτωση επαφής με το νερό 
(ή την ατμοσφαιρική υγρασία), υδατικά διαλύματα ή οξέα και άλλες τοξικές ενεργές με το νερό ~ 
ύλες, 

Ε. Αλλες ανόργανες ύλες και μεταλλικά άλατα οργανικών υλών. 

Ρ. Ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο. 

Ο. Ύλες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράματα και για την παραγωγή φαρμακευτικών 
προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε άλλα είδη αυτής της κλάσης, 

Η. Κενές συσκευασίες. 


(3) Ύλες και είδη της κλάσης 6.1, αλλα από τις ύλες των 1 0 έως 5°, που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του 
περιθωριακού 2601, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που χαρακτηρίζονται με τα 
γράμματα (3), (ό) ή (ο), σύμφωνα με τον βαθμό τοξικότητάς τους: 

(ε) εξαιρετικά τοξικές ύλες 

(6) τοξικές ύλες 

(ο) ελαφρώς τοξικές ύλες 

Ύλες μείγματα και διαλύματα, συμπεριλαμβανομένων παρασιτοκτόνων των 71° έως 87°, που δεν 
αναφέρονται ρητά, θα πρέπει να ταξινομούνται στα κατάλληλα είδη και γράμματα σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια: 


/ 


Ο όρος "ενεργή με το νερό " δηλώνει μία ύλα] πον Ύ σε επαφή με το νερό . εκλύει εύφλεκτα αέρια. 
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Κλάση 6.1 

2600 1. Για την εκτίμηση του βαθμού τοξικότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανθρώπινη 
(συνεχ.) εμπειρία περιπτώσεων τυχαίας δηλητηρίασης, καθώς και ειδικές ιδιότητες των οποιωνδήποτε 
μεμονωμένων υλών: υγρή κατάσταση, υψηλή πτητικότητα, οποιαδήποτε ειδική πιθανότητα δερματικής 
απορρόφησης και ειδικές βιολογικές επιδράσεις. 

2. Σε περίπτωση έλλειψης παρατηρήσεων σε ανθρώπους, ο βαθμός τοξικότητας θα πρέπει να εκτιμάται με 
τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων από πειράματα σε ζώα σε συμφωνία με τον παρακάτω πίνακα: 



Υποδιαίρεση 
σε ομάδες 
μέσα σ’ένα 
είδος 

Στοματική 
τοξικότητα Ε0 5 ο 
(πΐβ/λ§) 

Δερματική 

τοξικότητα 

Εθ5ο 

(πΐβ/Ινδ) 

Τ οξικότητα 
σε περίπτωση 
εισπνοής 
ΕΟίο σκόνες 
και νέφη 
(ΓΤ12/1) 

Εξαιρετικά 

τοξικά 

(*) 

I 

< 5 

<40 

<0.5 

; 

Τοξικά 

α» 

> 5-50 

> 40-200 

> 0.5-2 

Ελαφρώς 

τοξικά 

«Τ 

στερεά: > 50-200 
υγρά: > 50-500 

>200-1 000 

>2-10 


2.1 Όπου μία ύλη εμφανίζει διαφορετικούς βαθμούς τοξικότητας για δύο ή περισσότερα είδη έκθεσης, θα 
πρέπει να ταξινομείται στον υψηλότερο τέτοιο βαθμό τοξικότητας. 

2.2 Ύλεζ που ικανοποιούν τα κριτήρια της κλάσης 8 και με τοξικότητα εισπνοής σκόνης και νέφους 
(ΧΟ 50 ) που οδηγεί στην Ομάδα συσκευασίας I, θα πρέπει μόνον να γίνονται δεκτές για καταμερισμό 
στην κλάση 6.1 εάν η τοξικότητα μέσω στοματικής κατάποσης ή δερματικής επαφής είναι 
τουλάχιστον στην κλίμακα της ομάδας Ο) ή (ό). Αλλιώς, θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση στην 
κλάση 8. εάν είναι κατάλληλη (βλέπε υποσημείωση 1/, περιθωριακό 2800). 

Τιμή Ιϋ 50 7 ια έντονη στοματική τοξικότητα 

2.3 Εκείνη η παρεχόμενη δόση της ύλης που εξετάζεται, που είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσει 
θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στον μισό πληθυσμό και των αρσενικών και των θηλυκών νέων ώριμων 
λευκοπαθικών αρουραίων. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει να είναι αρκετός για να 
δώσει ένα στατιστικώς ενδεικτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την καλή 
φαρμακολογική πρακτική. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε πΐ2 ανά βάρους σώματος. 

Τιμή ΙΌ 50 για έντονη δερματική τοξικότητα 

2.4 Εκείνη η δόση της ύλης που, παρεχόμενη με συνεχή επαφή για 24 ώρες με το γυμνό δέρμα των 
λευκοπαθικών κουνελιών, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό 
πληθυσμό των ζώων που ελέγχονται. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να δώσει ένα στατιστικώς ενδεικτικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την 
καλή φαρμακολογική πρακτική. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε τηε ανά λ2 βάρους σώματος. 


» Δακρνγόνα αέρια θα πρέπει να σνμπεριλαμβάνονται στην ομάδα ίΐ» ακόμα και τα δεδομένα για την 

τοξικότητα τους αντιστοιχούν με κριτήρια της ομάδας (ο). 
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Κλάση 6.1 

2600 Τιμή Ιϋ 50 για έντονη τοξικότητα σε περίπτωση εισπνοής 

(συνεχ.) 

2.5 Εκείνη η συγκέντρωση ατμού, νέφους ή σκόνης που, παρεχόμενη με συνεχή εισπνοή για μία ώρα και 
στους αρσενικούς και θηλυκούς νέους ώριμους λευκοπαθικούς αρουραίους, είναι πολύ πιθανόν να 
προκαλέσει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό πληθυσμό των ζώων που ελέγχονται. Εάν η ύλη 
παρέχεται στα ζώα ως σκόνη ή νέφος, περισσότερο από 90 % των σωματιδίων που είναι διαθέσιμα 
για εισπνοή στον θάλαμο ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διάμετρο 10 γπγπ ή μικρότερη, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι λογικά προβλεπόμενο ότι τέτοιες συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να έλθουν 
σ"επαφή με ανθρώπους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε πισ 
ανά λίτρο αέρα για σκόνες και νέφη και σε γπΙ ανά γπ 3 αέρα (ρρπι) για ατμό. 

2.6 Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής σκόνης και νέφους βασίζονται στα δεδομένα για την ΙΧ<ο 
σχετιζόμενη με έκθεση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Όμως όπου μόνον δεδομένα για την ΙΧ 30 σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών είναι 
διαθέσιμα, τέτοιες τιμές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί τέσσερα και το αποτέλεσμα να 
ανηκαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η τιμή ΙΧ 50 πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (για 
4 ώρες) θεωρείται ισοδύναμη με την τιμή ΙΧ 50 (για 1 ώρα). 

Τοξικότητα εισπνοής ατμών 

3. Υγρά που εκπέμπουν τοξικό ατμό, θα πρέπει να ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες όπου "V” είναι 
η συγκέντρωση κορεσμένου ατμού (σε γπΙ/πΥ αέρα) (πτητικότητα) στους 20 °€ και κανονική 
ατμοσφαιρική πίεση: 



Υποδιαίρεση 
σε ομάδες 
μέσα σε ένα 
είδος 

1 

I 

1 

Εξαιρετικά 

τοξικά 

ω 

Όπου V > 10 ΙΧ ί0 και ΙΧ 5 ο ^ 1 000 αιΙ/ηΥ 

Τοξικά 

α>) 

Όπου V > ΙΧ 5 ο και IX 5 ο < 3 000 γπΙ/γττ' και τα 
κριτήρια για το (α) δεν ικανοποιούνται ■ 

Ελαφρώς 

τοξικά 

(Ο 

Όπου V > 1/5 ΙΧ 5 ο και ΙΧ 5 ο ^ 5 000 γπΙ/γτι^ και τα | 

κριτήρια για τα ( 2 ) και (ύ) δεν ικανοποιούνται | 


Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής ατμών βασίζονται στα δεδομένα για την ΙΧ 50 σχετιζόμενη 
με έκθεση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

Όμως όπου μόνον δεδομένα για την ΙΧ 5 ο σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών στους ατμούς είναι 
διαθέσιμα, τέτοιες τιμές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί δύο και το αποτέλεσμα να 
αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η Τ0 5 ο (για 4 ώρες) χ 2 θεωρείται ισοδύναμη της IX 5 ο 
(για 1 ώρα). 
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Κλάση 6.1 

2600 Τοξικότητα εισττνοής ατμών 

(συνεχ.) ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 



10 100 100 1.000 10.000 100.000 
ΠΤΗΠΚΟΤΗΤΑ · 


Σε αυτές τις τιμές, τα κριτήρια εκφράζονται σε γραφική μορφή, ως βοήθημα για εύκολη ταξινόμηση. 
Όμως, λόγω της χοντρικής προσέγγισης που επιτυγχάνεται με τη χρήση των γραφημάτων, ύλες που 
πέφτουν πάνω ή κοντά στα όρια των ομάδων, θα πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση αριθμητικών 
κριτηρίων. 

Μείγματα υνρών 

4. Μείγματα υγρών που είναι τοξικά σε περίπτωση εισπνοής, θα πρέπει να καταχωρούνται σε 
κατηγορίες κινδύνου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

4.1 Εάν η ΙΧ 50 είναι γνωστή για καθεμία από τις τοςικές ύλες που απαρτίζουν το μείγμα, η ομάδα μπορεί 
να προσδιορίζεται ως εξής: 

(ε) υπολογισμός της IX«ο του μείγματος: 

1€;ο (ηιϊχίντβ) = ——— γ— 

ν - λ± - 

Όπου Γ, = μοριακό κλάσμα του συστατικού ΐ του μείγματος. 

[^Ο 50 · = μέζτη θανάσιμη συγκέντρωση του συστατικού ί σε ΓηΙ/πν\ 
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2600 

(συνεχ.) 


Κλάση 6.1 

(6) υπολογισμός της πτητικότητας κάθε συστατικού του μείγματος: 

ν ·~ 

όπου Ρ, = μερική πίεση του συστατικού ΐ σε ΙίΡα στους 20 °0 και σε κανονική ατμοσφαιρική 
πίεση. 

(ς) υπολογισμός του λόγου της πτητικότητας προς την IX 5 ο: 


Λ V, 

Κ = 

ι ί1*(2 5(>\ 

(ά) οι υπολογιζόμενες τιμές για την ΙΧ 50 (μείγμα) και Κ. χρησιμοποιούνται τότε για τον 
προσδιορισμό της ομάδας του μείγματος: 


Ομάδα (ε) Κ > 10 και ΙΧ 30 (μείγμα) < 1 000 γπΙ/γπ^ 

Ομάδα (ό) Κ > 1 και Ι^0 5 ο (μείγμα) < 3 000 τπΙ/γττ', εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια 
για το (ε) 

Ομάδα (ο) Κ. > 1/5 και ΙΟ 50 (μ^ίγιχα.) < 5 000 πιί/ττιλ εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια 
της ομάδας (ε) ή της ομάδας (ό). 


4.2 Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων για την ΙΧ 5 ο των τοςικών συστατικών υλών, το μείγμα μπορεί 
να καταχωρείται σε μία ομάδα βάσει των παρακάτω απλοποιημένων ελέγχων για το κατώφλι 
τοξικότητας. Όταν αυτοί οι έλεγχοι κατωφλιού χρησιμοποιούνται, η περισσότερο περιοριστική 
ομάδα θα πρέπει να προσδιορίζεται και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μείγματος. 

4.3 Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (ε) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω 
κριτήρια: 

(ί) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας 
ατμόσφαιρας ελέγχου 1 000 Γηΐ/'τη 3 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί 
αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και 
παρακολουθείται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε 14 
ημερών περίοδο παρακολούθησης, το μείγμα θεωρείται ότι έχει ΙΧ 50 ίσο με ή μικρότερο 
από 1000 πι\/τη\ 


(ϋ) Ένα δείγμα ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγμα διαλύεται με 9 ίσους όγκους αέρα για το 
σχηματισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 
θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρατηρούνται για 14 ημέρες. 
Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 
ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη από 10 φορές την 
ΙΧ 5 ο του μείγματος. 

4.4 Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (δ) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω 
κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για την ομάδα (ε): 

(ί) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας 
ατμόσφαιρας ελέγχου 3 000 πιΐ/πι 3 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί 
αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και 
παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πεντε ή περισσότερα <.ώα πεθάνουν μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει ΙΧ 5 ο ίση με ή μικρότερη 
από 3 000 γπ1/γπ'\ 


/ 
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Κλάση 6.1 

(ϋ) Ενα δείγμα του ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγμα χρησιμοποιείται για το 

σχηματισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 
5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για ] ώρα και παρακολουθούνται νια 14 
ημέρες. Εάν πεντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε αία περίοδο 
παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη 
από την Ε(Γ 50 του μείγματος. 

Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα (ο) μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρακάτω 
κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για τις ομάδες (&) ή (ύ): 

(ϊ) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας 
ατμόσφαιρας ελέγχου 5 000 ιτιΐ/ιυ 3 εξατμισμένου μείγματος σε αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί 
αρουραίοι (ο αρσενικοί και δ θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και 
παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει ΕΟ 0 ίση αε ή αικρότερη 
από 5 000 γώΙ/γπ 3 . 

(ϋ) Η συγκέντρωση ατμού (πτητικότητα) του υγρού μείγματος μετράται και εάν η συγκέντρωση 
ατμού είναι ίση με ή μεγαλύτερη από 1 000 ιηΐ/ηη 3 , το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα 
ίση με ή μεγαλύτερη από το 1/5 της ΙΧ 50 του μείγματος. 

(4) Οταν, ως αποτέλεσμα προσθηκών, ύλες της κλάσης 6.1 μεταβαίνουν σε άλλες κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι αναφερόμενες με την ονομασία τους στο περιθωριακό 2601 ύλες 
ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και τα γράμματα στα 
οποία ανήκουν, με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των διαζωμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και 

απόβλητα), βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

(5) Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου (3), μπορεί επίσης να προσδιορίζεται εάν η φύση ενός 
διαλύματος ή μείγματος που αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη που 
αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία, είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή το μείγμα να μην υπόκειται στις 
απαιτήσεις για αυτήν την Κλάση. 

(6) Εύφλεκτα υγρά που είναι τοξικά σε περίπτωση εισπνοής, με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 
εκτός από τις ύλες των 1 ° έως 10°, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301, 11 0 έως 19°). 

(7) Εύφλεκτα υγρά ελαφρώς τοξικά. με εξαίρεση τις ύλες και τα παρασκευάσματα που 

χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο, με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 έως 61 °0. 

συμπεριλαμβανομένων, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301). 

(8) Αυτοθερμαινόμενες ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 4.2 (βλέπε περιθωριακό 243 I). 

(9) Ενεργές με το νερό ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 4.3 (βλέπε περιθωριακό 2471). 

(10) Οξειδωτικές ύλες ελαφρώς τοξικές είναι ύλες της κλάσης 5.1 (βλέπε περιθωριακό 2501). 

(11) Ύλες ελαφρώς τοξικές και ελαφρώς διαβρωτικές είναι ύλες της κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 
2801). 

(12) Χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 6.1 δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά, εκτός εάν 
έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή πολύ μερισμού τους 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα 
δοχεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε(οποιεσδήποτε) ύλη(ες) που πιθανώς να προκαλέσει(ουν) τέτοια 
αντίδραση. 


2600 

(συνεχ.) 


4.5 
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Κλάση 6.1 

2600 (13) Ύλες και μείγματα υλών με σημείο τήξης παραπάνω από 45 °(Γ, θεωρούνται ως στερεά 

(συνεχ.) κατά την έννοια των απαιτήσεων συσκευασίας των περιθωριακών 2606 (2), 2607 (4) και 2608 (3). 

(14) Το σημείο ανάφλεξης που αναφέρεται παρακάτω, θα πρέπει να προσδιορίζεται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην προσθήκη Α.3. 


2601 Α. Εξαιρετικά τοξικές ύλες με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °€ που δεν είναι ύλες της κλάσης 
3 


1° Υδροκυάνιο, σταθεροποιημένο: 

1051 υδροκυάνιο, σταθεροποιημένο , που περιέχει όχι περισσότερο από 3 % νερό. 1614 
υδροκυάνιο, σταθεροποιυ αένο , που περιέχει όχι περισσότερο από 3 % νερό και είναι 
προσροφημένο σε πορώδες αδρανές υλικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτή την ύλη [βλέπε 
περιθωριακό 2603 (1)], 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Λνυδρο υδροκυάνιο που δεν ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη δεν θα γίνεται δεκτό για 
μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Υδροκυάνιο (Υδροκυανικό οξύ) που περιέχει λιγότερο από 3% νερό είναι 
σταθερό , εάν η τιμή του ρΗ είναι 2.5 ± 0.5 και το υγρό είναι καθαρό και άχρωμο . 

2° Μείγματα υδροκυανίου: 

1613 υδατικό διάλυαα υδροκυανίου, (υδροκυανικό οόύ). με όχι περισσότερο από 20 % 
υδροκυάνιο. 

3294 υδροκυάνιο, διάλυαα σε αλκοόλη , με όχι περισσότερο από 45 % υδροκυάνιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύ/χς [β/χπε 

περιθωριακό 2603 (2)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Δια/.ύματα υδροκυανίου που δεν συμφωνούν με αυτές τις συνθήκες δεν θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

3° Καρβονύλια μετάλλων: 

1259 καρβονύλιο νικελίου , 1994 πεντακαρβονύλιο σιδή ρου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες (β/χπε 

περιθωριακό 2604). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άλλα καρβονύλια μετάλλων με σημείο ανάφ/χξης κάτω από 23 δεν θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά 

4° 1185 αιθυλοενεϊαίνη, αδρανήε . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτή την ύλη [β/χπε 

περιθωριακό 2605 (1)]. 
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2480 ισοκυανι κάς ιιεθυλεστέραΓ . 

ΤΧΖ?2605αΤ ; ”*** -■ .,ν α, 

Αλλα ισο ™^κά άλβα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °<Γ: 

Αζωτούχες ύλες: 

(3) I διαεθυλυδραανη, ασυρπετρ,κ-ή , 1244 μεθυλυδραΟνη 

2 ' 2382 διαεθυΜβα ^ ; συααετ^- 


ί |4 3 κβοτοναλδεΰδη 


10 ° 


Β. 


12 ° 


3° Οξυγονωμένες ύλες: 

00 ~ 2 ακρολεΐνη αδ ροι-ής, 1098 αλλυλυαί αλκοόλη 

στα θεροποιημένη , 2606 οοθοπυοι-η^ αεθυ; ^ 

9° Αλογονωμένες ύλες: 

1239 κεθυλ ογλωοοαεθυλαιθέηω- 

Διαβρωτικές αλογονωμένες ύλες: 

^ υ§2 — χλωροιχυοατυακότ αιθ»/ εστέοαζ ης* 

240 7 γλωροαυραηκικόΓ .σοπ ροτυ, ητττργτγ, 2^ 01 αε%λοακε^ , 1Γ^, η 

Ο^γαν,κές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης 23 °0 η μεγαλύτερο ή μη-εύφλεκτες οργαντκές 

είναι όλες των 71 0 έως 78°και έως ^ ασΚευασματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο. 

Αζωτούχες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

( 3 > 3275 νιτρίλι α- τοεικά. εύφλεκτα, ε.α ο 

(6) 2-668 χλωροακετονιτρίλιο. 3073 βινυλοπυοώίνες αδρανή 

-2^5 νιτρίλια. τ οόικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

Αζωτούχες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °(Γ: 

μ 41 κυανυδρίνη α κ · ετ όντκ. σταθεροποιη μέν η 
3276 νιτρίλια. τοπικά, ε.α.ο-. 

( ύ) 11^ 7 ανιλίνη , 1517 χλωροδινιτροβενΤόΛ ,α, 1578 γλω 0 ονιτηπΒρνΓΛ)·„ 

1 ^90 διγΛ,ωροανιλινες , _1 ρ ? 6 δινιτροανιλίνετ , 1597 δινιτοοβενι όλ ,π 
12 ?8 δινιτρο-ο-κρει , ΟΑη , 15 99 διάλυμα δινιτοοωαινόλη ς 1650 β-ναπιθ,,^·,.^ 

-ί-^ ' νττροανιλίνες (ο-,τπ-ρ-), 1662 νι^ρβ^ό .^,1- 

κοεΖ^7Γ Ρ °ΐ*ΪΤΤ - ( °'· Γη · ρ ' ) —08 τολουϊδίνες, 1711 έυλιδίν^Γί^ δινιτοο-ο- 
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2224 Βενιονιτρίλιο , 2253 Ν.Ν-διαεθυλανιλίνη , 2306 νίτρο Βενιοτριωθορίδια . 

2307 3-νιτρο-4-γλωροβεν^οτρΐφθορίδιο , 2522 ιιεθακρυλικόε διαεθυλααινοαιθυλεστέραε . 
2572 Φαινυλυδοα&νη. 2647 ααλονονιτοίλιο. 2671 αιιινοπυριδίνεε (ο-,ΓΠ-ρ-), 

2673 2~αιανο4 - γλωρθφαινόλη, 2690 Ν.η-βουτυλοϊιιιδα£όλη . 2738 Ν-βουτυλανιλίντυ 
2754 Ν-αιθυλοτολουϊδίνεε. 2822 2-γλωοοπυριδίνη, 

3276 νιτρίλια, τοακά. ε.α.ο.. 

(ε) 1548 υδρογλωοικη ανιλίνη , 1599 διάλυιια δινιτρθΦαινόλη£ 

1663 νιτροφαινόλεε (ο.πι.-ρ-), 1673 φαινυλενοδιαμίνες (ο-,Γη.-ρ-), 

1709 2.4-τολουϋλενοδιααίνη , 2074 ακρυλαμίδιο , 2077 α-ναφθυλαιιίνη , 2205 αδιπονιτρίλιο . 
2272 Ν-αιθυλανιλίνη. 2273 2-αιθυλανιλίνπ , 2274 Ν^ιθυλο-Ν-Βενιυλανιλίνη . 

2294 Ν-αεθυλανιλίνη , 2300 2-ιιεθυλο-5-αιθυλοπυριδίντι . 2311 ωαινεηδίνεε . 

2431 ανισιδίνεε . 2432 Ν.Ν-διαιθυλαντλίνη , 2446 νιτροκρε2όλεε , 2470 Φαινυλακετονιτρίλιο. 
υγρό, 2512 αιαινοιραινόλεείο-,ΓΠ-,ρ-ύ 2651 4.4 , -διααινοδΐφαινυλοαεθάνκχ 2656 κινολίνη , 
2660 νιτροτολουϊδίνεε (ιιονο), 2666 κυανοόικόε αιθυλεστέραε , 2713 ακριδίνη , 

2730 νιτροανισόλη , 2732 νιτροβρωαοβενιόλιο , 2753 Ν-αιθυλοβενιυλοτολουϊδίνεε . 

2873 διβουτυλααινοαιθανόλη.2941 ωθορανιλίνεε , 2942 2-τρΐφθοροιιεθυλανιλίνη. 

2946 2-αιιινο>5·διαιθυλαιιινοπεντάνιο, 

3276 νιτρίλια. τοόικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ίσοκνανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης μετ/αλύτερο από 61 °€ είναι ύ/£ς της 19° 

13° Οξυγονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

(ε) 2521 δικετένιο. αδρανέε . 

14° Οξυγονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

(6) 1594 θειικό διαιθύλιο. 1671 Φαινόλη, στερεά . 2261 ευλενόλεα 2587 βενιοκινόνη. 

2669 γλωροκρειόλεε , 2821 διάλυιια Φαινόλης 2839 αλδόλη . 

(ε) 2369 αονοΒουτυλαιθέοαε γτκ αιΟυλενονλυκόλπε . 2525 οεαλικόε αιθυλεστέοαε » 

2609 βορικόε τριαλλυλεστέραε . 2662 υδροκινόνη. 2716 1,4-βουτινοδιόλη . 2821 διάλυιια 
οαινόλτκ , 2874 φουρφουρυλαλκοόλη, 2876 ρειορσίντυ 2937 α-ιιεθυλοβεν2υλαλκοόλη , 

2938 βενιοϊκόε αεθυλεστέραε . 

15 0 Αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες: 

(ε) 1605 αιθυλενοδιβρωιάδιο. 1647 ιιείγιια ιαεθυλοβρωιηδίου και αιθυλενοδιβρωιαιδίου. υνρό . 

2646 εεαγλωροκυκλοπενταδιένιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα αιθν/χνοόιβρωμιδίον (συμ-διβρωμοαιθανίου) με μεθυλοβρωμίδιο 
που έχουν, στους 50 °(Γ, τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 λΡα (3 ΰατ) είναι ύλες της κ)Λσης 2 
[β/£πε ιτεριθωριαχό 2201, 4° (δΐ)]. 

(6) 1669 πεντανλωροαιθάνιο. 170] Ευλυλοβρωαίδιο , 1702 1.1.2.2-τετραγλωροαιθάνιο . 

1846 τετρανλωράνθρακαε . 1886 βενιυλοϋδενογλωρίδιο. 1891 αιθυλοβοωαίδκχ 
2322 τριγλωοοβουτένιο . 2644 αεθυλοΐωδίδιο , 2653 βενιυλοϊωδίδιο, 

(ε) 1591 ο-διγλωοοβενζόλιο , 1593 διγλωοοαεθάνιο (μεθυλενοχλωρίδιο), 

1710 τοιγλωοοαιθυλένιο . 1887 βοωιιογλωοοαεθάνιο , 1888 γλωροφόριιιο . 

1897 τετραγλωοοαιθυλένιο , 2279 εεαγλωοοβουταδιενιο . 2321 τριγλωροβενιόλια. υνρά , 

2504 τετραβρωιιοαιθάνιο , 251 5 βρωροοόραιο, 2516 τετραβρωιιάνθρακαε . 
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2664 διβροΊΐυηαιθάνιο. 2688 1 -βρωιιο-3-γλωροπροπάνιο. 

2729 ε£αγλωοοβενϋόλιο . 2831 1.1.1 -τΡυτλωροαιθάνιο . 2872 διβρωυ,ογλωοοπροπάνια . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα μεθυλοχλωριόίου με μεθυλενογλωρίδιο (όιχ/τορομεθάνιο) που έχουν, 
στους 50 °ϋ. τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 ΕΡα (3 Βατ), είναι ύλες της κλ.άσης 2 [βλέπε 
περιθωριακό 2201, 4° (Βί)]. 


16° Αλλες αλσγονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

(α) 1135 αιθυλενοτλωουδρίνη. 2558 επιβρωαυδρίνη . 

(ο) 1181 '/λωοοέικόε αιθυλεστέοας. 1569 βρωιιοακετόνη, 1603 βρωαοέικό·: αιθυλεστέρας , 

1916 2.2'-δΐΎλωοοδιαιθυλαιθέραε, 2023 επιγλωουδοίνη. 2295 γλωροάκό; αεθυλεστέραε . 
2589 γλωοοέικόε βηωλεστέοαε . 2611 προπυλενογλωουδρίνη . 

17° Άλλες αλογονωμένες ύλες με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

(α) 1580 νλωοοπικοίνη, 1670 υπεργλωρομεθυλοαερκαπτάνη , 1672 γλωριούνο 

(ραινυλοκαοβυλααίνη. 1694 βοωυ-οβενίΙυλοκΌ (ινίδια . 223- γλωρακετ αλδεΰδη, 

2628 (ρθοροσικό κάλιο. 2629 (ρθοοοέικό νάτριο . 2642 (οθοροέικό οέύ . 

1583 ιιείνιια γλωοοπικρίντκ. ε.α.ο. . 

1610 αλονονωαένα ερεθιστικά υγρά, ε.α.ο.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα μεθυλ.οβρωμιδίου ή μεθυλεχ/χυριδίου με χλωροπικρίνη , που έχουν, 
στους 50 °0. τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 έ,Ρα 13 Βατ) είναι ύλες της κλ,άσης 2 
[βλέπε περιθωριακό 2201, 4° (σε; ή 4° (Βί)]. 

(β) 1695 νλωοακετόντι. σταθεοοποιπαένπ. 1697 γλωρακετοφαινόνη. 2075 νλωράλη. άνυδρη. 

αδοαντκ:. 2490 δΐΎλωοοϊσοποοπυλαιθέοαε. 2552 εάαφθοοακετόντι ένυδρη . 

2567 πεντανλωοοωαινικό νάτριο. 2643 βρωιιοέικόε αεθυλεστέραε . 

2645 (ραινακυλοβοωιιίδιο . 2648 1.2-διβοωαοβουτανόνη-3 . 2649 1.3-διγλωοακετόνη , 

2650 1.1 -δινλωοο-1 -νιτοοαιθάνιο. 2750 1.3-δι·/λωοοπροπανόλη-2 . 

2948 3-τρια>θοοοιιεθυλανιλίνη. 3155 πενταΎλωοοωαινόλη . 

1583 ιιείναα γλωοοπικρίντκ. ε.α.ο.. 

1610 αλονονωιιένα ερεθιστικά υνρά. ε.α.ο. , 

( ς ) 1579 υδοονλωοική 4 - 7 λωοο-οτολουϊδίνη. 2020 γλωροωαινόλες, στερεές. 

2021 Ύλωοοωαινόλεε. υνρέε . 2233 γλωοανισιδίνε; . 2235 γλωροβενευλογλωρίδ ια· 

2237 γλωοονιτοοαντλίνες. 2239 -/λωοοτολου'ίδίνε;. 2299 διγλω οοέικόε ιιεθυ/ΐεστερας, 

2433 τλωρονιτοοτολουόλια. 2533 τοιτλωοοάκάε μεθυλεστέραε , 2659 γλωροξικό νάτριο . 
2661 εάπλωοακετόνη, 2689 α-αονοΎλωρυδρίνπ τπε γλυκερίνης . 2747 γλω ροωοραικό.ς 
τοιτοτατπε βουτυλοκυκλοεέυλεστέοαε . 2849 3-γλ ωροποοπανόλη^Ι. 287^ εεαγλωρθωαίνιο , 

3 241 2-Βοωαο-2-νιτροπροπανοδιόλη-1,3 . 

1583 ιιείναα ΐλωοοπικρίνηε. ε.α.ο. . 

1610 αλονονωιχένα ερεθιστικά υτρά. ε.α.ο. 

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ : Χλχοροφορμικά άλατα με. επικρατέστερα όιαβρωτικές ιδιότητες είναι ύ/ες της 

κλώσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801. 64°). 



9422 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 6.1 

2601 18° Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °€ και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

(συνεχ.) 

(&) 2285 ισοκυανατοβενιοτριφθορίδια , 2487 ισοκυανικόε Φαινυλεστέοαε . 2488 ισοκυανικόε 

κυκλοεέυλεστέραε . 

3080 ισοκυανικά άλατα. τοΕικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. ή 3080 όιάλυιια ισοκυανικού άλατοο. 
τοέικό, εύφλεκτο, ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαζώματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφ/εξης κάτω από 23 °0 

είναι ύ/ες της κλάσης 3 [βζεπε περιθωριακό 2301, 14 ° (ό)]. 

19° Ισοκυανικά άλατα με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °(Γ: 

(6) 2078 διϊσοκυανικό τολουόλιο και ισομερή μείγματα, 2236 ισοκυανικόο 

3-γλωρο-4-αεθυλοΦαινυλεστέρα^ 2250 ισοκυανικοί δινλωοοφαινυ λεστέρεε , 

2231 διϊσοκυανικό εόαμεθυλένιο , 2206 ισοκυανικά άλατα, τοακά. ε.α.ο. η 2206 διαλύαατα 
ισοκυανικών αλάτων. τοόικά. ε.α.ο.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Διαζώματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφ/εςης κάτω 

από 23 °0 είναι ύ/ες της κζ,άσης 3 ίβ/έπε περιθωριακό 2301, 14°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαζώματα αυτών των ισοκυανικών αλάτων με σημείο ανάφ/εςης μεταξύ 

23 °(7 και 61 °(Γ σνμττεριλαμβανομένων, είναι ύ/ες του 18° ίόκ 

(*-) 2290 ισοφορονοδιϊσοκυανικό αλαε . 2328 διϊσοκυανικό τριιιεθυλοεέαυεθυλένιο και ισοαερή 

μείγματα, 2489 4.4-διϊσοκυανικό δκοαινυλοαεθάνιο . 

2206 ισοκυανικά άλατα, τοακά. ε.α.ο. ή 2206 διαλύαατα ισοκυανικών αλάτων, τοακά. 
ε.α.ο. 

20° Ύλες που περιέχουν θείο και με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων: 

(ε) 2337 (ραινυλοαερκαπτάνη. 

(6) 1545 ισοθειοκυανικόε αλλυλεστέοαε. αδοανήα 2477 ισοθειοκυανικόε 

ιιεθυλεστέραε . 3023 τριτοτανηε οκτυλοιιερκαπτάνη . 

3071 μερκαπτάνεε. υνρέε, τοάκέε. εύφλεκτεα ε.α.ο. ή 3071 αείτιια ιιεοκαπτάντκ. υνρό. 
τοακό. εύφλεκτο, ε.α.ο. 

21 0 Ύλες που περιέχουν θείο και με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °0. 

(6) 1651 ναφθυλθειουρία. 2474 θειοφωσνένιο. 2936 θειοναλακτικό οεύ . 2966 θειο-γλυκόλη , 

(ο) 2785 4-θειαπεντανάλη . 

22° Ύλες που περιέχουν φώσφορο και με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °0 και 61 °0 

συμπεριλαμβανομένων: 

( 2 ) 3279 οργανοφωσφορικέε ενώσειε. τοακέε. εύφλεκτεε. ε.α.ο. , 

(6) 3279 ορνανοφωσφορικέε ενώσειε. τοακέε, εύφλεκτεε. ε.α.ο. 

23° Ύλες που περιέχουν φώσφορο και με σημείο ανάφλεξης παραπάνω από 61 °(2: 

(&) 3278 ορνανοφωσΦορικέ: ενώσειε. τοΕικέε. ε.α.ο. . 
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(6) 1611 τετραωωσφορικό εόααιθύλιο . 1704 διθειοπυροφωσοορικό τετρααιθύλιο. 

2501 διάλυιια του οξειδίου της τοκ-( Γ-α£ιοιδινυλο)φωσφίνη<:. 2574 φωσφορικό τρικρειύλιο 
με περισσότερο από 3 % ορθο ισομερές, 

3278 ορνανοφωσφορικέε ενώσεις, τοόικέ*:. ε.α.ο.. 

(ς) 2501 διάλυαα του οόειδίου τηε τρκ41 Ηΐ£ιριδινυλο)φωσφίντκ . 

3278 οονανοφωσφορικέο ενώσεκ. τραχέα ε.α.ο. 

24° Τοςικές οργανικές ύλες μεταφερόμενες στην τετηγμένη κατάσταση: 

(6) 1. 1600 δινιτοοτολουόλια. τετηναένα. 2312 Φαινόλη, τετηναένη, 

2. 3250 γλωοοόικό οόύ. τετηνυενο . 

25° Οργανικές ύλες και είδη και διαλύματα και μείγματα οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: 

(ε) 1601 απολυααντικά. στερεά, τοόικά. ε.α.ο., 

1602 βαωέε. υνρές. τοακέε. ε.α.ο. ή 1602 ενδιάιιεσα βαβών, υνρά. τοακά. ε.α.ο. . 

1693 ύλεο δακρυνόνων αερίων, υνρέε ή στερεέ^ ε.α.ο. , 

3142 απολυμαντικά, υνρά. τοακά. ε.α.ο. . 

3143 βαωέε. στερεές, τοακέε. ε.α.ο. ή 3143 ενδιάιιεσα Βαωών. στερεά, τοακά. ε.α.ο. . 

2810 τοακά υνρά. οργανικά, ε.α.ο. . 

2811 τοακά στερεά, οργανικά, ε.α.ο,, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2. 3,7. 8-τετραχλωροόιβενζο-ρ-όιοζίνη (ΤΟΌΏ) σε συγκεντρώσεις που 
θεωρούνται εξαιρετικά τοςικές σύμφωνα με τα κριτήρια στο ττεριθωριακό 2600(3), όε\' θα 
γίνεται δεκτή για μεταφορά. 

(ό) 2016 πυροααγικά. τοακά. αη-εκρηκτικά χωρίς ρήγμα ή διαρροή φορτίου, μη-τετηγμένα. 

1601 απολυααντικά. στερεά, τοακά. ε.α.ο.. 

1602 Βαωέε. υνρέα τοακέτ. ε.α.ο. ή 1602 ενδιάιιεσα Βαωών. υνρά. τοακά. ε.α.ο. . 

1693 ύλεε δακρυνόνων αερίων, υνρέ:: ή στεοεέε. ε.α.ο. . 

3 142 απολυααντικά. υνρά. τοακά. ε.α.ο.. 

3143 βαωέτ. στερεέτ. τοακέε. ε.α.ο. . ή 3143 ενδιάιιεσα βαωών. στερεά, τοακά. ε.α.ο. . 

2810 τοακά υνρά. ορνανικά. ε.α.ο.. 

2811 τοακά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. , 

(ο) 2518 1.5.9-κυκλοδωδεκατριένιο. 2667 βουτυλοτολουόλια . 

1601 απολυααντικά, στερεά, τοακά. ε.α.ο.. 

1602 βαφέα υνρέα τοακέα ε.α.ο. ή 1602 ενδιάιιεσα βαωών. υνρά. τοακά. ε.α.ο. . 

3142 απολυααντικά. υνρά. τοακά. ε.α.ο, , 

3 143 βαφέα στερεέε. τοάκέα ε.α.ο. ή 3143 ενδιάιιεσα βαωών. στερεά, τοακά. ε,αά. , 

2810 τοακά υνρά. ορνανικά. ε.α.ο. . 

2811 τοακά στεοεά. ορνανικά. ε.α.ο. . 

26° Εύφλεκτες τοςικές οργανικές ύλες, είδη που περιέχουν εύφλεκτες τοςικές οργανικές ύλες και 
διαλύματα και μείγματα εύφλεκτων τοςικών οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: 
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Κλάση 6.1 

-601 (η) 1. 2929 τοακά υνοά. εύφλεκτα, οονανικά. ε.α.ο.. 

(συνεχ.) 2. 2930 τοακά στερεά, εύωλεκτα. οργανικά. ε.α.ο. . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διχλωρομεθυλσιθέρας, συμμετρικός, (Χαρακτηριστικός αριθμός 2249% δεν θα 
γίνεται δεκτός για μεταφορά. 

(6) 1. 2929 τοακά υνρά. εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο.. 

2. 1700 κεριά δακουνόνων αερίων. 

2930 τοακά στερεά, εύφλεκτα, οσνανικά ε.α.ο.. 

27° Διαβρωτικές τοςικές οργανικές ύλες, είδη που περιέχουν τέτοιες ύλες και διαλύματα και μείγματα 
διαβρωτικών τοςικών οργανικών υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα): 

(*) 1595 θειικό διαεθύλκχ 1752 γλωοακετυλογλωοίδιο. ϊ 889 βρωιιιούγο κυανονόνο . 

3246 αεθανοσουλφονυλογλωρίδιο. 

2927 τοακά υνρά. διαβοωτικά. ορνανικά. ε.α.ο.. 

2928 τοακά στερεά, διαβοωτικά, οργανικά, ε.α.ο.. 

(&) 1737 βενζυλοβρωμίδιο , 1738 βεν£υλογλωοίδιο . 1750 διάλυαα νλωοοάκού οόέοε . 

1151 γλωροακό οξύ, στερεό . 2017 πυοοαανικά, που ποοκαλούν δάκρυα, ιχη-εκουκτικά 
χωρίς ρήγμα ή διαρροή φορτίου, μη-τετηγμένα, 2022 κοειίυλικό οςύ , 

2076 κρειόλεε (ο-,ιτκρ-), 2267 διιιεθυλοθειοφωσφορυλογλωοίδιο . 2745 γλωοοαυρατικικόο 
γλωροοεθυλεστέραε , 2746 γλωοοιιυοιτηκικός φαινυλεστέοαε. 2748 γλωοοιιυρατικικόε 
2-αιθυλοεόυλεστέοαε . 

3277 γλωοοαυοατικικοί εστέοεε, τοακοί διαβρωτικοί ε.α.ο.. 

2927 τοακά υγρά, διαβοωτικά. ορνανικά. ε.α.ο. . 

2928 τοακά στερεά, διαβοωτικά. οργανικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλχορομυρμηκικοί εστέρες με κυρίαρχα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της 
κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801 , 64°). 

28° Εύφλεκτοι διαβρωτικοί τοξικοί χλωρομυρμηκικοί εστέρες: 

(&) 1722 γλωοοαυραηκικόο αλλυλεστέρας. 2740 γλω ρο ιχυ ρ ισι κυαχ η-προπυλεστέραε . 

(ύ) 2743 γλωροιιυριιηκικόε η-βουτυλεστέρα^ 2744 νλωρομυρμηκικόε κυκλοβουτυλεστέοαα 

2742 γλωροαυραηκικοί εστέρες τοάκοί διαβρωτικοί. εύφλεκτου ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλ.ωρομυρμηκικοί εστέρες με κυρίαρχα διαβρωτικές ιδιότητες είναι ύλες της 

κλάσης 8 (βλέπε περιθωριακό 2801. 64°). 

Ο. Οργανομεταλλικές ενώσεις και καρβονύλια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τοςικές οργανομεταλλικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο, είναι 
ύλες των 75° και 76° 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Αυτόματα εύφλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις είναι ύλες της κλΛσης 4.2 (βλέπε 
περιθωριακό 2431. 31° έως 33°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ενεργές με το νερό οργανομεταλλ.ικές ενώσεις, εύφλεκτες, είναι ύλες της κλΛσης 4.3 
(βλέπε περιθωριακό 2471 3°). 
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2601 31° 

(συνεχ.) 


Οργανικές ενώσεις του μολύβδου: 

( α ) 1649 αείναα ανπεκουκπκών καυσίιιων κινητήρων (τετρααιθυλομόλυβδος, 

τετραμεθυλομόλυβδος). 


32° Οργανικές ενώσεις του κασσίτερου: 

( 3 ) 2788 οσνανοκασσιτεοικέε ενώσεκ υτοέε, ε.α.ο., 

3146 οσνανοκασσιτεοι^ ενώσεκ. στερεές ε.α.ο_., 

(&) 2788 οσνανοκασσιτεοικέ:: ενώσεκ. υγρέε, ε.α.ο, , 

3146 ορνανοκασσιτερικέε ενώσεκ. στερεές, ε.α.ο.. 

(ο) 2788 οσνανοκασσιτερικέε ενώσεκ. υνρέ^ ε.α.ο. , 

3146 οσνανοκασσιτερικέ^ ενώσεκ. στερεές ε.α.ο. 

33° Οργανικές ενώσεις του υδραργύρου: 

(η) 2026 (ραινυλυδοαρνυοικέε ενώσεκ, ε.α,ο^ 

φ) 1674 οοκόε φαινυλυδράρνυοος . 1894 υδροεείδιο του φα ινυλυδραογύρο,υ. ΐ 895 νιτρικός 
φαινυλυδοάρνυροε. 

2026 ωαινυλυδραρνυοικέε ενώσει ε.α,α , 

(ε) 2026 (ραινυλυδοαονυρικέε ενώσεκ. ε.α.ο. 

34° Οργανικές ενώσεις του αρσενικού: 

( α ) 1698 νλωοαοσίντι ττκ διωαινυλαιιίντκ, 1699 διωαινυλογλωραρσίν η, 

1892 αιθυλοδινλωοαοσίνη, 

3280 οσνανοαρσενικέε ενώσεκ. ε.α.α, 

(\>) 3280 οονανοαοσενικέε ενώσεκ. ε.α.ο.. 

(ο) 2473 αοσανιλικό νάτριο . 

3280 οοΎανοαοσενικέε ενώσεκ. ε.α.ο. 

35° Άλλεε οργανομεταλλικές ενώσεις: 

(σι) 3282 οονανοιιεταλλικέε ενώσεκ. τοακέε. ε.α,α . 

(β) 3282 οονανοιιεταλλικέε ενώσεκ. τοακέε, ε.α.ο, . 

(ο) 3282 οονανοαεταλλικέε ενώσεκ, τ οακέε. ε.α.ο. 


36° Καρβονύλια: 

(α) 3281 καρβονύλια αετάλλων, ε.α.ο. . 

(1)) 3281 καρβονύλια ιιετάλλων, ε.α.ο.. 

(ο) 3281 καρβονύλια μετάλλων. ε.α.ο^ 
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Κλάση 6.1 

2601 ϋ. Ανόργανες ύλες που, σε επαφή με το νερό (ή την ατμοσφαιρική υγρασία), μπορεί να εκλύουν 
(συνεχ.) τοςικά αέρια, υδατικά διαλύματα ή οξέα και άλλες τοςικές ενεργές με το νερό ύλες 

41 ° Ανόργανα κυανιούχα άλατα: 

(α) 1565 κυανιούγο βάριο. 1575 κυανιούγο ασβέστιο. 1626 υδοαρνυοικό κάλιο . 

1680 κυανιούγο κάλιο, 1689 κυανιούγο νάτριο . 1713 κυανιούγοο νι/ευδάρνυοοο . 

23 ΐ 6 γαλκοκυανιούγο νάτριο.στερεό . 23 ΐ 7 όιάλυαα γαλκοκυανιούγου νατοίου. 

1588 κυανιούγα άλατα, ανόρνανα. στερεά, ε.α.ο.. 

1935 διάλυιια κυανιούγου άλατος, ε.α.ο.. 

(ό) 1587 κυανιούγο^ χαλκός , 1620 κυανιούγοο αόλυβδοο . 1636 κυανιούγοο υδράργυροί . 

1642 οςυκυανιούγοο υδράργυρος, απευαισθτιτοπονηιιένος . 1653 κυανιούγο νικέλιο , 

1679 γαλκοκυανιούγο κάλιο. 1684 κυανιούγος άρνυοοε. 1588 κυανιούγα άλατα, ανόρνανα. 
στερεά, ε.α.ο. , 

1935 διαλύιιατα κυανιούγων αλάτων, ε.α.ο. , 

(ο) 1588 κυανιούγα άλατα, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο. . 

1935 διαλύιιατα κυανιούγων αλάτων, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σιόηροκυανιούχα άλατα σιδηροκυανιούχα άλατα του σιδήρου . αζκσζ.ικά 
θειοκυανικά άλατα και θειοκυανικά αμμώνιο δεν νπόκεινιαι στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαζώματα ανόργανων κυανιούγων αζώτων με ολική ττεριεκτικότητα σε ιόντα 
κνανιδίου μετγαζώτερη αστό 30% θα πρέπει να ταξινομούνται στο γράμμα (α). διαζώματα με ολική 
ττεριεκτικότητα σε ιόντα κυανιόίου μεγαζώτερη από 3 % και όχι μεγαζώτερη από 30 % στο γράμμα (δ) 
και διαλύματα με περιεκτικότητα σε ιόντα κυανιόίου μεγαζώτερη από 0.3% και όχι μεγαζώτερη από 3 % 
στο γράμμα (ο). 

42° Αζίδια: 

(ό) 1687 ααδια του νατοίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1571 οζίδιο τον βόριου, βρεγμένο, είναι ύλη της κ/.άσης4.1 (β/ώπε 

περιθωριακό 2401, 25°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αζίδιο τον βόριου στην ξηρή κατάσταση ή με λιγότερο από 50% νερό ή αλκοόλη, 
δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

43° Παρασκευάσματα φωσφιδίων που περιέχουν πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφλεκτων 
αερίων: 

(η) 3048 Παοασιτοκτόνα ωωσφίδίου του αλουιιινίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αυτά τα παρασκευάσματα δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν περιέχουν 
πρόσθετα που παρεμποδίζουν την εκπομπή εύφ/εκτων αερίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1397 φωσφίδιο του αλουμίνιο , 2011 φωσφίδιο του μαγνησίου. 1714 φωσφίδιο του 

ψευδαργύρου, 1432 φωσφίδιο του νατρίου , 1360 φωσφίδιο τον ασβεστίου και 2013 φτυσφίδιο τον 
στροντίου είναι ύλες της κλάσης 4.3 (β/επε περιθωριακό 2471, 18°). 
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2601 44° Αλλες ενεργές με το νερό τοςικές ύλες: 

(συνεχ.) 

(6) 3123 το£ικά υνοά. ενεργά αε το νερό. ε.α.ο. . 

3125 τοόκά στεοεά- ενερνά αε το νερό, ε.α.ο.. 

(ο) 3123 τοόκά υνοά. ενεονά υε το νερό, ε.α.ο. . 

3125 τοπικά στεοεά. ενερνά αε το νερό, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "ενεργή με το νερό" δηλώνει μία ύλη που. σε επαφή με το νερό, εκ/.ύει 

εύφλεκτα αέρια. 

Ε. Αλλες ανόργανες ύλες και μεταλλικά άλατα οργανικών υλών 
51 0 Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού: 

( 3 .) 1553 αοσενικικό ο£ύ. υνρό. 1560 τριγλω οιούγο αρσενικό. 

1556 ενώσεκ: αρσενικού, υνοέε. ε.α.ο.. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 
αρσενικά σουλφίδια), 

1557 ενώσει: αρσενικού- στερεέ:, ε.α.ο. . (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικα 
σουλφίδια), 

(6) 1546 αοσενικικό αιιαώναο. 1554 αοσενικικό οόύ. στερεό . 1555 βρωαιούγο αρσενικός 

1558 αρσενικό. 1559 πεντοέείδιο το αρσενικού. 1561 τοιοό είδιο του αρσενικού. 1562 σκόνη 
υε αρσενικό. 1572 κακοδυλικό ο£ύ. 1573 αοσενικικό ασβέστιο . 1574 ιιείγμα αρσενικικου 
ασβεστίου και αοσενίτη του ασβεστίου, στερεό . 1585 ακεταοσενίτικ του γαλκού. 1586 
αροενίτηϋ του ναλκού. 1606 αοσενικικόε σίδηροο (III), 1607 αοσενίτικ του σιδήρου (111), 

1608 αοσενικικόε σίδυοοο (II), 1617 αρσενικι κ ά άλατα του αολύβδου . 1618 αρσενίτε; του 
αολύΒδου. 1621 ποοΦυοότου Λονδίνου. 1622 αοσενικικό ααννήσιο . 1623 αρσενικικός 
υδοάονυοοο. 1677 αοσενικικό κάλιο . 1678 αρσενί ττκ του καλιού. 1683 αρσενίτηετου 
αονύρου. 1685 αοσενικικό νάτριο. 1686 υδατικό δι ά λυαα του αοσενίτη του νατρίου , 

1688 κακοδυλικό νάτοιο. 1691 αρσενίττκ του στροντίου , 1712 αρσενικικόο ψευδάργυρέ ή 
1712 αρσενίττκ του ινευδάονυοου 6 1712 αείνιια αοσενικικού ικευδά ονυρου κ αι αρσενατ π 
του ψευδάργυρου . 202 / οψσενιττκ του ν ατρίου, οτερεόκΐ·, 

1556 ενώσειτ του αρσενικού, υνρέε. ε.α.ο. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικα 
σουλφίδια). 1557 ενώσεκ του αρσενικού, στερεέ;, ε.α,ο_, (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και 
αρσενικά σουλφίδια), 

(ο) 1686 υδατικό διάλυαα του αοσενίτη του νατρίου . 

1556 ενώσεκ: του αρσενικού, υνρέε. ε.α.ο. (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικα 

σουλφίδια). 

1557 ενώσεις του αρσενικού, στερεέ:, ε.α.ο, (αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και αρσενικα 

σουλφίδια). . . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες και παρασκενάχτμοσα τζον ττεριέχονν αρσενικό και κον χρησιμοτζοιονντα 

παρασποκτόνα είναι ύλες της 79°. 


52° Ενώσεις του υδράργυρου: 

(α) 2024 ενώσεισ του υδράρνυρου. υν οέε. ε.α.ο., 

2025 ενώσειο του υδραργύρου, στεοεέ;. ε.α.ο,, 

(6) 1 ^594. ΎΛΐ.ιπιούΎοε υδοάοτυρος. 1^5 ν,τοικόσ υδράργυρος, 1627 νιτρικός υφυδράρνυ ρος. 

1629 ο£ικο€ υδοάονυοοο , 1630 γλωοιού γο υδοαονυραιιαωνιο. ]6ο\ βε ν ιουζόςυοραρνυροο , 
1634 βρωίΐιούγα άλατα του υδράργυρου , ΐ 637 νλυκονικόκ: υδράργυρ ο ς , ΐ 6^8 ιωδιούχος 
υδοάονυοος , 1639 νουκλεϊκόο υδράργυροί 1640 ελαϊκός υδράργυρος. 1641 οέείδιο του 
υδοάονυοου . 1643 ιωδιούγο 
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Κλάση 6.1 


υδραρνυροκάλιο , 1644 σαλικυλικόο υδοάρνυροε. 1645 θειικός υδράρνυοος . 

(συνεχ.) 1646 θειοκυανικόε υδοάονυοος- 

2024 ενώσει του υδραργύρου, υνρές, ε.α.ο.· 

2025 ενώσεις του υδραργύρου, στερεές. ε.α.ο.. 

(ο) 2024 ενώσεις του υδραρνύοου, υνοές, ε.α.ο.. 

2025 ενώσεις του υδραργύρου. στερεές, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 2 Ί/ες και παρασκευάσματα που περιέχουν υδράργυρο και που χρησιμοποιούνται ως 

παρασιτοκτόνο, είναι ύλες τον 75°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2; Ο χλωριούχος υφνόράργυρος ΐκσλομέλας)είναι ύ/ζη της κ/,άσης 9 [β)επε 
περιθωριακό 2901 , 12 °(ο)]. Το κιννάβαρι δεν υπόκεηαι στις διατάζεις αυτής της Οδψ/ίας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα βροντώδη άλατα του υδράργυρου δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 

5 3 0 Ενώσεις του θαλλίου: 

(6) 1707 ενώσεις του θαλλίου. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν Θάλλ.ιο και που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνο είναι ύλες της 85 °. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: 2727 το νιτρικό θάλλιο είναι ύλρ της 68° 

54° Βηρύλλιο και ενώσεις του βηρυλλίου: 

(6) 1. 1 567 βηρύλλιο, σκόνη. 

2. 1566 ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο,, 

( ς ) 1566 ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2464 το νιτρικό βηρύλλιο είναι ύλζη της κλ.άσης 5.1 [βλεπε περιθωριακό 2501 , 29° 

α»ι 


55° Σελήνιο και ενώσεις σελήνιου: 


(*) 

2630 σεληνικά άλατα ή 2630 σεληνίτες. 
3283 ενώσεις σεληνίου, ε.α.α. 

0 ») 

2657 διθειούγο σελήνιο. 

3283 ενώσεις σελήνιου. ε.α.ο.. 

(<0 

2658 σελήνιο σε σκόνη. 

3283 ενώσεκ σελήνιου. ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1905 το σελζηνικό οξύ είναι όλη της κλ.άσης 8 [βλεπε περιθωριακό 2801, 16 0 (αγ]. 

56° Ενώσεις οσμίου: 

(α) 2471 τετροςείδιο του οσαίου . 

5 7° Ενώσεις τελλουρίου: 

(6) 3284 ενώσεκ τελλουρίου. ε.α.ο. . 

(ο) 3284 ενώσεις τελλουοίου. ε.α.ο. 
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2601 58° Ενώσεις βαναδίου: 

(συνεχ.) 

0>) 2859 ιιεταβαναδικό αααώνιο. 2861 πολυβαναδικό αααώνιο . 2862 πεντοέείδιο του Βαναδίου. 

μη-τετηγμένη μορφή, 2863 βαναδικό νατοαααώνιο . 2864 ιιεταβαναδικό καλιό. 293 1 θειικό 
βαναδύλιο, 

3285 ενώσειο βαναδίου, ε.α,ο.. 

(ο) 3285 ενώσεκ βαναδίου, ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 2443 οξυτριχ/ζωριούχο βανάδιο, 2444 τετραχλωριούχο βανάδιο και 2475 

τριχλωριούχο βανάδιο είναι ύλες της κ/Λσης 8 (β/επε περιθωριακό 2801, 11° και 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ζεντοξείδιο του βαναδίου, τετηγμένο και στερεοποιημένο. <)εν υπόκειται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

59° Αντιμόνιο και ενώσεις αντιμονίου: 

(ο) 1550 γαλακτικό αντιαόνιο. 1551 ταοτρικό αντιαονοκάλιο . 2871 αντιαόνιο σε σκόνη . 

1549 ενώσειο αντιαονίου. στερεές ε.α.ο.. 

3141 ενώσεις αντιμονίου, ανόρνανεο. ντ'οέε. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1730 πενταφθοριούχο αντιμόνιο, υγρό, 1731 διά/.υμα πενταφθοριούχον 

αντιμονίου, 1733 τριχλωριούχο αντιμόνιο και 1732 πενταφθοριούχο αντιμόνιο είναι ύλες της κ/,άσης 8 
(β/επε περιθωριακό 2801, 10°, 11° και 12°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οξείδια αντιμονίου και θειούχο αντιμόνιο με περιεκτικότητα σε αρσενικό όχι 

μεγαλύτερη από τον 0.5 % τον συνολικού βάρους , δεν υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

60° Ενώσεις βαρίου: 

(ό) 1564 ενώσεκ Βαρίου. ε.α.ο.. 

(ο) 1884 οόείδιο του βαρίου, 1564 ενώσεκ βαρίου, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1445 χλωρικό βάριο. 1446 νιτρικό βάριο. 144~ υπερχλωρικό βάριο . 

1448 υπερμαχγανικό βάριο 1449 υπεροξείδιο του βαρίου είναι ύ/ες της κ/.άσης 5.1 (β/επε 
περιθωριακό 2501, 29°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 1571 οζίδιο του βαρίου, βρεγμένο, είναι ύλη της κ/.άσης 4.1 (β/επε ;περιθωριακό 

2401, 25°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Στεαρικό βόριο, θειικό βάριο και τιτανικό βόριο δεν υπόκεινται στις διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας. 
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2601 61 0 Ενώσεις καδμίου: 

(συνεχ.) 

Ο) 2570 ενώσειε καδαίου. 

(6) 2570 ενώσει*: καδιιίου, 

(ο) 2570 ενώσειε καδιιίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρωστικές καδμίου, όπως θειούχα άλχετα τον καδμίου, σουλφοσε/μνιούχα άϊ.στα 

καδμίου και άλατα καδμίου με υψη/Ατερα λιπαρά οξέα (π.χ. στεατικό κάδμιομ δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 


62° Ενώσεις μολύβδου: 

(ς) 1616 ο£ικό<: ιιόλυβδοο . 

2291 ενώσει ιιολύβδου. διαλυτές ε.α.ο, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1469 νιτρικός μόλυβδος και 1470 υπερχλωρικός μόλυβδος είναι ύ/χς της κ/Ασης 

5,1 (β/χπε περιθωριακό 2501, 29°), 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Άλχπα μολύβδου και χρωστικές μολύβδου που , όταν αναμειγνύονται σε μια 
ανοό.ογία 1:1 000 με 0.07 Μ υδροχλωρικού οξέος και αναδεύονται για μία ώρα σε θερμοκρασία 23 °0 
- 2 °0, εμφανίζουν διαλυτότητα 5 % ή μικρότερη, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

63° Φθοριούχα άλατα διαλυτά στο νερό: 

(ο) 1690 φθοριούνο νάτριο . 1812 ΐοθοοιούγο κάλιο , 2505 ωθοσιούγο αιιμ ώνιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβρωτικά φθοριούχα άλατα είναι ύ/χς της κλάσης 8 (β/χπε περιθωριακό 2801. 

6° έως 10°). 

64° Φθοροπυριτικά άλατα: 

( ς ) 2655 οθοοοπυοιτικό κάλιο . 2674 ωθοροπυριτικό νάτριο . 2853 φθοροπυ ριτικό ιιαγνησια 28Μ 

α?θοοοπυοιτικό αιιαώνιο . 2855 φθοροπυ ριτικοε ψευδάργυρος , 

2856 ωθοροπυοιτικά άλατα, ε.α.ο. 

65° Ανόργανες ύλες και διαλύματα και μείγματα ανόργανων υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλο συγκεντρωτικό κεφάλαιο: 


00 

3287 τοάκά υνοά. ανόσνανα. ε.α.ο.. 

3288 τοάκά στεοεά- ανόσνανα. ε.α.ο.. 

α>) 

3243 στεοεά που πεσιένουν τοδικά υνοά, ε.α.ο.. 

3287 τοπικά υνοά. ανόσνανα ε.α.ο.. 


3288 τοδικά στεοεά. ανόσνανα. ε.α.ο.. 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα στερεών και τοξικών υγρών που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 

Οδψ/ίας απορούν να μεταφέρονται υπό τον αριθμό 3243 χωρίς τα κριτήρια ταξινόμησης για την Κ/Ασί] 
6.1 να εφαρμόζονται σ ' αυτά υπό την προϋπόθεση ότι καμία υττερχε&ιση υγρού δεν είναι ορατή κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης ή όταν η μονάδα σνσκενασίας ή μεταφοράς κ/χινεται. Κάθε συσκενασια θα 
πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα τύπο σχεδιασμού που έχει περάσει τον έλεγχο στεγανότητας για την ομάδα 
σνσκενασίας II Αυτός αριθμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για στερεά που περιέχουν υγρό 
ταξινομημένο στο γράμμα (α). 
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Κλάση 6.1 

(ο) 3293 υδατικό διάλυαα υδραανπα με όχι περισσότερο από 37 % υδραζίνη κατά βάρος, 

3287 τοπικά υνρά. ανόρνανα. ε.α.ο.. 3288 τοακά στερεά, ανόρνανα. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2030 υδραζίνη ενυδατωμένη και 2030 υδατικό διάλ.υμα υδραζίνης, με όχι λιγότερο 

από 37 % και όχι περισσότερο από 64 % υδραζίνη, κατά βάρος , είναι ύλες της κλ.άσης 8 [βλέπε 
περιθωριακό 2801, 44°(8)]. 

66° Τοξικές, αυτοθερμαινόμενες ύλες: 

(ε) 3124 τοακά στερεά, αυτοθερ ααινόαενα. ε.α.ο. . 

(β) 3124 τοακά στερεά, αυτοθερααινόιιενα. ε.α.ο. 

67° Τοξικές ύλες, διαβρωτικές: 


(*> 

3289 τοακά υνρά. διαβοωτικά. ανόρνανα. ε.α.ο.. 

3290 τοακά στερεά, διαβοωτικά, ανόρνανα. ε.α.ο.. 

α») 

3289 τοακά υνρά, διαβοωτικά. ανόρνανα. ε.α.ο.. 

3290 τοάκά στερεά, διαβοωτικά. ανόρνανα. ε.α.ο. 


68° Τοξικές ύλες, οξειόωτικές: 


(») 

3086 τοοικέε στεοεέε. οάειδωτικέε. ε.α,ο.. 

3122 τοακά υγρά. ο£ειδωτικά. ε.α,ο.. 

α>) 

2727 νιτρικό θάλλιο, 

3086 τοπικά στερεά, οδειδωτικά. ε.α.ο.. 


3122 τοακά υνρά. οοειδωτικά. ε.α.ο. 


Ε. Ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εύφλεκτες υγρές ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνα που είναι εξαιρετικά τοξικές, τοξικές ή επιβ/χφείς και έχουν σημείο ανάφλεξης 
χαμηλότερο από 23 °<7, είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301. 41° έως 5 7°). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: (α)Είδη διαποτισμένα με ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνο των 71° έως 8 7°, όπως πλάκες από φύ/λο φόλΐμπερ, λωρίδες χαρτιού, σφαίρες 
ακατέργαστου βαμβακιού . φύλλα από πλαστικό υλικό, κλχ. σε αεροστεγή, ερμητικά κλεισμένα 
περιτυλίγματα, δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(Ί>) Ύλες όπως χόρτα και δημητριακά διαποτισμένα με ύλες και παρασκευάσματα 
που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο των 71 0 έως 87° ή άλλες ύλες της κλ.άσης 6.1 θα πρέπει να 
ταξινομούνται σύμφωνα με την τοξικότητα τους (βλέπε περιθωριακό 2600(3) και ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 
παρακάτω). 

71° έώς 87°: Σε αυτά τα είδη, ύλες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο 
ταξινομούνται σε ομάδες που χαρακτηρίζονται με τα γράμματα (ε), (δ), (ο): 

(ε) εξαιρετικά τοξικές ύλες και παρασκευάσματα. 

(β) τοξικές ύλες και παρασκευάσματα. 

(ο) ελαφρώς τοξικές ύλες και παρασκευάσματα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όλες οι ενεργές ύ/ες και τα παρασκευάσματα τους που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνο, θα πρέττει να ταξινομούνται στα 71° έως 8 7° (α), (8) και (ο) σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 2600 (3). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν είναι γνωστή μόνον η τιμή της ΙΏ 5 <> της ενεργούς ύ/σ/ς και όχι εκείνη των 
παρασκευασμάτων της ενεργούς ύ/τ\ς, τα παρασκευάσματα μπορούν να ταξινομούνται στις //° έως 
87° (α), (Β) ή (ε) χρησιμοποιώντας τους παρακάτω πίνακες, όπου οι τιμές που εμφανίζονται στις στή/ες 
(α), (Β) και (ε) των 71° έως 87° αντιπροσωπεύουν το ποσοστό της ενεργούς ύλης του παρασιτοκτόνου 
στα παρασκευάσματα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ο στόχος των παρακάτω πινάκων είναι να δείξουν το φάσμα των παρασιτοκτόνων 
και των παρασκευασμάτων τους σε σχέση με τις διαφορετικές ομάδες σνσκευασίας σύμφωνα με τη 
συγκέντρωση της ενεργούς ύλης. Εάν η τιμή της ΙΌ $0 του παρασκευάσματος είναι γνωστή και εάν οι 
ομάδες σνσκευασίας που προσδιορίζονται από την εφαρμογή των κριτηρίων στο περιθωριακό 2600 (3) 
δεν αντιστοιχούν στις οιιόόες σνσκευασίας που υποδεικνύονται στους παρακάτω πίνακες με βάση τη 
συγκέντρωση της ενεργούς ύ/οςς στο παρασκεύασμα, η ομάδα σνσκευασίας που προσδιορίζεται σε 
συμφωνία με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3) θα πρέπει να έχει προτεραιότητα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Για ύ/ες που δεν ονομάζονται στον κστάλσγο και για τις οποίες μόνον η τιμή της 
έ£> 5 ο ενεργούς ύ/σ]ς είναι γνωστή και όχι η τιμή της ίΟ}ο των διαφόρων παρασκευασμάτων, η 
ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος μπορεί να καθορίζεται από τον πίνακα στο περιθωριακό 2600 (3). 
χρησιμοποιώντας μία τιμή της ΙΟ< 0 που λαμβάνεται από πο/Ιαπ/.ασιασμό της τιμής της Ιϋ>ο της 
ενεργούς ύ/,ης με: 100 . 

όπου X είναι το ποσοστό της ενεργούς υ/ε\ς κατά βάρος, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

τιμή της Ιϋ 50 της ενεργούς όλης χ 100 

ΙΌ 50 του παρασκευάσματος =____ 

ποσοστό της ενεργούς ύλης κατά βάρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Η ταξινόμηση σύμφωνα με τις Σημειώσεις 2, 3 και 4 παραπάνω , δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όταν τα παρασκευάσματα περιέχουν πρόσθετα που επιδρούν στην τοξικότητα της 
ενεργής ύ/σ]ς ή όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει περισσότερες από μία ενεργή ύ/ε\. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται στην τιμή της ΙΟ,ο του υπό σνςήτηση 
παρασκευάσματος σύμφωνα με τα κριτήρια στο περιθωριακό 2600 (3). Εάν η τιμή της δεν 

είναι γνωστή, η ύλη θα πρέπει να ταξινομείται στο (α) των 7Γ έως 87 ° 

71 ° 2783 ορνανοοωσψοοικά παρασιτοκτόνο, στερεά, τοακά , 

3017 οονανοοωσφοοικά παρασιτοκτόνο, υτρά. τοακά. εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεςης όχι 
χαμηλότερο από 23 °(2, 

3018 οσνσνοωωσωοοικά παρασιτοκτόνο. υγρά._ τοξικά , συμπεριλαμβανομένων: 


71° (») 

71° <1>) 

71° 

(0) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 


100->25 

25-6 

25-2 


100-> 10 

10-2 

10-1 



100-35 

100-14 


100->20 

20-5 

20-2 

_ 

100->20 

20-5 

20-2 

_ 

100-> 15 

15-3 

15-1 



100-40 

100-10 

- 

100-> 15 

15-4 

15-1 


ΑζΐΠΡΗθ5-€ΐ1ΐν1 

ΑζίηοΗοδ-πκΐΗνΙ 

ΒΓΟΓΠΟΡΗθ5-€φν1 

Ο&ΓόορΗεηοΐϊήοη 

ΟΗΙοΓ&ηνίηρΗο^ 

(ΓΗΙοιτηερΗοε 

Οι1θΓρντίρΗθ5 

(3Η1ογεΗΙορΗο5 
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2601 

(συνεχ.) 



71° (η) 

71°(Ε) 

71 € 

(ε) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

ΟοιοχνυΗοδ 

_ 

- 

100-35 

100-15 

0πΐίθΓΠ3ΐ€ 

• 

- 

- 

100-90 

ΟδΠΟοΗοδ 

- 

- 

100-55 

100-55 

ΏΕΡ 

- 

- 

- 

100-40 

ΟεπΊερΗίοη 

100->0 

- 

- 

. 

ΟδΓΠβΐΟΠ 

100->30 

30->3 

3-0.5 

3->0 

0εΓΠ6ίθη-Ο-( 5ν5ΐΟΧ“) 

100->34 

34->3,4 

3,4-0,85 

3.4-0.34 

ΟεπΊοίοη-ΟπιείΗνΙ 

- 

- 

100-90 

100-35 

06ΠΊ6ί0η-5-ΓΠ6ΐΗνΙ 

- 

100->80 

80-30 

80-10 

ΟεΓηεΐοη-δ-πιείΗνΙευΙίοηβ 

- 

100->74 

74-18.5 

74-7,4 

Οΐπΐϊίοδ 

- 

100->10 

10-2.5 

10-1 

ΟίΕζίηοη 

- 

- 

100-38 

100-15 

ΟίοΗΙοίεηθειοη 

- 

- 

. 

100-54 

ΟίοΗΙοΓνοδ 

- 

100->35 

35-7 

35-7 

ΟΐΟΓΟίΟρίΐΟδ 

- 

100->25 

25-6 

25-2 

ΟΐΓΠβίΟΧ 

100->20 

20->2 

2-0.5 

2->0 

ΟΪΓΠ€ΐ}ΐ03ΐ€ 

- 


100-73 

100-29 

Οίοχ^ιΚίοη 

- 

100->40 

40-10 

40-4 

Οίδυΐίοιοη 

100->40 

40->4 

4-1 

4->0 

ΕόίίεηρΗοδ 

- 

- 

100-75 

100-30 

ΕηόοίΗίοη 

- 

100->45 

45-10 

45-4 

ΕΡΝ 

100->62 

62->12,5 

12.5-2.5 

12.5-2.5 

ΕίΗϊοη 

- 

100->25 

25-5 

25-2 

ΕιΗο^-τηδΐΗνΙ 

- 

- 

100-60 

100-25 

ΕίΕοοίΌοΗοδ 

100->65 

65->13 

13-2 

13-2 

Ρεη^τπίποΗοδ 

100->40 

40->4 

4-1 

4->0 

ΡϋηίίΓοιΕίοη 

- 

- 

- 

100-48 

ΡεηδυΙΓοΐΗίοη 

100->40 

40->4 

4-1 

4->0 

ΡεηίΗΐοη 

- 

- 

100-95 

100-38 

ΡοηορΗοδ 

100->60 

60->6 

6-1 

6-0.5 

ΡοπηοΐΗΐοη 

- 

- 

- 

100-65 

ΗεοΐεηορΕοδ 

- 

- 

100^48 

100-19 

ΙρΓοόϋηίοδ 

- 

- 

- 

100-95 

ΙδοίόηρΗοδ 

- 

100->60 

60-15 

60-6 

Ι$οϋιίθ3ΐε 

- 

- 

100-25 

100-25 

Ι$οχαϊΗίοη 

- 

- 

100-55 

100-20 

Μ^οεγ^γπ 

- 

100->30 

30-7 

30-3 

ΜερΗοδίοΙ^η 

100->25 

25->5 

5-0.5 

5-0.5 

ΜεΓΕΕΓπϊίΙοοΕοδ 

- 

100-> 15 

15-3 

15-1,5 

Μ^ΐΗίί&θειοη 

- 

100->40 

40-10 

40-4 

Μ€ΐΗνΙίπΐΗίοη 

- 

- 

100-49 

100-19 

ΜενϊηρΗοδ 

100->60 

60->5 

5-1 

5-0.5 

ΜοηοοΌίορ&οδ 

- 

100->25 

25-7 

25-2.5 

ΝαΙϋό 

- 

- 

- 

100-50 

Οτηεΐ^οβϋε 

- 

- 

100-25 

100-10 

Οχν^πιοΐοη-πΐϋΐΕνΙ 

- 

100->93 

93-23 

93-9 

ΟχνόίδϋΙΓοίοη 

100->70 

70->5 

5-1.5 

5-0,5 

Ρβγβοχοπ 

100->35 

35->3 

3-0.9 

3-0,35 

ΡεγεγΗιοπ 

100->40 

40->4 

4-1 

4-0,4 

Ρ3Γ3ΐΕίοη-ΓηεΐΗν1 ΡΗεηΙίδρίοη 

- 

!00->12 

12-3 

12-1,2 

ΡΗ€Πΐ}Ί03ΐ€ 

- 

• 

100-25 

100-10 

ΡΗοΓΕΐε 

• 

_ 

100-70 

100-70 

ΡΗοδεΙοηε 

100->20 

20->2 

2-0,5 

2->0 

ΡΗοδίοΙ^η 

- 

• 

100-60 

100-24 

ΡΗοδΓηβΙ 

_ 

100-> 15 

15-4 

15-1 

ΡΗοδοΗ*τηί<1οη 

- 

. 

100-45 

100-18 

Ρίππιΐρίιοδ-οίΙινΙ 

- 

100->34 

34-8 

34-3 

ΡϊΌΡ3ρΗθ5 

- 

1 

100->75 1 

100-70 

75-15 

100-28 

75-15 
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7!°(ε) 

' 71°(6) 

71° 

(Ο 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

ΡΓοώοΕίε 

ΡνΓΕΖΟρΗθ5 

ΡνΓΕΖοχοη 

ΟιιίηαΙρΗοδ 

δαϋιΗΐοη 

δοΗπιά^η 

δυΐίοΐερ 

δυΐρΓοίοδ 

ΤεπιερΙιοδ 

ΤΕΡΡ 

Τετόαίοδ 

ΤΗίοΓηεΐοη 

Τάΐοηεζίη 

ΤπΒΓηίρΗοδ 

ΤπεζορΗοδ 

ΤποΗΙοΓίοπ 

ΤποΗΙοΓοη&ί 

νΒτηίάοώϊοη 

100->80 

100->10 

100-> 15 

100->70 

100-> 15 

80->8 

100->52 

100-> 18 
100->10 

10->0 

15->3 

100->50 
70->5 
100->20 

100->30 

15-4 

8-2 

52-13 

100-60 

18-9 

10-2 

100^5 

100-90 

3-0,74 

50-10 

5-1 

20-5 

100-33 

100-70 

30-8 

100-30 

15-1 

100—45 

8-0,5 

52-5 

100-25 

18-3.6 

10-1 

100-18 

100-90 

3-0,74 

50-5 

5-0,5 

20-1 

100-13 

100-23 

30-3 

100-10 


72° 2761 οονανογλωρικά παοασποκτόνα. στερεά, τοακά, 

2995 οργανογλωοικά παρασιτοκτόνο, υνοά. τοπικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο 

από 23 °(Γ, 

2996 οονανογλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοακά, συμπεριλαμβανομένων: 


72° (*) 

72° (6) 

72° 

(Ο 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 


100->75 

75-19 

75-7 



100-35 

100-35 


_ 

100-40 

100-15 


_ 


100-55 



_ 

100-50 

_ 

_ 

- 

100-70 

100->40 

40->4 

4-1 

1-0.4 

100->25 

25->2 

2-0.5 

2->0 


- 

100-55 

100-20 

_ 

_ 

100-85 

100-34 


100->75 

75-19 

75-7 


100->80 

80-20 

80-8 

100->60 

60->6 

6-1 

6-0.5' 


100->80 

80-20 

80-8 

100->10 

10->2 

2-0,4 

2-0.4 


100-> 14 

14-3 

14-1 



100-44 

100-15 


_ 

- 

100-60 

“ 

100->54 

54-13 

54-5 


Αίάπη 

ΑίΙίάοοΗΙοΓ 

€επίρΚ£οΗ1ογ 

ΟΗΙοπΙεηε 

0Η1οΓ(ϋιτΐ6ίθΓΓη 

0Η1θΓάίΓΤΐ6ίοππ ΗνάΓθθΗ1οπ(ΐ6 

ΟΜοΓΟρΗ&εΐηοηΕ 

Οτπυάΐηε 

ΡΡΤ 

1 -2διβρωαο-3"Υλωροπροπάνιο 

Ρΐείάπη 

Εηάοδυΐίεη 

Εηάηη 

Η6ρϊηο1ι1ογ 

ΐ500€ηΖΕΠ€ 

Ιδοάηη 

ΕίηάΗηε (νΒΗΟ 

ΜΐΓ£Χ 

ΠενταγλωοοΦαινόλη 
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Κλάση 6.1 

2601 73° 2765 (οαινοόυίχά παρασιτοκτόνο, στεοεά. τοπικά 

(συνεχ.) 2999 φαινοςυϊκά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοΕικά, εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεςηε όχι χαμηλότερο από 

23 °0, 

3000 (ραινοΕυϊκά παρασιτοκτόνο, υνοά. τοόικτά . συμπεριλαμβανομένων: 



73°(*) 

73° (6) 

73° 

(ε) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

2.4-0 

_ 

- 

_ 

100-75 

2.4-ϋΒ 

- 

- 

- 

100-40 

2.4.5-Τ 

- 

- 

_ 

100-60 

ΤπΗάΐηιείοη 

- 


- 

100-70 


74° 2757 καοβααικά παρασιτοκτόνο, στεοεά. τοόικά. 

2991 καοβααικά παρασιτοκτόνο, υνρά. τοάκά. εύιολεκτα. με σημείο ανάωλεςηο όχι χααηλότερο από 
23 °0, 

2992 καοβααικά παρασιτοκτόνο, υνρά. τοάκά. συμπεριλαμβανομένων: 



74° (η) 

74° (6) 

74° (ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Αΐόίοατό 

100-> 15 

15->1 

1->0 

1->0 

Απυηοοετό 

- 

100->60 

60-15 

60-6 

ΒεηάίοαίΓό 

- 

100->65 

65-15 

65-5 

ΒεηήίΓΗΟ^τό 

- 

- 

100-55 

100-20 

Βιηοςετόοχίπι 

- 

- 

100-75 

100-30 

Οετό^τνΐ 

_ 

_ 

100-30 

100-10 

Οατόοηιπιη 

- 

100->10 

10-2 

10-1 

Οαπαρ ΗΟΟ 

- 

- 

100-40 

100-40 

Οί-3.113.16 

- 

- 

- 

100-75 

Οΐπιειηη 

- 

- 

100-60 

100-24 

Οίιηεΐϋδη 

- 

100->50 

50-12 

50-5 

Οΐοχ3θ3Γ0ε 

- 

- 

100-30 

100-10 

ΡοΓτηείΕηείε 

- 

100->40 

40-10 

40-4 

Ιδοΐαη 

- 

100->20 

20-5 

20-2 

ί500Γ002ϋ·0 

- 

- 

100-85 

100-35 

ΜεΓΟΗΟΙοόίτηείίιυΓ 

- 

100->70 

70-17 

70-7 

ΜεΐΗ35ϋ1ίθ€21Γ0 

- 

- 

100-55 

100-20 

ΜείίιΟΓηνΙ 

- 

100->34 

34-8 

34-3 

ΜεχΕΟ&τόαίε 

- 

100->28 

28-7 

28-2 

Μοβεπι 

- 

- 

100-35 

100-14 

ΟχΕίυνΙ 

- 

100-> 10 

10-2.5 

10-1 

ΡϊπΓηίς^τό 

- 

- 

100-73 

100-29 

ΡΓ0ΓΠε03Γ0€ 

_ 

- 

100-35 

100-14 

Ργογπιιπτ ('Μυιτ&η) 

100->5,6 

5.6->0,56 

0,56-0,14 

0.56->0 

Ργοχοριιγ 

- 


100-45 

100-18 
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Κλάση 6.1 

75° 2777 παρασιτοκτόνο ιιε βάση τον υδράργυρο, στερεά, τοξικά , 

3011 παρασιτοκτόνο αε Βάση τον υδράργυρο, υγρά, τοπικά, εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξης όχι 
χαμηλότερο από 23 °0, 

3012 παρασιτοκτόνο αε Βάση τον υδράργυρο, υνρά. τοπικά , συμπεριλαμβανομένων: 



75° (&) 

75° (1)) 

75° 

(ε) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 



100->60 

60-15 

60-6 

γ·ιι λι·λ»ι·τ ·:* ί ·ϊα ιι 


100->70 

70-17 

70-7 


100->40 

40-10 

40-4 


- 

■ 

35-8 

35-3 



100->60 

60-15 

60-6 


76° 2786 οργανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνο, στερεά, τοακά , 

3019 ορνανοκασσιτερικά παρασιτοκτόνο. υγρά, τοπικά, εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξης όχι 
χαμηλότερο από 23 °0, 

3020 οργανοκασσιτερικά παοασιτοκτόνα. υγρά. τοεικά , συμπεριλαμβανομένων: 



76° (ι) 

76° (6) 

76° 

(ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Ρβηίϊη αοείΗΐβ 

_ 

- 


100-25 

ΟνΗβχΕίϊπ 

- 

- 

100-95 

100-35 

Ρεηπη ΗνάΐΌχίάβ 

- 

1_ 

100-54 

100-20 


77° 3025 παοασιτοκτόνα παοανώνων ττκ κουααοίντκ. υγρά. τοακά. εύφλεκτα . με σημείο ανάφλεξης όχι 

χαμηλότερο από 23 °0, 

3026 παοασιτοκτόνα παοανώνων ττκ κουααρίνηε, υγρά, τοακά . 

3027 παρασιτοκτόνο παοανώνων ττιο κουυαρίντκ:. στερεά τοακά . συμπεριλαμβανομένων: 



77° (3) 

77° (6) 

77° 

(ε) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

ΒΓοάίίεοουΓη 

ΟουΓη&οΙιΙοΓ 

ΟουπίΕίίίΓνΙ 

ΟοιιιτιερΗο$ 

(ΤοιπτιείεΐΓΗΐνΙ ΓΚαοαππίπ) 
ΟΐοουπΊ&ΓοΙ 

ΟίίεηεοοαΓη 

νν^τίεηη (και άλατα αυτού) 

100->5 

100->3 5 
100->60 

5->0,5 

100->30 

100->34 

35->3,5 

60->6 

0.5-0,13 

100-25 

30-8 

38-8,5 

100-25 

3,5-0,9 

6-1.5 

0.5-0.05 

100-10 

100-80 

30-3 

34-3.4 

100-10. 

3.5-0.35 

6-0,6 
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Κλάση 6*1 

2601 78° 2781 παρασιτοκτόνο διπυοιδιλίου, στερεά, τοξικά , 

(συνεχ.) 3015 παρασιτοκτόνο διπυοιδ ιλίου. υγρά, τοπικά, εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο 

από 23 °(2, 

3016 παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά. τοπικά, συμπεριλαμβανομένων: 



78° (ε) 

78°(&) 

78° (ο) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Οίοιιεΐ 

- 

- 

- 

100-45 

ΡεΓΕουεί 


100->40 

40-8 

40-8 


79° 2759 παρασιτοκτόνο ιιε αρσενικό, στερεά, τοάκά , 

2993 παοασιτοκτόνα ιιε αρσενικό. υΎρά. τοέικά. εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο 

από 23 °0 # 

2994 παοασιτοκτόνα ιιε αρσενικό, υγρά. τοόικά, συμπεριλαμβανομένων: 



79° (3) 

79° (6) 

79° 

00 

% 

% 

στερεό % 

: 

υγρό % 

Ανυδοίδιο του αοσεντκού 


100->40 

40-10 

40-4 

Αοσενικικό ασβέστιο 

- 

100->40 

40-10 

40-4 

Αρσενίττκ του νατοίου 


100->20 

20-5 

20-2 


80° 2775 παρασιτοκτόνο ιιε βάση το γαλκό. στερεά. τοοικά . 

3009 παοασιτοκτόνα ιιε βάση το γαλκό. υνρά, τοακά. εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξης όχι 
χαμηλότερο από 23 °€, 

3010 παοασιτοκτόνα ιιε Βάση το γαλκό. υγρά. τοακά , συμπεριλαμβανομένων: 



80° (3) 

80° (6) 

80° (ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Θειικός γαλκός 


1 

100-50 

100-20 
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Κλάση 6.1 


81° 2779 παρασιτοκτόνοι υποκατεστημένη νιτροφαινόλτκ. στερεά, τοάκά , 

3013 παρασιτοκτόνο υποκατεστηιιέντκ νατρο<ραινόλτκ. υνοά. τοπικά, εύφλεκτα , με σημείο 
ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 °0, 

3014 παρασιτοκτόνο υποκατεστη ιιέντκ νιτροοαινόλτιε. υνρά. τοπικά , συμπεριλαμβανομένων: 



81° (ι) 

81° (1>) 

81° 

(ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Βίη&ρεοΓνΙ 


_ 

100-65 

100-25 

Οίηοόυΐοη 

- 

- 

100-25 

100-10 

Οίηοδεό 

- 

100->40 

40-8 

40-8 

Οιηοδεό 3οεΐ2ΐε 

- 

- 

100-30 

100-10 

Οιηοΐειώ 

- 

100->50 

50-10 

50-5 

(ϋηοίειώ εοεωιΐε 

- 

100->50 

50-12 

50-5 

ϋΝΟΟ 

- 

100->50 

50-12 

50-5 

ΜεόΐηοίεΓό 


100->80 

80-20 

80-8 


82° 2763 παοασιτοκτόνα τριααντκ, στερεά, τοέικά. 

2997 παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά. τοζικά. εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξηο όχι χαμηλότερο από 
23 °<2, 

2998 παοασιτοκτόνα τριαιίντκ. υγρά, τοακά. συμπεριλαμβανομένων: 



82° (2) 

82° (1)) 

82° (ο) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Οναηαζίη 

_ 

_ 

100-90 

100-35 

Τεπηιιόείοη 

“ 


" 

100-95 


83° 2769 παοασιτοκτόνα βενίοϊκών παραγωγών. στερεά, τοπικά . 

3003 παοασιτοκτόνα Βενιοϊκών παοανώνων. υνρά. τοακά. εύωλεκτα . ιιε σημείο ανάφλεξης όχι 
χαμηλότερο από 23 °0, 

3004 παοασιτοκτόνα βενιοϊκών παραγωγών, υγρά, τοακά , συμπεριλαμβανομένων: 



83° (2) 

83° (5) 

83° (Ο 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Τποεπώε 

- 


- 

100-60 


84° 2773 παοασιτοκτόνα παοαγώνων ττκ φθαλιαίδτκ. στερεά τοακά . 

3007 7ταρασιτοκτόνα παοανώνων της φθαλιαίδτκ. υνρά. τοακά. εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξης όχι 
χαμηλότερο από 23 °<2, 

3008 παρασιτοκτόνο παοανώνων της φθαλιιιίδτκ, υνρά. τοπικά , 
συμπεριλαμβανομένων: 



84° (2) 

84° (6) 

84° 

(0) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 


- 

- 

- 

- 


Κανένα παρασιτοκτόνο δεν βρίσκεται προς το παρόν σ ’ αυτήν την συγκεντρωτική καταχώριση. 
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Κλάση 6.1 


2601 85° 2767 παρασιτοκτόνο, (ραινυλουρίας, στερεά, τοπικά, 

(συνεχ.) 3001 παρασιτοκτόνα ιραινυλουρίαε, υνοά. τοακά. εύφλεκτα, με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο 

από 23 °(2, 

3002 παρασιτοκτόνα φαινυλουρίαε, ννοά. τοπικά, συμπεριλαμβανομένων: 



85° (ε) 

85° Ο) 

85° 

(0) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

3/ 











86° 2771 διθειοκαρβαιιικά παρασιτοκτόνα. στερεά, τοακά . 

3005 διθειοκαρβαιιικά παρασιτοκτόνο, ιτ/ρά. τοακά. εύφλεκτα , με σημείο ανάφλεξηςόχι χαμηλότερο 
από 23 °0, 

3006 διθειοκαρβαιιικά παρασιτοκτόνα. ιτνρά. τοακά. συμπεριλαμβανομένων: 



86° (ε) 

86° (6) 

86° (ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

ΜεϊΗΓη δοάίυΓΠ 

- 

- 

100-85 

100-35 


87° Παρασιτοκτόνα που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στα είδη 71 ° έως 86°: 

2588 παρασιτοκτόνο, στερεά, τοόικά. ε.α,ο.. 

2902 παρασιτοκτόνο, υνοά τοπικά, ε.α.ο. , 

2903 παρασιτοκτόνο, υνρά. τοακά. εύωλεκτα. ε.α.ο. , με σημείο ανάφλεξης όχι χαμηλότερο από 23 
°0, όπως: 

Οργανοαζωτούχες ενώσεις 



87° (ε) 

87° (1)) 

87° (ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Βεπααίποχ 

ΟΗϊποτηεΐίιίοηείε 

ΟνοΙοΗεχίιτπάο 

ΟγηζοχοΙοπ 

100->40 

40->4 

100-50 

100-50 

4-1 

100-63 

100-20 

100-50 

4->0 

100-25 


Αλκαλοειδή 



87° (α) 

87° (1>) 

Ο 

Γ¬ 

ΟΟ 

(0) 


% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

Παοασκευάσαατα νικοτίνη ε 
Στρυγνίνη 

• 

100->25 

25-5 

25-5 

100->20 

20->0 




Κανένα παρασιτοκτόνο δεν βρίσκεται προς το παρόν σ' αυτήν την συγκεντρωτική καταχώριση. 


$ 
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Πυρεθρινοειδή 



87° (α) 

87°(δ) 

87° (ο) 

% 

% 

στερεό % 

υγρό % 

ΟνΌ€ΓΤΤ1€ΐΗπη 

- 

- 

100-80 

100-32 


ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η: Τα παρασιτοκτόνο του φωσφιδίου του αλ.ουμινίου είναι ύλες του 43° (α). 


Ο. Ενεργές ύλες όπως εκείνες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράματα και για την 
παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε αλλα είδη αυτής της κλασης. 

90° Ενεργές ύλες, συμπεριλαμβανομένων: 

(ε) 1570 Βουκίνη. 1692 στουτνίνη ή 1692 άλατα στρυγνίνηο . 

1544 αλκαλοειδή, στεοεά. ε.α,ο. ή 1544 αλκαλοειδή άλατα, στερεά, ε.α.ο. , 

1655 ενώσει: νικοτίνην στεοεέε. ε.α,ο. τι 1655 παοασκευάσαατα νικοτίντκ στερεά, ε.α.ο. . 

3140 αλκαλοειδύ. υνοά. ε.α.ο. ύ 3140 αλκαλοειδή άλατα, υνοά. ε.α.ο. , 

3144 ενώσεκ νικοτίντκ υνοά. ε.α.0. ή 3144 παοασκευάσαατα νικοτίνης. υνρά· ε.α.ο. , 

3172 τοόίνεε. εκγυλισαένε£ από Εωντανέ; πηνές. ε.α.ο. 

(δ) 1654 νικοτίνη. 1656 υδοονλωοική νικοτίνη ή 1656 διάλυαα υδοονλωοικής νικοτίντκ 1657 

σαλικυλικύ νικοτίνη. 1658 θειικτί νικοτίνη. στερεή ή 1658 διάλυαα θειικήε ν ικοτίντκ 1659 
ταοταοική νικοτίνη . 

1544 αλκαλοειδύ. στεοεά. ε.α.ο. ύ 1544 αλκαλοειδή άλατα, στερεά. ε.α.ο· . 

1655 ενώσετε νικοτίνηε. στερεές ε.α.ο. ύ 1655 παοασκευάσαατα νι κοτίντκ στερεά, ε.α.α, 

1851 α>άοαακα. υνοά. τοπικά, ε.α.ο. . 

3140 αλκαλοειδύ. υνοά. ε.α.ο. ή 3140 αλκαλοειδή άλατα, υνρά. ε.α.ο., 

3144 ενώσει; νικοτίνην υνοά. ε.α.ο. ή 3144 παοασκευάσαατα νικοτ ίντκ. υνοά. ε.α.ο.. 3172 
τοόίνεε εκνυλισαένεε από ϋωντανέε πηνέο. ε.α.ο. . 

3249 (ράοαακα. στερεά, τοάκά. ε.α.ο. 

(ο) 1544 αλκαλοειδύ. στεοεά. ε.α.ο. ή 1544 αλκαλοειδή άλατα, στεοεά. ε.α.ο.. 

1655 ενώσειε νικοτίλτκ στεοεέε. ε.α.ο. ύ 1655 παρασκευάσιιατα νικοτ ίντκ στεοεά. ε.α.ο.. 

1851 ωάοαακα. υνρά. τοάκά. ε.α.ο., 

3140 αλκαλοειδύ. υνοά. ε.α.ο. ύ 3140 αλκαλοειδή άλατα, υνρά. ε.α.ο., 

3144 ενώσει: νικοτίντκ- υνοέο. ε.α.ο. τι 3144 παοασκευάσαατα νικοτίντκ υνρά. ε.α.ο. , 

3172 τοάνε: εκνυλισαένεο από ϋωντανέε πηνέε. ε.α.ο. . 

3249 (ράοαακα. στεοεά. τοάκά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι ενεργές ύλες και κονιοποιήσεις ή μείγματα υλών της 90° με άλλες ύλες θα πρέπει 
να ταξινομούνται σύμφωνα με την τοξικότητα τους [βλχπε περιθωριακό 2600 (3)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Φαρμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση, π.χ. καλλυντικά ναρκωτικά και 
φάρμακα, που είναι ύλες που παρόγονται και συσκευάζονται σε συσκευασίες τύπου που προορίζεται για 
λιανική πώλτ/ση ή διανομή για προσωπική ή οικιακή κατανάλ.ωση, που αλλιώς θα ήταν ύ/χς της 90 
δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ύλες και παρασκευάσματα που περιέχουν αλκαλ.οειδή ή νικοτίνη που 

χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνο είναι ύλες του 8 /°. 
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Η. Κενές συσκευασίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κενές συσκευασίες με υπολείμματα από το προηγούμενο περιεχόμενο τους 

κομμένα στις εξωτερικές π/χνρές δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά. 

91 ° Κενές συσκευασί^ συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων εμπορευματοκιβωτίων για μετααοοά 
Υύμα (ΙΒΟ) κενών ουγ> μάτων-δεόα μενών, κενών αποσυναρμολονουαένων δεξαμενών , κενών 
εαπορευ ματοκιβωτίων^ε£ααενών , κενών ο γη ιιάτων για. μεταφορά γύμα και κενών 
εαπορευαατοκιβωτίων νια μεταφορά γύμα. ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 6.1. 

Ύλες των 11°, 12°, 14° έως 28°, 32° έως 36°, 41°, 42°, 44°, 51° έως 55°, 57° έως 68°, 71° έως 87° και 90° 
μεταφερόμενες σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις για αυτήν την 
Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, ούτε σ’ εκείνες που περιέχονται στο παράρτημα Β: 

(ε) Ύλες ταξινομημένες στο (ύ) κάθε είδους: 

- υγρά: όχι περισσότερο από 500 γπΙ ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο 

από 2 λίτρα ανά κόλο, 

- στερεά: όχι περισσότερο από 1 1<§ ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 4 

ανά κόλο. 

(ύ) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 

- υγρά: όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο 

από 12 λίτρα ανά κόλο. 

- στερεά: όχι περισσότερο από 6 ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 

24 1ί§ ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνες 
τουλάχιστον με τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500(1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να 
τηρούνται. 


2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1 . Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2603 έως 2608. 

(2) Τα Ενδιάμεσα Εμπορευματοκιβώτια για Μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) θα πρεπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2600 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 


συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "X", για τις εξαιρετικά 
τοξικές ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (α) κάθε είδους 
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συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Υ" ή "X", 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ", για τις τοξικές ύλες που 
είναι ταξινομημένες στο γράμμα (6) κάθε είδους, 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας ΠΙ, Π ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα "Ζ", "Υ" ή "X", 
ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας III ή II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ’ ν ή Ύ’, για τις 
ελαφρώς τοξικές ύλες που είναι ταξινομημένες στο γράμμα (ο) κάθε είδους. 

ΣΗ ΜΕΙΩΣΗ : Για τη μεταφορά υλών της ιο,άσηςό.Ι σε οχήματα-δεςαμενές, αποσυναρμολογούμενες 

δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλάσης, β/έττε 
Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών 
(1) Σταθεροποιημένο υδροκυάνιο της 1 0 θα πρέπει να συσκευάζεται; 

(ε) όταν είναι πλήρως απορροφημένο από αδρανές πορώδες υλικό: σε γερά μεταλλικά δοχεία 
χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 7.5 λίτρα, τοποθετημένα σε ξύλινα κιβώτια με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην μπορούν να έλθουν σ’ επαφή μεταξύ τους. Μία τέτοια συνδυασμένη 
συσκευασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω συνθήκες: 

1. τα δοχεία θα πρέπει να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0.6 ΜΡε (6 βατ) (πίεση 
πιεζομέτρου), 

2. τα δοχεία θα πρέπει να γεμίζονται πλήρως με το πορώδες υλικό. Το πορώδες υλικό δεν 
θα πρέπει να κατακάθεται ή να σχηματίζει επικίνδυνα κενά ακόμη και μετά από 
παρατεινόμενη χρήση ή από χτύπημα, ακόμα και σε θερμοκρασίες έως 50 0. Η 
ημερομηνία πλήρωσης θα πρέπει να είναι με διάρκεια μαρκαρισμένη στο καπάκι κάθε 
δοχείου, 

3. η συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεταμ σε συμφωνία με την 
προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας I. Το κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει 
περισσότερο από 120 

(1>) όταν είναι υγρό, αλλά όχι απορροφημένο από πορώδες υλικό: σε κυλίνδρους από κοινό 
χάλυβα ανθεκτικούς στην πίεση, που θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: 

1 πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, οι ανθεκτικοί στην πίεση κύλινδροι θα πρέπει 
να υπόκεινται σε υδραυλικό έλεγχο της πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 10 ΜΡα 
(100 ύατ) (πίεση πιεζομέτρου). Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 
κάθε δύο χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση του εσωτερικού 
του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου, 

2. Οι κύλινδροι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές διατάξεις της κλάσης 2 
(βλέπε περιθωριακά 2211,2212 (1) (ε), 2213,2215 και 2218), 

3. μέγιστο επιτρεπτό βάρος του περιεχομένου: 0.55 ανά λίτρο χωρητικότητας. 

(2) Δυαλύματα υδροκυανικού οξέος της 2° θα πρέπει να συσκευάζονται σε_ σφραγισμένες με φλόγα 
γυάλινες αμπούλες, που περιέχουν όχι περισσότερο από 50 §, ή σε γυάλινες φιάλες έτσι κλεισμένες ώστε 
να είναι στεγανές σε διαρροή και που περιέχουν όχι περισσότερο από 250 §. 

Οι αμπούλες ή φιάλες θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν τι, 
παρακάτω συνθήκες: 
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(3) Οι αμπούλες και φιάλες θα πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά 

υλικά σε στεγανές σε διαρροή χαλύβδινες ή αλουμινένιες εξωτερικές συσκευασίες. Κάθε κόλο 
δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 15 1ί§, ή 

(ό) Οι αμπούλες και φιάλες θα πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σε 
ξύλινα κιβώτιά με στεγανή σε διαρροή επικασσιτερωμένη επένδυση. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει 
να ζυγίζει περισσότερο από 75 

Οι συνδυασμένες συσκευασίες που αναφέρονται στα (α) και (ό), θα πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονταμ 
σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας I. 

Πεντακαρβονύλιο του σιδήρου και τετρακαρβονύλιο του νικέλιος της 3° θα πρέπει να συσκευάζονται ως 
εξής: 

(1) Σε φιάλες χωρίς ραφές χυτές από καθαρό αλουμίνιο χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από I λίτρο και 
με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρότερο από 1 γπγπ, που θα πρέπει να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 1 
ΜΡ3 (10 03Γ) (πίεση πιεζόμετρου). Οι φιάλες θα πρέπει να είναι κλεισμένες με μεταλλικό βιδωτό πώμα με 
αδρανή φλάντζα και το βιδωτό πώμα θα πρέπει να βιδώνεται στέρεα στο λαιμό της φιάλης και να 
ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να χαλαρώσει σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

Το πολύ τέσσερις αλουμινένιες φιάλες αυτού του τύπου μπορούν να ασφαλίζονται σε εξωτερικές 
συσκευασίες από ξύλο ή φύλλο φάϊμπερ από μη-εύφλεκτο απορροφητικό προστατευτικό υλικό. Μία τέτοια 
συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να συμφωνεί με έναν τύπο σχεδιασμού που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί 
για την ομάδα συσκευασίας I σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5. 

Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 10 ^ 2 . 

* 

(2) Σε μεταλλικά δοχεία εφοδιασμένα με συσκευές για πλήρως στεγανό σε διαρροή κλείσιμο, που θα 
πρέπει να ασφαλίζονται, εάν είναι αναγκαίο, έναντι μηχανικής ζημιάς, με προστατευτικά καλύμματα. 
Χαλύβδινα δοχεία χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 150 λίτρα, θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 
τοιχωμάτων 3 γώγπ και μεγαλύτερα χαλύβδινα δοχεία και δοχεία κατασκευασμένα από άλλα υλικά θα 
πρέπει να έχουν τοιχώματα τουλάχιστον αρκετά παχιά ώστε να εγγυώνται ισοδύναμη μηχανική αντοχή. Η 
μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των δοχείων, θα πρέπει να είναι 250 λίτρα. Το βάρος του 
περιεχομένου θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο από 1 1<§ υγρού ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, τα δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε υδραυλικό έλεγχο της πίεσης 
σε πίεση όχι μικρότερη από 1 ΜΡα (10 βατ) (πίεση πιεζομέτρου). Ο έλεγχος της πίεσης θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση του 
εσωτερικού του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου. Τα μεταλλικά δοχεία θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω 
στοιχεία με καθαρά ευανάγνωστους και διαρκείας χαρακτήρες: 

(α) την πλήρη ονομασία της ύλης (οι ονομασίες και των δύο υλών μπορούν επίσης να φαίνονται 
δίπλα-δίπλα σε περίπτωση εναλλακτικής χρήσης), 

(ό) την ονομασία του ιδιοκτήτη του δοχείου, 

(ο) το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων προσαρτήσεων και εξαρτημάτων 
όπως βαλβίδες, προστατευτικά καλύμματα κ.λπ., 

(ά) την ημερομηνία (μήνα, χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου και τη 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τον έλεγχο. 

(ε) το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του περιεχομένου του δοχείου σε 
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(0 την εσωτερική πίεση (πίεση ελέγχου) που πρέπει να εφαρμόζεται στον υδραυλικό 
έλεγχο της πίεσης. 

(1) (α) Αιθυλενεϊμίνη, αδρανής, της 4° θα πρέπει να συσκευάζεται σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς 

πάχους, που θα πρέπει να είναι κλεισμένα με βιδωτό πώμα ή τάπα στεγανά σε διαρροή τόσο 
υγρού όσο και ατμού, με κατάλληλη φλάντζα. Τα δοχεία, θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση όχι μικρότερη από 0.3 ΜΡε (3 όετ) 
(πίεση πιεζόμετρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) και 2216. Κάθε δοχείο θα 
πρέπει να ασφαλίζονται με απορροφητικά προστατευτικά υλικά σε γερή στεγα\ή 
προστατευτική μεταλλική συσκευασία. Η προστατευτική συσκευασία θα πρέπει να είναι 
ερμητικά κλεισμένη και το πώμα της θα πρέπει να ασφαλίζεται έναντι οποιουδήποτε ακούσιου 
ανοίγματος. Το βάρος του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.67 ανά λίτρο 
χωρητικότητας. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 λ§. Κόλα που 
ζυγίζουν περισσότερο από 30 άλλες από εκείνες που αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο, θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με λαβές. 

(ό) Αιθυλενεϊμίνη, αδρανής, της 4° μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε χαλύβδινα δοχεία επαρκούς 
πάχους, που θα πρέπει να είναι κλεισμένα με βιδωτό πώμα και βιδωτό προστατευτικό 
κάλυμμα ή ισοδύναμη συσκευή στεγανή σε διαρροή τόσο υγρού όσο και ατμού. Τα δοχεία θα 
πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να ελέγχονται σε πίεση 
τουλάχιστον 1 ΜΡε (10 όατ) (πίεση πιεζόμετρου) σε συμφωνία με τα περιθωριακά 2215 (1) 
και 2216. Το βάρος του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.67 1<2 ανά λίτρο 
χωρητικότητας. Κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 Ι< 2 . 

(ε) Δοχεία σε συμφωνία με τα (η) και (ό), θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και 
διάρκειας χαρακτήρες: 

- την ονομασία ή τη μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου, 

- τη λέξη "αιθυλενεϊμίνη”, 

- το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο. 

- την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου 
ελέγχου που έγινε, 

- την σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

(2) Ο ισοκυανικός μεθυλεστέρας της 5° θα πρέπει να συσκευάζεται: 

(3) σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και με χωρητικότητα 
όχι μεγαλύτερη από ένα λίτρο, που δεν θα πρέπει να γεμίζονται πάνω από το 90 % της 
χωρητικότητας τους. Τα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται, όχι περισσότερα από 10 σε κάθε 
κιβώτιο, με κατάλληλο προστατευτικό υλικό σε ξύλινο κιβώτιο. Τα κόλα αυτού του είδους θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελέγχου για συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 για την ομάδα συσκευασίας I και δεν θα πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο 
από 30 ή 

(ό) σε δοχεία κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο με πάχος τοιχωμάτων όχι μικρό-τερο από 5 
γτιπι ή σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι πλήρως 
οςυγονοκολλημένα και θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, να 
ελέγχονται σε πίεση τουλάχιστον 0.5 ΜΡε (5 03τ) (πίεση πιεζο-μέτρου) σε συμφωνία με τα 
περιθωριακά 2215 (1) και 22 ] 6. Θα πρέπει να είναι έτσι κλεισμένα ώστε να είναι στεγανά, με 
δύο πώματα, το ένα πάνω από το άλλο, το ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι βιδωμένο ή 
ασφαλισμένο με έναν ισοδύναμα αποτε-λεσματικό τρόπο. Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να 
είναι όχι μεγαλύτερος από 90 %. 
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(συνεχ.) 


2606 


2607 


, Κλάση 6.1 

Βαρέλια που ζυγίζουν περισσότερο από 100 θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
κυλιόμενα τσέρκια ή ενισχυτικές νευρώσεις. 

(ο) Δοχεία σε συμφωνία με το (ϋ), θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διάρκειας 
χαρακτήρες: 

- την ονομασία ή μάρκα του κατασκευαστή και τον αριθμό του δοχείου. 

- τις λέξεις "ισοκυανικός μεθυλεστέρας", 

- το απόβαρο του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του όταν είναι γεμάτο, 

- την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου ελέγχου που 
έγινε, 

- τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις εξετάσεις. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (α) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(ά) σε χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ό) σε αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ς) σε χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3522. ή 

(ι ά ) σε πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 60 

λίτρα ή πλαστικά μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ο) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

({) σε συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερική συσκευασία από γυαλί πλαστικό ή μέταλλο 

σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Στερεέε ύλε^ κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται. 

(α) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3520 για χάλυβα, ^521 για 
αλουμίνιο, 3523 για κόντρα-πλακέ, 3525 για φύλλο φάϊμπερ, ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή 3526 για: 
πλαστικό υλικό, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς 
σάκους ή 

(&) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή περισσότερους 
αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

(3) Το κυανιούχο νάτριο της 41° (ε) μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε μεταλλικά ΙΒ€ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622 ή σε ξύλινα ΙΒΟ με αδιαπέραστη εσωτερική επένδυση σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρεται ως πλήρες φορτίο. 

(]) Ύλες ταξινομημένες στο (ό) των διαφόρων ειδών, θα πρεπει να συσκευάζονται: 

(&) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ό) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 
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(συνεχ.) 


Κλάση 6.1 

(ο) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ό) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 353", ή 

(0 σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα ία λ (6), (α) και ίά) : Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέλια και μπιτόνια 
μετακινούμενης κεφαλές για ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλώτερο από 200 ηιηι 2 /3 στους 23 °€ και για στερεά 
(β/όπε περιθωριακά 3512 , 3553 . 3554 και 3560), 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (ϋ) των διαφόρων ειδών, που έχουν τάση ατμών στους 50 °€ όχι 
μεγαλύτερη από 110 1<Ρε (1.10 0 £ιγ), μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622 ή σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με 
άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 


(3) Ύλες ταξινομημένες στην 15°(ϋ) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σύνθετες συσκευασίες 
(γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

(4) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(α) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 
3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με το περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστική μεμβράνη ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταωέρονται ως πλήρες φορτίο ή οι σάκοι ασφαλίζονται 
πάνω σε παλέτες, ή 

(ο) σε σύνθετα ΥΒ€ με εύκαμπτο πλασπκό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 
ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, ή 

(ά) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13Η1. 
131.1, 13Μ1, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα 
εύκαμπτα ΪΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 


2608 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών, θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(α) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ύ) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ς) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526, ή 

(β) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 353 8, ή 

(§) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 
3539, ή ' * 
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Κλάση 6.1 

(Η) σε ελαφρού περιτυ πώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3540. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ η τη(η\ (ηΐ ] (ά). και Οι) : ΑτΟ.οποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέ/,ια, μπιτόνια και 
είχνφρου περιτυττώματος μετα)1ικές συσκευασίες μετακινούμενης κεφα/ής για ιξώδεις ύ/ες με ιξώδες 
μεγαλύτερο από 200 ηυη 2 /$ σε 23 °ϋ και για στερεά (β/επε περιθωριακά 3512, 3552 έως 3554 και 3560). 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών, που έχουν τάση ατμών στους 50 °0 όχι 
μεγαλύτερη από 110 ΙςΡε (1.10 όετ), μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622, σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με 
άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2600 (13) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(η) σε βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ. ή 
3525 για φύλλο φάϊμπερ, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(6) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3535 για πλαστικές μεμβράνες ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί ή 

(ο) σε εύκαμπτα ΙΒ€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΪΒΟ των τύπων Ι3Η1, 
13Ε1 και 13Μ1, σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3625, σε ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή σε ξύλινα 
ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 


3 . Μικτή σνσκενασία 

(1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε συνδυασμένη 
συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες διαφορετικών ειδών της κλάσης 6.1 σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική 
συσκευασία. από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με 
εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3538, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(3) Ύλες των 1 °, 3°, 4° και 5°, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται με άλλα εμπορεύματα. 

(4) Ύλες της 2° και ύλες ταξινομημένες στο (ε) των διαφόρων ειδών, δεν θα πρέπει να συσκευάζονται 
μαζί με ύλες και είδη των κλάσεων 1 και 5.2 και υλικά της κλάσης 7. 

(5) Εκτός εάν ειδικά προβλέπεται διαφορετικά, ύλες της 2° και υγρές ύλες ταξινομημένες στο (*) των 
διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά 
κόλο και ύλες ταξινομημένες στο (6) και (ο) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά 
εσωτερυσι συσκευασία, από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε 
μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία είναι επίσης επιτρεπόμενη για τις ύλες αυτών των κλάσεων και/ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 
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Κλάση 6.1 

2611 (6) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(συνεχ.) 

(η) ανάφλεξη και/ή εκπομπή αξιοσημείωτης θερμότητας, 

(ύ) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ο) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(7) Η μικτή συσκευασία όξινων υλών με βασικές ύλες σε ένα κόλο, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εάν οι 
δύο ύλες είναι συσκευασμένες σε εύθραυστα δοχεία. 

(8) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2602 θα πρέπει να τηρούνται. 

(9) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλλο οάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να 

ζυγίζει περισσότερο από 100 1ί§. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα (Βλέπε Προσθήκη Λ. 9) 

Μαρκάρισμα 

2612 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με διάρκεια μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό 
των εμπορευμάτων που πρόκειται να εγγραφεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ϋΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη αυτής της κλάσης, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 1° έως 6°, 7° (ε) 2., 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, 20°, 22° ή 26° (α) I. ή 

(6) 1. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(4) Κόλα που περιέχουν εύφλεκτα παρασιτοκτόνο των 71° έως 87° με σημείο ανάφλεξης 23 °0 ή 
παραπάνω, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες των 7° (ά) 1., 10° ή 28°, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτες σύμφωνα 
με τα υποδείγματα Αριθμ. 3 και 8. 

(6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 26° (α) 2. ή (ό) 2. ή 54° (ό) 1., θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.1. 

(7) Κόλα που περιέχουν ύλες της 66° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 4.2. 

(8) Κόλα που περιέχουν ύλες της 44° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 4.3. 

(9) Κόλα που περιέχουν ύλες της 68° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 05. 

(10) Κόλα που περιέχουν ύλες των 24° (6) 2., 27° ή 67° θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

(11) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω, θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο 
αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 
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Κλάση 6.1 


2612 (12) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έξω, κόλα 
(συνεχ.) που περιέχουν δοχεία με εξαεριστήρες και δοχεία με εξαεριστήρες αλλά χωρίς εξωτερική συσκευασία. θα 

πρέπει, επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 

2613 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2614 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς, θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης και μία από τις ονομασίες που υπογρααμίζονται στο περιθωριακό 2601. 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία αλλά είναι εγγεγραμμένες σε μία ε.α.ο. καταχώρηση, 
ή σε μία άλλη συγκεντρωτική καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από 
τον χαρακτηριστικό αριθμό, τον χαρακτηρισμό ε.α.ο. ή τον χαρακτηρισμό της συγκεντρωτικής 
καταχώρησης, ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία. - 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία τηε κλάστκ. τον αριθαό είδουε , 
εάν εφαρμόζεται, το νράαιια. και τα αργικά "ΑΡΚ " (ή " Κ.ΙΡ ”) π.χ. "6.1,11°(α), ΑΧ)Κ". 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)], η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα που περιέχουν ..." και το(τα) συστατικό(ά) που χρησιμοποιείται(ούνται) για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα πρέπει να εγγράφεται(ονται) με τη(τις) 
χημική(ές) ονομασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα, που περιέχουν 2570 ενώσεις καδμίου, 6.1, 61°(ο) 
ΑΡΚ". 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν 
διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να 
αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που πιο κύρια συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους 
των διαλυμάτων και μειγμάτων. 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις "διάλυμα" ή "μείγμα” θα πρέπει να προστίθενται ως μέρος της 
ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Οταν μία στερεή ύλη παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέξη "τετηγμένο”, εκτός εάν ήδη συμπεριλαμβάνεται 
στην ονομασία. 

Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία ύλη με ονομασία σε συμφωνία με το περιθωριακό 2600 (5). δεν 
υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης, ο αποστολέας μπορεί να εγγράψει στο έγγραφο μεταφοράς 

'Όχι εμπορεύματα της κλάσης 6.1". 

2615- 

2621 


- Η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 

τεχνικά εγχειρίδια περιοδικά και κείμενα Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον 
σκοπό. Στην περίπτωση παρασιτοκτόνων, η ονομασία που θα καταχωρίζεται θα πρέπει να είναι εκείνη που όινεται στο 
Πρότυπο 150 1750:1891 εάν αναφέρεται. 
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Κλάση 6.1 


Ο. Κενές συσκευασίες 

2622 (1) Εάν οι κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 91° είναι σάκοι ή εύκαμπτα ΙΒ<3, αυτές θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε κιβώτια ή αδιάβροχους σάκους για την αποφυγή οποιοσδήποτε διαρροής της ύλης. 

(2) Αλλες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ΙΒΟ της 91 °, θα πρέπει να 
είναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων ακαθάριστων κενών ΙΒΟ της 91° θα πρέπει να φέρουν 
τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(4) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπονόαιιιη£ονται στο 91°, π.χ.: "Κενή συσκευασία, 6.1, 91° ΑΙ)Κ". 

Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών* 
εμπορευματοκιβωτίων-δεςαμενών καθώς και κενών οχημάτων για μεταφορά χύμα και κενών 
εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται 
από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο φορτίο" μαζί με την ονομασία και το είδος των εμπορευμάτων 
που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ.: "Τελευταίο φορτίο: 2312 φαινόλη, τετηγμένη, 24° (ό)". 

2623- 

2624 

Ό. Μεταβατικά μέτρα 

2625 Ύλες της κλάσης 6.1 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995 σε συμφωνία με τις απαιτήσεις 
για την Κλάση 6.1 που εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπευ σε 
τέτοιες περιπτώσεις, να φέρει την επιγραφή "Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑΌΚ που ισχύει πριν την 
1 Ιανουάριου 1995". 


2626- 

2649 
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ΚΛΑΣΗ 6.2 - ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2650 (1) Ανάμεσα σπς ύλες ^ που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 6.2, εκείνες που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 2651 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο εκείνου του περιθωριακού, υπόκεινται 
στις συνθήκες που τίθενται στο περιθωριακό 2650 (2) έως το περιθωριακό 2675 και στις διατάξεις αυτού 
του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες αυτής της Οδηγίας. 

(2) Η κλάση 6.2 περιλαμβάνει ύλες που περιέχουν βιώσιμους μικροοργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, ιών, παρασίτων, μυκήτων, επίσης ως επανασυνδυασμένων, υβριδίων ή 
μεταλλαγμένων μικροοργανισμών, για τους οποίους είναι γνωστό ή λογικά πιστεύεται ότι, προκαλούν 
ασθένειες σε ζώα ή ανθρώπους. Υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κλάσης εάν είναι ικανές να 
εξαπλώσουν ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα, σε περίπτωση έκθεσης σ’ αυτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί βιολογικά προϊόντα, 
διαγνωστικά δείγματα και μολυσμένα ζωντανά ζώα θα πρέπει να καταχωροννται σ' αυτήν την Κ/.άση εάν 
ικανοποιούν τις συνθήκες για αυτήν την Κ/,άση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ταξικές τοξίνες από φυτικές, ζωικές ή βακτηρισκές προεδρεύσεις που δεν περιέχουν 
οποιεσδήποτε μολυσματικές ύλες ή οργανισμούς ή που δεν ττεριέχονται σ' αυτές, είναι ύ/χς της κλ,άσης 6.1 
(βλέπε περιθωριακό 2601, 90 °, χαρακτηριστικός αριθμός 3172). 

(3) Οι ύλες της κλάσης 6.2 υποδιαιρούνται ως εξής: 

Α. Μολυσματικές ύλες με υψηλή δυνατότητα κινδύνου 
Β. Αλλες μολυσματικές ύλες 

Ο. Κενές συσκευασίες. 

Οι ύλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4°, καταχωρούνται στην ομάδα που χαρακτηρίζονται από το 
γράμμα (6) με βάση τον βαθμό κινδύνου: 

(ό) επικίνδυνες ύλες. 

(4) Η καταχώρηση υλών που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στις !°, 2° και 3° του 
περιθωριακού 2651, θα πρέπει να γίνεται, με βάση την τρέχουσα επιστημονική γνώση, σε συμφωνία με τις 
παρακάτω ομάδες κινδύνου 

(ί) Η ομάδα κινδύνου IV (υψηλός ατομικός κίνδυνος, υψηλός κοινωνικός κίνδυνος) καλύπτει 
μικρο-οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα, που 
μπορούν να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης και για τους οποίους δεν υπάρχει 
συνήθως διαθέσιμη αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. 


- Για τους σκοπούς αυτής της κλ,άσης, ιοί, μικρο-οργανισμοι καθώς και είδη μολυσμένα με αυτούς θα 

πρέπει να θεωρούνται ως ύλες αυτής της κλάσης. 

I Β'/λέπε το “ Εγ/ειοίδιο Εοναστηριακήε Βιοασ&άλχιαε " του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΤΥΗΟγ, 

Έκδοση 1983, και Οδηγία 90/679/ΕΕΟ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Αριθμ.13/4 της 
31 Δεκεμβρίου 1990, σ. 1). Δεν είναι ανταλλάξιμες με τις ομάδες σνσκενασίας σε συμφωνία με πχ.την προσθήκη Α.5. 
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Κλάση 6.2 

(ϋ) Η ομάδα κινδύνου III (υψηλός ατομικός κίνδυνος, χαμηλός κοινωνικός κίνδυνος) 

καλύπτει μικρο-οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια σε ανθρώπους ή 
ζώα και μπορούν να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο εςάπλωσης, αλλά για τους οποίους υπάρχει 
συνήθως διαθέσιμη αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. 

(ϋί) Η ομάδα κινδύνου Π (μέτριος ατομικός κίνδυνος, περιορισμένος κοινωνικός κίνδυνος) 
καλύπτει μικρο-οργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα, 
που είναι πιθανόν να εξαπλωθούν και για τους οποίους υπάρχει συνήθως διαθέσιμη 
αποτελεσματική προφύλαξη ή θεραπεία. 

(ίν) Η ομάδα κινδύνου I (χαμηλός ατομικός και κοινωνικός κίνδυνο) καλύπτει μικρο-οργανισμούς 
που είναι απίθανο να προκαλέσουν ασθένεια σε ανθρώπους ή ζώα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μικρο-οργανισμοί κινδύνου της ομάδας I δεν είναι μολυσματικές ύλες 

κατά την έννοια αυτής της κλάσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί 1 είναι 

μικρο-οργανισμοί και οργανισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό έχει επίτηδες τροποποιηθεί με 
τεχνικές μεθόδους ή με τρόπο που δεν μπορεί να συμβεί φυσικά στη φύση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που είναι μολυσματικοί κατά 

την έννοια αυτής της κλΑσης, είναι ύλες των 1°, 2° ή 3°. Δεν μπορούν όμως να καταχωρούνται 
στην 4°. Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που δεν είναι μολυσματικές ύλες κατά την 
έννοια αυτής της κλΑσης, μπορούν να είναι ύλες της κλ.άσης 9 (βλέπε περιθωριακό 2901, 13° 
χαρακτηριστικός αριθμός 3245). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί , για τους οποίους είναι άγνωστό ή 

υπάρχει η υποψία ότι είναι επικίνδυνοι για ανθρώπους, ζώα ή το περιβάλλον, θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε συμφωνία με τις συνθήκες που ορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας 
προέλευσης. 

(5) Ύλες και μείγματα υλών αυτής της κλάσης, θα πρέπει να θεωρούνται ως στερεά για τις διατάξεις 
συσκευασίας ίων περιθωριακών 2654 και 2655 όσο δεν περιέχουν ελεύθερο υγρό σε θερμοκρασία 
μικρότερη από 45 °€. 

(6) "Βιολογικά προϊόντα" είναι: 

τελικά βιολογικά παρασκευάσματα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση που παράγοιται σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας και διακινούνται υπό ειδική 
έγκριση ή άδεια από τέτοιες αρχές, εάν απαιτείται, ή 

βιολογικά προϊόντα που μεταφέρονται πριν τη λήψη άδειας για λόγους έρευνας ή ανάπτυξης, ή 

τελικά παρασκευάσματα για χρήση στην πειραματική θεραπεία ανθρώπων ή ζώων που 
παράγονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας. 

Καλύπτουν επίσης βιολογικά προϊόντα παρασκευασμένα σε συμφωνία με διαδικασίες εξειδικευμενών 
κυβερνητικών αντιπροσωπειών. 


- Βλέπε επίσης Οδηγία 90/219/ΈΕΟ, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Αριθμ. Ζ 117 της 

8 Μαΐου 1990, σελίδα 1. 


2650 

(συνεχ.) 
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Κλάση 6*2 

2650 Διαγνωστικά δείγματα είναι οποιοδήποτε υλικό από άνθρωπο ή ζώο συμπεριλαμβανομένων, 

(συνεχ.) χωρίς να είναι μόνον αυτά, περιττωμάτων, υπολειμμάτων, αίματος και των συστατικών του, ιστών και 
υγρών των ιστών που μεταφέρονται για λόγους διάγνωσης ή έρευνας, αλλά εκτός των ζωντανών 
μολυσμένων ζώων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: "Βιολογικά προϊόντα" και "διαγνωστικά δείγματα" δεν * θεωρούνται ως ύλες αυτής της 

κλ.άσης εάν είναι γνωστό ότι δεν περιέχουν μολυσματικές ύλες. 

(7) Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός 
μολυσματικού παράγοντα, εκτός εάν ο παράγοντας δεν μπορεί να μεταφερθεί με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο. Τέτοια ζώα θα πρέπει να συσκευάζονται, μαρκαρισμένα, με ενδείξεις και μεταφερόμενα σε 
συμφωνία με τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη μεταφορά των ζώων. - 

(δ) Για τη μεταφορά υλών αυτής της κλάσης, η διατήρηση μίας συγκεκριμένης θερμοκρασίας μπορεί να 
είναι αναγκαία. 

Α. Μολυσματικές ύλες με υψηλή δυνατότητα κινδύνου 

2651 1° 2814 αολυσιιατυαί ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, 

2900 αολυσοατικη ύλυ. που προσβάλλει ζώα μόνον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταγωρούνται στην ομάδα 
κινδύνου IV, θα πρέπει να καταγωρούνται σ ’ αυτό το είδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Ειδικές συνθήκες συσκενασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακά 2653 
και 2654). 

2° 2814 ιιολυσααηκή ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους , 

2900 ιιολυσαατική ύλη, που προσβάλλει ιώα μόνον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ύλες που, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4). καταγωρούνται στην ομάδα 
κινδύνου III, θα πρέπει να καταγωρούνται σ ' αυτό το είδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις ύλες (βλέπε περιθωριακά 2653 
και 2654). 

Β. Αλλες μολυσματικές ύλες 

3° (ό) 2814 ιιολυσιιατικη ύλη, που προσβάλλει ανθρώπους, 

2900 ιιολυσιιατική ύλη, που προσβάλλει ιώα μόνον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύλες που , σε συμφωνία με το περιθωριακό 2650 (4), καταγωρούνται στην 

ομάδα κινδύνου II, θα πρέπει να καταγωρούνται σ ’ αυτό το είδος.. 

4° (ό) 3291 κλινικά απόβλητα, ιτη-ορισυένα, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: Μη-ορισμένα απόβλτμα προερχόμενα από ιατρική/κτην ιατρική θεραπεία 
σχθρώπων/ζώων ή από βιολογική έρευνα και που είναι πιθανόν να περιέχουν ύλες αυτής της κλ.άσης, θα 
πρέπει να καταγωρούνται σ' αυτό το είδος. 


- Τέτοιοι κανονισμοί περιέχονται, π.γ. στην Οδηγία 91/628/ΕΕΟ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Αριθμ. I 340 της 11 Δεκεμβρίου 1992, σ. 11) και στις Υποδείξεις του Συμβου/άου της Ευρώπης (Υπουργική 
Επιτροπή) για τη μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων. 
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Κλάση 6.2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα συγκεκριμένα απόβ/μτα θα πρέπει να καταχωρούνται στα 1°, 2° ή 3°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Απολυμασμένα κλινικά απόβ/^τα ή απόβλητα προερχόμενα οπό βιολογική έρευνα που 
προηγουμένως περιείχαν μολυσματικές ύ/χς, δεν νπόκεινται στις διατάζεις αυτής της κ)Ασης. 

(3. Κενές συσκευασίες 

11 ° Ακαθάριστες κενέο συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων ειυτοοευαατοκιβωτίων 
νια ιιεταφορά γύαα (ΙΒΟ. κενών οτηιιάτων-δεέαιιενών. κενών αποσυναριιολονουοένων δεέαιιενών 
και κενών ειιποοευιιατοκιβωτίων-δεέαιιενών , ακαθάριστων, που περιείχαν ύλες της κλάσης 6.2 
(βλέπε περιθωριακό 2672). 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5. εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2653 και 2656. 

Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για .ιιεταφορά χύμα (ΙΒΟ), θα πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της 
προσθήκης Α.6. 

(2) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2650 (3) και 3511 (2) ή 3611 (2), θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας Π ή I, μαρκαρισμένες με το γράμμα Υ ή X , ή ΙΒΟ της ομάδας 
συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα Ύ' για επικίνδυνες ύλες ταξινομημένες στο γράμμα (6) κάθε 
είδους, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλ.άσης 6.2 σε οχήματα-δεξαμενές, αποσυναρμο/.ογούμενες 

δεξαμενές ή εμπορενματοκιβώτια-όεξαμενές, β/χπε Παμάρτημα Β. 

2. Εώικέε συνθήκεο νια συσκευασία οοισαένων υλών 

(1) Συσκευασίες για ύλες των 1 0 και 2° θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία: 
(α) Μία εσωτερική συσκευασία που περιλαμβάνει: 
ένα στεγανό κύριο δοχείο, 
μία στεγανή δευτερεύουσα συσκευασία, 

απορροφητικό υλικό τοποθετημένο μεταξύ του κύριου δοχείου και της δευτερεύουσα^ 
συσκευασίας: εάν διάφορα αρχικά δοχεία είναι τοποθετημένα σε μία μόνη 
δευτερεύουσα συσκευασία, θα πρέπει να είναι μεμονωμένα περιτυλιγμένα έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η επαφή μεταξύ τους. Το απορροφητικό υλικό, όπως ακατέργαστο 
βαμβάκι,θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα ώστε να απορροφά όλο το περιεχόμενο 
των αρχικών δοχείων. 

Οποιαδήποτε κι αν είναι η προοριζόμενη θερμοκρασία της αποστολής, το κύριο δοχείο ή η δευτερεύουσα 
συσκευασία θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν χωρίς διαρροή μία εσωτερική πίεση που δημιουργεί 
διαφορική πίεση όχι μικρότερη από 95 1<Ρ* (0.95 όατ) και θερμοκρασίες στο διάστημα από -40 έως +55 

0 €. 
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2653 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικές σνσκενασίες που -περιέχουν μολυσματικές ύ/ες όεν θα πρέπει να 

(συνεχ.) ενοποιούνται σε μία εξωτερική συσκενασία με άλγους τύπους εμπορευμάτων . 

(5) Μία εξωτερική συσκευασία επαρκούς στερεότητας για την χωρητικότητα, το βάρος και 
την προοριζόμενη χρήση της και με ελάχιστη εξωτερική διάσταση ] 00 γπγπ. 

(2) Συσκευασίες σύμφωνα με την παράγραφο (1) θα πρέπει να ελέγχονται σε συμφωνία με τις διατάξεις 
του περιθωριακού 2654. Ο τύπος σχεδιασμού για την συσκευασία θα πρέπει να είναι ένας από τους 
επιτρεπόμενους από την αρμόδια αρχή. Κάθε συσκευασία που κατασκευάζεται σε συμφωνία με τον 
εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού, θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη σε συμφωνία με το περιθωριακό 3512. 

Ελεγχοι για συσκευασίες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2653 

2654 (1) Εκτός αν πρόκειται για συσκευασίες για ζωντανά ζώα και οργανισμούς, δείγματα κάθε συσκευασίας 
θα πρέπει να προετοιμάζονται για έλεγχο όπως περιγράφεται στην παράγραφο (2) και τότε να υπόκεινται 
στους ελέγχους των παραγράφων (3) έως (5). Εάν η φύση της συσκευασίας το κάνει αναγκαίο, ισοδύναμη 
προετοιμασία και έλεγχοι επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να επιδειχθούν ότι είναι 
τουλάχιστον ίσης αποτελεσματικότητας. 

(2) Δείγματα κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται σαν για μεταφορά, εκτός του ότι η ύλη 
που πρόκειται να μεταφερθεί, θα αντικαθίσταται από νερό, ή, όπου καθορίζονται συνθήκες στους -18 °(Ζ, 
από ένα μείγμα νερού/αντιψυκτικού. Κάθε κύριο δοχείο θα πρέπει να γεμίζεται έως το 98 % της 
χωρητπχότητας. 

(3) Συσκευασίες προετοιμαζόμενες σαν για μεταφορά, θα πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους του 
πίνακα, που, για λόγους ελέγχου, κατηγοριοποιεί τις συσκευασίες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του 
υλικού τους. Για εξωτερικές συσκευασίες, τα κεφάλαια στον πίνακα σχετίζονται με: 

φύλλο φάϊμπερ ή παρόμοια υλικά των οποίων η απόδοση μπορεί γρήγορα να προσβληθεί από 
την υγρασία, 

πλαστικά που μπορούν σπάσουν σε χαμηλή θερμοκρασία, και 

άλλα υλικά όπως μέταλλα των οποίων η απόδοση δεν προσβάλλεται από την υγρασία ή τη 
θερμοκρασία. 

Εάν ένα κύριο δοχείο και μία δευτερεύουσα συσκευασία [βλέπε περιθωριακό 2653 (1) (ε)] είναι 
κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, το υλικό του κύριου δοχείο καθορίζει τον κατάλληλο έλεγχο. Σε 
περιπτώσεις όπου ένα κύριο δοχείο είναι κατασκευασμένο από δύο υλικά, το υλικό το περισσότερο 
υποκείμενο σε ζημιά, θα πρέπει να καθορίζει τους κατάλληλους ελέγχους. 
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Πίνακας 
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πάγος 



(α) Τα δείγματα θα πρέπει να υπόκεινται σε ελεύθερες πτώσεις πάνω σε άκαμπτη, μη-ελαστική. 
επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια από ύψος 9 μέτρων. Όπου τα δείγματα είναι στο σχήμα 
κιβωτίου, πέντε θα πρέπει να πέφτουν στη σειρά: 

ένα με τον πάτο, 
ένα με την από πάνω πλευρά, 
ένα με την μακριά πλευρά, 
ένα με την κοντή πλευρά, 
ένα με μία γωνία. 

Όπου τα δείγματα είναι στο σχήμα βαρελιού, τρία θα πρέπει να πέφτουν στη σειρά: 

ένα διαγωνίως με την πάνω κόγχη, με το κέντρο βάρους ακριβώς πάνω από το σημείο 
κρούσης, 

ένα διαγωνίως με την κάτω κόγχη, 
ένα με την πλευρά. 

Μετά την κατάλληλη σειρά πτώσεων, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) 
δοχείο(α), που θα πρέπει να παραμένει(ουν) προστατευμένο(α) από το απορροφητικό υλικό 
στη δευτερεύουσα συσκευασία. 

Ο) Τα δείγματα θα πρέπει να εμβαπτίζονται πλήρως σε νερό για μία περίοδο τουλάχιστον 
5 λεπτών και στη συνέχεια να αφήνονται να στραγγίζουν για όχι περισσότερο από 30 λεπτά 
στους 23 °€ και 50 ± 2 % σχετική υγρασία. Θα πρέπει τότε να υπόκεινται στον έλεγχο που 
περιγράφεται στο (ε). 

(ο) Τα δείγματα θα πρέπει να παραμένουν σε μία ατμόσφαιρα θερμοκρασίας -18 °<2 ή χαμηλότερη 
για μία περίοδο τουλάχιστον 24 ωρών και μέσα σε 15 λεπτά από την απομάκρυνσή τους από 
εκείνη την ατμόσφαιρα να υπόκεινται στον έλεγχο που περιγράφεται στο (ε). Όπου τα 
δείγματα περιέχουν ξηρό πάγο, η περίοδος παραμονής μπορεί να μειωθεί στις τέσσερις ώρες. 

(ά) Όπου η συσκευασία προορίζεται να περιέχει ξηρό πάγο, θα πρέπει να διεξάγεται 

ένας έλεγχος επιπλέον* εκείνου που ορίζεται στο (ε) ή (ύ) ή (ο). Ένα δείγμα θα πρέπει να 
αποθηκεύεται έτσι ώστε όλος ο ξηρός πάγος να διαλύεται και τότε να υπόκειται στον έλεγχο 
που περιγράφεται στο (ε). 
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2654 (4) Συσκευασίες με μικτό βάρος 7 ή λιγότερο, θα πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους που 

(συνεχ.) περιγράφοιται στο (α) παρακάτω και συσκευασίες με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 7 στους ελέγχους 
του (ό) παρακάτω. 

(α) Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε μία επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Μία 
κυλινδρική χαλύβδινη ράβδος βάρους τουλάχιστον 7 λε και διαμέτρου όχι μεγαλύτερης 
από 38 ιτιητι και της οποίας οι ακριανές ακμές κρούσης έχουν ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 
6 πίγτι, θα πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτώση από ύψος 1 μέτρου, μετρημένο 
από την άκρη κρούσης έως την επιφάνεια κρούσης του δείγματος. Ένα δείγμα θα πρέπει 
να τοποθετείται πάνω στη βάση του. Ένα δεύτερο δείγμα θα πρέπει να τοποθετείται με 
προσανατολισμό κάθετο σ' εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο. Σε κάθε 
περίπτωση, η χαλύβδινη ράβδος θα πρέπει να ρίχνεται προς σύγκρουση με το κύριο 
δοχείο. Μετά από κάθε σύγκρουση, διείσδυση στη δευτερεύουσα συσκευασία είναι 
αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α). 

(ό) Τα δείγματα θα πρέπει να πέφτουν στην άκρη μίας κυλινδρικής χαλύβδινης ράβδου. Η 
ράβδος θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί κάθετα σε μία επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Θα 
πρέπει να έχει διάμετρο 38 γπγπ και οι ακμές της επάνω άκρης ακτίνα όχι μεγαλύτερη 
από 6 γπγπ. Η ράβδος θα πρέπει να προεξέχει από την επιφάνεια κατά μία απόσταση 
τουλάχιστον ίση με εκείνη μεταξύ του(των) κύριου(ων) δοχείου(ων) και της εξωτερικής 
επιφάνειας της εξωτερικής συσκευασίας με ελάχιστη τιμή τα 200 ιπτη. Ένα δείγμα θα 
πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτώση από ένα ύψος 1 μέτρου, μετρημένο από 
την κορυφή της χαλύβδινης ράβδου. Ένα δεύτερο δείγμα θα πρέπει να πέφτει από το 
ίδιο ύψος με προσανατολισμό κάθετο σ' εκείνον που χρησιμοποιείται για το πρώτο. Σε 
κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να είναι έτσι προσανατολισμένη ώστε η 
χαλύβδινη ράβδος να μπορεί να διεισδύσει στο(στα) κύριο(α) δοχείο(α). Μετά από κάθε 
κρούση, διείσδυση στην δευτερεύουσα συσκευασία είναι αποδεκτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α). 

(5) Εφ’όσον διατηρείται ένα ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης, οι παρακάτω παραλλαγές στα κύρια δοχεία 
που είναι τοποθετημένα μέσα στη δευτερεύουσα συσκευασία, επιτρέπονται χωρίς την ανάγκη για 
περαιτέρω έλεγχο της πλήρους συσκευασίας. 

Κύρια δοχεία ισοδύναμου ή μικρότερου μεγέθους όπως προκύπτει από σύγκριση με τα ελεγχόμενα κύρια 
δοχεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ε) τα κύρια δοχεία είναι παρόμοιου σχεδιασμού με το κύριο δοχείο που ελέγχεται 

(π.χ. στρογγυλοποιημένο, ορθογώνιο), 

(ύ) το υλικό κατασκευής των κύριων δοχείων (π.χ. γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) έχει 
αντοχή σε κρούση και συσσωρευμένη πίεση ισοδύναμη με ή καλύτερη από 
εκείνες των κύριων δοχείων που αρχικά ελέγχθηκαν, 

(ς) τα κύρια δοχεία έχουν τα ίδια ή μικρότερα ανοίγματα και το πώμα είναι ισοδύναμου 

σχεδιασμού (π.χ. βιδωτό πώμα, τάπα), 

(ά) επαρκές πρόσθετο προστατευτικό υλικό χρησιμοποιείται για να γεμίσει τον κενό 

χώρο και για την αποφυγή σημαντικής κίνησης των κύριων δοχείων και 

(ο) τα κύρια δοχεία είναι προσανατολισμένα μέσα στις δευτερεύουσες 
συσκευασίες, με τον ίδιο τρόπο όπως στο ελεγχθέν κόλο. 
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(1) Ύλες ταξινομημένες στα 3° (β) και 4° (5), θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(ε) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(&) σύνθετες συσκευασΐες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537, ή 

(0 συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(σ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

ή 

(Η) μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622. ή 

(ί) άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624, ή 

(]) (επιφυλασσόμενο) 

(λ) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικά εσωτερικά δοχεία σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. με εξαίρεση 
τα ίΒΟ των τύπων 11ΗΖ2 και 31ΗΖ2. 

(2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2650 (5) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 ή σε βαρέλια από φάϊμπερ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3525, εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους στεγανούς εσωτερικούς σάκους. 

Βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα των 1° έως 3° όπου υπάρχει μία σχετικά χαμηλή πιθανότητα 
να υπάρχουν μολυσματικές ύλες π.χ. για συνήθεις ελέγχους ή αρχική διάγνωση, πρέπει να ικανοποιούν 
όλες τις διατάξεις αυτής της κλάσης εκτός όπου οι παρακάτω συνθήκες ικανοποιούνται: 

(1) Τα κύρια δοχεία δεν περιέχουν περισσότερο από 50 γπΙ για βιολογικά προϊόντα. 100 γπΙ για 
διαγνωστικά δείγματα, 

(2) Η εξωτερική συσκευασία δεν περιέχει περισσότερο από: 

50 γπΙ για βιολογικά προϊόντα όταν εύθραυστα κύρια δοχεία χρησιμοποιούνται. 

100 γπΙ για βιολογικά προϊόντα όταν άλλα εκτός από εύθραυστα κύρια δοχεία 
χρησιμοποιούνται, 

500 γπΙ για διαγνωστικά δείγματα. 

(3) Τα κύρια δοχεία είναι στεγανά, και 

(4) Η συσκευασία είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις αυτής της κλάση ς, όμως δεν χρειάζεται να 
υπόκειται στους ελέγχους. 

Όταν ύλες αυτής της Κλάσης μεταφέρονται σε βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο, οι εσωτερικές συσκευασίες 
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις για αυτήν την Κλάση και τα εμπορευματοκιβώτια για το 
άζωτο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της κλάσης 2. 

(1) Τα ανοίγματα των κύριων δοχείων για υγρά των 1 0 και 2° θα πρέπει να είναι κλεισμένα έτσι ώστε να 
είναι στεγανά με δύο συσκευές τοποθετημένες στη σειρά, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι βιδωμένη ή 
ασφαλισμένη με έναν ισοδύναμο τρόπο. 
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Κλάση 62 

2658 (2) Δοχεία για ύλες των 3° και 4° που παράγουν αέρια και που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 

(συνεχ.) περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 15 °0, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ειδικό στεγανό στουε 
παθογόνους μικροοργανισμούς εξαεριστήρα στο καπάκι, που θα πρέπει να προστατεύεται έναντι 
εξωτερικών μηχανικών καταπονήσεων. 

Με επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, το φίλτρο του εξαεριστήρα θα πρέπει να αντικαθίσταται πριν την 
επαναπλήρωση. 

(3) Συσκευασίες από πλαστικό ή φύλλο φάϊμπερ που προορίζονται για τη μεταφορά αποβλήτων της 4° θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικές και, εάν τα απόβλητα περιέχουν αιχμηρά αντικείμενα, θα πρέπει να είναι 
αδιαπέραστες από τέτοια αντικείμενα. 

(4) Το πώμα των συσκευασιών για ύλες της 4°, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να είναι 
ερμητικά κλεισμένες μετά την πλήρωση και έτσι σχεδιασμένο ώστε οποιοδήποτε επακόλουθο άνοιγμα να 
είναι αμέσως εμφανές. 

2659- 

2660 

3. Μικτή συσκευασία 

2661 (I) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλες των 1°, 2° και 3° μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3538, εάν το κόλο είναι ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ύλες 
των 1° και 2°. 

(3) Ύλες της κλάσης 6.2 δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και είδη άλλων κλάσεων, ούτε με 
εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε βιολογικά 
προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα που είναι συσκευασμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2656 ή σε 
ύλες μεταφερόμενες ως ψυκτικά μέσα, π.χ. πάγος, ξηρός πάγος ή βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο. 

(4) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2652 θα πρέπει να τηρούνται. 

(5) Εάν χρησιμοποιούνται κιβώτια ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να ζυγίζει 
περισσότερο από 100 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κίνδυνον πάνω στα κόλα (Βλέπε Προσθήκη Λ. 9) 

Μαρσάρισμα 

2662 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο καθαρά και με τρόπο διαρκείας με τον χαρακτηριστικό 
αριθμό των εμπορευμάτων που πρόκειται να καταχωρηθεί στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα 
"ϋΝ". 

Ετικέτες κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 6.2. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της κλάσης μεταφερόμενες σε βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο, θα 
πρέπει, επιπλέον, να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 2. 

(4) Κόλα περιέχουν ύλες των 3° και 4° σε εύθραυστα δοχεία που δεν 7 είναι ορατά από έξω θα πρέπει, 
επιπλέον, να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 12. 
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Κλάση 6.2 

2662 (5) Κόλα που περιέχουν υγρές ύλες της 3° σε δοχ ο. τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά 

(συνεχ.) από έξω, καθώς και κόλα που περιέχουν εξαεριζό..ενα 'χεία και εξαεριζομενα δοχεία χωρίς εξωτερική 
συσκευασία. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν -ε δι > αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 11. 

2663 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2664 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν από τουε 
χαρακτηριστικούς αριθμούς και μία από τις ονομασίες που υπονραιιιη£ονται στο περιθωριακό 2651. 
ακολουθούμενα από την βιολογική ονομασία της ύλης - για ύλες των 1° έως 3°. 

(1) Εάν η μολυσματική ύλη είναι γενετικά τροποποιημένη ύλη, οι λέξεις "γενετικά τροποποιημένοι 
μικρο-οργανισμοί”θα πρέπει να προστίθενται. 

(2) Για βιολογικά προϊόντα και διαγνωστικά δείγματα που προσφέρονται για μεταφορά υπό τις συνθήκεε 
του περιθωριακού 2656. η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι: "Βιολογικό 
προϊόν/διαγνωστικό δείγμα, που περιέχει..." και θα καταχωρείται η μολυσματική ύλη που καθορίζει την 
ταξινόμηση στα 1°, 2° ή 3°. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία τηα κλάσπε. τον αριθιιό είδουο . 
εάν εφαρμόζεται, το νράιιαα και τα αργικά " ΑΡΚ. " (ή "ΒΙΟ"), π.χ. "6.2,3° (1)), ΑΟΚ." 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "απόβλητα, που περιέχουν ...," και το(τα) συστατικό(ά) που καθορίζει(ουν) την ταξινόμηση των 
αποβλήτων στο περιθωριακό 2002(8) θα εγγράφεται(ονται) κάτω από τη(τις) χημική(ές) ή βιολογική(ές) 
ονομασία(ες) του(ς), π.χ.: "Απόβλητα, που περιέχουν 2814. Μολυσματική ύλη, που προσβάλλει 
ανθρώπους, ιός Μηγ&ιιγε, 6.2, 2° ΑΟΚ". 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν δύο ή 
περισσότερα συστατικά πού υπόκεινται σ’ αυτή την Οδηγία, γενικά δεν είναι ανάγκη να εμφανίζονται 
περισσότερα από τα δύο συστατικά που πιο κύρια συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους των 
διαλυμάτων ή μειγμάτων. Για απόβλητα της 4°, η περιγραφή που υπονραιιαίίεται είναι επαρκής: "3291 
Κλινικά Απόβλητα, μη-οριζόμενα, ε.α.ο. 6.2,4° (&), ΑΌΚ". 

Για τη μεταφορά εύκολα αλλοιώσιμων υλών, θα πρέπει να δίνονται κατάλληλες πληροφορίες, π.χ. "Ψύξη 
στους +2/+4 °0" ή "μεταφορά σε κατεψυγμένη κατάσταση" ή "όχι κατάψυξη". 

2665- 

2671 

Ο. Κενές συσκευασίες 

2672 (1) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, ακαθάριστων, της 11 0 θα πρέπει να είναι 
κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 


~ Η βιολογική ονομασία που δίνεται θα πρέπει κανονικά να είναι εκείνη που χρησιμοποιείται σε βιβλία, 
αναφοράς, τακτικά εμφανιζόμενες εκδόσεις και επιστημονικά και τεχνικά κείμενα Εμπορικές ονομασίες δεν Θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό . 
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Κλάση 6.2 

2672 (2) Κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων*κενών ΙΒΟ, ακαθάριστων, της 11° θα πρέπει να 
(συνεχ.) φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις περιγραφές που 
υπσγραιιιιί2ονται στο 11°, π.χ. "Κενές συσκευασίες, 6.2, 11°, ΑΌΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεξαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και 
κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων, ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
την προσθήκη των λέξεων ’Τελευταίο φορτίο", μαζί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των 
εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ.: "Τελευταίο φορτίο: 2900 Μολυσματική ύλη, που 
προσβάλλει ζώα, 3 ° (&)". 

2673 

Ό. Άλλες διατάξεις 

2674 Άλλες διατάξεις για ύλες αυτής της κλάσης, που ορίζονται για λόγους άλλους εκτός από λόγους ασφάλειας, 
δεν υιοθετούνται (π.χ. εκείνες που αφορούν εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία ή διανομή, προστασία στην 
εργασία, κτηνιατρικοί λόγοι). 

Ε. Μεταβατικές διατάξεις 

2675 Ύλες της κλάσης 6.2 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995 σε συμφωνία με τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται για την Κλάση 6.2 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να φέρει την επιγραφή: "Μεταφορά σε συμφωνία με την ΛΌΚ που ισχύει 
πριν την 1 Ιανουάριου 1995". 


2676- 

2699 
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ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΓΚΑ 


2700 (1) Σκοπός 

(3) Ανάμεσα στα υλικά με ειδική δραστικότητα αεγαλύτερη από "0 λΒς/Ί<§ (2 η(Γΐ/§)) και είδη π. 
περιέχουν τέτοια υλικά, μονον χείνα του αναφερονται ή καταχωρού\ται σε μία ε.α 
καταχώρηση στο περιθωριακό 2 7 0:. θα γίνονται δεκτά για μεταφορά και τότε, μόνον κάτω απο 
τις συνθήκες ~ που τίθενται στα κατάλληλα προγράμματα του περιθωριακού 2704 και στην 
προσθήκη Α.7 (περιθωριακά 3700 έως 3799). 

(ό) Τα υλικά και είδη που αναφέρονται στο (ε) είναι υλικά και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καρδιακοί βηματοδότες που περιέχουν ραδιενεργό υλικό, όταν έχουν εμφυτευτεί χειρουργικά 

σε κλ,ινικούς ασθενείς , ή ράόιο-φαρμακευτικά χορηγούμενα σ' έναν ασθενή στα ιζλ.αίσια φαρμακευτικής 
θεραπείας, δεν νπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας . 

(2) Ορισμοί και Επεξηγήσεις 

Αι και Α 2 

1. Αι θα σημαίνει τη μεγίστη δραστικότητα ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού που επιτρέπεται σε 
ένα κόλο Τύπου Α. Α2 θα σημαίνει τη μεγίστη δραστικότητα ραδιενεργού υλικού, άλλου έκτος 
από ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, που επιτρέπεται σε ένα κόλο Τύπου Α. (Βλέπε 
Προσθήκη Α.7, Πίνακα 1). 


Οι διατάξεις της κλήσης 7 βασίζονται στις παρακάτω αρχές και διατάξεις της Διεθνούς Ατομική . 
Αντιπροσωπείας ίί4Ε4): 

Κανονισμοί για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού . σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 6. Έκδοση 1985 
που επίσης περιλαμβάνει τις '/ενικές αρχές για Προστασία από Ακτινοβολία 

Κανονισμοί για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλ.ικού . Σειρά Ασφόλ,ειας Αριθμ. 6 Συμπλήρωμα 
1988 . 

Επεξηγήσεις και περαιτέρω πληροφορίες για αυτούς τους κανονισμούς μπορούν να βρεθούν στα 
παρακάτω έγγραφα: 

1. ΙΛΕ4 "Συμβουλευτικό Τ/,ικό για την Εφαρμογή των Κανονισμών Μεταφοράς της 14Ε4" Σειρά 
Ασφάλειας Αριθμ. 37, Έκδοση 1987. 

2. 14Ε4 "Επεξηγηματικό Υλ.ικό για την Εφαρμογή των Κανονισμών Μεταφοράς της 1ΛΕ4" Σε η κι 
Ασφάλειας Αριθμ. 7, Έκδοση 1987. 

3. 14Έ4 "Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας για Προστασία από Ακτινοβο/.ία " Σειρά Ασφάλεια* 
Αριθμ. 9. Έκδοση. 

4. 1ΑΕ4 "Σχέδιο Ενεργειών Κινδύνου και Ετοιμότητα για Ατυχήματα Μεταφοράς που εμπεριέχουν 
Ραδιενεργό Υλικό " Σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 87. Έκδοση 1988. 

5. 14Ε4 Σχέδιο Απαιτήσεων για τη Μεταφορά Καθορισμένων Τύπων Υλ.ικού Ραόιενερ ονν 
Φορτίων 1 Σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 80 (Όπως διορθώθηκε το 1990). 
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Κλάση 7 


2 7 00 Άλφα Εκπομποί Χαμη/τής Τοξικότητας 

1 <τυνεχ.) 

2. Χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομποί θα σημαίνει φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο, φυσικό 
θόριο, ουράνιο-235 ή ουράνιο-238, θόριο-232, θόριο-228 και θόριο-230 όταν περιέχονται σε 
μεταλλεύματα και φυσικά ή χημικά συμπυκνώματα, ραδιονουκλεΐδια με χρόνο υποδιπλασιασμού 
μικρότερο από δέκα ημέρες. 

Έγκριση 

3. Πολυμερής έγκριση θα σημαίνει έγκριση από τη σχετική αρμόδια αρχή τόσο της χώρας 
προέλευσης του σχεδιασμού ή φόρτωσης, όσο και της κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία 
η αποστολή πρόκειται να μεταφερθεί. 

4. Μονομερής έγκριση θα σημαίνει έγκριση ενός σχεδιασμού που απαιτείται να δοθεί από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού μόνον. 

Εμπορευματοκιβώτιο 

5. Ενα εμπορευματοκιβώτιο για τη μεταφορά υλικού αυτής της κλασης, θα πρέπει να είναι μόνιμου 
έγκλειστου χαρακτήρα, άκαμπτο και γερό αρκετά για επαναλαμβανόμενη χρήση. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως συσκευασία εάν οι εφαρμόσιμες διατάξεις ικανοποιούνται και μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για να εκτελεί τις λειτουργίες μίας υπερσυσκευασίας. 

Σύστημα ανάσχεσης 

6. Σύστημα ανάσχεσης θα σημαίνει την συγκέντρωση συστατικών της συσκευασίας που ορίζονται 
από τον σχεδιαστή ως προοριζόμενα για τη συγκράτηση του ραδιενεργού υλικού κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. 

Μόλυνση 

7. Μόλυνση θα σημαίνει την παρουσία μίας ραδιενεργής ύλης σε μία επιφάνεια σε ποσότητες 
μεγαλύτερες από 0.4 Βς/οπΓ (ΙΟ- 5 ιπί/οπΤ) ^για βήτα και γάμα εκπομτούς και χαμηλής 
τοξικότηταν άλφα εκπομπούς, ή 0.04 Βη/οπΓ (10 Γηί/οππ ) για όλους τους άλλους άλφα 
εκπομπούς. 

Μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μόλυνση άλλη εκτός από μη-μόνιμη μόλυνση. 

Μη-μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μόλυνση που μπορεί να απομακρυνθεί από μία επιφάνεια κατά 
τη διάρκεια κανονικού χειρισμού. 

Σχεόιασμός 

8. Σχεόιασμός θα σημαίνει την περιγραφή ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, κόλου, ή 
συσκευασίας που καθιστά ικανά τέτοια είδη να είναι πλήρως προσδιορισμένα. Η περιγραφή 
μπορεί να περιλαμβάνει προδιαγραφές, μηχανικά σχέδια, αναφορές που δείχνουν συμμόρφωση με 
ρυθμιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά έγγραφα. 
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2700 Αποκλειστική χρήση 
(συνεχ.) 

9* Αποκλειστική χρήση θα σημαίνει την μοναδική χρήση, από έναν μόνο αποστολέα, ενός οχήματος η 
ενός μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου με ελάχιστο μήκος 6 Γη, σχετικά με την οποία όλη η αρχική, 
ενδιάμεση, και τελική φόρτωση και εκφόρτωση διεξάγεται σε συμφωνία με τις οοηγίετ του 
αποστολέα ή παραλήπτη. 

Σχάσιμο υλικό 


10. Σχάσιμο υλικό θα σημαίνει ουράνιο-233, ουράνιο-235, πλουτώνιο-238, πλουτώνιο-239. 
πλουτώνιο-241, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των ραδιονουκλεϊδίων. Μη-εκπέαπον 
φυσικό ουράνιο και εξαντλημένο ουράνιο και φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο που έχει 
τεθεί για εκπομπή σε θερμικούς αντιδραστήρες μόνον, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. 

Χαμηλές σχετικής δραστικότητας υλικό 

11. Χαμηλές σχετικής δραστικότητας (ΙΞΑ) υλικό θα σημαίνει ραδιενεργό υλικό που από την φύση του 
έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα, ή ραδιενεργό υλικό για το οποίο εφαρμόζονται όρια 
στην υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα. Εξωτερικά προστατευτικά υλικά που 
περιβάλλουν το Ε5Α υλικό, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στον καθορισμό της υπολογιζόμενης 
μέσης σχετικής δραστικότητας. 

Το Ε5Α υλικό θα πρέπει να είναι σε μία από τις τρεις ομάδες: 


(») ΕδΑ-Ι 

(ϊ) Μεταλλεύματα που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια (π.χ. ουράνιο, 
θόριο), και συμπυκνώματα ουράνιου ή θόριου τέτοιων μεταλλευμάτων. 

(ϋ) Στερεό μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο ή μη-εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη- 
εκπέμπον φυσικό θόριο ή στερεές ή υγρές ενώσεις τους ή μείγματα, ή 

(ϊϋ) Ραδιενεργό υλικό, άλλο από σχάσιμο υλικό, για το οποίο η τιμή Αι είναι χωρίς όριο. 

(ό) Ε3Α-ΙΙ 


(ΐ) Νερό με συγκέντρωση σε τρίτιο έως 0.8 ΤΒς/Ι (20 Οί/Ι), ή 

(ϋ) Αλλο υλυίό στο οποίο η δραστικότητα είναι κατανεμημένη απ'άκρου εις άκρον και η 
υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα δεν υπερβαίνει τα 1 θ' 4 Α 2 /§ για στερεά 
και αέρια και 10' 5 Α:/§ για υγρά. 


(ς) Ε5Α-ΙΠ 

Στερεά (π.χ. ενοποιημένα απόβλητα, ενεργοποιημένο υλικό) στα οποία: 

(ί) Το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο απ’άκρου εις άκρον ενός στερεού ή ενός 
συνόλου στερεών αντικειμένων, ή είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο σε 
ένα στερεό συμπαγές συνδετικό μέσο (όπως τσιμέντο, βιτούμιο, κεραμικό κ.λπ.). 
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(ϋ) 

Το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή περιέχεται ουσιαστικά σε 
ένα σχετικά αδιάλυτο πλέγμα, έτσι ώστε, ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της 
συσκευασίας, η απώλεια του ραδιενεργού υλικού ανά κόλο με διήθηση όταν 
τοποθετείται σε νερό για επτά ημέρες, να μην υπερβαίνει τα 0.1 Α 2 . και 


(ίϊί) 

Η υπολογιζόμενη μέση σχετική δραστικότητα του στερεού, εκτός του οποιουδήποτε 
προστατευτικού υλικού, δεν υπερβαίνει τα 2 χ ΙΟ' 3 


Με /1 στη κανονική πίεση /χιτονργίας 

12. Με/ιστη κανονική πίεση λειτουργίας θα σημαίνει τη μεγίστη πίεση πάνω από την ατμοσφαιρική 
πίεση σε μέσο επίπεδο θάλασσας που θα ανέπτυσσε στο σύστημα ανάσχεσης σε μία περίοδο ενός 
χρόνου υπό τις συνθήκες θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας που αντιστοιχούν σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς με απουσία εξαερισμού, εξωτερική ψύξη από ένα 
βοηθητικό σύστημα, ή λειτουργικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια μεταφοράς. 

Υιτερ συσκευασία 

13. Υπερσυσκενασία θα σημαίνει μία περιβάλλουσα συσκευασία, όπως ένα κιβώτιο ή σάκο, που δεν 
χρειάζεται να ικανοποιεί τις διατάξεις για ένα εμπορευματοκιβώτιο και που χρησιμοποιείται από 
έναν- μόνο αποστολέα για την ενοποίηση σε μία μονάδα χειρισμού μίας αποστολής δύο ή 
περισσότερων κόλων για ευκολία χειρισμού, αποθήκευσης και μεταφοράς. Η υπερσυσκευασία 
δεν ταυτίζεται με την εξωτερική συσκευασία όπως ορίζεται στο περιθωριακό 3510. 


Κόλο 

14. Κόλο θα σημαίνει τη συσκευασία με το ραδιενεργό περιεχόμενό της όπως παρουσιάζεται για 
μεταφορά. Τα μέτρα απόδοσης των κόλων και συσκευασιών. σε όρους διατήρησης της 
ακεραιότητας των μέσων ανάσχεσης και προστασίας, εξαρτώνται από την ποσότητα και τη φύση 
του ραδιενεργού υλικού που μεταφέρεται. 

Τα μέτρα απόδοσης που εφαρμόζονται στα κόλα είναι διαβαθμισμένα ώστε να λαμβάνουν υπόψη 
συνθήκες μεταφοράς που χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω επίπεδα σοβαρότητας: 

συνθήκες που απαντώνται συνήθως σε κοινές μεταφορές (σε συνθήκες ελεύθερες 
επεισοδίων), 

συνθήκες μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη δευτερεύοντα ατυχήματα, και 
συνθήκες μεταφοράς για απρόβλεπτα γεγονότα. 


Τα μέτρα απόδοσης περιλαμβάνουν διατάξεις και ελέγχους σχεδιασμού. Κάθε κόλο θα πρέπει να 
ταξινομείται ως εξής: 

(α) Εξαιρούμενο κόλο είναι συσκευασία που περιέχει ραδιενεργό υλικό (βλέπε Προσθήκη Α.7. 
Πίνακα V) που είναι σχεδιασμένη να ικανοποιεί τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλα 
τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732). 

(ό) (I) Βιομηχανικά Κόλα Τύπου 1 (ΙΡ-1) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή 

εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει Τ5Α υλικό ή 500, (βλέπε ορισμούς 1 1 και 2-) 
που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν- τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για ό/χς τις 
συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, για τη σχετική 
διάταξη σχεδιασμού (βλέπε περιθωριακό 3733). 
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(II) Βιομηχανικό Κόλο Τύπου 2 (ΙΡ-2) είναι συσκευασία, δεξαμενή ή 
εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει 1.5Α υλικό ή 500 (βλέπε ορισμούς II και 22) 
που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, τις παρακάτω 
σχετικές διατάξεις σχεδιασμού: 

(ί) για κόλο, βλέπε περιθωριακό 3734, 

(ϋ) για δεξαμενή, βλέπε περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β. 1 3 και Β. 1 ό, 

(ΐϋ) για εμπορευματοκιβώτιο, βλέπε περιθωριακό 3736. 

(III) Βιομηχανικό Κόλο Τύπον 3 (ΙΡ-3) είναι συσκευασία. 0εξαμε\ή ή 

εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει Ε5Α υλικό ή 500, (βλέπε ορισμούς Ί 1 και 22) 
που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και, επιπλέον, τις παρακάτω 
σχετικές διατάξεις σχεδιασμού: 

(ί) για κόλο, βλέπε περιθωριακό 3735, 

(ίί) για δεξαμενή, βλέπε περιθωριακό 3736 και Προσθήκες Β. Ια και Β. 16, 

(ϋί) για εμπορευματοκιβώτιο, βλέπε περιθωριακό 3736. 

(ο) Κόλο Τύπου Α είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει 

δραστικότητα έως Α* εάν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, ή έως Α : εάν 
δεν πρόκειται για Ειδικής Μορφής Ραδιενεργό Υλικό, που είναι σχεδιασμένα να 
ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις σχεδιασμού για όλες τις συσκευασίες και τα κο/-α 
(βλέπε περιθωριακό 3732) και τις σχετικές διατάξεις σχεδιασμού στο περιθωριακό 3737 ως 
κατάλληλες. 

(ά) Κόλο τύπον Β είναι συσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει 

δραστικότητα που μπορεί να υπερβαίνει το Α], εάν πρόκειται για Ειδικής Μορφής 
Ραδιενεργό Υλικό, ή να υπερβαίνει το Αι εάν δεν πρόκειται για Ειδικής Μορφής 
Ραδιενεργό Υλικό, που είναι σχεδιασμένα να ικανοποιούν τις γενικές διατάεεις σχεδιασμού 
για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα (βλέπε περιθωριακό 3732) και τις σχετικές διατάξεις 
σχεδιασμού στο περιθωριακό 3737 και, ως κατάλληλες, περιθωριακά 3738-3740. 


Συσκευασία 

15. Συσκευασία θα σημαίνει το σύνολο των συστατικών που είναι αναγκαία για τον πλήρη εγκλεισμό 
του ραδιενεργού περιεχομένου. Μπορεί, ειδικά, να συνίσταται από ένα ή περισσότερα δοχεία, 
απορροφητικά υλικά, κατασκευές αραίωσης, μέσα προστασίας από ακτινοβολία, συσκευές 
εξυπηρέτησης για πλήρωση, άδειασμα. εξαερισμό και εκτόνωση πίεσης και συσκευές για ψύξη, 
για την απορρόφηση μηχανικών χτυπημάτων, για παροχή χειρισμών και δυνατότητα καθήλωσης, 
για θερμική μόνωση και συσκευές εξυπηρέτησης αναπόσπαστα του κόλου. Η συσκευασία μπορεί 
να είναι ένα κιβώτιο, βαρέλι ή παρόμοιο δοχείο, ή μπορεί επίσης να είναι ένα 
εμπορευματοκιβώτιο ή μία δεξαμενή που συνίσταται σύμφωνα με τον ορισμό 14. 
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16. Εςασφά/.ιση ποιότητας θα σημαίνει ένα συστηματικό πρόγραμμα ελέγχων και επιθεωρήσεων 
εφαρμοζόμενων από οποιονδήποτε οργανισμό ή σώμα που εμπλέκεται στη μεταφορά του 
ραδιενεργού υλικού που στοχεύει στην παροχή επαρκούς βεβαιότητας ότι τα βασικά της 
ασφάλειας που καθορίζονται στην προσθήκη Α.7, επιτυγχάνονται στην πράξη. 

Επίπεδο ακτινοβολίας 

17. Επίπεδο ακτινοβολίας θα σημαίνει την αντίστοιχη δόση που είναι ισοδύναμη με το ρυθμό 
εκφρασμένο σε ηιΠΙίδίονοΓΐ (πιίΙΙίΓβΓη) ανά ώρα ^. 

Ραδιενεργό περιεχόμενο 

18. Ραδιενεργό περιεχόμενο θα σημαίνει το ραδιενεργό υλικό μαζί με οποιαδήποτε μολυσμένα στερεά, 
υγρά και αέρια μέσα στη συσκευασία. 

Ειδική ρύθμιση 

19. Ειδική ρύθμιση θα σημαίνει εκείνες τις διατάξεις, που είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, 
κάτω από τις οποίες μία αποστολή που δεν ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες διατάξεις των 
Προγραμμάτων 5-12 του περιθωριακού 2704, μπορεί να μεταφερθεί. Αποστολές αυτού του τύπου 
απαιτούν πολυμερή έγκριση. 

Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 

20. Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό θα σημαίνει είτε ένα μη-διασπαρόμενο στερεό ραδιενεργό υλικό 
είτε μία σφραγισμένη κάψουλα που περιέχει ραδιενεργό υλικό (βλέπε περιθωριακό 3731). 

Σχετική δραστικότητα 

21. Σχετική δραστικότητα θα σημαίνει την δραστικότητα ενός ραδιονουκλεϊδίου ανά μονάδα βάρους 
εκείνου του νουκλεϊδίου. Η σχετική δραστικότητα ενός υλικού στο οποίο το ραδιονουκλεΐδιο 
είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο, είναι η δραστικότητα ανά μονάδα βάρους του 
υλικού. 

Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο 

22. Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο (500) θα σημαίνει ένα στερεό αντικείμενο που δεν είναι αφ' 
εαυτού ραδιενεργό αλλά που έχει ραδιενεργό υλικό κατανεμημένο στις επιφάνειες του. Τα 500 
θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο ομάδες: 

(ε) 500-1: Ένα στερεό αντικείμενο πάνω στο οποίο: 


- Για χάρη σαφήνειας, το επίπεδο ακτινοβολίας μπορεί επίσης να υποδεικνύεται, σε παρενθέσεις, σε 

πιίΙΙίτετη ανά ώρα. Αναγνωρίζεται ότι τα πιϊΙΙίΓιενεπ ή τα τπίΙΙϊτεηχ δεν είναι οι σωστές μονάδες που θα έπρεπε να 
εφαρμόζονται για την έκθεση σε ακτινοβολία σε όλες τις περιπτώσεις, παρ' ό/.α αυτά, αυτές οι μονάδες 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευκολ.ία. 
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(ι) η μη-μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά 

μέσον όρο πάνω από 300 ογπ' (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 
300 οπτ : ) δεν υπερβαίνει τα 4 Βς/οπΤ (ΙΟ* 4 ιτιΟ/οπτ) για βήτα και γάμα εκπομπούς 
και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 0.4 Βς/οπΤ (10"' ρηΟί/οητΤ) για όλους 
τους άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ϋ) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο 
πάνω από 300 εΓη“(ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 ογπ') 
δεν υπερβαίνει τα 4 χ Ι0 4 Βς/οπΤ (1 ΓπΟΐ/ατΓ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και 
χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 4 χ 10' Βς/οπΤ (0.1 πίΟ/οπτ) για όλους 
τους άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ϋί) η μη-μόνιμη μόλυνση συν η μόνιμη μόλυνση πάνω στην απρόσιτη επιφάνεια 
υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 οπΓ (ή στο εμβαδόν της επιφάνεια 
εάν είναι μικρότερο από 300 οπι 2 ) δεν υπερβαίνει τα 4 χ 10 4 Βς/απΤ (1 πίΟ/οιτΓ ) για 
βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 4x1ο" 
Βς/οπΤ (0.1 γπΟι/οιτγ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

(ύ) 500-11: Ένα στερεό αντικείμενο στο οποίο είτε η μόνιμη είτε η μη-μόνιμη μόλυνση πάνω 

στην επιφάνεια υπερβαίνει τα εφαρμόσιμα όρια που ορίζονται για τα 50Ο-Ι στο (&) 
παραπάνω στο οποίο: 

(ΐ) η μη-μόνιμη μόλυνση στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω 
από 300 οπΤ (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 ογγτ) δεν 
υπερβαίνει τα 400 Βα/ασΓ (10’ 2 πίΟι/οπί 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής 
τονικότητας άλοα εκπομπούς ή 40 Βς/οπΤ (10° πίΟΙ/οπΤ) για όλους τους άλλους 
άλφα εκπομπούς, και 

(ϋ) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο 
πάνω από 300 οπΓ (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 300 επΤ) 
δεν υπερβαίνει τα δ χ 10 5 Βς/οπι 2 (20 τπΟί/οπι 2 ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και 
χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 8 χ ΙΟ 4 Βς/επΤ (2 ΓηΟί/άπτ) για όλους τους 
άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ϋί) η μη-μόνιμη μόλυνση συν την μόνιμη μόλυνση πάνω στην απρόσιτη επιφάνεια 
υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 οττΓ (ή στο εμβαδόν της επιφάνειας 
εάν είναι μικρότερο από 300 οιτγ) δεν υπερβαίνει τα 8 χ 10 5 Βς/οπΤ (20 γπΟ/ογτΓ) 
για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς ή 8 χ !0 
Βς/οπΤ (2 πιΟί/οπτ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 


Δείκτης μεταφοράς 

23. Δείκτης μεταφοράς (ΤΙ) θα σημαίνει έναν μόνο αριθμό καταχωρούμενο σε ένα κόλο. 
υπερσυσκευασία, δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, ή σε μη-συσκευασμένα Ε5Α-Ι ή 5(10-1, που 
χρησιμοποιείται για να παρέχει έλεγχο πάνω τόσο στην ασφάλεια πυρηνικής κρισιμότητας όσο 
και στην έκθεση σε ακτινοβολία (βλέπε περιθωριακό 3715). Επίσης χρησιμοποιείται για τον 
καθορισμό ορίων σε ορισμένα κόλα, υπερσυσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, τον 
καθορισμό κατηγοριών για επισήμανση, τον προσδιορισμό εάν μεταφορά υπό αποκλειστική 
χρήση θα πρέπει να απαιτείται, τον καθορισμό διατάξεων αραίωσης κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης σε διαμετακόμιση, τον καθορισμό περιορισμών στις μικτές φορτώσεις κατά τη 
διάρκεια μεταφοράς υπό ειδικές ρυθμίσεις και κατά τη διάρκεια αποθήκευσης σε διαμετακόμιση 
και τον καθορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού κόλων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο ή πάνω σ ένα 
όχημα (βλέπε Τομέα Π της προσθήκης Α.7). 


9470 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2700 

(συνεχ.) 


Κλάση7 


Μη-εκπέμπον θόριο 

24. Μη-εκπέμπον θόριο θα σημαίνει θόριο 
γραμ θόριου 232. 


που περιέχει όχι περισσότερο από 10' 7 £ ουράνιο-233 ανά 


Μη-εκπέμπον ουράνιο 


25. Μη-εκπέμπον ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει όχι περισσότερο από 10"* £ πλουτώνιο 
ανα γραμ. ουράνκ>235 και όχι περισσότερο από 9 ΜΒς (0.20 ιυΟί) σχάσιμων προϊόντων ανά 
γραμ. ουράνιο-235. 


Ουράνιο - φυσικό, εςαντ/^μένο, εμτύχ>υτισμενο 

26. Φυσικό ουράνιο θα σημαίνει χημικώς απομονωμένο ουράνιο που περιέχει την φυσικά παραγόιιενη 
κατανομή ισοτόπων του ουράνιου (περίπου 99.28% ουράνιο-238 και 0.72% ουράνιο-235). 
Εξαντλημένο ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που περιέχει μικρότερο ποσοστό βάρουε 
ουράνιου-235 απ’ ότι το φυσικό ουράνιο. Εμπλουτισμένο ουράνιο θα σημαίνει ουράνιο που 
περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό βάρους ουράνιου-235 απ’ ότι το φυσικό ουράνιο. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ένα πολύ μικρό ποσοστό βάρους ουράνιου-234 είναι παρόν. ^ 
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Κλάση 7 


2701 (1) Κατάλογος υλών 


Χαρακτηριστικός αριθμός * και ονομασία της ύλης ή του αντικείμενου 

Πρόγραμ¬ 

μα 

2910 Ραδιενεργό υλικό, εόαιοούαενο κόλο 


- όονανα ή είδη 

2 


1 

- είδη παρανόιιενα από ωυσικό ή εόαντλη αένο ουράνιο ή 

3 

φυσικό θόριο 


- κενή συσκευασία 

4 

2912 Ραδιενεργό υλικό, γαιιτιλή σγετική δρασηκότητα (Ί.5Α), ε.α.ο. 


- Ε5Α-1 

5 

- Ε5Α-1Ι 

6 

- Ε5Α-ΙΙ1 

7 

- υπό ειδική ούθιιιση 

13 

2913 Ραδιενεργό υλικό, επιφανειακά αολυσαένα ανηκείιιενα (500) 


- 500-1 και 500-11 

8 


13 

2918 Ραδιενεργό υλικό, σνάσιαο. ε.α.ο. 


- σε κόλα Τύπου ΙΡ. Τύπου ΑΡ, Τύπου Β(Ό)Ρ ή Τύπου Β(Μ)Ρ 

12 

- υπό ειδική ούθιιιση 

13 

2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική ιιορφή ε.α.ο, 


- σε κόλαΤύπου Α 

9 

- σε κόλαΤύπου ΒίΊΠ 

10 

- σε κόλαΤύπου Β(Μ) 

11 

Η ■·. 

13 

2975 Μεταλλικό θόριο, πυοοοορικό 


- σε κόλαΤύπου Α 

9 

- σε κόλαΤύπου Β(ϋ) 

10 

- σε κόλαΤύπου Β(Μ) 

ιι 

- υπό ειδική ούθιιιση 

12 


Αυτοί οι αριθμοί έχουν ληψθεί από την Υπόδειξη των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταφορά Επικίνδυνοί 
Εμπορευμάτων. 
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^ Αυτοί οι αριθμοί έχουν ληφθεί από την Υπόδειξη των Ηνωμένων Εθνών για την Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων. 
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Κλάση7 

2701 (2) Τα υλικά και είδη αυτής της κλάσης περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ράδιονουκλειδιά 
(συνεχ.) που αναφέρονται στον Τομέα I της προσθήκης Α.7 (περιθωριακά 3700 και 3701). 

(3) Ο παρακάτω κατάλογος θέτει τα προγράμματα του περιθωριακού 2704: 

1. Περιορισμένες Ποσότητες Ραδιενεργού Υλικού σε Εξαιρούμενα Κόλα. 

2. Όργανα ή Είδη σε Εξαιρούμενα Κόλα. 

3. Είδη Παραγόμενα από Φυσικό Ουράνιο, Εξαντλημένο Ουράνιο ή Φυσικό Θόριο ως 
Εξαιρούμενα Κόλα. 

4. Κενές Συσκευασίες ως Εξαιρούμενα Κόλα. 

5. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε5Α-Ι). 

6. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε$Α-ΙΙ). 

7. Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε5Α-ΙΙΙ). 

8. Επιφανειακά Μολυσμένα Αντικείμενα ($00-1 και $00-11). 

9. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Α. 

1 0. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Β(υ). 

11. Ραδιενεργό Υλικό σε Κόλα Τύπου Β(Μ). 

12. Σχάσιμο Υλικό. 

13. Ραδιενεργό Υλικό Μεταφερόμενο υπό Ειδική Ρύθμιση. 

(4) Οι διατάξεις για τους διάφορους τύπους αποστολής περιέχονται σε 13 κεφάλαια σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 2003 (3): 

(ϊ) Κοινές διατάξεις για τα Προγράμματα 1 έως 4 συνοψίζονται στο περιθωριακό 2702, 

(ίϊ) Κοινές διατάξεις για τα Προγράμματα 5 έως 13 συνοψίζονται στο περιθωριακό 2703. 

2702 Κοινές Διατάξεις για τα Προγράμματα 1 έως 4 του περιθωριακού 2704: 

1. Υλικά 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

5 ιτι$ν/1ι (0.5 γπγ6γπ/1ι) σε οποιοδήπότε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κόλου. 
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5. 


6 . 


7. 


8 . 


9. 


10 . 


11. 


Κλάση7 

Μόλυνση πάνω στα Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

Η μη-μόνιμη μόλυνση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και επιπλέον στις εσωτερικές επιφάνειες: 
των οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερσυσκευασιών που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά εξαιρούμενων κόλων θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμηλή είναι πρακτικά δυνατόν και 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 

(η) Βήτα / γάμα / χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομποί 

0.4 Βς/οπτ (10“ 5 ιώΟ/οπγ) 

(ό) Όλοι οι άλλοι άλφα εκπομποί 

0.04 Βη/οπΤ (10-6 ιτιΟί/οπι 2 ) 

Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

Οχήματα, συσκευές ή μέρη αυτών που έχουν μολυνθεί, θα πρέπει να απολυμαίνονται το 
συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν από την επαναχρησιμοποίηση, με τα 
επίπεδά να μην υπερβαίνουν: 

(ε) για μη-μόνιμη μόλυνση, 

0.4 Βς/οστ (10' 5 ιώΟι/ογτγ) για βήτα και γάμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα 
εκπομπούς, και 

0.04 Βς/οηι2 (1 θ’ 6 ΓηΟί/ςιη2) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

(ό) επίπεδο ακτινοβολίας 5 πι5ν/Η (0.5 γπγ6πτ/1ι) στην επιφάνεια λόγω μόνιμης μόλυνσης. 

Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

Μικτή Φόρτωση 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα. Εμπορευματοκιβώτιο, Δεξαμενές: και 
Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

Έγγραφα μεταφοράς 
Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

Αποθήκευση και Αποστολή 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 
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Κλάση 7 

2702 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(συνεχ.) Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Άλλες Διατάξεις 

(β) Διατάξεις ατυχήματος: βλέπε περιθωριακά 2710 και 3712. 

(ύ) Φθαρμένα ή διαρρέοντα κόλα: βλέπε περιθωριακό 3712. 

(ς) Έρευνες μόλυνσης: βλέπε περιθωριακό 3 712 (3). 

(ά) Εξασφάλιση ποιότητας: βλέπε περιθωριακό 3766. 

(ε) Μη-παραλαμβανόμενες αποστολές: βλέπε περιθωριακό 2715. 

2703 Κοινές Διατάξεις για τα Προγράμματα 5 έως 13 του περιθωριακού 2704: 

1. Υλικά 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

(3.) Τα επίπεδα ακτινοβολίας για κόλα ή υπερσυσκευασίες όχι μεταφερόμενες υπό αποκλειστική 
χρήση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν: 

(ί) 2 ιτι5ν/Τι (200 γπγοιπ/Η) σε οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια, 

και 


(ϋ) 


0.1 ιτιδν/Η (10 πιτεΓη/Η) σε 1 μέτρο από εκείνη την επιφάνεια. 


(ό) Τα επίπεδα επιφανειακής ακτινοβολίας για κόλα ή υπερσυσκευασίες μεταφερόμενες υπό 
αποκλειστική χρήση μπορούν να υπερβαίνουν τα 2 Γπδν/Κ (200 ΓΠΓεπυΤι) αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 πι5ν/Η (1 000 πγϊγ6γγι/Τι), υπό την προϋπόθεση 
ότι: 

(ί) το όχημα είναι εξοπλισμένο με περίφραξη που παρεμποδίζει μη-εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στο φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και 

(ϋ) το κόλο ή υπερσυσκευασία είναι ασφαλισμένη ώστε να διατηρεί τη θέση της μέσα στην 
περίφραξη κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς, και 

(ίϋ) δεν υπάρχουν διαδικασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταξύ την έναρξη και το πέρας της 
αποστολής. 

Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Η μη-μόνιμη μόλυνση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και επιπλέον στις εσωτερικές επιφάνειες 
οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενών και υπερσυσκευασιών που χρησιμοποιούνται για 
μεταφορά κόλων θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμηλή είναι πρακτικά δυνατόν και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα παρακάτω όρια: 
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2703 

(συνεχ.) 


(η) Βήτα/γάμα/χαμηλής-τοξικότητας άλφα εκπομποί: 

0.4 Βς/απ (10 ππΟί/οΓη") για αποστολές που επίσης περιλαμβάνουν εξαιρούμενα κόλα και/ή 
μη-ραδιενεργά εμπορεύματα, 

4 Βς/επι 2 (10" 4 πιΟ/οτη 2 ) για όλες τις άλλες αποστολές. 

(ύ) Όλοι οι άλλοι άλφα εκπομποί: 

0.04 Βη/ςπι (10 ΓπΟί/οΓπ )για αποστολές που επίσης περιλαμβάνουν εξαιρούμενα κόλα και/ή 
μη-ραδιενεργά εμπορεύματα, 

0.4 Βς/οπΓ (10* 5 ΓηΟί/οπι 2 ) για όλες τις άλλες αποστολές. 


5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 


Οχήματα, εξαρτήματα ή μέρη αυτών που έχουν μολυνθεί πάνω από τα όρια της παραγράφου 4, ή που 
εμφανίζουν επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας μεγαλύτερο από 5ιη$ν/Η (0.5 γπγογτι/Η) θα πρέπει να 
απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατόν και σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν την 
επαναχρησιμοποίηση, σε επίπεδα όχι μεγαλύτερα από: 


(β) μη-μόνιμη μόλυνση, βλέπε διατάξεις στο 4, 

(ό) επίπεδο ακτινοβολίας 5 Γη5ν/Τι (0.5 γπγογπ/Ιι) στην επιφάνεια λόγω μόνιμης μόλυνσης. 

6. Μικτή Συσκευασία 


Βλέπε περιθωριακό 3711 (I). 

7. Μικτή Φόρτωση 


(&) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 δεν θα πρέπει να 
φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύαΦωνα με τα υποδείγματα 
Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

(ό) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μικτή φόρτωση είναι επιτρεπόμενη. Όμως, μικτή φόρτωση σε 
αποστολή υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να κανονίζεται μόνον από τον αποστολέα. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου στα Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια. Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται σε κόλα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαιχενέτ και 

υ περσυσκευασίες με μη-σχάσιμο υλικό. 

Για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό και για εμπορευματοκιβώτια και υ περσυσκευασίες που 
περιέχουν κόλα με σχάσιμο υλικό, βλέπε επιπλέον Πρόγραμμα 12. 

(η) Κόλα και υ περσυσκευασίες. πέραν από εμπορευματοκιβώτια ή δεξαμενές. 
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2703 

(συνεχ.) 


(ϊν) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2701 (1), θα πρεπει επίσης να τοποθετούνται οι παρακάτω πρόσθετες 
ετικέτες: 

2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 4.2 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό ) 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 05 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό ) 

2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο ) 

σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο) 
από 1% ουράνιο 235 ) 

) 

2978 Εςαφθοριούχο ουράνιο, ) Υπόδειγμα Αριθμ. 8 

σχάσιμο εξαιρούμενο ή ) 

μη-σχάσιμο ) 

) 

2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου ) 

εξα-ένυδρο ) 

(ν) Κόλα με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 50 1<2 θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα καθαρά 
και με τρόπο διάρκειας με το επιτρεπτό μικτό βάρος τους στην εξωτερική πλευρά. 

(νί) Κάθε κόλο εκτός από εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και υπερσυσκευασίες θα πρέπει 
να είναι καθαρά μαρκαρισμένο με τον χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που 
θα εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα "ϋΝ”. 

(νϋ) Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο θα πρέπει να 
αφαιρούνται ή να καλύπτονται. 

(ό) Εμπορευματοκιβώτια, επίσης όταν που χρησιμοποιούνται ως υπερσυσκευασίες, και 
δεξαμενές. 

(ί) Τέτοια εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία 
(βλέπε περιθωριακό 3718), να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 7Α, 
7Β ή 7(3, συμπληρωμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2706 (3). 

Δεξαμενές, καθώς και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν κόλα άλλα από 
εξαιρούμενα κόλα, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ ΊΌ. 


Κλάση 7 

(0 Τέτοια κόλα και υπερσυσκευασίες θα πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία 

(βλέπε περιθωριακό ->713), να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 7Α, 
7Β ή 7(2, συμπληρωμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 2706 (3). Οι ετικέτες θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε δύο αντίθετες πλευρές των κόλων και υπερσυσκευασιών. 

(π) Κάθε ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τη μεγίστη δραστικότητα του 
ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(ΐϋ) Κάθε κίτρινη ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τον δείκτη μεταφοράς για το 
κόλο ή υπερσυσκευασία. 
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Αντί για ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 και επιπλέον 
εηκετες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70, μεγεθυμένες ετικέτες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 με τις διαστάσεις του υποδείγματος Αριθμ, 70 μπορούν 
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν. 

Οι ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται και στις τέσσερις πλευρές των 
εμπορευματοκιβωτίων και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, και στις δύο πλευρές και 
το πίσω μέρος των οχημάτων-δεξαμενών. 

(ϋ) Στην περίπτωση υλών των παρακάτω χαρακτηριστικών αριθμών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 2701 (1), οι παρακάτω πρόσθετες ετικέτες θα πρέπει επίσης να 
τοποθετούνται: 


2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 4,2 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό ) 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό ) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 05 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό ) 

2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο ) 

σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο) 
από 1% ουράνιο 235 ) 

) 

2978 Εςαφθοριούχο ουράνιο, ) Υπόδειγμα Αριθμ. 8 

σχάσιμο εξαιρούμενο ή ) 

μη-σχάσιμο ) 

) 

2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου ) 

εςα-ένυδρο ) 


(ϋί) Οχήματα-δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές καθώς και οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 10 500 και Προσθήκη Β.5. 

(ΐν) Εκτός εάν πρόκειται για μικτά φορτία, κάθε ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη 
με τη μεγίστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου του εμπορευματοκιβωτίου 
ή της υπερσυσκευασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αθροισμένη για όλο το 
περιεχόμενο. Για μικτά φορτία, βλέπε περιθωριακό 2706 (3). 


(ν) Κάθε κίτρινη ετικέτα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη με τον δείκτη μεταφοράς για το 
εμπορευματοκιβώτιο ή την υπερσυσκευασία. 


(νΐ) Τα εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει να είναι καθαρά και μαρκαρισμένα με 
τρόπο διάρκειας στην εξωτερική πλευρά με το επιτρεπτό μικτό βάρος τους. 

(νϋ) Οποιοδήποτε μαρκάρισμα ή ετικέτα κινδύνου που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο θα 
πρέπει να αφαιρείται ή να καλύπτεται. 


9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 

(ά) (ί) Για αποστολές συσκευασμένου ή μη-συσκευασμένου ραδιενεργού υλικού, ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. ΊΌ θα πρέπει να τοποθετούνται με κάθετο 
προσανατολισμό στα δύο πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω τοίχωμα της μονάδας 
μεταφοράς. 
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10. Έγγραφα μεταφοράς 

Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

(ε) Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης απαιτείται διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα 
εμπορεύματα και από άτομα και μη-εμφανισμένες φωτογραφικές πλάκες και φιλμ: 

(ί) για διαχωρισμό από άλλα ετακίνδυνα εμπορεύματα - βλέπε τκ διατάέεις στο κεφάλαιο 
7, 

(ϋ) για διαχωρισμό από άτομα, από κόλα μαρκαρισμένα με ΤΟΤΟ' και από ταχυδρομικούς 
σάκους - βλέπε περιθωριακό 2711 για πίνακες διαχωρισμού. 

(ό) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για αποθήκευση εκτός από Ε$Α-Ι: 

(ι) Ο αριθμός των κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων της 
κατηγορίας Π-κίτρινο και της κατηγορίας ΙΙΙ-κίτρινο, που αποθηκεύονται σε 
οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε το ολικό άθροισμα των 
δεικτών μεταφοράς σε οποιοδήποτε μεμονωμένη ομάδα τέτοιων κόλων, 
υπερσυσκευασιών, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων να μην υπερβαίνει το 50. 
Τέτοιες ομάδες θα πρέπει να αποθηκεύονται έτσι ώστε να διατηρούν διάστημα 
τουλάχιστον 6 γώ το ένα από το άλλο. 

(ϋ) Όπου ο δείκτης μεταφοράς ενός μεμονωμένου κόλου, υπερσυσκευασίας, δεξαμενής ή 
εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνει το 50 ή ο συνολικός δείχτης μεταφοράς σ’ ένα όχημα 
υπερβαίνει το 50, η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διατηρεί διάστημα 
τουλάχιστον 6 γγι από τα άλλα κόλα, υπερσυσκευασίες, δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια 
ή οχήματα που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό. 


Κλαση 7 


(«) 


Στην περίπτωση υλών των παρακατω χαρακτηριστικών αριθμών που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2701 (’ θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται οι 

παρακάτω πρόσθετες ετικέτες: 


2975 Μεταλλικό θόριο, πυροφορικό ) 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό ) 

2976 Νιτρυίό θόριο, στερεό 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο, στερεό 

2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο, ) 

σχάσιμο, που περιέχει περισσότερο ) 
από 1% ουράνιο-235 

2978 Εξαφθοριούχο ουράνιο, 
σχάσιμο εξαιρούμενο ή 
μη-σχάσιμο 

2980 Διάλυμα νιτρικού ουρανύλιου 

εξα-ένυδρο ) 


) Υπόδειγμα Αριθμ. 4.2 


) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 05 

) 


) 

) 

) Υπόδειγμα Αριθμ. 8 

) 

) 

) 


(ό) Οποιαδήποτε ετικέτα κινδύνου που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται 
ή να καλύπτεται. 
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2703 12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερουσκευασιών 

(συνεχ.) 

(1) Βλέπε κατάλληλο πρόγραμμα. 

(2) (ε) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς απαιτείται διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα 

εμπορεύματα και από άτομα και μη-εμφανιομένα φωτογραφικά φιλμ και πλάκες: 

(ί) για διαχωρισμό από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα - βλέπε τις διατάξεις στο 
κεφάλαιο 7, 

(ϋ) για διαχωρισμό από άτομα, από κόλα μαρκαρισμένα ως ΤΟΤΟ’ και από 
ταχυδρομικούς σάκους * βλέπε περιθωριακό 2711 για πίνακες διαχωρισμού. 

(ό) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για μεταφορά εκτός από Ε5Α-Ι: 

Ο συνολικός αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων 
σε ένα μόνο όχημα θα πρέπει να περιορίζεται έτσι, ώστε το άθροισμα των δεικτών 
μεταφοράς να μην υπερβαίνει το 50. Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση αυτό το 
όριο δεν εφαρμόζεται - βλέπε περιθωριακό 3711 (3). 

(ο) Οποιοδήποτε κόλο ή υπερσυσκευασΐα με δείκτη μεταφοράς μεγαλύτερο από 10, θα 
πρέπει να μεταφέρεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση. 

(ά) Μέγιστα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα: 

(ί) 2 Γη5ν/Η (200 γπγ6γτι/1ί) στην επιφάνεια των οχημάτων, 

(ϋ) 0.1 τη5ν/Η (10 γπγ6πί/Ιί) σε 2 μέτρα από την επιφάνεια των οχημάτων, 

(ίϋ) 0.02 πιδν/Η (2 γπγ6γτι/Τι) σε οποιαδήποτε κανονικά κατειλημμένη θέση σε ένα 
όχημα, εάν δεν χρησιμοποιούνται προσωπικές συσκευές ένδειξης. 

13. Αλλες Διατάξεις 

(ε) Προσδιορισμός δείκτου μεταφοράς: βλέπε περιθωριακό 3715. 

(ό) Διατάξεις ατυχήματος: βλέπε περιθωριακά 2710, 3 712 και 10 385. 

(ς) Φθαρμένα ή διαρρέοντα κόλα: βλέπε περιθωριακό 3712. 

(ό) Έρευνες μόλυνσης: βλέπε περιθωριακό 3712 (3). 

(ο) Εξασφάλιση ποιότητας: βλέπε περιθωριακό 3766. 

(ί) Μη-παραλαμβανόμενες αποστολές: βλέπε περιθωριακό 2715. 

(§) Εξαρτήματα και λειτουργίες μεταφοράς: βλέπε Παράρτημα Β, Μέρος I και περιθωριακό 71 
000 και επόμ. 
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2704 Πρόγραμμα 1 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 . Ραδιενεργό ϋλικό σε ποσότητες πον προσφέρουν έναν πολύ περιορισμένο κίνδυνο 
ακτινοβολίας, μπορεί να μεταφέρεται σε εξαιρούμενα κό/Λ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ά^χς επικίνδυνες ιδιότητες. β/Σπε τις διατάξεις στα περιθωριακά 2002 (12) και (13). 
και 3 770. 

1. Υλικά 

2910 Ραδιενεργό υλικό. εέαιοούιιενο κόλο . περιορισμένη ποσότητα υλικού . 

(ά) Μη-σχάσιμο ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον 
Πίνακα 1. 

(ό) Σχάσιμο υλικό με δρασπκότητα που δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 1 και 
επιπλέον, που ικανοποιεί όσον αφορά στις ποσότητες, στη μορφή και στη συσκευασία τις 
διατάζεις που δίνονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7 επιτρέποντάς τους να 
τακτοποιούνται ως κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού. 

Πίνακας 1: Όρια δραστικότητας, ως τιμές των Α! ή Α 2 για εξαιρούμενα κόλα που 
περιέχουν ραδιενεργό υλικό -, -. 


Φύση περιεχομένου 

Όρια κόλου 

Στερεά: 


Ειδική Μορφή 

10° Α, 

Αλλες Μορφές 

ισ 3 α 2 

Υγρά 

ΙΟ -1 Α : 

Αέρια: 


Τρίτιο 

2 χ 10' 2 Αι 

Ειδική Μορφή 

ΙΟ 3 Α, 

Αλλες Μορφές 

1(Γ 3 Α 2 


Για συγκεκριμένες τιμές των Α / και Α : , β/Γπε Πίνακα I του περιθωριακού 3 700 της Προσθήκης Α. 7. 

■ Για μείγματα ραδιονονκλεϊδίων, οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό των Α } και Α: δίνονται στο 

περιθωριακό 3701 (3) της προσθήκης Α. 7. 
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2. Συσκευασία/Κόλο 

Ραδιενεργό υλικό σε περιορισμένες ποσότητες μπορεί να μεταφέρεται σε συσκευασίες, δεξαμενές 
και εμπορευματοκιβώτια, υπό την προϋπόθεση ότι: 

(α) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλες τις 
συσκευασίες και τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7 και 
επιπλέον, για δεξαμενές Προσθήκες Β.ΐα και Β.ΐό. 

(ύ) Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις 
διατάξεις που ορίζονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ο) Ειδικά, το κόλο θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς να 
μην υπάρχει διαρροή του ραδιενεργού περιεχομένου. Ραδιενεργό υλικό δεν θα πρέπει να 
μεταφέρεται χύμα. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

(ε) Κόλα 

(ί) Μαρκάρισμα: βλέπε περιθωριακό 2702 
Επισήμανση: Δεν υπάρχουν διατάξεις 

(ϋ) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη ως "Ραδιενεργό” σε μία 
εσωτερική επιφάνεια ως προειδοποίηση για την παρουσία ραδιενεργού υλικού 
κατά το άνοιγμα του κόλου. 


(ύ) Εμπορευματοκιβώτια 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 
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9. 


10 . 


11 . 


12 . 


Κλάση7 

(ο) Δεξαμενές 

Βλέπε Προσθήκη Β.ΐβ/ Β.ΙΙχ περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. 

(ά) Υπερσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

Ετικέτες κίνδυνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-όεέαμενές 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο, περιορισμένη ποσότητα υλικού, 7, Πρόγραμμα 1, ΑΟΚ (ή ΚΠ) )". 

Αποθήκευση και Αποστολή 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 


13 . 


9484 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 7 


2^04 Πρόγραμμα 2 
(συνεχ.) 

ΟΡΓΑΝΑ Η ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΞΑΙΡΟΥΊΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού , που είναι κλεισμένες σε ή σχηματίζουν ένα 

συστατικό μέρος ενός οργάνου ή άλλου κατασκευασμένου είδους και που προσφέρουν πολύ περιορισμένο 

κίνδυνο ακτινοβολίας, μπορούν να μεταφέρονται σε εξαιρούμενα κόλα.. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 5 7~0. 

1. Υλικά 

2910 Ραδιενεργό υλικό, εςαιοούιιενο κόλο , όρνανα ή είδη . 

(β) Όργανα και κατασκευασμένα είδη όπως ρολόγια, ηλεκτρονικοί σωλήνες ή συσκευές που 
έχουν ως συστατικό μέρος, ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα όρια 
είδους και κόλου που ορίζονται στις στήλες 2 και 3 του Πίνακα 2. υπό την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 ογπ από την εξωτερική επιφάνεια οποιουδήποτε μη- 
συσκευασμένου οργάνου ή είδους, δεν υπερβαίνει τα 0.1 ηιδν/Ή (10 ΓΠΓεπνΤι). 

(Μ Όργανα και κατασκευασμένα είδη που έχουν σχάσιμο υλικό σε ποσότητες που δεν 
υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 2 και επιπλέον, ικανοποιούν όσον αα>ορά στις 
ποσότητες, στη μορφή και στη συσκευασία τις διατάξεις που δίνονται στο περιθωριακό 3741 
της προσθήκης Α.7 επιτρέποντάς τους να τακτοποιούνται ως κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού 
υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 αη από την εξωτερική 
επιφάνεια οποιουδήποτε μη-συσκευασμένου οργάνου ή είδους, δεν υπερβαίνει τα 0.1 Γηδν/ΐι 
(10 γτιγοπι/Η). 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(ε) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλα τα κολλ που 
δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. 

(ό) Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις 
διατάζεις που ορίζονται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ο) Τα όργανα και είδη θα πρέπει να συσκευάζονται με ασφαλεία. 

(ά) Μεταφορά μη-συσκευασμένου ραδιενεργού υλικού δεν επιτρέπεται. 


ΦΕΚ 821 
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Πρόγραμμα 2 

(συνεχ.) 

Πίνακας 2: Όρια Δραστικότητας, ως τιμές των Αι ή Α : για εξαιρούμενα κόλα που περιέχουν 
όργανα και είδη *, . 


Φύση περιεχομένου 

Όρια Είδους 

Όρια κόλου 

Στερεά: 

Ειδική Μορφή 

Αλλες Μορφές 

Υγρά 

Αέρια: 

Τρίτιο 

Ειδική Μορφή 

Αλλες Μορφές 

ΙΟ- 2 Α, 

10' 2 α 2 

!0' 3 α 2 

2 X 10' 2 Α; 

10' 3 Α; 

10’ 3 Α 2 

Αι 

Α : 

ΙΟ" 1 Α ; 

2 χ 10' ! Α 2 

10" : Α| 

1 10° Α: 

I 1 


3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Β λέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων. Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Λεν υπάρχουν διατάξεις. 


1 Γ,α συγκεκριμένες τιμές των Α, και Α : , βίχπε Πίνακα 1 του ττεριθωριαχού 3 700 της προσθήκης Α. . 

- Για μείγματα ραόιονουιόχϊδίων, οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό των Α. και Α; όινοπαι στο 

περιθωριακό 3701 (3) της προσθήκης Λ . /. 
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8* Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

(&) Όργανα ή είδη 

Κάθε όργανο ή είδος (εκτός από ραδιο-ακτινοβόλα ρολόγια ή συσκευές) θα πρέπει να φέρουν 
το μαρκάρισμα "Ραδιενεργό". 

(ό) Κόλα 

Βλέπε περιθωριακό 2702 
(ο) Εμπορευματοκιβώτια 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

(ά) Δεξαμενές 

Δεν εφαρμόζονται. 

(β) Υ περσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-όεξαμενές 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο συσκευασία» όργανα ή είδη, 7, Πρόγραμμα 2. ΑΙ)Κ (ή ΚΠ))'\ 

11. Αποθή κευση και Αποστολή 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 


Βλέπε πεοιθωοιακό 2702. 
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Κλάση . 

2704 Πρόγραμμα 3 
(συνεχ.) 

ΕΙΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΟ ΟΥΤΑΝΙΟ, ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΟΥΤΑΝΙΟ Η 
ΦΥΤΙΚΟ ΘΟΡΙΟ ΩΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Είδη κατασκευασμένα αχό μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μη-εκπέμπον εξαντ/ρμένο 
ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο που προσφέρουν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας μπορούν να 
μεταφέρονται ως εξαιρούμενα κόλα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Για όοέες επικίνδυνες ιδιότητες, β/χττε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 

1. Υλικά 

2910 Ραδιενεργό υλικό, εέαιρούιιενο κόλο. είδη κατασκεύασμα από Φυσικό ουράνιο ή 
εέαντληαένο ουράνιο ή φυσικό θόριο . 

Κατασκευασμένα είδη στα οποία το μόνο ραδιενεργό υλικό είναι μη-εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μη- 
εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη-εκπέμπον φυσικό θόριο,υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική 
επιφάνεια του ουράνιου ή θόριου είναι κλεισμένη σε ένα ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από 
μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέτοια είδη μπορούν για παράδειγμα να. είναι αχρησιμοποίητες συσκευασίες που 

προορίζονται για την μεταφορά ραδιενεργού υλικού. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

Το είδο: που εξυπηρετεί ως συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για 
όλες τις συσκευάστε: και τα κόλα που δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 
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Πρόγραμμα 3 
(συνέχ.) 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

Ο) Κόλα 

Βλέπε περιθωριακό 2702 
(ό) Εμπορευματοκιβώτια 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

(ο) Δεξαμενές 

Δεν εφαρμόζονται. 

(ά) Υ περσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο, είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό 
θόριο, 7, Πρόγραμμα 3, ΑΒΚ. (ή ΚΠ>)'\ 

11. Αποθη κευση και Αποστολή 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 


Βλέπε περιθωριακό 2702. 
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2704 Πρόγραμμα 4 
(συνεχ.) 

ΚΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΞΑΕΡΟ ΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού 
υλικού και που προσφέρουν πολύ περιορισμένο κίνδυνο ακτινοβολίας ; μπορούν να μεταφέρονται ως 
εξαιρούμενα κόλα 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: 

1. Υλικά 

2910 Ραδιενεργό υλικό. εέαιοούαενο κόλο. κενή συσκευασία 

( 3 .) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες περιλαμβάνουν κενά ακαθάριστα εμπορευματοκιβώτια ή 
δεξαμενές που έγουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταωορά ραδιενεργού υλικού. 

(5) Εάν η συσκευασία περιέχει οποιαδήποτε ποσότητα ουράνιου ή θόριου στη δομή της. η 
διάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 2 (ο) παρακάτω, θα πρέπει να εφαρμόζεται. 

(ς) Τα επίπεδα εσωτερικής μη-μόνιμης μόλυνσης (δραστικότητα του απομείναντος περιεχομένου) 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα: 

(ί) για βήτα/γάμα/χαμηλής-τοςικότητας άλφα εκπομπούς, 

400 Βς/’οπΤ (10’’ τηΟΙοπι 1 ), 

(ϋ) για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

40 Βς/οπτ(10° αιΟί/οπΤ)· 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(ε) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις για όλα τα κόλα που 
δίνονται στο περιθωριακό 3732 της προσθήκης Α.7. 

(ό) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε καλά συντηρημένη κατάσταση και με ασοάλεια 
κλεισμένη. 


(α) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που . ως αποτέλεσμα φθοράς ή άλλσης μηχανικής 
ατέλειας, δεν μπορούν πιά να είναι κλεισμένες με ασφάλεια θα πρέπει . εάν δεν μπορούν 
να μεταφέρονται σε άλλες συσκευασίες σε συμφωνία με τις διατάξεις αυτής της κλ.άσης, να 
μεταφέρονται υπό ειδικές ρυθμίσεις (Πρόγραμμα 13). 

(Β) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες στις οποίες η εσωτερική μη-μόνιμη μόλυνση 
(δραστικότητα του υπο/είμματος) υπερβαίνει τις μεγίστες τιμές που δίνονται στον 
Τομέα 1 (ο μπορούν να μεταφέρονται μόνον ως κόλα σε συμφωνία με τα διάφορα 
προγράμματα (περιθωριακό 2 7 01 (3)), ανόλ.ογα με την ποσότητα και τη μορφή της 
απομένονσας δραστικότητας και μόλυνσης τους. 

(ο) Κενές συσκευασίες που έχουν καθαριστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει 
περαιτέρω μόλυνση μεγαλύτερη από την τιαή των 0.4 Βφεπι' (10 ' : ττ\ Ονοτη') για βήτα- ή 
γάιια-εκπομπούς και 0.04 Βρ/απι (10 πιΟ/άττί) για άλφα-εκπομπούς και που δεν 
περιέχουν οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό με σχετική δραστικότητα μεγαλύτερη από 
70 λΒρ/λξ (2 ηΟ/ν) δεν υπόκεχνται πιά στις διατάξεις αυτής της κ/.άσης. 

Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες , βλεπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 
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(συνέχ) 

(ο) Εάν η κενή συσκευασία περιλαμβάνει φυσικό ουράλαο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο 
στη δομή της, η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου ή θόριου θα πρέπει να καλύπτεται με ένα 
ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. 

(ά) Οποιεσόήποτε ετικέτες που παρουσιάζονται για να ικανοποιήσουν το περιθωριακό 2706. δεν 
θα πρέπει πιά να είναι ορατές. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2702. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια. Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια. Δεξαμενές και 
Υπερσυσκει ασίες 

ία) Κόλα 

(ί) Μαρκάρισμα: βλέπε περιθωριακό 2702 
Επισήμανση: Δεν υπάρχουν διατάξεις 

(ϋ) Σε κόλα μόνιμα μαρκαρισμένα σε συμφωνία με το περιθωριακό 270: δεν χρειάζεται να 
αοαιρούνται αυτά τα μαρκαρίσματα . 

(6) Ε μπορευ ματοκιβώτια 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

(ο) Δεξαμενές 

Βλέπε Προσθήκη Β.ΐα/ Β.ΐά περιθωριακό 211 760/212 760 και Προσθήκη Β.5. 

(ά) Υπερσυσκευασίες 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 
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(συνέχ) 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9491 
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10. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή "2910 Ραδιενεργό υλικό, 
εξαιρούμενο κόλο, κενή συσκευασία, 7, Πρόγραμμα 4, ΑΟΚ (ή ΚΠ)) Μ . 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

Δεν υπάρχουν διατάξεις. 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2702. 
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Υ-ΜΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΣΤΊΚΌΤΗΤΑΣ (Ε5Α-Ι) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η15Λ-Ι είναι η πρώτη από τις τρεις ομάδες ραδιενερ-ιού υλικού που από την φύση του 
όραστικότητα ή γ,α το οποίο εφαρμόζονται όρια της υποτριζόμενης μέσης σχετικής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σχάσιμο υλικό δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται ως 15.4-1 υλικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, β/έττε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 7 ΤΟ. 

1. Υλικά 


2212 . Ραδιενεργό υλικό, γααηλή σγετικη δρασπκότπτα ( λ5Α-Π. ε.α.ο. 

2976 Νιτρικό θόρια στερεό , 

=221 Εόαωθοριούγο ουράνιο, σγάσιαο εέαιοούιιενο ή ιιτνσνάσιαο . 

2980 Διάλυιια νιτρικού ουρανύλιου εέα-ένυδοο . 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

Χαμηλής σχετικής δραστικότητας υλικό (15Α-Ι): ραδιενεργό υλικό γιο το οποίο το επίπεδο 
ακτινοβολίας σε 3 πι από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου ή σε ένα αόνο Φορτίο μη- 
συσκευασμένου υλικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ιη5ν/Η (1000 πικηνΤι) και που ικανοποιεί 
επίσης μία από τις παρακάτω περιγραφές: 

(3) μεταλλεύματα που περιέχουν φυσικά παραγόμενα ραδιονουκλεΐδια (π.χ. ουράνιο, θόριο), ή 

(ό) συμπυκνώματα ουράνιου και θορίου μεταλλευμάτων που περιέχουν Φυσικά παραγόμενα 
ραδιονουκλεΐδια. ή 

(ο) στερεό μη-εκπεμπον φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, ή 

(ά) στερεές ή υγρές ενώσεις ή μείγματα μη-εκπέμποντος φυσικού ουράνιου η εξαντλημένου 
ουράνιου ή φυσικού θόριου. ή 

(ο) μη-σχάσιμο ραδιενεργό υλικό για το οποίο η τιμή Α : είναι απεριόριστη. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(3) Σ5Α-Ι υλικό μπορεί να μεταφέρεται σε συσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, υπό 
την προϋπόθεση ότι; 

(0 η συσκευασία, που μπορεί να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, ικανοποιεί τις 
διατάξεις σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-Ι ή ΙΡ-2 (βλέπε περιθωριακό 3733 ή 
3734 και επιπλέον, για δεξαμενές, περιθωριακό 3736 και Προσθήκετ Β. 1 α και Β. 1 δ) ωο 
κατάλληλη για τη μορφή του 1-5Α-Τ υλικού όπως ορίζεται στον Πίνακα 3. και 

00 το υλικό είναι φορτωμένο στη συσκευασία έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην 
προκύψει διαφυγή του περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. 
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Πίνακας 3: Διατάξεις βιομηχανικών κόλων για ΕδΑ-Ι υλικό 



(ό) Ε5Α-Ι υλικό μπορεί να μεταφέρεται χύμα, εάν: 

0) 7*λ άλλα από φυσικά μεταλλεύματα. μεταφέρεται έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να 
μην προκύπτει διαφυγή του περιεχομένου από το όχημα και απώλεια προστατευτικού 
μέσου και μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση, ή 

(Η)για φυσικά μεταλλεύματα, μεταφέρεται σε όχημα υπό αποκλειστική χρήση. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά Ε5Α-Ι υλικού υπό 
αποκλειστική χρήση, θα πρέπει να εξαιρούνται από το (ε) παραπάνω όσον αφορά στην 
εσωτερική μόλυνση μόνον εφ'όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά Γ5Α-Ι υλικού υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να 
εξαιρείται από το (ε) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ' όσον 
παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενέτ και 

Υ περσυσκευασίες 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Για δεξαμενές, βλέπε Προσθήκη Β.ΐε/ Β.Πλ πεοιθωριακό 211 760/ 212 760 και Προσθήκη 
Β.5. 
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Πρόγραιιμα 5 
συνέχ. > 


Κλάση 7 


9. Ετικέτες Κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχηματα-όεςαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(α) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης, βλέπε περιθωριακό 2716. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(0 τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμωωνα με το κεφάλαιο 1. μαζί με τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική δραστικότητα (Τ5Α-Ι), 7, Πρόγραμμα 5. 
ΑΌΚ. (ή ΚΙΌ)*. π.χ. "2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, χαμηλή σχετική 
δραστικότητα (Ε5Α-Ι), 7, Πρόγραμμα 5, ΑΌΚ (ή ΚΠ))'\ ή 

(π) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, "2912 Ραδιενεργό υλικό, 
χαμηλή σχετική δραστικότητα (Ε5Α-Γ), ε,α.ο.· 7, Πρόγραμμα 5, ΑΠΚ (ή ΚΠ>)". 

Περαιτέρω λεπτομέοειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει να 
επίσης να συαπεριλαμβάνονται. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

(α) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Περιορισμός συνολικού δείκτη μεταφοράς για αποθήκευση: κανένας. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
(η) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (ά) έως (ό). 

(ό) Συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα: δεν υπάρχει όριο. 


13. 


Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9495 


Κλάση 7 

2704 Πρόγραμμα 6 
(συνεχ.) 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ (Τ5Α-ΓΙ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ίΞΛ-ΙΙ είναι η δεύτερη από τρεις ομάδες ραδιενεργού υλικού που. από τη φύση τον . 

έχει περιορισμένη σχετική δραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης μέσης σχετικής 
δραστικότητας: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλ,ικό είναι παρόν. οι διατάζεις τον Προγράμματος 12 θα πρέπει να 

ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού τον Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέπε επίσης τις διατάζεις στο περιθωριακό 3~~0. 

1. Υλικά 

2912 Ραδιενεργό υλικό, γαιιτιλή σγετική δραστικότητα (Τ5Α-ΙΠ. ε.α.ο. 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό . 

2978 Εεαφθοριούγο ουράνιο, σγάσιαο εεαιοούαενο ή ιχπ-σγάσιαο . 

2980 Διάλυαα νιτρικού ουρανύλιου εέα-ένυδοου . 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε5Α-ΙΙ): ραδιενεργό υλικό για το οποίο το επίπεδο 
ακτινοβολίας σε 3 γπ από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 10 ππ 5ν/Τι (1000 πΊτειτι/Η) και που ικανοποιεί μία από τις παρακάτω περιγραφές: 

(ε) νερό με συγκέντρωση σε τρίτιο έως 0.8 ΤΒα/1 (20 Οί/1). ή 

(ό) στερεά και αέρια με δραστικότητα κατανεμημένη απ' άκρου εις άκρον όχι μεγαλύτερη από 
10" Ανδ. ή 

(ο) υγρά με δραστικότητα κατανεμημένη απ' άκρου εις άκρον όχι μεγαλύτερη από 1(Γ' Α 2 <έ· 

2. ΣυσκευασίαΚόλο 

(ε) Ε5Α-ΙΙ υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες. που μπορούν να είναι δεξαμενές ή 
εμπορευματοκιβώτια. 

(ύ) Η συσκευασια δεξαμενή ή το εμπορευματοκιβώτιο. 6α πρέπει να ικανοποιεί τις διατάξεις 
σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΓΡ-2 ή ΙΡ-3 (βλέπε περιθωριακό 3734 ή 3735 και επιπλέον, 
για όεεαμενές, περιθωριακό 3736 και Προσθήκες 3.1 ζ και Β. 15) ως κατάλληλη για την μορφή 
του Ι_5Α-ίΙ υλικού όπως ορίζεται στον Πίνακα 4. 

(ο) Το υλικό θα πρέπει να φορτώνεται στη συσκευασια. δεξαμενή ή στο εμπορευματοκιβώτιο έτσι 
ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια 
προστατευτικού μέσου. 
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Πρόγραμμα 6 
ίσυνέχ.) 

Πίνακας 4: Διατάξεις βιομηχανικών κόλων για Ε5Α-Π υλικό 



3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

(α) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά Ε5Α-ΙΙ υλικού υπό 
αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (ε) παραπάνω όσον αφόρα στην 
εσωτερική μόλυνση μόνον εφ* όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

(») Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά Ε5Α-ΙΙ υλικού υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να 
εξαιρείται από το (&) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ' όσον 
παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Για δεξαμενές, βλέπε Προσθήκη Β.Ιε/' Β.16, περιθωριακό 211 760/ 212 760 και Προσθήκη 
Β.5. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(η) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης, βλέπε περιθωριακό 2 7 16. 
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Πρόγραμμα 6 
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Κλάση7 


(6) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει; 


(0 


τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1. μαζί με τιε 

υλ]Κ0, χαμηλι ί σ ^ ετυα ί δραστικότητα (ΙδΑ-Π), 7, Πρόνραμμα 6 
ΑΟΚ. (η ΚΠ}) π.χ 2976 Νιτρικό θόρ,ο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, χαμψ.ήσχ«ική 
δραστικότητα (Γ5Α-Π), 7, Πρόγραμμα 6, ΑΌΚ (ή ΚΠ))*' ή 


(ιι) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, "2912 Ραδιενεργό υλικό, χαιιηλή 
σχετική δραστικότητα (Χ5Α-Π), ε.α.ο Μ 7, Πρόγραμμα 6, ΑΓ)Κ (ή ΚΓΡ)" 


Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίστκ να 
συμπεριλαμβάνονται. 


11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 


12. Μεταφορά Κόλων. Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (ε) έωο (ό). 

(δ) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τι; τιιιέε που 
ορίζονται στον Πίνακα 5. 


Πίνακας 5: Όρια δραστικότητας οχήματος για Ε5Α-Π υλικό 


Φύση περιεχομένου 

Όριο οχήματος 

Μ η-εύφλεκτα στερεά 

Εύφλεκτα στερεά και όλα τα 
υγρά και αέρια 

Δεν υπάρχει όριο 

100 Α : 

ί 

ί 


13. Αλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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2704 Πρόγραμμα 7 
(συνεχ.) 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΡΑΣΤΙΚΟΊΉΤΑΣ ΥΛΙΚΟ (Τ5Α-ΙΠ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 . ΗΙΞΛ-ΙΙΙ είναι η τρίτη από τρεις ομάδες ραδιενεργού υλικού που, από τη φύση του. έχει 
περιορισμένη σχετική όραστικότητα ή για το οποίο εφαρμόζονται όρια της υπολογιζόμενης αέσης σχετικής 
όραστικότητας. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν . οι διστάζεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να 

ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για αλάνες επικίνδυνες ιδιότητες, β/έπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3~~0. 

1. Υλικά 

2912 Ραδιενεργό υλικό, γααηλή σχετική δοαστικότητα (Ε5Α-ΙΙ0. ε.α.ο. 

Χαμηλής Σχετικής Δραστικότητας Υλικό (Ε5Α-ΙΙΙ): στερεό ραδιενεργό υλικό για το οποίο το 

επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 ιυ από ίο ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 10 Γη$ν/Η (1000 ΓητεπνΉ) και που ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες: 

ία) το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο απ’ άκρου εις άκρον σε ένα στερεό ή σύνολο 
στερεών αντικειμένων ή είναι ουσιωδώς ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ένα στερεό συμπαγές 
συνδετικό μέσο, (π.χ. τσιμέντο, βιτούμιο, κεραμικό) και 

(ό) το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή ουσιαστικά περιέχεται σε ένα σχετικά αδιάλυτο 
πλέγμα, και 

ίο) η υπολογιζόμενη μέση σχετική δρασηκότητα. δεν υπερβαίνει τα 2 χ 10° Α : · 2. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(ε) Σ5Α-ΙΙΙ υλικό πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες που μπορούν να είναι 
εμπορευματοκιβώτια. Μεταφορά σε δεξαμενές δεν είναι εφαρμόσιαη. 

(ό) Η συσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να ικανοποιεί τις διατάζεις σχεδιασμού για 
βιομηχανικά κόλα ΓΡ-2 (βλέπε περιθωριακό 3734) εάν μεταφέρονται σε αποκλειστική χρήση, 
ή ΓΡ-3 (βλέπε περιθωριακό 3735) εάν δεν μεταφέρονται σε αποκλειστική χρηση. 

(ο) Το υλικό θα πρέπει να Φορτώνεται στη συσκευασία ή στο εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε 
συνήθη μεταφορά να μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού 
μέσου. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά Ε5Α-1ΙΙ υλικού υπό 
αποκλειστική χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (ε) παραπάνω όσον αφορά στην 
εσωτερική μόλυνση μόνον εφ’ όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 
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5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

(α) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά Β5Α-ΠΙ υλικού υπό αποκλειστική ,οήση. ,-α πρέπει να 
εξαιρείται από το (η) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ' όσον 
παραμένει σε εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεεαμενέε και 
Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεέαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(α) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραωη: "2912, Ραδιενεργό Υλικό, 
Χαμηλή Σχετική Δραστικότητα (ΕδΑ-ΠΙ) ε.α.ο„ 7, Πρόγραμμα 7, ΑΠΚ (ή ΚΠ))". 
Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επισηε να 
συμπεριλαμβάνονται. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2\ (ε) έως (ά). 

(ό) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνον όχημα δεν 6α πρέπει να υπερβαίνει τις τιμέτ που 
ορίζονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Όρια δραστικότητας οχήματος για ΕδΑ-ΠΙ υλικό 


ί Φύση περιεχομένου 

Όριο οχήματος 

Μη-εύφλεκτα στερεά 

Δεν υπάρχει όριο 

Εύφλεκτα στερεά 

100 Α- | 


13. 


Αλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (800-1 ΚΑΙ 800-11) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ένα επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο (500) είναι στερεό αντικείμενο που είναι όχι 
αφ' εαυτού ραδιενεργό, αλλά που έχει ραδιενεργό υλικό κατανεμημένο στις επιφάνειες του. Επιφανειακά 
μολυσμένα αντικείμενα θα πρέπει να είναι σε μία από τις δύο ομάδες, είτε στην 500-1 είτε στην 500-11. 
σνά/νογα με το μέτ/ιστο επιτρεπόμενο επίπεδο μόλυνσης ίβ/έπε Πίνακα 7). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν, οι διατάξεις του Προγράμματος 12 Θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, β/άπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 ~~0. 


1* Υλικά 

2913 Ραδιενεργό υλικό, επιφανειακά αολυσιιένα ανηκείαενα ($004 ή 5004Ϊ) 

(&) Στερεά, μη-οαοιενεργά αντικείμενα μολυσμένα στην επιφάνεια σ' ένα επίπεδο όχι μεγαλύτερο 
από τα επίπεδα μόλυνσης που ορίζονται στον Πίνακα 7 όταν η μόλυνση υπολογίζεται κατά 
μέσον όρο πάνω σε ένα εμβαδόν 300 ογττ (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο 
από 300 αη 2 ). 

Πίνακας 7: Επιτρεπόμενη επιφανειακή μόλυνση για $(ΓΟ 


Τύπος μόλυνσης 

Μη-μόνιμη σε 
προσιτή επιφάνεια 

Μόνιμη σε προσιτή 
επιφάνεια 

Αθροισμα μόνιμης και 
μη-μόνιμης στην μη- 
προσιτή επιφάνεια 

_ 

500-1 



! 

1 

I 

ι 

Βήτα/γάμα/ 
χαμηλής τοξικότητας 
άλοα εκπομποί 

4 Βς/οπι : 

(ΙΟ" 1 πιΟί/οπτ) 

4x10 4 Βς/οπΤ 
(1 ΓπΟί/ςπι 2 ) 

4x10 4 Βς/οπτ 

(1 πίΟϊ/οπτ) ί 

I 

| 

Όλοι οι άλλοι άλφα 
εκπομποί 

0.4 Βς/οΓΓΓ 
(10° ΓηΟί/ατι 2 ) 

4x1 Ο* 3 Βα/οπτ 
(0.1 πιΟ/οπο) 

- , ! 

4x10 Βς/οττΓ | 

(0.1 ιτιΟί/οπΤ) | 

5Ό04Ι 


ί 

! 

Βήτα/γάμα 
χαμηλής τοξικότητας 
άλφα εκπομποί 

400 Βς/οιτΓ 
(ΙΟ* 2 πι(Γί/οτη 2 ) 

8x10 3 Βς/αττ 
(20 ιτι(3ί/αη 2 ) 

8x10' Βα/ςπι2 

(20 ττΚΙί/άιτΓ) | 

1 

I 

Όλοι οι άλλοι άλφα 
εκπομποί 

40 Βς/επι 2 
(10° πιΟί/οη 2 ) 

8x10 4 Βς/απτ 
(2 ΓηΟί/οιττ) 

8x10" Βς/οηΤ | 

(2 ΓηΟί/ςητ) | 


(ό) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε 3 πι από το ακάλυπτο περιεχόμενο ενός μονού κόλου ή από ένα 
μόνο αντικείμενο ή σύνολο αντικειμένων, εάν είναι μη-συσκευασμένα. δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 10 Γηδν/Ή ( 1000 γπγ€πι/Η). 
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2. Συσκευασία/Κόλο 

( 2 ) 500-1 και 500-Π μπορούν να μεταφέρονται σε συσκευασίες υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ϊ) η συσκευασία. που μπορεί να είναι εμπορευματοκιβώτιο, ικανοποιεί τις διατάξεις 
σχεδιασμού για βιομηχανικά κόλα ΙΡ-1 (βλέπε περιθωριακό 3733) για 500-1, ή ΙΡ-2 
(βλέπε περιθωριακό 3734) για 500-11, και 

(ϋ) τα αντικείμενα είναι φορτωμένα στη συσκευασία έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να 
μην προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου. 

(ύ) 500-1 μπορεί να μεταφέρεται μη-συ σκευασμένο, υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ί) μεταφέρεται σε όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε, σε συνήθη μεταφορά, να μην 
προκύπτει διαφυγή περιεχομένου και απώλεια προστατευτικού μέσου, και 

(π) θα πρέπει να μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση εάν η μόλυνση στυν προσιτή και 
στην απρόσιτη επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 4 Βα/'οπΓ (10~* ΓηΟί/ΟΓη") για βήτα και 
νάμα έκτο οπούς και χαμηλής τοςικότητας άλφα εκπομπούς ή 0.-* Βρ/οιτι 
(ΙΟ' 5 ΓηΟΐ/επι") για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς, και 

(ίϋ) μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται ότι το ραδιενεργό υλικό δεν 
απελευθερώνεται στο όχημα εάν αναμένεται ότι υπάρχει μη-μόνιμη μόλυνση σε 
απρόσιτες επιφάνειες μεγαλύτερη από 4 Βμ/οιττ (10 γπΟϊ/ογπ ) γισ βήτα και γάμα 
εκπομπούς και χαμηλής τοςικότητας άλφα εκπομπούς, ή 0.4 Βρ/επτ (10" πιΟί/οπΤ) για 
όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

(ο) 500-Π δεν θα πρέπει να μεταφέρεται μη-συσκευασμένο. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2 Τ 03. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Λεςαμενές και ^ περσυσκευασίες 
(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ύ) Υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια αφιερωμένα στη μεταφορά 500 υπό αποκλειστική 
χρήση μπορούν να εξαιρούνται από το (ε) παραπάνω όσον αωορά στην εσωτερική μόλυνση 
μόνον εψ* όσον παραμένουν υπό εκείνη την αποκλειστική χρήση. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ένα όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά 500 υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να εςαιρειται 
από το (ε) παραπάνω όσον αφορά στην εσωτερική μόλυνση μόνον εφ όσον παραμένει σε 
εκεί\η τη σχετική αποκλειστική χρήση. 
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6. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

00 Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: ”2913 Ραδιενεργό υλικό. 
Επιφανειακά μολυσμένο Αντικείμενο (δΟΟ-Ι) ή (δΟΟ-Π), 7, Πρόγραμμα 8, ΑΙ)ΙΙ (ή 
ΚΧΟ) Μ . Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 

11. Αποθή κευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(&) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), Ο) έως (ά). 

(ό) Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο όχημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ί 00 Α 2 . 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ Α 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό σε ποσότητες που προσφέρουν περιορισμένο ραδιολογικό κίνδυνο 
(βλέπε περιθωριακό 2700 (2) 1.) μπορεί να μεταφέρεται σε κόλα Τύπον Α, που θα πρέπει να σχεδιάζονται 
ώστε να αντέχουν τις συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων όευτερενόντων ατυχημάτων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπλχον των διατάσεων αυτού του Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες ; βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3770. 

1. Υλικά 

29~4 Ραδιενεργό υλικό, ειδική μοοΦτί. ε.α.ο. 

29~5 Μεταλλικό θόριο, πυοοφοοικό . 

29 7 6 Νιτρικό θόριο, στερεό . 

29 7 9 Μεταλλικό ουράνιο, πυοοωοοικό . 

2980 Διάλυμα νιτρικού ουοανύλιου εαχ-ένυδρου . 

2981 Νιτρικό ουοανύλιο. στερεό . 

2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. 

Το περιεχόμενο ενός κόλου Τύπου Α θα πρέπει να περιορίζεται σε ραδιενεργό υλικό: 

(α, με δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από Α. (βλέπε περιθωριακά 3"00 και 3701) εάν είναι σε 
ειδική μορφή, ή 

(ό) με δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από Α : (βλέπε περιθωριακά 3700 και 3701) εάν είναι σε 
άλλη από ειδική μορφή. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

ίε) Η συσκευασία. που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Α που ορίζονται στο περιθωριακό 3737 και επιπλέον, 
για δεξαμενές, Π ροσθήκες Β. 1 ε και Β. I ό. 

(ύ) Ειδικά, το κόλο Τύπου Α θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε, υπό συνθήκες μεταφοράς 
συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, να παρεμποδίζει την απώλεια ή τη 
διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου και απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού 
μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20% αύξηση στο εςωτερικό επίπεδο 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο. 

( ς ) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση 
του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υ^ικό. 
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(ά) Το εξωτερικό του κόλου Τύπου Α θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο ένα χαρακτηριστικό 
τέτοιο όπως σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα 
αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί. 

3. Μέγιστο Επίπεδο Ακτινοβολίας 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια. Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωοιακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κίνδυνου σε Κόκα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεςαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(5) Κάθε κόλο Τύπου Α θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διάρκειας μαρκαρισμένη 
απ’ έξω με τις λέξεις "Τύπου Α". 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(ε) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2/16. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ί) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1. μαζί με τις 
λέέεις "Ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Α. 7. Πρόγραμμα 9. ΑΟΚ. (ή ΚΙϋ)". π.χ. ”2976 
Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΠΚ 
(ή ΚΠ)ν\ ή 

(ϋ) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου. ’2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική 
μορφή, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΒΚ. (ή ΚΠ))’\ ή ”2982 
Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Α, 7, Πρόγραμμα 9, ΑΤ)Ρ (ή ΚΙΒ)”. όπως 
μπορεί να είναι η περίπτωση. 
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11 . 


12 . 


13. 


Κλάση 7 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονται. 

Αποθήκευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 



9506 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση7 

2704 Πρόγραμμα 10 

(συνεχ.) 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ 8(11) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό που υπερβαίνει σε ποσότητα τα όρια κόλου Τύπου Λ μπορεί να 
μεταφέρεται σε κόλο Τύπου 3(11) που Θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι απίθανη η σπελευθέρωση 
του ραδιενεργού περιεχομένου ή η απώλεια του προστατευτικού μέσου της σε συνθήκες ατυχήματος κατά τη 
μεταφορά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις του Προγράμματος 12 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπλέον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλδες επικίνδυνες ιδιότητες , βλέπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 ~~0. 

1. Υλικά 

2974 Ραόιενερνό υλικό, ειδική αορφή. ε.α.ο. 

2975 Μεταλλικό θόοιο.πυροφορικό . 

2976 Νιτρικό θόριο, στερεό . 

2979 Μεταλλικό ουράνιο, πυροφορικό . 

2980 Διάλυαα ιατρικού ουοανύλιου εέα-ένυδοου . 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

2982 Ραδιενεανό υλικό, ε.α.ο. 


Το όριο στη συνολική όραστικότητα σε κόλο Τύπου Β(ϋ) θα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στο 

πιστοποιητικό έ/κρισης σχεδιασμού για εκείνο το κόλο. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(α) Η συσκευασΐα. που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β που ορίζονται στο περιθωριακό 3 7 38. τις διατάξεις 
για κόλα Τύπου Β(13) που ορίζονται στο περιθωριακό 3739 και επιπλέον, για δεξαμενές. 
Προσθήκες Β. 1ε και Β. I ό. 

(ύ) Ειδικά, το κόλο Τύπου Β(ϋ) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

(ΐ) υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, θα 
περιορίζει την απώλεια ή τη διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου σε όχι 
μεγαλύτερη από Α 2 χ 10 -6 ανά ώρα, και θα παρεμποδίζει την απώλεια της ακεραιότητας 
του προστατευτικού μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη από 20% αύξηση 
στο εξωτερικό επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο, και 

(ϋ) θα είναι ικανή να αντέχει τις βλαπτικές επιδράσεις ενός ατυχήματος κατά τη μεταφορά 
όπως εκφράζεται με την διατήρηση του περιεχομένου και της ακεραιότητας του 
προστατευτικού μέσου στο βαθμό που απαιτείται από τα περιθωριακά 3738 και 3739. 

(ο) Έγκριση του σχεδιασμού των κόλων Τύπου Β(13) σε συ αφωνία με το περιθωριακό 3752 
απαιτείται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού (μονομερής 
έγκριση). 
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(ό) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση 
του σχεδιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. 

(ο) Το εξωτερικό του κόλου Τύπου Β(ϋ) θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο ένα χαρακτηριστικό 
όπωο μία σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που. όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί 
ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4 # Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

(&) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Κάθε κόλο Τύπου Β(ΙΙ) θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένο ευανάγνωστα και με τρόπο 
διάρκειας απ' έξω με: 

(ΐ) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σ' εκείνον τον σχεδίασμά από την αρμόδια 

αρχή, 

(ϋ) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί 
με εκείνον τον σχεδίασμά, 

(ϋί) την διατύπωση "ΤΥΠΟΥ Β(υ)". και 

(ίν) το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο περιθωριακό 2705 (5) ανάγ/,υφο ή 
σφραγισμένο στο περισσότερο ανθεκτικό στη φωτιά και στο νερό δοχείο. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχηματα-δεξαμενές 


Βλέπε περιθωριακό 2703. 


10. Έγγραφα μεταφοράς 
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(α) Για περίληψη των διατάςεων έγκρισης και ννωστοποιησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(ό) Το έγγραοο μεταφοράς 9α πρέπει να περιλαμβάνει: 

(!) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφαλαίο I. μαζί με τις 
λέςεις "Ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου 8(11). 7. Πρόγραμμα 10, ΑϋΚ (ή ίυϋ)". π.χ. 
"2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο Τύπου Β(ΙΓ), 7, Πρόγραμμα 
10, ΑΌΚ (ή ΚΠ>)", ή 

(ϋ) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, "2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική 
μορφή, ε.α. 0 ., σε κόλο Τύπου Β(ϋ)> 7, Πρόγραμμα 10, ΑΌΚ (ή ΒΠ)) Μ , ή "2982 
Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο., σε κόλο Τύπου Β(ΤΓ), 7, Πρόγραμμα 10, ΑΒΚ (ή ΚΠ))". 
όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συ μπε ριλαμβάνονται. 

(ο) Το πιστοποιητικό μονομερούς έγκρισης για το σχεδίασμά κόλου απαιτείται. 

(ά) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου Τύπου Β(υ). ο αποστολέας θα πρέπει να έχει 
στην κατοχή του όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης της σχετικής αρμόδιας αρχής και θα πρέπει 
να εςασΦαλίσει ότι αντίγραφά τους έχουν υποβληθεί πριν την πρώτη φόρτωση, στην αρμόδια 
αρχή κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία το κόλο πρόκειται να μεταφερθεί. 

(ε) Πριν από κάθε φόρτωση όπου η δραστικότητα είναι μεγαλύτερη από 3 χ ΙΟ' Αι ή 3 χ 10~ Α]. 
όπως είναι κατάλληλο, ή 1 000 ΤΒς (20 λ(2ϊ), όποια είναι η χαμηλότερη τιμή, ο αποστολέας 
πρέπει να το γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές όλων των χωρών που επηρεάζονται από τη 
μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ο αποστολέας θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάζεις για πριν τη χρήση και 
πριν την αποστολή του περιθωριακού 3710. 

(ο) Οποιεσδήποτε διατάζεις στα πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής θα πρέπει να 
τηρούνται. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (ά) έως (ά). 

(ό) Εάν η μέση εκροή επιφανειακής θερμότητας από κόλο Τύπου Β(υ) θα μπορούσε να υπερβεί 
τα 15 \ν/πι 2 . οποιεσδήποτε ειδικές διατάζεις στοιβάγματος που ορίζονται στο πιστοποιητικό 
έγκρισης του κόλου που εκοίδεται από την αρμόδια αρχή πρέπει να τηρούνται. 

(ο) Εάν η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας του κόλου Τύπου Β(ϋ) θα μπορούσε να υπερβεί 
τους 50 °0 υπό σκιά, η μεταφορά επιτρέπεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση, για την οποία η 
επιφανειακή θερμοκρασία περιορίζεται στους 85 “Ο. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη φραγμοί 
ή παραπετάσματα που προορίζονται να δίνουν ποοστασία στους εργάτες της μεταφοράς χωρίς 
οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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2704 Πρόγραμμα 11 
(συνεχ.) 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΟ ΛΑ ΤΥΠΟΥ Β(Μ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό που υπερβαίνει σε ποσότητα τα όρια του κό/.υυ Τύπου Α μπορεί να 
μεταφέρεται σε κόλ,ο τύπου Β<\{) που θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είνοε απίθανη η απελευθέρωση 
του ραόιε\εργού περιεχομένου της ή η απώ/χια της ακεραιότητας τον προστατευτικού μέσου τη: σι συνθήκες 
ατυχήματος κατά τη μεταφορέα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εσχ σχάσιμο υλικό είναι παρόν οι διατάξεις τον Προγράμματος 12 θα πρέπει να 
ικανοποιούνται επιπ/χον των διατάξεων αυτού του Προγράμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες , β/χπε επίσης τις διατάξεις στο περιθωριακό 3 0. 

1. Υλικά 

29~'4 Ραδιενεργό υλικό, ειδική υ.οο<ί>ή. ε.α.ο. 

2975 Μεταλλικό θόοιο.πυοοφοοικό . 

2976 Νιτρικό θόριο, στεοεό . 

29 7 9 Μεταλλικό ουράνιο. πυοοΦοοικό . 

2980 Διάλυαα νιτρικού ουοανύλιου εόα-ένυδρου . 

2981 Νιτρικό ουρανύλιο. στερεό . 

2982 Ραδιενεργό υλικό, ε.α.ο. 

Το όριο στη συνολική όραστικότητα σε κόλο τύπου Β(Μ) θα πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στο 
πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού για εκείνο το κόλο. 

2. Ιυσκευασία/Κόλο 

(μ) Η συσκευασία. που μπορεί επίσης να είναι δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο, θα πρεπε; να 
ικανοποιεί τις διατάόειε για κόλα Τύπου Β που ορίζονται στο περιθωριακό 3738. τις διατάξεις 
για κόλα τύπου Β(Μ) που ορίζονται στο περιθωριακό 3740 και επιπλέον, για δεξαμενές. 
Προσθήκες Β.Ια και Β.ΐό. 

(ό) Ειδικά, το κόλο τύπου Β(Μ) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

(ί) υπό συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων ατυχημάτων, θα 
περιορίζει την απώλεια ή δια σπορά του ραδιενεργού περιεχομένου σε όχι μεγαλύτερη 
από Α 2 κ 10 -6 ανά ώρα. και θα παρεμποδίζει την απώλεια προστατευτικού μέσου που θα 
είχε ωτ αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20% αύξηση στο εςωτερικό επίπεδο 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο, και 

(ϋ) θα είναι ικανή να αντέχει τις βλαβερές επιδράσεις ενός ατυχήματος κατα τη μεταφορά 
όπως εκφράζεται με τη διατήρηση του περιεχομένου και της ακεραιότητας του 
προστατευτικού μέσου στο βαθμό που απαιτείται από τα περιθωριακά 3738 και 3739. 
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(ο) Περιοδικός εξαερισμός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να επιτρέπεται εάν 
αντισταθμιστικοί λειτουργικοί έλεγχοι είναι εγκεκριμένοι από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες 
αρχές. 

(ά) Συμπληρωματικοί λειτουργικοί έλεγχοι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας του 
κόλου τύπου Β(Μ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή για την αντιστάθμιση των ανεπαρκειών 
από τις διατάξεις Τύπου Β(υ) και οποίοιδήποτε περιορισμοί στον τρόπο ή τις συνθήκες 
μεταφοράς θα πρέπει να εγκρΐνονται από όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές. 

(ε) Έγκριση του σχεόιασμού των κόλου Τύπου Β(Μ) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3753 
απαιτείται τόσο από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεόιασμού όσο και από 
κάθε χώρα μέσω της οποίας ή στην οποία τα κόλα μεταφέρονται (πολυμερής έγκριση). 

(ί) Εάν το ραδιενεργό περιεχόμενο είναι ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, απαιτείται έγκριση 
του σχεόιασμού από αρμόδια αρχή για το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό. 

(§) Το εξωτερικό του κόλου τύπου Β(Μ) θα πρέπει να ενσωματώνει ένα χαρακτηριστικό όπως μία 
σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που. όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη 
ότι δεν έχει ανοιχτεί 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

δ. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια. Δεξαμενές και 

Υ περσυσκευασίες 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Κάθε κόλο Τύπου Β(Μ) θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διάρκειας 
μαρκαρισμένη στο εξωτερικό με: 

(ί) την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σ' εκείνο τον σχεδίασμά από την αρμόδια 

αρχή, 

(ϋ) έναν σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί 
με εκείνον τον σχεδίασμά* 
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(ϋΐ) την διατύπωση "ΤΥΠΟΥ Β(Μ)", και 

(ίν) το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο περιθωριακό 2705 (5) ανάγλυφο ή 
σφραγισμένο στο περισσότερο ανθεκτικό στη φωτιά και στο νερό δοχείο. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεξαμενες 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

(ε) Για περίληνι/η των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ί) τον χαρακτηριστικό αριθμό και την ονομασία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1, μαζί με τις 
λέξεις "Ραδιενεργό υλικό σε κόλο τύπου Β(Μ). 7, Πρόγραμμα 11, ΑϋΚ (ή 1110 )". π.χ. 
"2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό σε κόλο τύπου Β(Μ) , 7, 
Πρόγραμμα 11, ΑΒΚ (ή ΚΠ) )", ή 

(ϋ) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς που οριζόμενου, "2974 Ραδιενεργό υλικό, ειδική 
μορφή, ε.α. 0 ., σε κόλο τύπου Β(Μ) , 7, Πρόγραμμα 11, ΑΌΒ (ή ΒΠ>)'\ ή "2982 
Ραδιενεργό υλικό, ε.α. 0 ., σε κόλο τύπου Β(Μ) , 7, Πρόγραμμα 11, ΑΟΚ (ή ΚΠ))". 
όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνονταυ 

(ς) Τα πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης για τον σχεδίασμά κόλου απαιτούνται. 

(ά) Εάν το κόλο είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει για ελεγχόμενο περιοδικό εξαερισμό ή εάν το 
συνολικό περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 χ 10' Α; ή 3 χ 10 -5 Α 5 . όποιο είναι κατάλληλο, ή τα 
1000 ΤΒς (20 λ(ΓΠ, όποια είναι η χαμηλότερη τιμή, απαιτούνται πιστοποιητικά πολυμερούς 
έγκρισης της φόρτωσης εκτός εάν οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές επιτρέπουν τη μεταφορά 
με μία σχετική διάταξη στα πιστοποιητικά για την έγκριση του σχεδιασμού κόλου. 

(6) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου τύπου Β(Μ), ο αποστολέας θα πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. 

(ί) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των 
χωρών που επηρεάζονται από την μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες 
νωρίτερα. 

11. Αποθή κευση και Αποστολή 

(&) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Ο αποστολέας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και 
πριν τη φόρτωση του περιθωριακού 3710. 

(ο) Οποιεσδήποτε διατάξεις στα πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού ή της φόρτωσης που 
υποβάλλονται από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές πρέπει να τηρούνται. 
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12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Λεζαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(3) Βλέπε περιθωριακό 2703 12. (2), (&) έως (ά). 

(ό) Εάν η μέση εκροή επιφανειακής θερμότητας από ένα κόλο τύπου Β(Μ) θα .απορούσε να 
υπερβεί τα 15 \ν7πι : , οποιεσδήποτε ειδικές διατάζεις στοιβάγματος που ορίζονται στο 
πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού του κόλου από την αρμόδια αρχή πρέπει να τηρούνται. 

(ς) Εάν η θερμοκρασία της προσιτής επιφάνειας του κόλου τύπου Β(Μ) θα μπορούσε να υπερβεί 
τους 50 °€ υπό σκιά, η μεταφορά επιτρέπεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση, για την οποία η 
επιφανειακή θερμοκρασία περιορίζεται στους 85 °(Ζ. Μπορεί να λαμβάνονται υπόητη οι 
φραγμοί ή τα παραπετάσματα που προορίζονται να δίνουν προστασία στους εργάτες της 
μεταφοράς χωρίς οι φραγμοί ή τα παραπετάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

13. Αλλες Διατάζεις 


Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΣΧΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ραδιενεργό υλικό που είναι επίσης σχάσιμο υλικό πρέπει να συσκευάζεται αεταοέρετω 
και αποθηκεύεται έτσι ώστε να ικανοποιεί τις διατάζεις για ασφάλεια πυρηνικής κρισιμότητας, όπως 
αναφέρεται σε αυτό το Πρόγραμμα και τις διατάξεις τις κστάλλ^/ες για την ραδιοδραοτικότητα τον. όπως 
αναφέρεται στα Προγράμματα 6 έως 11. όπως απαιτείται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, β/±πε επίσης τις διατάζεις στο περιθωριακό 3 ~ 7 0. 

1. Υλικά 

2918 Ραδιενεργό υλικό, σγάσιιια ε.α.ο. 

2977 Ε£α<ρθοοιούγο ουράνιο, σγάσιιιο που πεοιέγει περισσότερο από 1.0% ουράνιο-235 

Σχάσιμο υλικό είναι ουράνιο-233, ουράνιο-235. πλουτώνιο-238. πλουτώνιο-239. πλουτώνιο-241. ή 
οποιοσδήποτε συνδυασμός των προηγούμενων, εκτός από μη-εκπέμπον φυσικό ή εξαντλημένο 
ουράνιο και φυσικό ή εξαντλημένο ουράνιο που έχει τεθεί για εκπομπή σε θερμικούς αντιδραστήρες 
μόνο. 

Αποστολές σχάσιμου υλικού θα πρέπει επίσης να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις ενός 
από τα άλλα Προγράμματα, όπως απαιτείται για τη ραδιοδραοτικότητα της αποστολής. 

2. Συσκευασία/Κόλο 

(ε) Τα παρακάτω υλικά εξαιρούνται από τις ειδικές διατάξεις συσκευασίας που αναφέρονται σε 

αυτό το Πρόγραμμα, αλλά πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις ενός από τα άλλα 

Προγράμματα όπως απαιτείται για τη ραδιοδραοτικότητα του υλικού: 

(ΐ) Σχάσιμο υλικό σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 15 2 ανά κόλο υπό συνθήκες που 
περιγράφονται πλήρως στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ϋ) Ομοιογενή υόρογονούχα διαλύματα σε συγκεντρώσεις και ποσότητες περιορισμένες σε 
συμφωνία με τον Πίνακα ΙΠ του περιθωριακού 3703 της προσθήκης Α.7. 

(ίϋ) Εμπλουτισμένο ουράνιο κατανεμημένο ομοιογενούς με όχι περισσότερο από 1% 
ουράνιο-235 και με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο-233 όχι 
μεγαλύτερη από το 1% του βάρους του ουράνιου-235. υπό την προϋπόθεση ότι εάν· το 
ουράνιο-235 είναι παρόν σε μορφή μεταλλική, οξειδίου ή καρβιδίου. δεν πρέπει να 
σχηματίζει διάταξη πλέγματος μέσα στο κόλο. 

(ϊν) Υλικό που περιέχει όχι περισσότερο από 5 £ σχάσιμου υλικού σε οποιοδήποτε όγκο 10 
λίτρων. 

(ν) Κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από 1 λε πλουτωνίου στο οποίο όχι περισσότερο 
από το 20% κατά βάρος συνίσταται από πλουτώνιο-239. πλουτώνιο-241 ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό εκείνων των ραδιονουκλεϊδίων. 

(νί) Διαλύματα νιτρικού ουρανύλιου εμπλουτισμένα σε ουράνιο-235 σε μία μέγιστη 
περιεκτικότητα 2% κατά βάρος με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και 
ουράνιο-233 όχι μεγαλύτερη από το 0.1% του βάρους του ουράνιου-235 και ελάχιστη 
ατοιακή αναλογία αζώτου προς ουράνιο 2. 
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(β) Αλλιώς κόλα για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις σχεδιασμού για τον 
τύπο κόλου που είναι αναγκαίος για τη ραδιοδραστικότητα του σχάσιμου υλικού και, 
επιπλέον, θα πρέπει να ικανοποιούν τις πρόσθετες διατάξεις για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 
υλικό που αναφέρσνται στο περιθωριακό 3741 της προσθήκης Α.7. 

(ς) Κάθε σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο υλικό πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της 
χώρας προέλευσης του σχεδιασμού και από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας μέσω της οποίας ή 
στην οποία το κόλο πρόκειται να μεταφερθεί δηλ. απαιτείται πολυμερής έγκριση. 

(ά) Το εξωτερικό των κόλων για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ενσωματώνουν ένα χαρακτηριστικό 
όπωο μία σφραγίδα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι άθικτο, θα αποτελεί 
ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 
Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασίες 

Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

5. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

6. Μικτή Συσκευασία 

Μόνον είδη ή έγγραφα που είναι αναγκαία για τη χρηση του ραδιενεργού υλικού επιτρέπονται στο 
κόλο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίδραση μεταξύ αυτών και της συσκευασίας ή του 
περιεχομένου τηί που θα μείωνε την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας πυρηνικής 
κρισιμότητας) του κόλου. 

7. Μικτή Φόρτωση 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

8. Μαοκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υπερσυσκευασίες 

(ε) Βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

(ύ) Τα κόλα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα εξωτερικά ευανάγνωστα και με τρόπο διάρκειας με: 
(ί) "τύπου Α". " τύπου Β(υ)", " τύπου Β(Μ)" όπως απαιτείται, 

(ϋ) χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής. 

9. Ετικέτες κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχήματα-δεςαμενές 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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10. Έγγραφα μεταφοράς 

(*) I"περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 2716. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή: "2918 Ραδιενεργό υλικό, 
σχάσιμο, ε.α. 0 », σε κόλο Τύπου ΙΕ ή Τύπου ΑΓ ή Τύπου Β(ΙΙ)Γ ή Τύπου Β(Μ)Κ, 7, 
Πρόγραμμα 12, ΑΟΚ (ή ΚΠ))’\ ή "2977 Εξαφθοριούχο ουράνιο, σχάσιμο, που περιέχει 
περισσότερο από 1.0% ουράνιο-235, ραδιενεργό υλικό σε εγκεκριμένο κόλο, 7, 
Πρόγραμμα 12, ΑΟΚ. (ή ΚΠ)) , όπως μπορεί να είναι η περίπτωση. Περαιτέρω λεπτομέρειες 
που ορίζονται στα περιθωριακά 2709 και 2710 θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. 

(ο) Τα πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης για τον σχεδίασμά κόλου σχάσιμου υλικοί 
απαιτούνται. 

(ά) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου σχάσιμου υλικού, ο αποστολέαν θα πρέπει να 
έχει στη διάθεση του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. 

(ε) Πιστοποιητικά πολυμερούς έγκρισης φόρτωσης απαιτούνται για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 
υλικό εάν το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των κόλων στην αποστολή υπερβαίνει το 50. 

(ί) Για πρόσθετες διατάξεις εγγράφων, βλέπε κατάλληλο Πρόγραμμα. 

11. Αποθήκευση και Αποστολή 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 

12. Μεταφορά Κόλων, Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703, 12 (2), (ε) έως (ά). 

(ό) Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση, το όριο του συνολικού δείκτη μεταφοράε θα πρέπει 
να είναι 100. 

(ο) Κόλα σχάσιμου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας υπερβαίνει το 0, δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε υπερσυσκευασία. 

13. Άλλες Διατάξεις 

Βλέπε περιθωριακό 2703. 
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ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤ.ΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟ ΕΙΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αποστολές ραδιενεργού υλικού που δεν ικανοποιεί όλπς τις εφαρμόσιμες διατάζεις των 
Σ/εόίων 5 - 12 μπορούν να μεταοέρονται υπό "ειδική ρύθμιση" - υποκείμενες στην εφαρμα/ή ειδικών 
.ματάςεων ε/κεκριιιένων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές οι διατάζεις θα πρειτει να ε^ασφα/έςουν ότι το 
συνο/.ικό επίπεδο ασφάλειας σε αεταφορά και σε όιαμεισχοιιιστική αποθήκευση είναι τουλάχιστον ισοδύναμο 
ιιε εκείνο που θα παρέχονταν εάν είχαν ικανοποιηθεί όλες οι εφαρμόσιμες διατάζεις. 

1. Υλικά: 


Υλικά με χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης 2912 , 291.:, 
2980. 2981 και 2982. βλέπε περιθωριακό 2701. 


2918. 2974. 29 7 5. 2976. 2977. 


2978 . 2979 . 


Ραδιεν εργά υλικά που μπορούν να αποσταλούν υπό ειδική ρύθμιση περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από 
εκείνα τα υλικά που καλύπτονται από τα Προγράμματα 5-11 και. εάν εφαρμόζεται, το Πρόγραιιμα 
12 . 


2. Ευσκευασία/Κόλα 

131 'Οπωε επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση 
(δ) Πολυμερής έγκριση απαιτείται. 

3. Μέγιστο Επίπεδο ακτινοβολίας 

Οπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 

4. Μόλυνση σε Κόλα, Οχήματα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και Υπερσυσκευασιες 
Όπωε επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έ/κρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 

3. Απολύμανση και Χρήση Οχημάτων, Εξαρτημάτων ή Μερών αυτών 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 


6. Μικτή Συσκευασία 

Οπως επιτρέπεται από το πιστοποιητικό έ/κρισης της αρμόδιας αρχής για την ειδική ρύθμιση. 


7. Μικτή Φόρτωση 

Μικτή φόρτωση επιτρέπεται μόνον εάν επιτρέπεται ειδικά από τις αρμόδιες αρχές. 


5 Η "ειδική ρύθμιση" δεν θα πρέπει να συγχέειαι με την "ειδική συμφωνία" όπως καλ.ύπτονται από το 

Είδος 4. παράγραφο 3. της ΑΩΚ και από τα περιθωριακά 2010 και 10 602. 
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8. Μαρκάρισμα και Ετικέτες κινδύνου σε Κόλα, Εμπορευματοκιβώτια, Δεξαμενές και 
Υ περσυσκευασίες 

Ο) Βλέπε περιθωριακό 2703. Όμως αποστολές υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει πάντα να φέρουν 
ΙΙΙ-ΚΙΤΡΓΝΕΣ ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70. 

(ό) Επιπλέον, άλλες διατάξεις επισήμανσης και μαρκαρίσματος εγκεκριμένες από τις αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 

9. Ετικέτε£ κινδύνου σε Οχήματα άλλα από Οχηματα-δεξαμενές 
(ε) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Επιπλέον, άλλες διατάξεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνται. 

10. Έγγραφα μεταφοράς 

Ο) Για περίληψη των διατάξεων έγκρισης και γνωστοποίησης βλέπε περιθωριακό 271 ό. 

(ό) Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(ί) τον χαρακτηριστικό αριθμό σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 και την ονομασία σύμφωνα με 
το περιθωριακό 2701, μαζί με τις λέξεις "Ραδιενεργό υλικό, υπό ειδική ρύθμιση. 7, 
Πρόγραμμα 13, ΑϋΚ (ή ϊίΐΟ)". π.χ. "2976 Νιτρικό θόριο, στερεό, ραδιενεργό υλικό, 
υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑΒΚ (ή ΚΙΟ)ή 

(ϋ) στην περίπτωση υλικού όχι αλλιώς οριζόμενου, τον χαρακτηριστικό αριθμό σύμφωνα 
με το κεφάλαιο 1 και την ονομασία σύμφωνα με το περιθωριακό 2701. μαζί με τις 
λέάεις "υπό ειδική ρύθμιση, 7. Πρόγραμμα 13. ΑΟΚ. ( ή ΚΙΌ )". π.χ. "2918 Ραδιενεργό 
υλικό, σχάσιμο, ε.α.ο., υπό ειδική ρύθμιση, 7, Πρόγραμμα 13, ΑΌΚ (ή ΚΧΟ) . 

Περαιτέρω λεπτοιιέρειες που ορίζονται στα περιθωριακά 2 /09 και - /10 θα πρέπει επίσης να 
συ μπεριλαμβάνονταυ 

(ς) Κάθε αποστολή θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

(ά) Πριν από κάθε φόρτωση, ο αποστολέας θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά 
πιστοποιητικά έγκρισης. 

(6) Πριν από κάθε Φόρτωση, ο αποστολέας πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των 
χωρών που επηρεάζονται από τη μετακίνηση, κατά προτίμηση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. 
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11. Αποθή κευση και Αποστολή 

(α) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Σχετικές διατάξεις αποθήκευσης και αποστολής εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχέε θα 
πρέπει να πληρούνταυ 

(ο) Εκτός εάν εξαιρείται ειδικά από τα πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ο αποστολέας 
θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις για πριν τη χρήση και πριν τη 
φόρτωση του περιθωριακού 3710. 

12. Μεταφορά Κόλων. Εμπορευματοκιβωτίων, Δεξαμενών και Υπερσυσκευασιών 

(^) Βλέπε περιθωριακό 2703. 

(ό) Σχετικές διατάξεις μεταφοράς εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούνταυ 

13. Αλλες Διατάξεις 
Βλέπε περιθωριακό 2703. 

Μαρκάρισμα και Επισήμανση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργά υλικά που έχουν ά/δχς επικίνδυνες ιδιότητες, η επισήμανση θα πρέπει επίωις 
να είναι σε συμφωνία με τις διστάζεις για τις ά/δχς επικίνδυνες ιδιότητες [β/έπε περιθωριακό 3770 (3)]. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9519 


2705 


Κλάση 7 

Μαρκάρισμα Κόλων, συμπεριλαμβανομένων Δεξαμενών και Εμπορευματοκιβωτίων 

(1) Κάθε κόλο με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 50 θα πρέπει να έχει το επιτρεπτό μικτό βάρος του 
ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένο στο εξωτερικό της συσκευασίας. 

(2) Κάθε κόλο, εκτός από δεξαμενές εμπορευματοκιβώτια και υπερσυσκευασίες και εξαιρούμενα κόλα 
των σχεδίων I έως 4 θα πρέπει να είναι καθαρό και μαρκαρισμένο με τρόπο διαρκείας με τον 
χαρακτηριστικό αριθμό των εμπορευμάτων που εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς μετά από τα γραμματα 

'ΊΓΝ". 


(3) Κάθε κόλο που συμφωνεί με τον σχεδίασμά ενός κόλου Τύπου Α θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα 
και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό της συσκευασίας με "ΤΥΠΟΥ Α". 

(4) Κάθε κόλο που συμφωνεί με έναν σχεδίασμά εγκεκριμένο υπό τα περιθωριακά 3752-3755 θα πρεπει 
να είναι ευανάγνωστα και με τρόπο διαρκείας μαρκαρισμένη στο εξωτερικό της συσκευασίας με: 


(») την χαρακτηριστική ένδειξη που δίνεται σε εκείνον τον σχεδίασμά από την αρμόδια αρχή, 

(ό) έναν- σειριακό αριθμό για τον μοναδικό προσδιορισμό κάθε συσκευασίας που συμφωνεί με 
εκείνον τον σχεδίασμά, και 

(ο) στην περίπτωση σχεδιασμού ενός κόλου Τύπου Β(υ) Τύπου Β(Μ), με "ΤΥΠΟΥ Β(11)" ή 
"ΤΥΠΟΥ Β(Μ)". 


(5) Κάθε κόλο που συαοωνεί με τον σχεδίασμά ενός κόλου Τύπου Β(υ) ή Τύπου Β(Μ) θα πρεπει να 
έχει το εάωτερικό του δοχείου που είναι πιο ανθεκτική στις επιδράσεις της φωτιάς και του νερού καθαρα 
μαρκαρισμένη ανάγλυφα, με σφραγίδα, ή άλλον τρόπο ανθεκτικό στις επιδράσεις της φωτιάς και του νερού 
με το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που φαίνεται στο υπόδειγμα παρακάτω. 


63 4 



Βασικό <*«*> « σχήμα <* ***** βασισμένος σ' έναν ιχι-,ρ,κό «**. «^να= X. 

ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος του X θα πρέπει να είναι 4 γπγτι. 
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Επισήμανση Κόλων, συμπεριλαμβανομένων Δεξαμενών και Εμπορευματοκιβωτίων και 
Υ περσυσκευασιών 

2706 (1) Κάθε κόλο, υπερσυσκευασία. δεξαμενή και εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να φέρει τις ετικέτες που 

είναι σύμφωνε*: με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία. 
Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. 
Για ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες βλέπε περιθωριακό 3770. 

(2) Οι ετικέτες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε δύο αντίθετες πλευρές του εξωτερικού ενός κόλου ή 
υπερσυσκευασίαο, στο εξωτερικό και των τεσσάρων πλευρών ενός εμπορευματοκιβωτίου ή ενός 
εμπορευματοκφωτίου-όεξαμενής, ή στην περίπτωση οχήματος-δεξαμενής στα δύο πλευρικά τοιχώματα και 
στο πίσω τοίχωμα της μονάδας μεταωοράς. 

(3) Κάθε ετικέτα θα πρέπει να συμπληρώνεται με τις παρακάτω πληροφορίες με καθαρό και ανεξίτηλο 
τρόπο: 

(β) Περιεχόμενο: 

(0 Εκτός εάν πρόκειται για Ε5Α-Ι υλικό, την ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου όπως 
λαμβάνεται από τον Πίνακα I της προσθήκης Α.7, με τη χρήση των εκεί οριζόμενων 
συμβόλων. Για μείγματα ραόιονουκλεϊδίων, τα πιο περιοριστικά νουκλε'δια πρέπει να 
αναωέρονται στο βαθμό που επιτρέπεται από το διάστημα στη γραμμή. Η ομάδα των 
Ε5Α ή 500 θα πρέπει να φαίνεται κάτω από την ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου. Οι 
όροι “Ε5Α-ΙΓ. "Ε5Α-ΠΓ, ”500-1” και ”500-11” θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
αυτό το σκοπό, 

(η) Για Γ5Α-Ι υλικό, μονον ο όρος Τ5Α-Γ είναι αναγκαίος: η ονομασία του 
ραδιονουκλεϊδίου δεν είναι αναγκαία. 

(ό) Δραστικότητα: 

Η μεγίστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
εκφρασμένη σε μονάδες μπεκερέλ (Βς) [και. εάν είναι επιθυμητό κιουρί (Οι)] με το 
κατάλληλο 51 πρόθεμα. [Βλέπε περιθωριακό 200! (1)]. Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος 
σε μονάδες γραμμαρίων (σ) ή πολλαπλασίων τους, μπορεί να χρησιμοποιείται στη θέση της 
δραστικότητας. 

(ο) Για υπερσυσκευασίες, δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια, οι καταχωρήσεις του 
■περιεχομένου 1 και της δραστικότητας 1 στην ετικέτα, θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στα (*) και (ό) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα, αθροισμένες μαζί για όλο το 
περιεχόμενο της υπερσυσκευασίας, της δεξαμενής, ή του ενός εμπορευματοκιβωτίου εκτός 
από εκείνες τις ετικέτες για υπερσυσκευασίες ή εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν μικτά 
φορτία κόλων με διαφορετικά ραδιονουκλεΐδια, τέτοιες καταχωρήσεις μπορούν- να γράφουν 
"βλέπε έγγραφο μεταφοράς”. 

(ά) Δείκτης μεταφοράς: 

Βλέπε περιθωριακό 3715 (3) (δεν απαιτείται καταχώρηση του δείκτη μεταφοράς για την 
κατηγορία ί-ΛΕΥΚΗ). 

Πρόσθετο Μαρκάρισμα Δεξαμενών και Οχημάτων 

2707 Βλέπε περιθωριακό 10 500 και Προσθήκη Β.5. 
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Πρόσθετη Επισήμανση Εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα. Εμπορευματοκιβωτίων, 
Δεξαμενών και Οχημάτων 

2708 (1) Δεξαμενές και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν κόλα άλλα από εξαιρούμενα κόλα θα 
πρέπει να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70. Όμως, αντί για τη χρήση ετικέτας 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α. 7Β ή 1<Ζ μαζί με ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70. 
επιτρέπεται εναλλακτικά η χρήση μεγεθυμένων ετικετών σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 με 
τις διαστάσεις του υποδείγματος Αριθμ. 70. Κάθε ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθετο 
προσανατολισμό και στις τέσσερις πλευρές ενός εμπορευματοκιβωτίου ή ενός εμπορευματοκιβωτίου- 
δεςαμενής ή, στην περίπτωση οχήματος-δεξαμενής στα δύο πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω τοίχωμα της 
μονάδας μεταφοράς. 

(2) Οχήματα που αεταφέρουν κόλα, υπερσυσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές ή 
εμπορευματοκιβώτια που φέρουν οποιαδήποτε από τις ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Α. 7Β ή 
7(2, θα πρέπει να έχουν την ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Ό και στις δύο πλευρές και από 
πίσω. Επιπλέον οχήματα που μεταφέρουν φορτία υπό αποκλειστική χρήση θα πρέπει να έχουν την ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 7Ό και στις δύο πλευρές και από πίσω. 

(3) Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο, θα πρέπει να μην είναι πιά ορατές. 

Πρόσθετα Στοιχεία Αποστολής 

2709 Επιπλέον της περιγραφής των εμπορευμάτων που δίνεται στο σχετικό πρόγραμμα, ο αποστολέας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει στο έγγραφο μεταφοράς για κάθε αποστολή ραδιενεργού υλικού τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

(ε) τις λέέεις "Η φύση των εμπορευμάτων και η συσκευασία είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις της 
ΑΕ)ΚΛ 

(ό) την ονομασία ή το σύμβολο κάθε ραδιονουκλεϊδίου ή, για μείγμα, ραδιονουκλεΐδιων. μία κατάλληλη 
γενυαί περιγραφή ή ένα κατάλογο των πιο περιοριστικών νουκλεΐδιων, 

(ς) μία περιγραφή της φυσικής και χημικής μορφής του υλικού, ή μία αναφορά ότι το υλικό είναι ειδικής 
ιιοοφής ραδιενεργό υλικό. Μία γενική περιγραφή επιτρέπεται για τη χημική μορφή, 

(ά) τη μένιστη δραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
εκφρασιιένη σε μονάδες μπεκερέλ (Βς) [και. εάν είναι επιθυμητό, κιουρί (Οί)] με το κατάλληλο 51 
πρόθεμα, βλέπε περιθωριακό 2001 (1). Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος του σχάσιμου υλικού 
σε μονάδες γραμιιαρίων (2), ή κατάλληλων πολλαπλασίων τους, μπορεί να χρησιμοποιείται στη θέση 
της δραστικότητας. 

(ο) την κατηγορία του κόλου. δηλ. Ι-ΛΕΥΚΗ, IΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ ή ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ. 

(ί) τον δείκτη μεταφοράς (για κατηγορίες ΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ και ΙΙΙ-ΚΙΤΡΓΝΗ μόνον), 

(σ) για αποστολή σχάσιμου υλικού, όπου όλα τα κόλα στην αποστολή είναι εξαιρούμενα υπό το 
περιθωριακό 3703, τις λέξεις "Σχάσιμο εςαιρούμενο , 

(Η) την χαρακτηριστική ένδειξη για κάθε πιστοποιητικό έγκρισης της αρμόδιας αρχής (ειδικής μορφής 
ραδιενεργό υλικό, ειδική ρύθμιση, σχεδιασμός κόλου, ή φόρτωση) που μπορεί να εφαρμοστεί στο 

Φορτίο. 
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2709 (ι) 

(συνεχ.) 


για αποστολές κόλων σε υπερσυσκευασία ή εμπορευματοκιβώτιο, λεπτομερή αναφορά του 
περιεχομένου κάθε κόλου στην υπερσυσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο και. όπου είναι 
κατάλληλο, κάθε υπερσυσκευασίας ή εμπορευματοκιβωτίου στην αποστολή. Εάν κόλα πρόκειται να 
μετακινηθούν από την υπερσυσκευασία ή το εμπορευματοκιβώτιο σε ένα σημείο ενδιάμεσης 
εκφόρτωσης, θα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα έγγραφα μεταφοράς. 


(]) όταν ένα φορτίο απαιτείται να αποσταλεί υπό αποκλειστική χρήση, την αναφορά "Αποκλειστικής 
χρήσης φόρτωση". 


Οδηγία στους Μεταφορείς 

2710 (1) Ο αποστολέας θα πρέπει να προμηθεύει με το έγγραφο μεταφοράς, πληροφορίες σχετικά με δράσεις. 

εάν υπάρχουν, που απαιτείται να λαμβάνονται από τον μεταφορέα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
■ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία: 

(β) συμπληρωματικές λειτουργικές διατάξεις για φόρτωση, στοίβαγμα, μεταφορά. χειρισμό και 
εκφόρτωση του κόλου, υπερσυσκευασίας, εμπορευματοκιβωτίου, ή δεξαμενής 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ειδικών διατάξεων στοιβάγματος για την ασφαλή 
διάχυση θερμότητας [βλέπε περιθωριακό 2712 (2)] ή μίας αναφοράς ότι καμία τέτοια διάταξη 
δεν είναι αναγκαία, 

(ό) οποιεσδήποτε αναγκαίες οδηγίες πορείας, 

(ε) γραπτές οδηγίες κατάλληλες για την αποστολή. Βλέπε περιθωριακό 10 385 (1). (2) και (3) και 
περιθωριακό 71 385. 

(2) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου έγκριση της φόρτωσης ή προηγούμενη ενημέρωση στην αρμόδια αρχή 
απαιτείται, οι μεταφορείς πρέπει να πληροφορούνται, εάν είναι δυνατόν, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν και 
σε οποιαδήποτε περίπτωση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρα 
οποιαδήποτε μέτρα απαιτούνται για τη μεταφορά. 

(3) Ο αποστολέας θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύει τα πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών 
στουί μεταφορείς πριν την φόρτωση, εκφόρτωση και οποιαδήποτε μεταΦόρτωση. 


Μεταφορά 

Διαχωρισμός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 

2711 (1) Κόλα, υπερσυσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει να διαχωρίζονται κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς: 

(&) για σκοπούε ελέγχου της ακτινοβολίας, από θέσεις κατειλημμένες από άτομα σε συμφωνία με 
τον Πίνακα 8 και από μη-εμφανασμένα φωτογραφικά φιλμ και ταχυδρομικούς σάκους, σε 
συμφωνία με τον Πίνακα 9, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδρομικοί σάκοι θα πρέπει να θεωρείτο* ότι περιέχουν μη-εμφανισμένο φιλμ 

και πλάκες και συνεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον ίδιο τρόπο . 


και 


(ό) από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2703. κεφάλαιο 7. 
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Κλάση7 

Πίνακας 8: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κόλων της κατηγορίας Π-ΚΊΤΡΕΝΉ ή της κατηγορίας 
ΠΙ-ΚΓΓΡΙΝΉ και ατόμων 


Αθροισμα δεικτών 
μεταφοράς όχι μεγαλύτερο 
από 

Ελάχιστες αποστάσεις σε μέτρα, χωρίς την παρεμβολή 
προστατευτικού υλικού, από κατοικίες ή τακτικά κατειλημμένο 
χώρο εργασίας στην περίπτωση χρόνου έκθεσης όχι μεγαλύτερου 
από 250 ώρες ανά έτος 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παραπάνω πίνακας βασίζεται σε όριο δόσης 5 τηΞν (500 ιπΓβπν σε οποιαδήποτε 12μηνη 
περίοδο . 


Πίνακας 9: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κόλων της κατηγορίας Π-ΚΓΓΡΕΝΉ ή της κατηγορίας 
ΠΙ-ΚΙΤΡΕΝΉ και κόλων που φέρουν τη λέξη "ΓΟΤΟ", ή ταχυδρομικών σάκων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδρομικοί σάκοι θα πρεπει να θεωρείται ότι περιέχουν μη-εμφανισμένα φιλμ και 
τό.όκες και συνεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον ίδιο τρόπο. 


Συνολικόε 
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Στοίβαγμα για Μεταφορά 

2712 (1) Τα κόλα θα πρέπει να φορτώνονται έτσι σε οχήματα ώστε να μην μπορούν να μετατοπίζονται 

επικίνδυνα, να αναποδογυρίζουν ή να πέφτουν. 

(2) Υπό την προϋπόθεση ότι η μέση επιφανειακή εκροή θερμότητάς του δεν υπερβαίνει τα 15 \ν/ιη2 
και ότι το αμέσως περιβάλλον φορτίο δεν είναι σε τσουβάλια ή σάκους, ένα κόλο ή υπερσυσκευασία 
μπορεί να μεταφέρεται ανάμεσα σε συσκευασμένο γενικό φορτίο χωρίς οποιαδήποτε ειδική διάταξη 
στοιβάγματος εκτός εάν σχετικά απαιτείται από την αρμόδια αρχή σε ένα προς εφαρμογή πιστοποιητικό 
έγκρισης. 

(3) Εκτός από την περίπτωση φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, η ανάμειξη κόλων διαφορετικών ειδών 
ραδιενεργού υλικού, συμπεριλαμβανομένου σχάσιμου υλικού και η ανάμειξη διαφορετικών ειδών 
κόλων με διαφορετικούς δείκτες μεταφοράς επιτρέπεται χωρίς σχετική έγκριση από αρμόδια αρχή. Στην 
περίπτωση φορτώσεων υπό ειδική ρύθμιση, ανάμειξη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εκτός εάν σχετικά 
ορίζεται υπό την ειδική ρύθμιση. 

(4) Οι παρακάτω διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στις φορτώσεις οχημάτων-δεξαμενών και στις 
φορτώσεις κόλων, υπερσυσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων στα 
οχήματα: 

(ά) Ο δείκτης μεταφοράς ενός οχήματος-δεξαμενής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια στον 
Πίνακα 10. Ο συνολικός αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών. δεξαμενών και 
εμπορευματοκιβωτίων πάνω σ’ ένα μόνο όχημα θα πρέπει να είναι έτσι περιορισμένος ώστε 
το συνολικό άθροισμα των δεικτών μεταφοράς πάνω στο όχημα να μην υπερβαίνει τις τιμές 
που εμφανίζονται στον Πίνακα 10. 

Για αποστολές 15Α-Ι υλικού δεν θα πρέπει να υπάρχει όριο στο άθροισμα των δεικτών 
μεταφοράς. 

(ό) Το επίπεδο ακτινοβολίας υπό συνθήκες πιθανές να συμβούν σε συνήθη μεταφορά δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 τη$ν/Η (200 γπγ^γπ/Τι) σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην και 0.1 
Γπδν/ΐι (10 ΓΤϊΓεπι/Τι) σε 2 τη από την, εξωτερική επιφάνεια του οχήματος. 


(5) Οποιοδήποτε κόλο ή υπερσυσκευασία με δείκτη μεταφοράς μεγαλύτερο από 10. θα πρέπει να 
μεταφέρεται μόνον υπό αποκλειστική χρήση. 

Πίνακας 10: Όρια δείκτη μεταφοράς για εμπορευματοκιβώτια και οχήματα 


Τύπος εμπορευματο¬ 
κιβωτίου ή οχήματος 

-—---;- 1 

Όριο στο συνολικό άθροισμα δεικτών μεταφοράς 1 

σε ένα μόνο εμπορευματοκιβώτιο ή πάνω σε ένα όχημα [ 

Όχι υπό αποκλειστική χρήση 

Υπό αποκλειστική χρήση 

Μη-σχάσιμο 
Υλικό 

Σχάσιμο 

Υλικό 

Μη-σχάσιμο 

Υλικό 

Σχάσιμο Υλικό 

Μικρό εμπορευ¬ 
ματοκιβώτιο 

50 

50 

δεν 

εφαρμόζεται 

δεν εφαρμόζεται 

1 

- ί 

Μεγάλο εμπο¬ 
ρευματοκιβώτιο 

50 

50 

δεν υπάρχει 
όριο 

100 

! 

1 

Όχημα 

50 

50 

δεν υπάρχει 
όριο 

100 1 

ί 

1 
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Πρόσθετες Διατάξεις 

2713 (1) Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση, το επίπεδο ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα: 

(α) 10 πι5ν/Τι (1000 ιηΓειη/Η) σε οποιοδήποτε σημείο στην εξωτερική επιφάνεια οποιουδήποτε 

κόλου ή υπερσυσκευασίας και μπορεί μόνον να υπερβαίνει τα 2 ιτιδν/Η (200 γπγογπ/Η ) υπό 
την προϋπόθεση ότι: 

(ί) το όχημα είναι εφοδιασμένο με ένα φράγμα που παρεμποδίζει μη-εςουσιοδοτημένη 
προσέγγιση στο φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 

(ϊί) γίνονται διατάξεις για την ασφάλιση κόλου ή υπερσυσκευασίας έτσι ώστε η θέση της 
στο όχημα να παραμένει μόνιμη κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς και 

(ίΐί) δεν υπάρχουν λειτουργίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταξύ της έναρξης και του 
τέλους της φόρτωσης. 

(δ) 2 Γτιδν/δ (200 ΓητεπυΤι) σε οποιοδήποτε σημείο στις εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος 

συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων και χαμηλότερων επιφανειών, ή. στην περίπτωση 
ανοιχτού οχήματος σε οποιοδήποτε σημείο στα κάθετα επίπεδα που προεξέχουν από τις 
εξωτερικές άκρες του οχήματος, στην υψηλότερη επιφάνεια του Φορτίου και στην 
χαμηλότερη εξωτερική επιφάνεια του οχήματος και 

(ο) ο.Ι ιυδν,Τι (10 ιτίΓεττι/δ) σε οποιοδήποτε σημείο 2 γπ από τα κάθετα επίπεδα που 
παρατηρούνται από τις εξωτερικές πλάγιες επιφάνειες του οχήματος, ή, εάν το φορτίο 
μεταφέρεται σε ανοιχτό όχημα, σε οποιοδήποτε σημείο 2 γπ από τα κάθετα επίπεδα που 
προεξέχουν από τις εξωτερικές άκρες του οχήματος. 

(2) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε κανονικά κατειλημμένη θέση του οχήματος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 0.02 πιδν/Η (2 ΓΠΓεΓη/Η) εκτός εάν τα άτομα που καταλαμβάνουν τέτοιές θέσεις 
είναι εφοδιασμένα με προσωπικές συσκευές μέτρησης. 

Αποθήκευση σε διαμετακόμιση 

2714 ( Γ) Κόλα, υπερσυσκευασίες. εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές θα πρέπει να διαχωρίζονται κατά τη 
διάρκεια αποθήκευσης σε διαμετακόμιση: 

(α) για σκοπούς ελέγχου της έκθεσης στην ακτινοβολία, από θέσεις κατειλημμένες από άτομα, 
σε συμφωνία ιιε τον Πίνακα 8 του περιθωριακού -711 και από μη-εμφα\ισμέλ α 
Φωτογραφικά Φιλμ και ταχυδρομικούς σάκους, σε συμφωνία με τον Πίνακα 9 του 
περιθωριακού 271 ί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδροαικοί σάκοι θα πρέπει να θεωρείται ότι περιέχουν μη-εμφανισμένα 
φιλμ και τύ.άκες και συνεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον ίδιο τρό^ο. 

(ύ) από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα σε συμφωνία με το περιθωριακό 2703, κεφάλαιο 7. 

(2) Ο αριθμός των κόλων. υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας 
Π-ΚΙΤΡΙΝΗ και κατηγορίας ΙΙΙ-ΚΙΤΡΓΝΗ. που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέρος θα πρέπει να είναι 
έτσι περιορισμένος ώστε το συνολικό άθροισμα των δεικτών μεταφοράς σε οποιαδήποτε μεμονωμένη 
ομάδα τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών. δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων να μην υπερβαίνει το ~0. 
Ομάδες τέτοιων κόλων. υπερσυσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων θα ^πρέπει να 
αποθηκεύονται έτσι ώστε να διατηρούν ένα διάστημα τουλάχιστον 6 γπ από άλλες ομάδε^ τέτοιων 
κόλων, υπερσυσκευασιών, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων. 
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2714 (3) Εάν ο δείκτης μεταφοράς ενός μονού κόλου. υπερσυσκευασίας, δεξαμενής ή 

(συνεχ.) εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνει το 50 ή ο συνολικός δείκτης μεταφοράς ενός οχήματος υπερβαίνει το 
50. όπως επιτρέπεται στον Πίνακα 10, η αποθήκευση θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να διατηρεί ένα 
διάστημα τουλάχιστον 6 γπ από άλλες ομάδες κόλων, υπερσυσκευασιών, δεέαμενών, 
εμπορευματοκιβωτίων ή οχημάτων που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό. 

(4) Αποστολές στις οποίες το μόνο ραδιενεργό περιεχόμενο είναι Ε5Α-Ι υλικά θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) παραπάνω. 

(5) Εκτός από την περίπτωση φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, μικτή φόρτωση κόλων διαφορετικών 
ειδών ραδιενεργού υλικού, συμπεριλαμβανομένου σχάσιμου υλικού και μικτή φόρτωση διαφορετικών 
ειδών κόλων με διαφορετικούς δείκτες μεταφοράς είναι επιτρεπόμενες χωρίς σχετική έγκριση από 
αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, μικτή φόρτωση δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται εκτός εάν σχετικά ορίζεται υπό την ειδική ρύθμιση. 

Μη-παραλαμβανόμενες Αποστολές 

2715 Εάν ούτε ο αποστολέας ούτε ο παραλήπτης μπορούν να προσδιοριστούν, ή εάν η αποστολή δεν μπορεί 
να παραδοθεί στον παραλήπτη και ο μεταφορέας δεν έχει οδηγίες από τον αποστολέα η αποστολή θα 
πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή θέση και θα πρέπει να πληροφορείται η αρμόδια αρχή το 
συντομότερο δυνατόν και να ζητούνται οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες. 

2716 Περίληψη διατάξεων έγκρισης και προηγούμενης γνωστοποίησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Πριν την πρώτη φόρτωση οποιουδήποτε κόλου που απαιτεί έτ/κριση του σχεόιασμού από 
αρμόδια αρχή, ο αποστολέας πρέπει να εζασφαλ.ίζει ότι ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού έ'/κρισης για 
εκείνον τον σχεδίασμά έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή κάθε χώρας του δρομολογίου: βλέπε 
περιθωριακό 3719 (1). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γνωστοποίηση απαιτείται εάν το περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 χ ΙΟ 3 Λ,, ή 3 χ ΙΟ 3 Α : , ή 
1000 ΤΒα (20 λΟ'λ βλέπε περιθωριακό 3719 (2). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Π ολομερής έτκρίση της φόρτωσης απαιτείται εάν το περιεχόμενο υπερβαίνει τα 3 χ ΙΟ 2 
Λή 3 χ 10έ Λ], ή 1000 ΤΒα (20 λΟλ ή εάν επιτρέπεται ελεγχόμενος περιοδικός εςαερισμός, βλέπε 
περιθωριακό 3757. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Βλέπε διατάζεις έτγκρισης και προηγούμενης ^γνωστοποίησης για το εφαρμόσιμο κόλ.ο. 
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2716 

(συνεχ.) 


Αντικείμενο 

Αριθμός 

Προγράμ¬ 

ματος 

Απαιτείται έγκριση από 
Αρμόδια Αρχή 

0 αποστολές 
απαιτείται να 
ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές της 
χώρας προέλευσης 
και των χωρών του 
δρομολογίου-' πριν 
από κάθε φόρτωση 

Περιθωριακά 

Χώρα 

προέλευ¬ 

σης 

Χώρες στο 
δρομολό¬ 
γιο- 

Υπολογισμός των μη-αναφερόμενων 
τιμών Α| και Α : 

- 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

3750 (0 

Εξαιρούμενα κόλα 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

1 έως 4 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

3713 

Ε5Α υλικό- και δΟΟ^' Βιομηχανικά 
κόλα τύπων 1 , 2 ή 3 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

5 έως 8 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Οχι 

2700 (2) 

3714.3733. 

3734.3735, 

3736 1 

_ ί 

Κόλα Τύπου Α- 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

9 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Οχι 

Όχι 

Οχι 

2700 (2). 

υ / .? / 

Κόλα Τύπου Βφ) 2 

- σχεδιασμός κόλου 

- φόρτωση 

10 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

θχ·- 

Βλέπε Σημείωση 1 
Βλέπε Σημείωση 2 

2700 ί 2). 

3719. 3739. 

3752 1 

Κόλα Τύπου Β(Μ)-' 

- σχεδιασμός συσκευασίας 

- φόρτωση 

Π 

Ναι 

Βλέπε 

Σημείωση 

3 

Ναι 

Βλέπε 

Σημείωση 

Όχι 

Ναι 

2700 (2). 

3719. 3740. 

^7^5, .5 ο / 

Κόλα για σχάσιμο υλικό 

- σχεδιασμός κόλου 

- ιοόρτωση 

: άθροισμα δεικτών μεταφοράς 
όχι μεναλύτερο από 50 
: άθροισμα δεικτών μεταοοοάς 
μεγαλύτερο από 50 

12 

Ναί- 

Όχι- 

Ναι 

Ναί- 1 

Οχ/ 

Ναι 

1 

Όχι 

Βλέπε Σημείωση 2 

Βλεπε Σημείωση 2 

ι 

374 1 . 3754. 

3757 

Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 

- σχεδιασμός 

- φόρτωση 

1 

Βλεπε 
Ιηιιείωση 
! 4 

Ναι 1 

Βλέπε 
ι Σημείωση 

ί I 3731.3751. | 

Όχι ΐ Όχι ! 3761 ; 

Βλέπε” ί 3λέπε Σημείωση 4 ; I 

Σημείωση | ι 

4 ! | 1 

Ειδική Ρύθμιση 
- Φόρτωση 

ι 

13 

Ναι 

| ί 3719. 3758. 

Ναι ί Ναι ί 3762 1 

• . ... -! 

Κόλα Τύπου Β(ΤΓ), 

Κόλα Τύπου Βί Μ) και Κόλα που 
περιέχουν σχάσιμο υλικό, που 
ικανοποιεί τις διατάξεις της ΑΟΚ 
που εφαρμόζεται στις 5 1.12.1989 


Ναι 

1 ί 3755 

I ' 

Ναι | Βλέπε Σημείωση 1 | 

ί ΐ 

! ; 


- Χώρες από, μέσω των οποίων ή στις οποίες μεταφέρεται το Φορτίο. 

- Εάν το ραδιενεργό τζεριεχόμενο είναι σχάσιμο υκικό πον όεν είναι εξαιρούμενο από τις όιατάςεμ μα κόκα ποο 
περιέχουν σχάσιμο υλικό, τότε οι διατάξεις για κόλα σχάσιμου υ/.ικού εφαρμόζονται, βκέπε περιθωριακό 3 * 41, 

± Σχεόιασμοί κόλων για σχάσιμο υλικό μπορούν επίσης να απαιτούν έγκριση σε σχεστι με ένα από τα άλώα ειόη 
στον πίνακα. 

- Αποστολές μπορούν, όμως , να απαιτούν έγκριση σε σχέση με ένα από τα άλ/.α είδη στον πίνακα. 


2717- 

2799 
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Κλάση 8 

ΚΛΑΣΗ 8. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

2800 (I) Ανάμεσα στις ύλες και τα είδη που καλύπτονται από τον τίτλο της κλάσης 8, εκείνα που 

αναφέρονται στο περιθωριακό 2801 ή καλύπτονται από ένα συγκεντρωτικό κεφάλαιο σε εκείνο το 
περιθωριακό υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2800 (2) έως 2822 και στις διατάξεις 
αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ποσότητες υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2801 που δεν υπόκεινται στις 

"διατάξεις για αυτήν την Κ/.άαη” είτε σε αυτό το Παράρτημα είχε στο Παράρτημα Β. β/Γπε 
περιθωριακό 2801α. 

(2) Ο τίτλος της κλάση ς 8 καλύπτει ύλες που με χημική δράση προσβάλλουν τον επιθηλιακό ιστό - του 
δέρματος ή των βλεννογόνων υμένων - με τον οποίο είναι σε επαφή και ύλες που σε περίπτωση διαρροής 
είναι ικανές να βλάψουν ή καταστρέψουν άλλα εμπορεύματα, ή μέσα μεταφοράς και μπορούν επίσης να 
προκαλέσουν άλλους κινδύνους. Ο τίτλος αυτής της κλάσης επίσης καλύπτει άλλες ύλες που σχηματίζουν 
ένα διαβρωτικό υγρό μόνον με την παρουσία νερού, ή που παράγουν διαβρωτικό ατμό ή νέφος κατά την 
παρουσία φυσικής υγρασίας του αέρα. 

(3) (ε) Οι ύλες και τα είδη της κλάσης 8, υποδιαιρούνται ως εςής: 

Α. Όξινες ύλες. 

Β. Βασικές ύλες, 

0. Άλλες διαβρωτικές ύλες, 

Ο. Είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες, 

Ε. Κενές συσκευασίες. 

(ό) Ύλες και είδη της κλάσης 8 που ταξινομούνται υπό τα διάωοοα είδη του περιθωριακού 2801 
άλλα από ύλεε των 6°, 14° και 15° θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω 
ομάόεε που χαρακτηρίζονται με το γράμμα (α), (ό) και (ο) σύμφωνα με το βαθμό τοςικότητάς 
τους: 

(ε) εξαιρετικά διαβρωτικό, 

(ό) διαβρωτικό, 

(ο) ελαφρώς διαβρωτικό. 

(ς) Η κατάταξη υλών στις ομάδες (ε), (ό) και (ο) έχει γίνει με βάση την εμπειρία λαμβάνοντας 
υπόψη τέτοιες πρόσθετες παραμέτρους όπως κίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής ~ και 
δραστικότητα ιιε το νερό (συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού επικίνδυνων προϊόντων 
αποσύνθεσης). Ο βαθμός διαβρωτικότητας υλών χωρίς συγκεκριμένη ονομασία, 
συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων, μπορεί να κριθεί από τη διάρκεια του χρόνου επαφής που 
είναι αναγκαία για την πρόκληση καταστροφής όλου του πάχους του ανθρώπινου δέρματος. 


- Μία ύ/ρ ή παρασκεύασμα που ικανοποιούν τα κριτήρια της κλήσης 8 με τοξικότητα ειστπ'οής σκόνης 
και νέφους (1X1 ^ στο ττεδίο της ομάδας (α). αλλά τοξικότητα μέσω στομαχικής κατάποσης ή δερματικής επαοής μόνον 
στο πεδίο της ομάόας ίο) ή λιγότερο, θα πρέπει να τοποθετείται στην κλήση 8 . 
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Ύλες που κρίνονται ως μη προκαλούσες καταστροφή όλου του πάχους του ανθρώπινου 
δέρματος θα πρέπει εν τούτοις να εξετάζονται για την δυνατότητά τους να προκαλούν διάβρωση σε 
ορισμένεε μεταλλικές επιφάνειες. Για την πραγματοποίηση αυτής της ομαδοποίησης, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη της ανθρώπινης εμπειρίας σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Ιε περίπτωση 
απουσίας ανθρώπινης εμπειρίας, η ομαδοποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα που 
λαμβάνονται από πειράματα σε ζώα σε συμφωνία με την ΟΕΟΏ Οδηγία 404. * 

(ά) Ύλεε που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης έως 60 λεπτών αρχής γενομένης μετά από χρόνο έκθεσης 3 λεπτών 
ή μικρότερο είναι ύλες της ομάδας (ε). 

(β) Ύλετ που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού μέσα σε μία 
περίοδο παρακολούθησης έως 14 ημέρες αρχής γενομένης μετά από χρόνο έκθεσης 
μεγαλύτερο από 3 λεπτά αλλά όχι μεγαλύτερο από 60 λεπτά είναι ύλες της ομάδας (ό). 

(ί) Οι παρακάτω είναι ύλες της ομάδας (ο): 

ύλες που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού μέσα 
σε μία περίοδο παρακολούθησης έως 14 ημέρες αρχής γενομένης μετά από χρονο 
έκθεσης μεγαλύτερο από 60 λεπτά αλλά όχι μεγαλύτερο από 4 ώρες. 

ύλετ που κρίνονται όχι ως προκαλούσες καταστροφή όλου του πάχους ανέπαοου 
δερματικού ιστού, αλλά που εμφανίζουν ένα ρυθμό διάβρωσης σε χαλύβδινες ή 
αλουμινένιες επιφάνειες μεγαλύτερο από 6.25 γππι ανά έτος σε θερμοκρασία ελέγχου 
55 °€. Για τους σκοπούς ελέγχου σε χάλυβα, ο τύπος Ρ3 (150 2604 (ΓΥ), !97ο) 
ή παρόμοιος τύπος και για έλεγχο σε αλουμίνιο, μη-επενδεδυμένοι τύποι 7075-Τό η 
ΑΖ50υ-Τ6 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

(4) Εάν ύλεε τηε κλάσης 8. ως αποτέλεσμα προσμείξεων, μεταπηδούν* σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνεε στις οποίες οι ύλες με συγκεκριμένη ονομασία στο περιθωριακό 2801 ανήκουν, αυτά 
τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα είδη και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν μ- 
βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαζωμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα*, 

β/χπε επίσης ττεριθωοιακό 2002 (8). 

(5) Με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο (3), μπορεί επίσης να καθορίζεται εάν- η ωύση ενός 
διαλύιιατος ή ιιείγματος που έχει συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη με συγκεκριμένη 
ονοαασία είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή το μείγμα να μην υπόκειται στις διατάςεις για αυτήν* την κλάση. 

(6) Για τις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωριακών 2805 (2). 2806 (3) και 280' (3). ύλες και 
μείγματα υλών με σημείο τήξης υιιηλότερο από 45 0 Ο θεωρούνται ότι είναι στερεά. 

(7) { 2 ΐ) Εύφλεκτα διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 23 °<2. άλλα από ύ/χς των 

54° (&) και 68° (α), είναι ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301. είδη 21 ς έως 26 = ). 

(ό) Εύφλεκτα, ελαορώς διαβρωτικά υγρά με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 και 61 °(λ είναι 
ύλες της κλάσης 3 (βλέπε περιθωριακό 2301. 33°). 


ΟΕΣΟ Οόψ/ίες για Έ/Χ'ρ/ο των Χημικών, Λριθμ., 404 "Οξύς Δερματικός Ερεθισμός!Διάβρωση" (Ί 992). 
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(ς) Διαβρωτικές ύλες του είναι εξαιρετικά τοςικές με την εισπνοή, όπως ορίζεται 
στο περιθωριακό 2600 (3), είναι ύλες της κλάσης 6.1 (βλέπε περιθωριακό 2601). 

(8) Οι χημικώς ασταθείς ύλες της κλάσης 8 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνον εάν έχουν ληφθεί 
τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης αποσύνθεσης ή του πολύ μερισμού τους κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία 3εν 
περιέχουν οποιαδήποτε ύλη υποκείμενη στην προαγωγή αυτών των αντιδράσεων. 

(9) το 1910 οεείδιο του ασβεστίου και το 2812 αργιλικό νάτριο, με χαρακτηριστικούς αριθμούς που 
καθορίζονται στις Υποδείξεις για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

(10) Το σημείο ανάφλεξης που αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να προσδιορίζεται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην προσθήκη Α.3. 

Α. Όξινες ύλες 

Ανόργανες ύλες 

! 0 Θειικό οξύ και παρόμοιες ύλες: 

(α) 1 829 τοιοοείδιο του θείου, αδοανέε (θειικός ανυδρίτης, αδρανής), 1331 θειικό οέύ. αταίζον 

(οίουπι), 2240 γρωιιοθειικό οάύ . 

(6) 17^4 θειικόε αόλυδδοε με περισσότερο από 3 % ελεύθερο οξύ. 1830 θειικό οέύ με 

περισσότερο από 51 % οξύ, 1832 θειικό οόύ. γοησιαοποιτιαένο , 1833 θειώδεε οξύ . 

1906 θειικό οόύ που αποβάλλεται αετά τον καθαοισαό του πετρελαίου , 2308 
νατοωδυλοθειικό οόύ . 2583 αλκυλοσουλφονικά οέέα. στερεά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ ή 2583 αουλοσουλφονικά οεεα. στεοεά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ. 2584 αλκυλοσουλφονικά οξέα. υνρά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ ή 2584 αουλοσουλφονικά οξέα. υνρά με περισσότερο από 5 % 
ελεύθερο θειικό οξύ, 2796 θειικό οξύ με όχι περισσότερο από 51 % οξύ ή 2~°6 υνρά 
ιιπαταοίαε. όξινα , 2837 υδατικό διάλυαα διθειικών αλάτων (υδατικό διάλυμα όξινου θειικού 
άλατος). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 2585 αλκυλοσουλφονικά ή αρυ/χσουλφονικά οξέα στερεά και 2586 
αλεκυ/χσονλφονικά ή αρν/.οσου/.φονικά οςεα υγρά με όχι περισσότερο από ε % ε/χύθερο θειικό οςύ 
είναι ύ/χς του είδους 34°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Θειικός μόλυβδος με όχι περισσότερο από 3 % ελχύθερο οξύ δεν υπόκειται στις 
διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Χημικώς ασταθή μείγματα θειικού οξέος ; χρησιμοποιημένου . δεν θα γίνονται δεκτά 
για μεταφορά. 

(ς) 2837 υδατικά διαλύαατα διθειικών αλάτων (υδατικό διάλυμα όξινου θειικού άλατος). 


Νιτρικά οξέα: 


(ε) 1. 2031 ιατρικό οξύ . άλλο από ερυθρό ατμίζον. με περισσότερο από 70 % οξύ. 

2. 2032 νιτρικό οξύ. ερυθρό αταίξον , 

(ύ) 2031 νιτρικό οξύ , άλλο από ερυθρό ατμίζον. με όχι περισσότερο από 70 % οξύ. 
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2801 3° Μείγματα οξέος νίτρωσης: 

(συνεχ.) 

1.796 μείγαα οόέοε νίτρωσης με περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ. 1826 αείναα οςέος 
νίτρωστκ. γρησιαοποιυαένο με περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ. 

(ό) 1796 μείγμα οξέος νίτρωσης με όχι περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ. 1826 μείγμα 

οξέος νίτρωσης. χρησιμοποιημένο με όχι περισσότερο από 50 % νιτρικό οξύ’ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 1798 νπροϋόροχλωρικό οξύ δεν θα γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Χημικώς ασταθή μείγματα οξέος νίτρωσης ή μείγματα υπολχιπόμενων θειικών και 
νιτρικών οξέων, όχι απονιτρωμένα, δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

4° Διάλυμα υπερχλωρικού οξέος: 

Φ) 1107 ,υπεργ λωρικό οόύ με όχι περισσότερο από 50 % οξύ. κατά βάρος σε υδατικό διάλυμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1873 υδατικό διάλ.υμα υπερχλωρικού οξέος με περισσότερο από 50% αλλά όχι 
περισσότερο από 72 % καθαρό οξύ. κατά βάρος είναι ύλχς της κλ,άσης 5.1 [/βλέπε περιθωριακό 2501. 
είδος 3° ία)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Υδατικό διά/,ναα υπερχλωρικού οξέος με περισσότερο από 72 % καθαρό οξύ . κατά : 
βάρος, ή μει/ματα νπερχ/.ωρικού οξέος με οποιοδήποτε Ό'/ρό όα^/.ο από νερό, δεν θα. '/ίνονται δεκτά ' ψ ια 
μεταφορά. 

Υδατικά διαλύματα υδραλογονιδίων, με εξαίρεση το υδροφθοριχό οςύ: 

(β) 1?8 7 υδροϊωδικό οόύ. 1788 υδροβρωαικό οεύ . 1789 υδρογλωοικό ο εν . 

(°) 1 787 υδροϊωδικό οεύ , 1788 υδροβρωαικό οάλ Ρ89 υδοογλωρικό οόύ . 1840 διάλυιια 
ϊλωριούγου ψευδάργυρου , 2580 διάλυαα βρωιιιούγου αλουαινίου . 2581 διάλυιια 
γλωριούγου αλουαινίου . 258~ διάλυιια τλοοριούνου σίδηρου £ΙΗ) (διάλυαα τριχλοοριούχου 
σιδήρου). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υόροβρώαιο, άννδρο και υδροχλώριο , άνυδρο είναι ύ/χς της κ).άσης 2 [β/χπε 
περιθωριακό 2201. 3° (αν και 5° ίαΐ)]. 

6° Μείγματα υδροφθόριου και υδροφθορικού οξέος με περισσότερο οστό 85 % υδροφθόριο: 

10ρ2 υδροφθόριο. άνυδρο . 1790 υδοοωθορικό οσύ με περισσότερο από 85 % υδροφθόριο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικές διατάξεις σνσκευασίας εφαοαόώονται σ' αντέ: τι: ύ/χ: (β/χπε περιθωριακό 
2803). 

7° Μείγματα υόοοφθορίου με όχι περισσότερο από 85 % υδροφθόριο: 

(*) 1786 αενναα υδροοθορικού οδέοε και θειικού οοέοζ . 1 790 υδοοοθοοικό οεύ με περισσότερο 
από 60 % αλλά όχι περισσότερο από 85 % υδροφθόριο, 

(ό) 1790 υδοοωθορικό οεύ με όχι περισσότερο από 60 % υδροφθόριο. 28 Ρ διάλυαα όεινου 

δκοθοριούνου αααωνίου (διάλυμα δίφθοριούχου αααωνίου). 

(ε) 2817 διάλυιια όοινου όιωθοριούνου αααωνίου (διάλυμα δίφθοριούχου ααμωνίου). 
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2801 8° Φθορο-όξινες ύλες: 

(συνεχ.) 

(ζ) 1777 α?θοροσσυλαονικό οαλ 

(6) 1757 διάλυιια γ 0ωΐ ιικού ωθοοίδιου , 1768 δίφθοροοωσιρορικό οαλ άνυδρο . 

17^5 (οθοροΒοοικο οού . 1776 ωθοοοωωσωοοικό ο£ύ. άνυδρο, 1778 φθορρ πυριτικό ο_α>. 
1782 εέαοθοοοωωσφορικό οξύ , 

(ς) 1757 διάλυιια νοωιακού ωθορίδιου . 

9° Στερεά οθορίδια και άλλες στερεές φθοριωμένες ύλες που. σε επαφή με υγρό αέρα ή νερό, εκλύουν 
υδροφθόριο: 

(6) 1727 όανο διωθοριούνο αααώνιο. στερεό . 1756 γρωιιικό Φθοοίδιο. στερεό . 1811 όξινο 

δίφθοριούνο κάλιο (διοθοριούχο κάλιο), 2439 όανο οιφθοριούγ ο νάτριο (διφθοριούχο 
νάτριο), 

1740 όξινα διοθοοίδια. ε.α.ο. , 

(ς) 1740 όξινα δκρθορίδια. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:2505 φθοριούχο αμμώνιο. 1812 φθοριούχο κά/.ιο . 1690 φθοριούχο νάτριο . 26 4 
φθοροπυριτικό νάτριο και 2856 φθοροπυριτικά άλατα, ε. α. ο. είναι ύ/£< της κ/.άση^ 6.1 
[β/έπε περιθωριακό 2601 . 63° ίο;. 64° (ε) ή 87° (ο)]. 

10° Υγρά (οθορίδια και άλλες υγρές ωθοριωμένες ύλες που, σε επαφή με υγρό αέρα ή νερό, εκλύουν 
υδροφθόριο: 

(ύ) 1732 πενταωθοριούνο ανπαόνιο . 2851 τρκρθορΐθύγο βόριο διένυδρο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1745 πενταφθοριούχο βρώμιο , 1746 τριφθοριούχο βρώμιο και 2495 πενταωθοριούχο 
ιώδιο είναι άλες της κ/.άσης 0 .1 (β/ώπε περιθωριακό 2501, 5 ). 

11 ° Στερεά αλογονίδια και άλλες στερεές αλογονωμένες ύλες, με εςαίρεση τις ενώσεις φθορίου, που. σε 
επαψή με υγρό αέρα, ή νερό, εκλύουν όξινους ατμούς: 

(ύ) 1725 βοωιηούΎΡ αλουαίνιο. άνυδρο , 1726 γλωριούνο αλουμ ίνιο. άνυρ2_ο.^ 

1733 τριγλωριούγο αντιιιόνιο , 1806 πενταΎλωοιούγοο φωσωόρος . 1939 οέυ βρωαιούχο,ς 
(ρωσοόροε, 2691 πενταβρωιιιούγοο φώσφορος , 2869 αε ίγιια τριγλωοιούγου τιτάνιου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στερεές ένυδρες μορφές βρωμιούχου α/.ουμινίου και χ/,ωριούχον α/.ουμινίον δεν 
υπόκεινται στις διστάζεις αυτής της Οδηγίας. 

(ο) 1773 γλωριούνοτ σίδτιροο. άνυδρος (χλωριούχος σίδηρος (III), άνυδρος), 233 \ 7 λωρ\ούγοε 

νι/ευδάρνυοοο. άνυδρος . 2440 γλωριούγ ο ο κασσίτερος (ΤΥ) πενταένυδ ρ ο ς, — 1 5 
τοίΥλωοιούνο Βανάδιο . 2503 τετραγλωοιούγο αρκόνιο . 2508 πεΛταγλωριούγο ιιολυβόέ νιο, 
2802 γλωριούγοε ναλκόο . 2869 ιιεί^ιια τριγλο)θΐο ύγου τιτάνιου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Χ/.ωριούχος σίδηρος (III) εξσένυδρος δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτι)ς της Οδηγίας. 

12° Υγρά αλσγονίδια και άλλες υγρές αλογονωμένες ύλες, με εςαίρεση τις ενώσεις φθορίου, που. σε 
επαφή με υγρό αέρα ή νερό, εκλύουν όξινους ατμούς: 
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(ε) 1754 γλωοοσουλωονικό οόύ με ή χωρίς ιριοξείδιο του θείου» 1758 οουγλωριούγο 

γρώαιο (χλωριούχο χρωμύλιο), 1809 τριγλωριούγοο ωωσοόροο, 1828 θειογλωρίδια . 1834 
σουλφουουλογλωοίδιο. 1836 θειονυλογλωοίδιο. 2444 τετραγλωριούγρ βανάδιο » 

2692 τριβρωιιιούγο Βόριο (βρωμιούχο βόριο)» 2879 οσυγλωριούγο σελήνιο . 

(&) 1730 πεντανλωοιούγο αντιιιόνιο. υγρό. 1731 διάλυαα πενταγλωριούγου αντιαόνιου. 

1792 ιιονογλωοιούγο ιώδιο, 1808 τριβοωαιούγοο ωωσφόρος» 1810 οέυγλωριούγος 
Φωσωόοος (ιρωσφορυλοχλωρίδιο), 1817 πυοοσουλιρουουλογλωρίδιο . 1818 τετραγλωριούγρ 
ττυρίτιο, 1827 γλωοιούγοο κασσίτερος (ΊΥΥ άνυδοος . 1837 θειοοωσφορυλογλωρίδιο . 1838 
τετραγλωριούγρ τιτάνιο, 2443 οδυτριγλωοιούγο βανάδιο . 

(ο) 1731 διάλυαα πενταγλωριούγου αντιαόνιου 

13° Στερεά όξινα θειικά άλατα: 

(&) 2506 όζι νο θειικό αααώνιο (διθειικό αμμώνιο), 2509 όςινο θειικό κάλιο (διθειικό κάλιο). 

14° Βρώμιο ή διαλύματα βρωμίου: 

1744 βρώαιο ή 1744 διάλυαα βρωαίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ειδικές διατάξεις σνσκενασίας εφαρμόζονται σ' αυτές τις άλες (β/±πε περιθωριακό 
2804 λ 

15° Ανόργανη όξινη ύλη σε τετηγμένη μορφή: 

2576 οςυβρωαιούγος ωωσοόοος. τετηγιχένος . 

16° Στερεές ανόργανες όξινες ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν απορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 1905 σελτινικό ο 63 , 

3260 όιαθοωτικά στεοεά. όανα. ανόρνανα. ε.α,ο, » 

(5) 180" πεντοοείδιο του Φωσφόρου (φωσφορικό οξύ. άνυδρο). 

3260 διαβοωτικά στεοεά. όανα. ανόρνανα. ε.α.ο. » 

(α) 2507 γλωροπλατινικό οαλ στερεό . 2578 τοιοςείδιο του φωσφόρου . 2834 οωσ φρρώδες οξύ. 
2865 θειικύ υδοοςυλααίνη , 2967 σουλωαιιικό οξύ. 

3260 διαβοωτικά στερεά, όανα. ανόργανα, ε.α.α 

17° Υνρέτ ανόργανες όανες ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 3264 διαβοωτικά υνρά. όανα. ανόρνανα, ε.α.α . 

(ύ) 1755 διάλυαα γρωαικού οςέος. 

3264 διαβοωτικά υνρά. όΕινα. ανόργανα, ε.α,α. 

(ς) 1755 διάλυαα γρωαικού ο£έος . 1805 φω σφορικό οξύ. 

2693 υδατικά διαλύιιατα διθειωδών αλάτων, ε.α.ο. » 

3264 διαβοωτικά υγρά, όάνα. ανόρνανα. ε.α^σ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1463 τριοζείδιο του χρωμίου, άνυδρο (χρωμικό οξύ, στερεό) είναι ύ/ρ της 
ΚλΑσης 5.1 [(β/Απε περιθωριακό 2501, 31° (ύ)]. 

Οργανικές ύλες 

31 ° Στερεά καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες και στερεά αλογονωμένα καρβοςυλικά οξέα και ανυδρίτεε: 
(6) 1839 τριγλωροακό ο£ύ, 1938 βοωιιοάικό οαλ 

(ο) 2214 φθαλικόο ανυδοίττκ με περισσότερο από 0.05 % μηλεϊνικό ανυδρίτη, 

2215 ιιτιλεϊνυαχ ανυδρίτης 2698 τετραϋδοοοθαλικοί ανυδρίτεο με περισσότερο από 
0.05 % μηλεϊνικό ανυδρίτη, 2823 κροτονικό ο£ύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Φθαλικός ανυδρίτης και τετραΰδροψθαλ.ικοί ανυδρίτες με όχι περισσότερο από 
0.05 % μη/χϊνικό ανυδρίτη δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κλάσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ2: Φθσ/Λκός ανυδρίτης με όχι περισσότερο από 0.05% μη/εϊνικό ανυδρίτη 
μεταφερόμενος ή παραδιδόμενος για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση σε θερμοκρασία με/α/.ύτερη 
από το σημείο ανάφλεξης του είναι ύ/ρ της κ/.άσης 3 (β/Απε περιθωριακό 2301, 61°). 

32° Υγρά καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες και υγρά αλογο νω μένα καρβοξυλικά οξέα και ανυδρίτες: 

(α) 2699 τρίφθοοοακό οαλ 

(ό) 1. 1764 διγλωροακό οέύ , 1779 αυραυκικό οξύ, 1940 θειονλυκολικό οαλ 

2564 διάλυαα τριγλωοοδικού ο£έοσ. 2790 διάλυμα οδικού οδέοο με όχι λιγότερο 
από 50 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % οξύ, κατά βάρος, 

2. 1715 οξικός ανυδοίττκ, 2218 ακρυλικό οαλ αδρανές 2789 οξικό οξύ, 

πανόαοροο ή 2789 διάλυαα οδικού οξέος . με περισσότερο από 80 % οξύ, κατά 
βάρος, 

(ο) 1848 ποοπιονικό οξύ, 2496 προπιονικός ανυδρίτης , 

2511 2-γλωροπροπιονικό οξύ, 2531 ιιεθακρυλικό οξύ, αδρανές . 2564 διάλυαα 
τριγλωροακού οξέος , 2739 Βουτυρικός ανυδρίτης, 2790 διάλυαα οξικού οξέος αε 
περισσότερο από 25 % αλλά λιγότερο από 50 % οξύ, κατά βάρος, 2820 βουτυοικό οξύ , 
2829 καπρονικό οξύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Διαλώματα οξικού οξέος με όχι περισσότερο από 25 % καθαρό οξύ κατά βάρος, δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

33° Σύμπλοκες ενώσεις του τριφθοριούχου βορίου: 

(ε) 2604 αιθερικόο διαιθυλεστέοας του τρκρθοοιούγου βοοίου (αιθερικό σύμπλοκο του 

τριφθοριούχου βορίου), 

(ό) 1742 σύιιπλοκο του τρκρθοριούγου βοοίου αε οδικό οξύ, 1743 σύαπλοκο του 

τρκρθοριούγου βορίου ιιε προπιονικό οξύ . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:2965 αιθερικός διμεθυλεστέρας του τριφθοριούχου βορίου είναι ύλη της κ/.άσης 4.3 
[βλέιτε περιθωριακό 2471, 2° (6)]. 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9535 


Κλάση8 

2801 34° Αλκυλοσουλφονικά και αρυλοσουλφονικά οξέα και αλκυλοθειικά οξέα: 

(συνεχ.) 

(6) 1803 (Ραίνολοσουλωονικό ο£ύ. υνρό , 2305 νίτρο βενιολοσουλωονικό ο£ύ . 

2571 αλκυλοθειικά οοέα, 

(ο) 2585 αλκυλοσουλφονικά οοέα. στερεά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξύ ή 

2585 αρυλοσουλφονικά οόέα. στερεά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξύ. 

2586 αλκυλοσουλφονικά ο£έα. υνρά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξύ ή 
2586 αρυλοσουλωονικά ο£έα. υνρά με όχι περισσότερο από 5 % ελεύθερο θειικό οξύ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2583 αλκυλοσουλφονικά ή αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά και 2584 
ώχυλοσουλφονικά ή αρυλχσουλ,φονικά οξέα, υγρά ιιε περισσότερο από 5 % ελχυθερο θειικό οξύ είναι 
όλχςτου 1° ίό). 

3 5 0 Οργανικά όξινα αλογονίδια: 

(5) 1. 1716 ακετυλοβρωιιίδιο . 1729 ανισοΰλογλωρίδιο . 1736 βενίΐοϋλογλωρίδιο . 1765 

διγλωρακετυλογλωρίδιο . 1780 φουιιαρυλογλωρίόιο . 1898 ακετυλοϊωοίόιο . 

2262 διιιεθυλοκαοβαιιοϋλογλωρίδιο , 2442 τριγλωρακετυλογλωρίδιο . 

2513 βοωιιακετυλοβοωιιίδιο . 2577 φαινυλακετυλογλωρίδιο . 

2751 διαιθυλοθειοφωσφορυλογλωρίδιο . 2798 διγλωριούγοο ωαινυλοωωσφόρο:: . 

2799 θειοδιγλωοιούνοο φαινυλοφωσοόοοε . 

2. 2502 βαλεριανυλονλωοίδιο, 

(ς) 2225 Βενόολοσουλωονυλογλωρίδιο . 

36° Αλκυλο- και αρυλο-χλωροσιλάνια με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

(ά) 1728 ααυλοτριγλωροσιλάνιο. 1753 γλωροφαινυλοτρινλωροσιλάνιο . 

1762 κυκλοε£ενυλοτοιγλωοοσιλάνιο . 1763 κυκλοεευλοτοιγλωοοσιλάνιο . 

1766 διγλωοοοαινυλοτοιγλωοοσιλάνιο . 1769 διωαινυλοόιγλωροσιλάνιο . 

1771 δωδεκυλοτρινλωοοσιλάνιο . 1781 δεκαε£υλοτριγλωροσιλάνιο , 

1784 εόυλοτοΐΎλωοοσιλάνιο , 1799 εννεανυλοτριγλωροσύιάνιο . 

1800 δεκαοκτυλοτοιγλωοοσιλάνιο . 1801 οκτυλοτοΓ/λωοοσιλάνιο , 

1804 φαηα>λοτριγλωροσιλάνιο , 2434 διβεν2υλοδιγλωροσν.άνιο . 

2435 αιθυλοφαινυλοδιγλωροσιλάνιο, 2437 υεθυλοφαινυλοδιγλωροσιλάνιο . 

2987 γλωροσιλάνια. διαβρωτικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλ.ωροσύχτνια που εκλύουν εύφλχκζα αέρια σε επαφή με νερό ή υγρό αέρα 
είναι ύλχς της κλ,άσης 4.3 ίβλχπε περιθωριακό 2471. 1°). 

37° Αλκυλοχλωροσιλάνια και αρυλοχλωροσιλάντα, με σημείο ανάφλεξης μεταςύ 23 °0 και 61 °0 
συ μπε ρ ιλαμβανο μενών: 

(ά) 1724 αλκυλοτριγλωροσιλάνιο. σταθεροποιηαενο . 1747 βουτυλοτριγλωροσιλάνιο . 

1767 διαιθυλοδιγλωροσιλάνιο . 1816 προπυλοτριγλωροσιλάΜθ . 

2986 γλωροσιλάνια, διαβρωτικά. εύφλεκτα, ε.α.ο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλ.ωροσιλάνια που εκλύουν εύφ/χκτα αέρια σε επαφή με νερό ή υγρό 
είναι ύ/χς της κλ.άσης 4.3 (βλχπε περιθωριακό 24/1. 1°). 


οχρα 



9536 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση8 


2801 38° Αλκυλοφωσφορικά οξέα: 

(συνεχ.) 

(α) 1718 Βουτυλοωωσφοοικό οσύ , 1793 ισοπροπυλοιρωσωορικό ο£ύ, 

1902 διϊσοοκτυλθ(ρωσ<οορικό οαλ 2819 ααυλοφωσωορικό οού . 

39° Στερεές οργανικές όξινες ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(*) 2430 αλκυλοφαινόλεο» στερεές ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 0:-0 ι: ομολόγων), 

3261 διαβρωτικά στεοεά. όανα. ορνανικά. ε.α.ο. , 

(ό) 2430 αλκυλοωαινόλεο. στεοεέο. ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων (Γ;>-0 ]2 ομολόγων), 

2670 κυανουρικό νλωοίδιο . 

3261 διαβρωτικά στεοεά. όανα. οργανικά, ε.α.ο. . 

(ς) 2430 αλκυλοωαινόλεο. στεοεέε. ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 1: ομολόγων), 

3261 διαβρωτικά στερεά, όανα. ορνανικά. ε.α,α 

40° Υγρές οργανικέ: όξινες ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 3145 αλκυλοΦαινόλεε. υνρέο. ε.α.ο, (συμπεριλαμβανομένων Οι-Ο;: ομολόγων). 

3265 διαβρωτικά υνρά. όανα. ορνανικά, ε.α.ο. . 

(ό) 3145 αλκυλοΦαινόλεο. υνοέο. ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων !2 ομολόγων). 

3265 διαβρωτικά υνρά. όανα. ορνανικά. ε.α.ο.. 

(ο) 3145 αλκυλοωαινόλεο. υνοέο, ε.α.ο. (συμπεριλαμβανομένων 0 : -0 ϊ2 ομολόγων), 

3265 διαβρωτικά υνρά. όανα. ορνανικά. ε._α.α 

Β. Βασικές ύλες 

Ανόργανες ύλες 

41 0 Βασικές στερεές ενώσεις αλκαλικών μετάλλων: 

([)) 1813 υδοοέείδιο του καλίου. στερεό (καυστική ποτάσα). 1823 υδροξ είδιο του νατρίου, 

στερεό (καυστική σόδα), 1825 ιιονοέείδιο του νατοίου (οξείδιο του νατρίου), 

2033 αονοέείδιο του καλίου (οξείδιο του καλίου). 2678 υδροοείδιο του_ρουβιδίρυ . 

2680 υδοοόείδιο του λιθίου αονοένυδοο . 2682 υδροξείδιο του καισίου , 

( ς ) 1907 νατοάσβεστος με περισσότερο από 4 % υδροξείδιο του νατρίου. 

3253 τοιοοοπυοιτικό δινάτοιο πενταένυδοο (μετα7τυριτικό νάτριο πενταένυδρο). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Νατράσβεστος με όχι περισσότερο από 4 % υδροξείδιο του νατρίου δεν υπόκειται 
στις όιοπάξεις αυτής της Οδηγίας. 


42° Διαλύματα αλκαλικών υλών: 

φ) 1814 διάλυαα υδοοόειδίου του καλίου (καυστική ποτάσα). 1819 διάλυαα αργιλικού 

νΓττηίοΐ). ! 8 ,4 διάλυαα υδηοδειδίου του νατρίου (καυστική ποτάσα). 2677 διάλυαα 
υδοο£ειδίου του ρουβιδίου. 2679 διάλυαα υδοοέειδίου του λιθίο υ . 2681 διάλυμα 
υδοοδειδίου του καισίου. 2797 υνρά α παταοίας. αλκαλικά. 
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2801 1719 καυστικά αλκάλια, υνρά. ε.α.ο.. 

(συνεχ.) 

(α) 1814 διάλυιια υδρόγειό ίου του καλίου (καυστική ποτάσα), 1819 διάλυιια αρνιλικού 

νατρίου, ΐ 824 διάλυιια υδροεειδίου του νατρίου (καυστική ποτάσα). 2677 διάλυιια 
υόοοόειδίου του ρουβιδίου. 2679 διάλυαα υδοοόειδίου του λιθίου . 2681 διάλυαα 
υοροδειδίου του καισίου. 

1719 καυστικά αλκάλια υνρά. ε.α.ο. 

43 ° Διαλύματα αμμωνίας: 

(ο) 2672 διάλυιια αααωνίαε , σχετικής πυκνότητας μεταξύ 0.88 και 0.957 στους 15 °0 σε νερό με 

περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 35 % αμμωνία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Διαλύματα αμμωνίας με περισσότερο από 35 % αμμωνία είναι ύ/ες της 

κζ,άσης 2 [β/επε περιθωριακό 2201 , 9° (αι)]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαζώματα αμμωνίας με όχι περισσότερο από 10% αμμωνία δεν 

υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

44° Υδραζίνη και υδατικά διαλύματά της: 

(3) 2029 υδοαανη. άνυδοη, 

(ό) 2030 υδραανη ένυδρη ή 2030 υδατικό διάλυιια υδοαανηε με όχι λιγότερο από 37 % αλλά 

όχι περισσότερο από 64 % υδραζίνη, κατά βάρος, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 3293 υδατικό διάζωμα υδραζίνηςμε όχι περισσότερο από 37 % υδραζίνη, κατά 
βάρος, είναι ύλη της κλ,άσης 6.1 [β/χπε περιθωριακό 2601. 65 0 ίο]. 

45° Ιουλφίδια και υδροσουλφίδια και υδατικά διαλύματά τους: 

(ό) 1. 1847 θειούτο κάλιο. ένυδοο με όχι λιγότερο από 30% νερό από κρυστάλλωση, 

1849 θειούγο νάτριο, ένυδρο με όχι λιγότερο από 30 % νερό. 2818 διάλυιια 
πολυθειούγου αιιαωνίου . 2949 υδροθειούγο νάτριο, ένυδρο με όχι λιγότερο από 
25 % νερό από κρυστάλλωση, 

2. 2683 διάλυαα θειούνου αιιαωνίου . 

(ο) 2818 διάλυαα πολυθειούγου αιιαωνίου . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1382 άνυδρο θειούχο κάζτο και 1385 άνυδρο θειούχο νάτριο και οι ένυδρες μορφές τους 
με λιγότερο οπό 30 % νερό από κρυστόλλ.ωση, και 2318 υδροθειούχο νάτριο με λιγότερο οπό 25 % 
νερό από κρυστάλλωση είναι ύζνες της κζΛσης 4.2 [βζλπε -περιθωριακό 2431, 13° (6)]. 

46° Στερεές ανόργανες βασικές ύλες και μείγματα αυτών ίων υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(3) 3262 διαβρωτικά στερεά. Βασικά, ανόργανα, ε.α.ο. . ^ 

(ύ) 3262 διαβρωτικά στερεά, βασικά, ανόρνανα. ε.α.ο. . 

(ο) 3262 διαβρωτικά στερεά, βασικά, ανόρνανα. ε.α.ο. 
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47° Υγρές ανόργανες βασικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(η) 3266 διαΒοωτικά υγρά. βασικά, ανόργανα, ε.α.ο.. 

(ό) 3266 διαΒοωτικά υνρά. Βασικά, ανόονανα. ε.α.ο. , 

(ς) 3266 διαΒοωτικά υνρά. βασικά, ανόρνανα. ε.α.ο. 

Οργανικές ύλες 

51 ° Υδροξείδια του τετρα-αλκυλαμμώνιου: 

(ό) 1835 υδοοόείδιο του τετρααεθυλααιιώνιου . 

52° Στερεές αμίνες και πολυαμίνες: 

(*) 


3259 αιιίνεο. στερεές. διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 3259 πολυαιιίνες. στερεές. διαβρωτικές, 
ε.α.ο. . 


(ό) 3259 αιιίνες. στερεές. διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 3259 πολυαιιίνες. στερεές. διαβρωτικές 

ε.α.ο. . 

(ο) 2280 εεααεθυλε\Όδιαιιίντι. στερεή , 2579 πιπεραςίνη (διαιθυλενοδιαμίνη). 3 2 ο 9 αμίνες. 

στερεές. διαβρωτικές, ε.α.ο. η 
3259 πολυαιιίνες. στερεές. διαβρωτικές. ε.α.α 

53° Υγρές αμίνες και πολυαμίνες ή αμινο-αλκοόλες, εξαιρετικά διαβρωτικές ή διαβρωτικές. με σημείο 
ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0. 

(*) 2735 αιιίνες. υγρές. διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 2~35 πολυαιιίνες. υνρές. διαβρωτικές. ε.α.ο. . 

(ύ) 1761 διάλυαα κυποιαιθυλενοδιααίνηε , 1783 διάλυαα εςααεθυλενοδιααίνης . 

2079 διαιθυλενοτοιααίνη. 2259 τριαιθυλενοτετοαιιίνη , 

2735 αιιίνες, υνρές. διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 
2735 πολυααίνες. υνρές. διαβρωτικές ε.α.ο.. 

(ς) 1761 _ διάλυαα κυπριαιθυλενοδιαιιίντκ , 1783 διάλυμα εςαμεθυλενοδιαμίνης, 

2269 3.3 -ιαινοδιπροπυλααίνη (διταμινοπροπυλαμίνη, διποοπυλενοτριαμίνη), 

2289 ισοωοοονοδιααίνη, 2320 τετοααιθυλενοπεντααίνη. 

2326 τοιαεθυλοκυκ/.οεάυλααίνη . 2327 τοιιιεθυλοεεααεθυλενοδιααίνες , 

2491 αιθανολαιιίνη, 2491 διάλυαα αιθανολααίνης . 2542 τοιβουτυλαιιίνη . 

2565 δικυκλοεόυλααίνη, 2815 Ν-ααινοαιθυλοπιπεραςίνη , 

3055 242-αιιινοαιθοςυ)αιθανόλη . 

2735 αιιίνες. υνρές. διαβρωτικές. ε.α.ο. ή 2735 πολυαιιίνες. υγρές, διαβρωτικές. ε.α.ο.., 

54° Υγρές αμίνες και πολυαμίνες. εξαιρετικά διαβρωτικές ή διαβρωτικές. εύφλεκτες με σημείο 
βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0: 

(&) 2734 αιιίνες. υνρές. διαβρωτικές. εύφλεκτες, ε.α.ο, ή 2 / .?4 πολυααίνε^,— υγοέ^. 

διαβοωτικέε. εύφλεκτες. ε.α.ο. . 

(I)) 1604 αιθυλενοδιααίνη . 2051 2-διαεθυλααινοαιθανόλη . 2248 δι-η-βρυτυλαμινη. 

2258 1.2-ποοπυλενοδιααίνη , 2264 διυεθυλοκυκλοεςυλαμίνη . 
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2801 2357 κυκλοεευλαιιίντι . 2619 βενιυλοδιιιεθυλαιιίνη . 

(συνεχ.) 2685 Ν,Νλπαιθυλαιθυλενοδιαιιίντι , 

2734 ααίνεε. υνρέε. διαβρωτικέε. εύφλεκτες ε.α.ο. ή 
2734 πολυαιιίνεε. υνρέε. διαβρωτικέτ. εύιολεκτεε. ε.α.ο. 

55° Στερεές οργανικές βασικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 3263 διαβρωτικά στερεά. Βασικά, οργανικά. ε.α.ο., 

(6) 3263 δια Ερωτικά στερεά, βασικά- οργανικά, ε.α.ο. . 

(ς) 3263 διαβρωτικά στερεά, βασικά, ορνανικά. ε.α.ο. 

56° Υγρές οργανικές βασικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 3267 διαβρωτικά υνρά. βασικά, οργανικά, ε.α.ο. . 

(ύ) 3267 διαβρωτικά υνρά. Βασικά, οργανικά, ε.α.ο.. 

(ο) 3267 διαβρωτικά υνρά. Βασικά, ορνανικά. ε.α.ο. 

<2. Αλλες διαβρωτικές ύλες 

61 ° Διαλύματα χλωριωδών και υποχλωριωδών αλάτων: 

(6) 1791 διάλυοαυπογλωοιώδουοάλατοο με όχι λιγότερο από 16 % διαθέσιμο χλώριο. 

1908 διάλυαα νλωριώδουε άλατος με όχι λιγότερο από 16 % διαθέσιμο χλώριο, 

(ο) ΐ 791 διάλυαα υπογλωοιώδουε άλατοο με περισσότερο από 5 % αλλά λιγότερο από 16 % διαθέσιμο 
χλώριο. 1908 διάλυαα γλωριώδους άλατος, με περισσότερο από 5 % αλλά λιγότερο από 16 % 
διαθέσιμο χλώριο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Διαζώματα χλωριωδών και υποχλωριωδών αλάτων με όχι περισσότερο από 5% 
διαθέσιμο χλώριο δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στερεά χλωριώδη άλατα και υποχλωριώδη άλατα είναι ύλες της κζ.άσης 5.1 ίβ/ώπε 
περιθωριακό 2501 14 °, 15° και 29°). 

62° Χλωροφαινολικά και φαινολικά άλατα: 

(ς) 2904 γλωρο<ραινολικά άλατα, υνρά ή 2904 Φαινολικά άλατα, υ^ρά . 2905 γλωροωαινολικά άλατα, 

στερεά ή 2905 αχχινολικά άλατα, στερεά . 

63° Διαλύματα φορμαλδευδης: 

(ο) 2209 διάλυαα ωοριιαλδεΰδτχ: με όχι λιγότερο από 25 % φορμαλδευδη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ I: 1198 διαζώματα φορμαλόεΰδης. είχρ/^κτα είναι ύλες της κζ.άσης 3 [β/ώπε 
περιθωριακό 2301, 33° ίε)]. 
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2801 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Διαλύματα φορμαλδεΰόης, μη-εύφλεκτα. με λτ/ότερο αχό 25 % 

(συνεχ.) φορμαλ.δεΰδη δεν νπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας. 

64° Χλωροφορμικά και χλωροθειοφορμικά άλατα: 

(&) 1739 νλωροΦοραικόε Βενιυλεστέραε. 

(ύ) 2826 γλωοοθειοφοραικόε αιθυλεστέοαε 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλωροφορμικά άλ<οτα που έχουν κυρίαρχα τοξικές ιδιότητες είναι ύλες της κλΛσης 6.1 

(βλέπε περιθωριακό 2601 , 10 °, 17°, 2 7° και 28°). 

65° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν 
μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ο) 1759 διαβοωτικά στερεά, ε.α.ο., 

(1>) 1770 δκραινυλοαεθυλοβρωαίδιο, 

1759 διαβοωτικά στερεά, ε.α.ο., 

3147 βαωέε. στεοεέε. διαβοωτικέε, ε.α.ο. ή 3 147 ενδιάιιεσα Βαιρών. στεοεά. διαβρωτικά. ε.α.ο. . 

3244 στερεά που περιέχουν διαβοωτικά ιτ/οά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα στερεών όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας και διαβρωτικά 

υγρά μπορούν να μεταφέρονται υπό τον αριθμό 3244, χωρίς να νπόκεινται στα κριτήρια ταξινόμησης του 
περιθωριακού 2800 (3), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό ορατό Ό ]ν ώρα που η ύλ.η 
φορτώνεται ή την ώρα που η μονάδα μεταφοράς κλείνεται. Κάθε συσκευασία θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
έναν τύπο σχεδιασμον που έχει περάσει τον έλετγχο στε/ανότητας για το επίπεδο της ομάδας (ύ). 

(ο) 2803 νάλλιο. 

1759 διαβρωτικά στεοεά ε.α,ο. . 

3147 βα(οέτ. στερεέε. διαβρωτικές ε.α.ο. η 3147 ενδιάιιεσα βαα>ών. στερεά, διαβοωτικά» ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται στο 2803 γάλλιο [βλέπε 

περιθωριακό 2807 (4)], 

66 0 Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(η) 1760 διαβοωτικά υ-νρά. ε.α.ο.. 

1903 απολυμαντικά, υνρά- διαβρωτικά. ε.α.ο. . 

(ό) 2226 Βενιοτριγλωρίδιο (τριχλωρομεθυλοβενζόλιο), 

2705 1-πεντόλη (3-μεθυλο-2-πεντενο-4-ιν-1-όλη), 3066 χρώιια (συμπεριλαμβανομένων χρώματος, 
λάκας, σμάλτου, βαφής, γομαλάκας, βερνικιού, λούστρου, υγρού πληρωτικού μέσου και υγρής 
βάσης λάκας) ή 3066 υλυτά σγετιΐόιιενα ιιε γρώιια συμπεριλαμβανομένων ενώσεων λέπτυνσης ή 
μείωσης του χρώματος, 

1760 διαβοωτικά υνρά. ε.α.ο,. 

1903 απολυμαντικά, υνρά. διαβοωτικά. ε.α.ο. . 

2801 βαωέε. υνρέε. διαβρωτικέε, ε.α.ο. ή 2801 ενδιάιιεσα βαοών. υνρά. διαβοωτικά. ε.α.ο. . 
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(ο) 2809 υδοάονυοοο . 3066 γρώαα (συμπεριλαμβανομένων χρώματος, λάκας, σμάλτου, 

βαωής, γομαλάκας, βερνικιού, λούστρου, υγρού πληρωτικού μέσου και υγρής βάσης λάκας) ή 
2066 υλικά σγετκόιιενα αε νοώαα συμπεριλαμβανομένων ενώσεων λέπτυνσης ή μείωσης του 
χρώματος, 1760 διαβρωτικά υ'νοά. ε.α.ο. . 

1903 απολυααντικά. υνρά, διαβρωτικά ε.α.ο., 

2801 Βαωετ. υνρέε, διαβοωτικέτ. ε.α.ο. ή 2801 ενδιάαεσα βαωών. υγρά, διαβρωτικά. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ειδικές συνθήκες σνσκευασίας εφαρμόζονται στον 2809 ύδραρθρο [βλέπε 

περιθωριακό 2807 (4)]. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οποιαδήποτε ύλρ αυτής της Οδηγίας που αναφέρεται με συγκεκριμένη 

ονομασία υπό σόλα είδη δεν μπορεί να μεταφέρεται υπό τις καταχωρήσεις για 3066 χρώμα ή 
3066 υλικά σχετιζόμενα αε χρώμα. 

Ύ/σςμεταφερόμενες υπό αυτές τις καταχωρήσεις μπορούν να περιέχουν 20% ή λιγότερο 
νιτροκυτταρίνη υπό την προϋπόθεση η νιτροκυτταρινη να περιέχει όχι περισσότερο από 12.6 % 
άζωτο. 

67° Στερεέ;: διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα), εύφλεκτες, που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(ε) 2921 διαβρωτικά στεοεά. εύφλεκτα, ε.α.ο. , 

(ύ) 2921 διαβρωτικά στερεά εύφλεκτα. ε.α.ο. 

68° Υγρέε διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα), εύφλεκτες, με σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 35 °0. που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 2920 διαβρωτικά υ^οά. εύφλεκτα, ε.α.ο. . 

(ό) 2920 διαβρωτικά υνρά. εύφλεκτα, ε.α.ο. 

69° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, αυτοθερμαινόμενες. (όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συνκεντρωτικά 
κεωάλαια: 

(ά) 3095 διαβρωτικά στεοεά αυτοθεοααινόιιενα. ε.α.ο. . 

(ό) 3095 διαβρωτικά στεοεά αυτοθεοααινόιιενα. ε.α.ο. 

70° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, αυτοθερμαινόμενες. 

(όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 
συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ζ) 3301 διαβρωτικά υνρά. αυτοθεοααινόιιενα. ε.α.ο. , 

(ό) 3301 διαβρωτικά υ^ρά. αυτοθεοααινόιιενα. ε.α.ο. 

71 0 Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, (όπως παρασκευάσματα και 

απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια και που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ώ) 3096 διαβρωτικά στερεά ενερνά αε το νερό, εα.ο. . 
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(Β) 3096 διαβοωτικά στερεά, ενερνά αε το νερό. ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "Ενεργή με το νερό " δηλώνει μία ύλη που, σε επαφή με το νερό, εκλύει 
εύφ/£κζα αέρια. 

72° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια και που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(α) 3094 διαβοωτικά υνρά, ενερνά αε το νερό, ε.α.ο.. 

(Β) 3094 διαβοωτικά υνρά. ενεργά αε το νερό, ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος "ενεργή με το νερό " δηλώνει μία όλγ 71:0υ > σε επαφή με το νερό. εκλύει 

εύφλεκτα αέρια. 

73° Στερεές διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, οξειδωτικές, (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(ε) 3084 διαβοωτικά στεοεά, οόειδωτικά. ε.α.ο. , 

(Β) 3084 διαβοωτικά στερεά, οόειδωτικά. ε.α.ο. 

74° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, οξειδωτικές. (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεφάλαια: 

(&) 3093 διαβοωτικά υνρά. οσειδωτικά. ε.α.ο., 

(Β) 3093 διαβοωτικά υνρά. οσειδωτικά. ε.α.ο. 

15° Στερεέε διαβρωτικές ύλες και μείγματα αυτών των υλών, τοςικές (όπως παρασκευάσματα και 
απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά κεφάλαια: 

(&) 2923 διαβοωτικά στερεά τοόκά. ε.α.ο.. 

(Β) 2923 διαβοωτικά στερεά, τοόκά. ε.α.ο.. 

(ς) 2923 διαβοωτικά στερεά, τοόκά. ε.α.ο. 

76° Υγρές διαβρωτικές ύλες και διαλύματα και μείγματα αυτών των υλών, τοςικές, (όπως 

παρασκευάσματα και απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα συγκεντρωτικά 
κεωάλαια: 

(ε) 2922 διαβοωτικά υνοά. τοόκά. ε.α.ο., 

(Β) 2922 διαβοωτικά υνρά. τοόκά. ε.α.ο.. 

(ο) 2922 διαβοωτικά υνρά. τοόκά. ε.α.ο. 
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Ό. Είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες 

81 ° Μπαταρίες: 

(ο) 2794 ίΐπαταρι>- υνηέσ. -/εαισαένεε αε ο£ύ. ηλεκτρικής συσσώρευσης, 

2795 απατό υνσέτ. -/εαισαένεε ιιε άλκαλι. ηλεκτρικής συσσώρευσης, 

2800 απατασίετ- υνρέε. -/ωοίτ διαρροή, ηλεκτρικής συσσώρευσης, 

3028 απαταοίεε. τηοέτ που περιένουν υδοοτείδιο του κ αλίου στερεό, ηλεκτρικής 
συσσώρευσης. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η 1: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ αυτά τα είδη [βλεττε περιθωριακό 
280715)] 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μπαταρίες (χαρακτηριστικός αριθμός 2800} μπορούν να θεωρούνται ότι είναι χωρίς 
διαρροή υπό την προϋπόθεση ότι είναι ικανές να αντέξουν τους διαφορικούς ελέγχους δόνησης και 
πίεσης που δίνονται παρακάτω, χωρίς διαρροή υγρών μπαταρίας. 

Έλενχοσ δόνησης : Η μπαταρία συνδέεται άκαμπτα στην πλατφόρμα μίας μηχανής όόνησιγς και 
εφαρμόζεται μία απλρ αρμονική κίνηση με πλ,ότος 0.8 σι σι (Ι.όσισι μεγίστη σννο/.ική διαδρομή). Η 
συχνότητα αεταβάλλεται με ρυθμό 1 Ηζ'σιίη μεταξύ των ορίων 10 Η: έως 55 Η:. Ό/.ο το εύρος 
συχνοτήτων και η επιστροφή διατρέχεται σε 95 = 5 λεπτά για κάθε θέση (διεύθυνση όόνησιις; της 
μπαταρίας. Η μπαταρία ελέγχεται σε τρεις αμοιβαία κάθετες θέσεις ιώστε να συμπεριλρφθει έλετχ/ο. με 
ανοίγματα πλρρωσης και εξαεριστήρες, εάν υπάρχουν, σε ανεστραμμένη θέση} για ίσες χρονικές 
περιόδους. 

Διαωοοικό: έλεγχος πίεσης : Μετά από τον έλε-.χο δόνησης, η μπαταρία αποθηκεύεται, για εςι ώρες 
στους 24 °ζ = 4 °0 ενώ υπόκειται σε διαφορική πίεση τουλάχιστον 88 λΡα. Η μπαταρία ε/έ.χεται σε 
τρεις αμοιβαία κάθετες θέσεις <ώστε να συμπεριλρφθεί έλετχχος με ανοίγματα π/ρρωσης και 
εξαεριστήρες, εάν υπάρχουν, σε ανεστραμμένη θέση} για του/.άχιστον έςι ώρες σε κάθε θέση. 


82° Άλλα είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες: 

(β) 1774 (ροοτία πυροσβεστήρων , διαβρωτικά υγρά. 2028 βουβέ;, καπνονόνεε. αυ-εκρυκτικε. με 

διαβρωτικό υγρό, χωρίς πυροκροτικό μηχανισμό. 


Ε. Κενές συσκευασίες 

9]° Κενέ; συσκευάστε;, συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάαεσ ων— εμπορευματοκιβωτήω ν—για 
ιιεταΦΡοά τύαα (ΙΒΟ), κενών ονηιχάτων-δεέαιιενών , κενών αποσυναραολογορ ι ιενων όεεαμενω ν. 
κενών εαποοευοατοκιβωτίων-δεταιιενών, ακαθάριστων, καθώς και κενά οχήμα τα για μεταφορά 
χύμα και κενά αικοά εαποοευαατοκιβώτια για μεταφορά χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν ύ/χς της 
κλάσης 8. 


Ούτε οι διατάξεις αυτής της κλάσης που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα, ούτε 
περιέχονται στο παράρτημα Β εφαρμόζονται στα: 


(1) Ύλες των 1 ° έως 5°. 7° έως 13°, 16°. 17°. 31 ° έως 47°. 51 ° έως 56° και 61 ° έως 76°. 
ιιεταφερόμενεε σε συμφωνία με τις παρακάτω διατάξεις. 


που 


(ε) Ύλε: ταξινομημένες στο (&) κάθε είδους: 

Υγρά: όχι περισσότερο από 100 γπΙ ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 
400 ιυΐ ανά κόλο. 
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Στερεά: όχι περισσότερο από 500 § ανά εσωτερική συσκευασία και όχι 
περισσότερο από 2 ανά κόλο. 

(ό) Ύλες ταξινομημένες στο (ό) κάθε είδους: 

Υγρά: όχι περισσότερο από 1 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 

4 λίτρα ανά κόλο. 

Στερεά: όχι περισσότερο από 3 Ιία ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 12 
ανά κόλο. 

(ο) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) κάθε είδους: 

Υγρά: όχι περισσότερο από 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 

12 λίτρα ανά κόλο ? 

Στερεά: όχι περισσότερο από 6 ανά εσωτερική συσκευασία και όχι περισσότερο από 24 
ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες που ικανοποιούν 
τουλάχιστον τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας" του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως ( Τ ) θα πρέπει να 
τηρούνται. 


(2) Μπαταρίες χωρίς διαρροή με χαρακτηριστικό αριθμό 2800 της 81° εάν σε θερμοκρασία 55 °0. ο 
υλεκτρολύτης δεν θα ρέει από ένα ραγισμένο ή σπασμένο κιβώτιο και δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό για να 
ρέει και εάν όταν είναι συσκευασμένες για μεταφορά, οι πόλοι είναι προστατευμένοι από 
β ραχυκυκλώματα. 

(3) Κατασκευασμένα είδη ή όργανα που περιέχουν όχι περισσότερο από 1 Ιί£ υδράργυρο της 66° (ο). 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να ^ανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5. εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στα περιθωριακά 2803 έως 2808. 

(2) Τα ενδιάιιεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒ<2) θα πρέπει να ικανοποιούν" τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.ό. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2800 (3) (ό) και 3511 (2) ή 3611 (2) αντίστοιχα, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 


συσκευασίετ της ομάδας συσκευασίας I, μαρκαρισμένες με το γράμμα ’Χ”. για τις εςαιρετικά 
διαβρωτικές ύλες που είναι ταξινομημένες υπό το γράμμα (α) κάθε είδους. 

συσκευασίες της ομάδας συσκευασίας II ή I. μαρκαρισμένες με το γράμμα Ύ" ή "X". ή ΙΒΟ της 
ομάδας συσκευασίας II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Υ", για τις διαβρωτικές ύλες που είναι 
ταξινομημένες υπό το γράμμα (ύ) κάθε είδους. 
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2802 - συσκευασίες της ομάδας συσκευασΐας III, II ή I. μαρκαρισμένες με το γράμμα "Ζ’\ "Υ" ή 

(συνεχ.) "X", ή ΙΒΟ της ομάδας συσκευασίας III ή II, μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ" ή Ύ". για τις ελαφρώς 

διαβρωτικές ύλες που είναι ταξινομημένες υπό το γράμμα (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 8 σε οχήματα-όεςαμενές, αποσυναρμολογούσες 

όεςαμενές ή εμπορευμαποκιβώτια-όεςαμενές και για τη μεταφορά χύμα στερεών αυτής της κλ,άσης. β'/επε 
Παράρτημα Β. 


2. Ειδικές συνθήκες για σνσκενασία ορισμένων υλών 

2803 Υδροφθόριο, άνυδρο και διάλυμα υδροφθορικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 85 % υδροοθόριο 
της 6° θα πρέπει να συσκευάζονται σε δοχεία πίεσης κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα ή 

’ κατάλληλο κράμα χάλυβα. Θα πρέπει να επιτρέπονται τα παρακάτω δοχεία πίεσης: 

Ο) κύλινδροι με χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη από ! 50 λίτρα, 

(ό) δοχεία με χωρητικότητα όχι μικρότερη από 100 λίτρα και όχι μεγαλύτερη από 1.000 λίτρα (για 
παράδειγμα, κυλινδρικά δοχεία εφοδιασμένα με κυλιόμενα τσέρκια ή δοχεία τοποθετημένα 
πάνω σε δοκούς). 

Τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της κλάσης 2 (βλέπε περιθωριακά 
2211,2213 (1)και(2), 2215.2216 και2218). 

Το πάχος τοιχωμάτων των δοχείων πίεσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 3 ιυπι. 

Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 1 ΜΡε (10 δετ) πίεση πιεζόμετρου. Ο έλεγχος πίεσης θα πρεπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε οκτώ χρόνια και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εσωτερική επιθεώρηση των 
δοχείων πίεσης και έναν έλεγχο των εξαρτημάτων τους. Επιπλέον, η αντίσταση των δοχείων πίεσης στη 
διάβρωση θα πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλα όργανα (π.χ. με υπερήχους), και η κατάσταση των 
εξαρτημάτων να επιβεβαιώνεται, κάθε δύο χρόνια. 

Οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα 
εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή. 

Το μέγιστο βάρος του περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας για υόροφθόριο. άνυδρο ή διάλυμα 
υδροφθορικού οξέος δεν θα πρέπει να υπέρ βαίνει τα 0.84 λε. 

2804 (1) Βρώμιο και διάλυμα βρωμίου της 14° θα πρέπει να συσκευάζονται σε γυάλινες εσωτερικές 
συσκευασίες, που περιέχουν όχι περισσότερο από 2.5 λίτρα κάθε μία. ή σε εσωτερικές συσκευασίες 
φθοριούχου πολυβινυλιδενίου (ΡνϋΡ) που περιέχουν όχι περισσότερο από 15 λίτρα κάθε μία. που θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Οι 
συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να ελέγχονται και εγκρίνονται σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5 
για την ομάδα συσκευασίας I. 

(2) Βρώμιο που περιέχει λιγότερο από 0.005 % νερό, ή μεταξύ 0.005 % και 0.2 % νερό, υπό την 
προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή διάβρωσης της επένδυσης 
των δοχείων, μπορεί επίσης να μεταφέρεται σε δοχεία που ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: 

(α) τα δοχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και εξοπλισμένα με στεγανή 
επένδυση κατασκευασμένη από μόλυβδο ή από κάποιο άλλο υλικό που παρέχει ισοδύναμη 
προστασία και με εριιητικό πώμα. Δοχεία κατασκευασμένα από μέταλΛΟ μονέλ ή νικέλιο, ή με 
νικέλινη επένδυση, θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται. 

(ά) η χωρητικότητα των δοχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450 λίτρα. 
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(ο) τα δοχεία δεν θα πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από το 92 % της χωρητικότητας 
τους ή περισσότερο από 2.86 λο; ανά λίτρο χωρητικότητας, 

(ό) τα δοχεία θα πρέπει να είναι οξυγονοκολλημένα και σχεδιασμένα για υπολογιζόμενη πίεση όχι 
μικρότερη από 2.1 ΜΡη (21 όετ) πίεση πιεζόμετρου. Τα υλικά και η εργασία θα πρέπει κατά τα 
ά^α να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακό 2211 (1)]. Ο 
αρχικός έλεγχος μη-επενδεδυμένων χαλύβδινων δοχείων θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις 
της κλάσης 2 [βλέπε περιθωριακά 2215 (1) και 2216 (!)], 

(ε) τα πώματα θα πρέπει να προεξέχουν όσο το λιγότερο δυνατόν από το δοχείο και να είναι 
εφοδιασμένα με προστατευτικά καλύμματα. Τα πώματα και τα καλύμματα θα πρέπει να είναι 
εφοδιασαένα με φλάντζες κατασκευασμένες από υλικό όχι ικανό να προσβληθεί από το 
βρώμιο. Τα πώματα θα πρέπει να είναι στο πιο πάνω μέρος των δοχείων με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι σε μόνιμη επαφή με την υγρή φάση, 

(ί) τα δοχεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαρτήματα που θα τους επιτρέπουν να 
στέκονται σταθερά όρθια και με εξαρτήματα ανύψωσης (δακτυλίους, στεφάνες κ.λπ.) στην 
κορυφή, που θα πρέπει να ελέγχονται σε Φορτίο διπλάσιο από το φορτίο εργασίας. 

(3) Πριν τεθούν σε υπηρεσία, δοχεία σε συμφωνία με το (2) παραπάνω θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο στεγανότητας σε πίεση τουλάχιστον 200 λΡα (2 όετ) πίεση πιεζόμετρου. Ο έλεγχος στεγανότητα.. θα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εσωτερική επιθεώρηση 
του δοχείου και έλεγχο του απόβαρου του. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγονται υπό την 
επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή. 

(4) Δοχεία σε συμφωνία με το (2) θα πρέπει να φέρουν, με καθαρά ευανάγνωστους και διάρκειας 
χαρακτήρες: 

την ονομασία του κατασκευαστή ή την μάρκα κατασκευής και τον αριθμό του δοχείου, 
τη λέξη "Βρώμιο”. 

απόβαρο του δοχείου και το επιτρεπτό μέγιστο βάρος του γεμισμένου δοχείου, 
ημερομηνία (μήνα, χρόνο) του αρχικού ελέγχου και του τελευταίου περιοδικού ελέγχου, 
σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. 

(1) Ύλεε ταξινομημένες στο (&) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

( α ) χαλύβδινα βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό :θ20. ή 

(6) αλουμινένια βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό ^522. ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια μη-μετακινούμενης κεφαλής χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης^από 60 /άτρα 
ή πλαστικά μπιτόνια μη-μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(ε) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 
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2805 

(συνεχ.) 

(0 

συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό 
ή μέταλλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 



(8) 

σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με 
περιθωριακό 3539. 

το 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο (ά): Η επιτρεπτή περίοδος χρήσης για σνσκευασίες που 

προορίζονται για τη μεταφορά νιτρικού οξέος της 2°(α) και διόδ.υμα υδροφθορικού οξέος της ίω 

θα πρέπει να είναι όνο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στα φ και ί%): Οι εσωτερικές σνσκευασίες ή τα δοχεία από γυαλί δεν Θα πρέπει 

να επιτρέπονται για φθορίδια της 7° Ία), 8°ία) ή 33°ία). 

(2) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2800 (5) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε: 

(ε) βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με τα περιθωριακά 
3521 για αλουμίνιο. 3523 για κόντρα-πλακέ. 3525 για ούλλο 
ή 3526 για πλαστικό υλικό, ή σε μπιτόνια μετακινούμενης 
σύμφωνα με τα περιθωριακά 3522 για χάλυβα ή 3526 για 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους 
εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, με έναν ή 

περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους. 

2806 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (ό) των διαφόρων ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(α) χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ύ) αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια σύμοωνα με το περιθωριακό 3522. ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(δ) σύνθετεε συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. ή 

(σ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 3539. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στα ία), (ί), ί'ο κω (ά): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται σε βαρέ/.ια και 

μπιτόνια μεταχινούιιενης κεφα/βς για ιξώδεις ύλες με ιξώδες με/α/.ντερο από 200 ηιπϊ /$ στους 23 °(2 και 
για στερεές ύλες ίβ/έπε περιθωριακά 3512, 3553, 3554 και 3560). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στο (ά): Η επιτρεπτή περίοδος χρήσης για συσκευασίες που προορίζονται για τη μεταφορά 
νιτρικού οξέος που περιέχει περισσότερο από 55 % καθαρό οξύ της 2° (6) και διόδ.υμα υδροφθορικού οξέος 
της 7° (δ) θα πρέπει να είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 στα (β) και ί%): Εσωτερικές συσκευασίες ή δοχεία από γυα/Λ δεν θα πρέπει να επιτρέπομαι 
για φθορίδια των 7° (δ), 8 0 (έ>), 9° (6). 10° ίέ) ή 33° ίί>). 


3520 για χάλυβα. 

φάϊμπεο. 

κεφαλής 

πλαστικό υλικό, 
αδιαπέραστους 
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(2) Ύλες ταξινομημένες στο ( 6 ) των διαφόρων ειδών που έχουν τάση ατμών στους 50 °(2 όχι 
μεγαλύτερη από 110 ΚΡα (1-10 όατ) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3622, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα ΙΒΟ με άκαμπτο 
πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό - 3625 . 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2800 (5) μπορεί επίσης να συσκευάζονται σε: 

(ε) βαρέλια σύμφωνα με τα περιθωριακά 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ. εάν 
είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας. 3534 για 
πλεγμένο πλασακό υλικό. 3535 για πλαστικό φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή οι σάκοι είναι 
ασφαλισμένοι πάνω σε παλέτες, ή 

(ς) σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμωωνα με το περιθωριακό 3625. ΙΒΟ από 
φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627, ή 

(ά) εύκαιιπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εςαίρεση τα IΒ^ των τύπων 13Η1. 131-1 
και 13Μ1 και υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες ωορτίο ή τα 
εύκαμπτα ΙΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

( 4 ) Είδη της 82° θα πρέπει να συσκευάζονται ως εξής: 

(ε) φορτία πυροσβεστήρων, διαβρωτικού υγρού, σε ξύλινα κιβώτια σύμωωνα με τα περιθωριακά 
3527, 3528 ή 3529. ή κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530. ή 
κιβώτια τεταμένου πλαστικού τύπου 4Η1 σύμφωνα με το περιθωριακό 2531. 

(ύ) βόμβετ, καπνογόνες, μη-εκρηκτικές με διαβρωτικό υγρό, χωρίς πυροκροτικό μηχανισμό, 
μονωαένετ με προστατευτικό υλικό σε κιβώτια, σωλήνες ή χωρισμένα τμήματα είτε σε ξύλινα 
κιβώτια σύμφωνα με τα περιθωριακά 3527. 3528 ή 3529. είτε σε χαλύβδινα κιβώτια του τύπου 
4Α σύμωωνα με το περιθωριακό 3532. 

( 1 ) Ύλεε ταξινομημένες στο (ο) εκτός από γάλλιο της 65 = (ο) και υδράργυρο της 66 " (ο), των διαφόρων 
ειδών θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

Ο) χαλύβδινα βαρέλια σύμωωνα με το περιθωριακό 3520. ή 

(ύ) αλουμινένια βαρέλια σύμωωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(ο) χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό .5 222 . ή 

(ά) πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμωωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(€) σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 35.5 /, ή 

(ί) συνδυασαένεε συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 26 . 58 . ή 

( 2 ) σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμωωνα με το περιθωριακό 3239. 

ή 

(Η) ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό ->540. 
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Κλάση 8 

2807 ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (ύ). (ο), (ά) και (Η): Απλοποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέ/.ια. 

(συνεχ.) μπιτόνια και ελαφρού ττεριτνπώμοπος μεταλλικές σνσκευασιες μεταχινούμενης κεφαλχ\ς νια ιςώόεις ν/χ^ με 
ιςώόες μεγα/χτερο από 200 τητη~/$ στους 23 0 ^ και '/ια στερεές ύ/χς (β/χττε περιθωριακά 3512. 3552 ο(ϋς 
3554 και 3560). 

(2) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) εκτός από γάλλιο της 65° (ο) και υδράργυρο της 66° (ο), των διαφόρων 
ειδών που έχουν τάση ατμών στους 50 °0 όχι μεγαλύτερη από 110 ΙίΡα (1.10 0 εγ) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, ΙΒΟ άκαμπτου πλαστικού σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα ΙΒΟ με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3625. 

(3) Στερεές ύλες κατά την έννοια του περιθωριακού 2800 (5) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(ε) σε βαρέλια σύμφωνα με τα περιθωριακά 3523 για κόντρα-πλακέ, ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ. 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικό υφαντουργίας, 3ο34 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά ή 3535 για πλαστικά φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί ή 

(α) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13Η1, 
13ίΙ και 13Μ1 ή σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3625 ή σε ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα 
ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 

(4) (α) Γάλλιο της 65° (ο) και υδράργυρος της 66° (ο) θα πρέπει να συσκευάζονται σε συνδυασμένες 

συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Αυτές οι συνδυασμένες συσκευασίες 
μπορούν να συνίστανται από γυαλί πορσελάνη, ψαμμάργιλο ή πλαστικές εσωτερικές 
συσκευασίες, μέγιστης καθαρής ποσότητας 10 1ί§. Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι 
παρακάτω εξωτερικές συσκευασίες: 

κιβώτια από φυσικό ξύλο σύμφωνα με το περιθωριακό 3527, κιβώτια από κόντρα-πλακέ 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3528. κιβώτια από ανασυσταμένο ξύλο σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3529. κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3530. πλαστικά 
κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3531 χαλύβδινα βαρέλια μετακινούμενης κεφαλής 
σύμοωνα με το περιθωριακό 3520. χαλύβδινα μπιτόνια μετακινούμενης κεφαλής σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3522. βαρέλια από κόντρα-πλακέ σύμφωνα με το περιθωριακό 3523. βαρέ/.ια 
από φάϊαπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 352ο, ή σε πλαστικά βαρέ/.ια μετακινούμενης 
κεφαλής σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. 

(ό) Υδράργυρος μπορεί επίσης να συσκευάζεται σε οξυγονοκολλημένες χαλύβδινες Φιάλες με 
εσωτερικούς θολωτούς πάτους ως μεμονωμένες συσκευασίες. Το πώμα θα πρέπει να είναι 
ένας κοχλίας με κωνικό σπείρωμα και το άνοιγμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα -0 γπγπ. 

(5) (α) Είδη τηε 81°, εκτός από μπαταρίες, υγρές, χωρίς διαρροή, θα πρέπει να δένονται με αδρανές 

προστατευτικό υλικό ή με έναν ισοδύναμο τρόπο σε ξύλινα κιβώτια ή σε κιβώτια από άκαμπτο 
πλαστικό ή σε ξύλινο δικτυωτό κιβώτιο. Οι μπαταρίες θα πρέπει να μονώνονται έναντι 
βραχυκυκλώματος. 

(ύ) Μπαταρίες του τύπου χωρίς διαρροή (χαρακτηριστικός αριθμός 2800) θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι βραχυκυκλωμάτων και θα πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια σε 
γερές εξωτερικές συσκευασίες. 
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Κλάση 8 

2807 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπαταρίες χωρίς διαρροή που είναι μέρος αναπόσπαστο και αναγκαίο για τη 

(συνεχ.) /χιτουργία μηχανικού ή η/χκτρονικού εξαρτήματος , θα πρέπει να δένονται με ασφά/χια στ?/ Θήκη μπαταρίας 

στο εξάρτημα και να προστατεύονται με τέτοιον τρόπο για την αποφυγή φθοράς και βρσχνκυκ/.ώματος. 

(ο) Είδη της 81° μπορούν να μεταφέρονται σε παλέτες. Θα πρέπει να στοιβάζονται και να 
ασφαλίζονται επαρκώς σε δέτες διαχωριζόμενους από ένα στρώμα μη-αγώγιμου υλικού. Οι πόλοι 
της μπαταρίας δεν θα πρέπει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να στηρίζουν το βάρος άλλων στοιχείων 
που έχουν τοποθετηθεί από πάνω. Οι μπαταρίες θα πρέπει να απομονώνονται με τέτοιον τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα. Κάθε μπαταρία δεν χρειάζεται να είναι μαρκαρισμένη 
και επισημασμένη εάν το φορτίο της παλέτας φέρει ένα μαρκάρισμα και μία ετικέτα κινδύνου. 

2808 Ιυσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων ΙΒΟ, που περιέχουν 1791 διάλυμα υποχλωριώδους άλατος της 61 0 θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με εξαεριστήρα σύμφωνα με τα περιθωριακά 3500 (8) ή 3601 (6) αντίστοιχα. 

2809 Τετηγμένος οςυβρωμιούχος φώσφορος της 15° μπορεί να μεταφέρεται μόνον σε οχήματα-δεξαμενές (βλέπε 
Προσθήκη Β. 1 ε) ή σε εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές (βλέπε Προσθήκη Β. 1Β). 

2810 

3. Μικτή συσκευασία 

2811 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 

συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλεε διαφορετικών ειδών αυτής της κλάσης σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική 
συσκευασία. από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 ^2 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με 
εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας [βλέπε περιθωριακό 2800 (8)]. σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(3) Ύλεε της 4° δεν·· θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με άλλα εμπορεύματα, εκτός από ύλες της 3° της 
κλάσης 5.1, περιθωριακό 2501. Ύλες των 6° και 14° δεν θα πρέπει γα συσκευάζονται μαζί με άλλα 
εμπορεύματα. 

(4) Ύλες ταξινομημένες στο (α) των διαφόρων ειδών δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ύλες και 
είδη των κλάσεων 1 και 5.2 και υλικά της κλάσης 7. 

(5) Εκτός εάν αλλιακ ειδικά ορίζεται, υγρές ύλες ταξινομημένες στο (η) των διαωόρων ειδών, σε 
ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 0.5 λίτρο ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά κόλο και ύλες 
ταάνομημένεε στο (Β) ή (ο) των διαφόρων ειδών, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά εσωτερική 
συσκευασία. από 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 λ 2 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων Κράσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για τις ύλες και τα είδη αυτών των Κλάσεων καύή 
με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας [βλέπε περιθωριακό 2800 (8)]. υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(6) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(ε) ανάφ/νεξη και/ή εκπομπή σημαντικής θερμότητας, 

(Β) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων, 

(ς) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών. 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 
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2811 (7) Η μικτή συσκευασία όξινων υλών με βασικές ύλες σε ένα κόλο δεν θα πρέπει να 

(συνεχ.) επιτρέπεται εάν οι δύο ύλες είναι συσκευασμένες σε εύθραυστες συσκευασίες. 

(8) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2802 θα πρέπει να ισχύουν. 

(9) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια από φύλΛΟ φάϊμπερ, ένα κολο δεν θα πρεπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα 


2812 Μαρκάρισμα . 

(1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό αριθμό των 

εμπορευμάτων που θα καταχωρείται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα ϋΝ . 


Ετικέτετ κινδύνου 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη της κλάσης 8 θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ 8. 


(3) Κόλα που περιέχουν ύλες των 32° (ύ) 2.. 33° (ε), 35 3 (ό) 2.. 37° 
επιπλέον, να οέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ ->. 


54°. 64° Ο) και 68° θα πρέπει. 


(4) Κόλα που περιέχουν ύλες των 44° (η) και 45° (ό) 2. θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ 3 και 6.1. 

(5) Κόλα που περιέχουν ύλες της 67° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ 4.1. 

(6) Κόλα που περιέχουν ύλες των 69° και 70° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ 4.2. 

(7) Κόλα που περιέχουν ύλες των 71° και 72° θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Αριθμ 4.3. 

(8) Κόλα που περιέχουν ύλες των 3° (*), 4°, 73° και 74* θα πρέπει επιπλέον να Φέρουν ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ 05. 

(9) Κόλα που περιέχουν ύλες της 2° (*) 2. θα πρέπει επιπλέον να φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το 
υποδείγματα Αριθμ 05 και 6.1. 


(10) Κόλα που περιέχουν ύλες που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει επιπλέον 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1: 


Αριθμός είδους 

Χαρακτηριστικός 
αριθμός ύλης 

Ύλη 1 

___1 

1°00 

1831 

Θειικό οξύ. ατμίζον (οίβιιιη) 

6° 


Όλες οι ύλες 

7° 


Όλες ύλες 

9° α>) 

1811 

Όξινο διφθοριούχο κάλιο 



(δίφθοριούχο κάλιο) 

. -1 
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Αριθμός είδους 

Χαρακτηριστικός 
αριθμός ύλης 

Ύλη 

10° (ό) 

1732 

Πενταφθοριούχο αντιμόνιο 

12° (ε) 

1809 

Τριχλωριούχος φώσφορος 


2879 

Οξυχλωριούχο σελήνιο 

14° 


Όλες οι ύλες 

44° (ό) 


Όλες οι ύλες 

45° (ό) Ι.και(ο) 

2818 

Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 

53° (ό) και (ε) 

1761 

Διάλυμα κυπριαιθυλενοδιαμίνης 

75° 


Όλες οι ύλες 

I 

76° 


Όλες οι ύλες 


(11) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έξω θα πρέπει επιπλέον να φέρουν σε δύο 
αντίθετες πλευρέε ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. Ια. 

(12) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία, τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έςω, καθώς και 
κόλα που περιέχουν εςαεριζόμενα δοχεία ή εςαεριζόμενα δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει 
επιπλέον να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2813 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2814 Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με έναν απο τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς ύλης και με μία από τις ονομασίες που υπονοαιηιίίονται στο περιθωριακό 

2801 . 

Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με συγκεκριμένη ονομασία αλλά είναι καταγεγραμμενη σε μία ε.α.ο. 
καταχώρηση. η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και 
τον χαρακτηρισμό ε.α.ο., ακολουθούμενο από τη χημική ή τεχνική ονομασία. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιχεία της κλάση;. τον αριθαό είδου ς, 
εάν εφαρμόζεται, το -/ράααα. και τα αοηκά ’ΆΡΚ " (ή "ΚΙΟ"), π.χ.' 8,1 0 (α), ΑΟΚ - 

Για τη μεταφορά αποβλήτων [βλέπε περιθωριακό 2000 (5)] η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι; "Απόβλητα, που περιέχουν ..." και το(τα) συστατικό(ά) που έχειίέχσυν) χρησιμοποιηθεί για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων στο περιθωριακό 2002 (8) θα καταχωρείται(ουνται) με τη(τις) χημείες 
ονόμασία(ες) του(ς), π.χ. "Απόβλητα που περιέχουν 1824 διάλυμα υδροςειδιου του νατρίου. 8, - ( ) 

ΑΟΚ". 


1 η τεχνική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε επιστημονικά και 

τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν το 


σκοπο . 
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Κλάσηφ 

2814 Για τη μεταφορά διαλυμάτων ή μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν 
(συνεχ.) διάφορα συστατικά υποκείμενα σ’ αυτήν την Οδηγία, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να αναφέρονται 
περισσότερα από δύο συστατικά που κυρίως συμβάλλουν στον κίνδυνο ή τους κινδύνους του διαλύματος 
και του μείγματος. Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό 
υποκείμενο στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, οι λέξεις "διάλυμα” ή "μείγμα” θα πρέπει να προστίθενται 
ως μέρος της ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Όταν μία στερεή ύλη παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέξη "τετηγμένο", εκτός εάν ήδη συμπεριλαμβάνεται 
στην ονομασία. 

Εάν ένα διάλυμα ή μείγμα με συγκεκριμένη ονομασία ή που περιέχει μία ύλη με συγκεκριμέιη ονομασία 
• δεν υπόκειται στις συνθήκες αυτής της κλάσης, σε συμφωνία με το περιθωριακό 2800 (5). ο αποστολέας 
μπορεί να εγγράφει στο έγγραφο μεταφοράς: ’Όχι Εμπορεύματα της κλάσης 8”. 

2815- 

2821 

€. Κενές συσκευασίες 

2822 (1) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΌ. της 91° θα πρέπει να είναι 

κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(2) Ακαθάριστες κενές συσκευασίες. συμπεριλαμβανομένων κενών ΙΒΟ, της 91° θα πρέπει να φέρουν 
τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Η περιγραοή στο έγγραφο μεταοοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στο 91°, π.χ. "Κενές συσκευασίες, 8, 91°, ΑΌΚ". 

Στην περίπτωση κενών οχημάτων-δεςαμενών, κενών αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών, κενών 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και κενών μικρών εμπορευματοκιβωτίων για μεταφορά χύμα, 
ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λέξεων "Τελευταίο 
φορτίο" μαα με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία. π.χ. 
"Τελευταίο φορτίο: 1830 θειικό οξύ, 1° (δ)". 

2823- 

2824 

Ό. Μεταβατικά μέτρα 

2825 Ύλεε της κλάσης 8 μπορούν να μεταφέρονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995 σε συμφωνία με τις απαιτήσεις για 
την Κλάση 8 που εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Το έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, να φέρει την επιγραφή "Μεταφορά σε συμφωνία με την ΑΙ>Κ. που ισχύει πριν την 1 
Ιανουάριου 1995”. 


2826- 

2899 
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ΚΛΑΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 


1. Κατάλογος υλών 


2900 Το κεφάλαιο της κλάσης 9 καλύπτει ύλες και είδη που. κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιάζουν 
έναν κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τα κεφάλαια άλλων κλάσεων. Εκείνες οι ύλες και τα είδη που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2901 υπόκεινται στις συνθήκες που τίθενται στα περιθωριακά 2901 έως 
2920 και στκ διατάξεις αυτού του παραρτήματος και του παραρτήματος Β. Θεωρούνται τότε ως ύλες και 
είδη αυτής της Οδηγίας -. 

Ύλες της κλάσης 9 που αναφέρονται στα διάφορα είδη του περιθωριακού 2901 θα πρέπει να 
καταχωρούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες που χαρακτηρίζονται από το γράμμα (ό) ή (ο) σύμφωνα με 
το βαθμό κινδύνου τους: 


2901 


γράμμα (ί>) - επικίνδυνες ύλες 

γράμμα (ς) - ύλες που παρουσιάζουν έναν μικρότερο κίνδυνο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση δια/.υμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβ/.ητα). 

βλέπε επίσης περιθωριακό 2002 (8). 

Α. Ύλες που, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή σκόνη, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 

1 0 Αμίαντος και μείγματα που περιέχουν αμίαντο, όπως: 

2212 Μπλε ααίαντο; (κοοκιδολίτης), 2212 καφέ ααίαντο; (αμοσίτης ή μυσορίτης). 

2590 Λευκός ααίαντοε (χρυσοτίλη, ακτινολίτης, ανθοφυλίτης ή τρεμολίτης) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τά/κης που περιέχει τρεμολίτη και/ή ακτινολίτη είναι ύ/.η της Γ (ε). Αριθμ. 2:90. 

Β. Ύλες και συσκευές που σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να σχηματίσουν διοξίνες 

2° Πολυχλωριωμένα και πολυαλσγονωμένα διφαινύλια (ΡΟΒδ) και τερφαινύ/αα (Ρ(ΓΤ$) και μείγματα 
που περιέχουν αυτές τις ύ/χς: 

(β) 2315 πολυτλωοιωοένα διωαινύλια . 3151 πολυαλονονωαένα διφαινύ λια. υγοά ή ^ΐ2 ΐ 

πολυαλονονωιιένα τεοωαινύλια, υνρά, 3152 πολυαλο γονωαέ να δ ιφαινύλια. στερεά ή 1152 
πολυαλσνονωιιενα τεοακχινύλια. στερεά . 

ΣΗΜΕ ΙΩΣ Η: Μείγματα με περιεκτικότητα σε ΡΟΒ ή ΡΟΤ όχι μεγα/.ύτερη από 50 ητ$'Ττ§ όε\’ υπόκεινται 

στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. 

3° Συσκευές όπως μετασχηματιστές, πυκνωτές και συσκευές που περιέχουν ύλες της 2' Ο) ή μείγματα 
αυτών. 


; Για τις ποσότητες υλών ή ειδών του περιθωριακού 2901 που δεν υπόκεινται στις διατάζεις για αυτήν τη\ 

Κλ,άαη που περιέχονται είτε σε αυτό το Παράρτημα είτε στο παράρτημα Β. βλέπε περιθωριακό 2901α. 
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2901 <2. Ύλες που παράγουν εύφλεκτο ατμό 

(συνεχ.) 

4° Διαστελλόμενα πολυμερή που περιέχουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεςτμ όχι μεγαλύτερο από 
55 °<2. 

(ο) 2211 πολυαερικέε κλίνει διαστελλόαενε^ που παράγουν εύφλεκτο ατμό. 

Ό. Μπαταρίες λιθίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες ανσκενασίας εφαρμόζονται σε αυτά τα είδη (βλνέπε περιθωριακό 
2906). 

.5° 3090 απαταρίες λιθίου , 3091 απαταοίεε λιθίου που περιένονται σε εόαρτηιιατα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κάθε στοιχείο δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερο από 12 % λίθιο. Η ποσότητα 
λιθίου που περιέχεται σε κάθε μπαταρία δεν θα πρέπει να είναι μσγαλ.ύτερη από 500 ξ. 

Με την έγκριση της αρμόδιας αρχής της χώρους προέλευσης, η ποσότητα λιθίου σε κάθε στοιχείο μπορεί 
να αυξηθεί σε 60 § και ένα κόλο μπορεί να περιέχει έως 2500 ξ λίθιο. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
προσδιορίζει τις συνθήκες μεταφοράς καθώς και τον τύπο και τη διάρκεια του ελώγχρυ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στοιχεία και μπαταρίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα αποτελεσματικό μέσο 
πρόληψης των εξωτερικών βραχυκυκλωμάτων. Κάθε στοιχείο και μπαταρία Θα πρέττει να έχει 
ενσωματωμένη μία συσκευή εξαερισμου ασφαλείας ή να είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να 
προλαιιβάνεται η βίαιη θραύση υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Μπαταρίες που περιέχουν στοιχεία 
ή σειρά στοιχείων συν δεδεμένων παράλάτιλα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με διόδους για την 
αποΦΌ'/ή αντίστροφης ροής ρεύματος. Μπαταρίες που περιέχονται σε εξαρτήματα θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι βραχυκυκλωμάτων και να κρατούνται με ασφάλεια στη θέση τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα στοιχεία και οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα ώστε να είναι ικανά να ικανοποιούν τους παρακάτω ελέγχους: 

Ελχγχος 1: το στοιχείο ή η μπαταρία θα πρέπει να υπόκεινται σε έλετγχο θερμικής σταθερότητας στους 
75 για 48 ώρες και να μην εμφανίζουν εμφανή παραμόρφωση, διαρροή ή εσωτερική θέρμανση. 

Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να εκτελχίται σε τουλάχιστον 10 στοιχεία και μία μπαταρία από κάθε τύπο 
λσψβανόμενο από την παραγωγή κάθε εβδομάδα 

Έλσγχος 2: ως αποτέλεσμα σκόπιμου βραχυκυκλώματος ; το στοιχείο ή η μπαταρία θα πρέπει να 

καθίσταται αδρανές, κατά προτίμηση χωρίς εξαερισμό (μέσω της χρήσης εσωτερικών συσκευών 
ασφάλειας;. Εάν λαμβάνει χώρα εξαερισμός, μία ανοιχτή φλόγα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
αναθυμιάσεις του εξσερισμού για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει εκρηκτική κατάσταση. 

Αυτός ο έλχγχος θα πρέπει να εκτελχίται σε τουλάχιστον τρία στοιχεία και μία μπαταρία από κάθε τύπο 
λαμβανόμενο από την παραγωγή κάθε εβδομάδα, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Στοιχεία που έχουν αποφορτιστεί στο βαθμό που η τάση ανοιχτού κυκλχομστος να 
είναι μικρότερη από δύο νοίΐε ή ίση με τα δύο τρίτα της τάσης του μη-αποφορτισμένου στοιχείου, όποια 
τιμή από τις δύο είναι μικρότερη , ή μπαταρίες που περιέχουν ένα ή περισσότερα τέτοια στοιχεία δεν θα 
γίνονται δεκτά για μεταφορά 
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Κλάση 9 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Στοιχεία από μπαταρίες που περιέχονται σε εξαρτήματα δεν θα πρέπει να 
είναι ικανά να αποφορτίζονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στο βαθμό που η τάση ανοιχτού 
κυκλώματος να πέφτει κάτω από 2 νοίΐε ή τα δυο τρίτα της τάσης του μη-αποφορτισμένοο στοιχείου, 
όποια τιμή από τις όνο είναι μικρότερη . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6:Είδη της 5° που δεν ικανοποιούν αυτές τις συνθήκες δεν θα γίνονται δεκτά για 
μεταφορά. 

Ε. Σωστικά μέσα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές συνθήκες συσκευασίας εφαρμόζονται σ' αυτά τα είδη (β/χπε περιθωριακό 
2907). 

6° 2990 σωστικά αέσα. αυτοδιονκούιιενα . όπως γλίστοες εκκένωσης αεροσκαφών και εςαρτήσεις 

επιβίωσης αεροσκαφών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα μέσα παρουσιάζουν έναν κίνδυνο εάν η αντοδιογκούμενη συσκευή 
ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μπορεί επίσης να περυ.αμβάνει μια ή περισσότερες 
από τις παρακάτω ύ/χς ή είδη αυτής της Οδηγίας ως εξαρτήματα. 

συσκευές σηματοδότησης της κλάσης 1. όπως καπνογόνες και φωτιστικές βολίδες σημστοδότηωις: 


μη-εύφ/χκτα. μη-τοζικά αέρια της κλάσης 2, 
εύφϊχκτες ύ/χς των κ/.άσεων 3 ή 4.1. 

οργανικά υπεροξείδια της κϊΛσης 5.2 , ως συστατικά επισκεναστικών εξαρτήσεων, 
μπαταρίες ηλεκτρικής συσσώρευσης της κ/Λσης 8. 

3072 σωστικά αέσα, όνι αυτοδισνκούαενα . που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω ύλες ή είδη της ΑΟΚ ως εςαρτηματα. 

συσκευές σηματοδότησης της κλάσης 1, όπως καπνογόνες ή φωτιστικές βολίδες σηματοδότησης, 
μη-εύφλεκτα, μη-τοςικά αέρια της κλάσης 2. 
εύφλεκτες ύλες των κλάσεων 3 ή 4.Κ 

οργανικά υπεροξείδια της κλάσης δ.2. ως συστατικά επισκευαστικών εξαρτημάτων, 
μπαταρίες ηλεκτρικής συσσώρευσης ή διαβρωτικά στερεά της κλάσης 8. 

Μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων 

3268 συσκευέε ωουσκώιιατοί: αερόσακκων ή 3268 θάλααοι αερόσακκων ή ^~· — 

προ-εντατέε Ιωνών ασφαλείας ή 3268 θάλ α ιιοι 2ωνών ασφαλείας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:Αυτό το είδος εφαρμόζεται στα είδη που μπορούν να ταξινομηθούν στην ΙΟ.άση^ / σε 
συαφωνία αε το περιθωριακό 2100 (2) (θ), που χρησιμοποιούνται ως σωστικοί αεροσσκκοι η ,ωνες 
ασφαλείας' των οχημάτων, όταν μεταφέρονται ως συστατικά μέρη και όταν οι συσκευές φουσκώματος 
οεροσάκκων', 'προ-εντάτές ζωνών ασφαλείας'. 'θάλαμοι αερόσακκων’ ή 'θω,αμοι ι,ωνων ασφωεια. 
συσκευασμένα όπως για μεταφορά έχουν ελεγχθεί σε συμφωνία με τη σειρά ε/ε-γου 6 (α του 
τμήματος I των Ελ/χγχων και Κριτηρίων των 
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Υποδείξεων νια τη Μετααορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων* χωρίς έκρηξη π/ς συσκευής, χωρίς 
θρυαααπισμό των περιβλημάτων της συσκευής και χωρίς προβολή επικίνδυνης ή θερμικής επίόρασης 
που θα δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες πυρόσβεσης ή αντίδρασης σε ά^ε; καταστάσεις 
κτνόύνον στην άμεσα κοντινή περιοχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τέτοιοι αερόσακκοι ή ζώνες ασφαλείας που εγκαθίστανται σε οχήμαπα ή σε π/.ήρη 
μέρη οχημάτων όπως άξονες τιμονιού, φύλλα πόρτας κ.λστ δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της 

Οδηγίας. 

ρ. Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ύ/-ες 

ΣΗ ΜΕΙΩΣΗ : Η καπαχώρηση μίας ύλσις στην 11°ή 12= θα πρέπει να είναι όπως υποδεικνύεται στην 
προσθήκη Α.3, μέρος Ο. περιθωριακά 3390 έως 3396. 

11 0 Υγρέ; ύλες ρυπογόνε; για το θαλάσσιο περιβάλλον και διαλύματα και μείγματα τέτοιων υ/.ων (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις άοες οάσεις, η στα ειοη 
1° έως 8°. 13° και 14° αυτής της κλάσης. 

(ς) 3082 Πεοιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλη, υν ρη. ε.α.ο., όπως: 

πολύ (3-6) αιθοςυλική αλκοόλη (δευτεροταγής) 

πολύ (1-3) αιθοςυλική αλκοόλη Οι:-(3ΐ5 

πολύ (1-6) αιθοςυλική αλκοόλη 0)3-0ΐ5 

εΙίε-ονρεπηβιΗπη 

φθαλικό βουτυλοβενζύλιο 

χλωριωμενες παραφίνες (Οιο^π) 

1-χλωροοκτάνιο 

φωσφορικό κρεζυλοδιφαινύλιο 

ονίΙυΐΗπη 

ακρυλικός δεκυλεστέρας 
φθαλικό δι-η-βουτύλιο 
1, 6-διχλωροεςάνιο 
διϊσοπροπυλοβενζόλια 
ακρυλικός ισοδεκυλεστέρας 
φωσφορικός ισοδεκυλοοιφαινύλιο 
νιτρικό ισοκιύλιο 
Γηείειίιΐοη 
Γ£$ΓΠ£ΐϊΐΠη 

φωσφορικά τριαρύλια 
φωσφορικά τρικρεζύλια 
τριαιθυλοβενζόλιο 
φωσφορικό τριςυλενύλιο 

Ρ° ν τερεέ; ύλε; ρυπσνόνεε για το θαλάσσιο περιβάλλον και μείγματα τέτοιων υλ,ων (όπως 
παρασκευάσματα καί απόβλητα) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις αοες οάσεις, η στα ειοη 
1° έως 8°, 13° και 14° αυτής της κλάσης. 


2901 

(συνεχ.) 


1 Υποδείξεις για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Έλστχχοι και Κριτήρια δεύτερη έκδοση,, 

δημοσιευμένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών υπό το σύμβολο ΞΤ/50/Α0.10/11/Κεν. 1. 
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-901 (ς) 3077 Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλη, στερεή. ε.α.ο. . όπως: 

(συνεχ.) 

χλωροεςιδίνη 

χλωριωμένες παραφίνες (Οιο-Ο^) 

ρ-διχλωροβενζόλιο 

διφαινύλιο 

διφαινυλαιθέρας 

οξείδιο ίοηόυΐαάίη 

χλωριούχος υδράργυρος (καλομέλας) 
φωσφορικός τριβουτυλοκασσίτερος 
βρωμιούχος ψευδάργυρος 

13 2 Γενεηκά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ1: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί είναι μικρο-οργανισμοί στους οποίους το 
γενετικό υλικό έχει σκόπιμα μεταβληθεί με τεχνικά μέσα ή με τέτοια μέσα που όεν μπορούν να συμβούν 
φυσικά 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί που είναι μολυσματικοί είναι ύ/χς της 
κ/.άσης 6.2 (β/έπε περιθωριακό 2651, είδη Γ έως 3°, χαρακτηριστικοί αριθμοί 2814 και 2900). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο-οργανισμοί κατά την έννοια αυτού του είδους είναι 
εκείνοι που δεν είναι επικίνδυνοι για ανθρώπους και ζώα αλλά που θα μπορούσα ν να μεταβάλλουν ζώα 
φυτά μικροβιολογικές ύ/χς και οικοσυστήματα με τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να συμβεί φυσικά 

(ό) 3245 Γενετικά τοοποποιηιιένοι αικρο-ορνανισαοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενετικά τροποποιημένοι μικρό οργανισμοί που έ/ουν λάβει συγκατάθεση για σκόπιμη 
απελευθέρωση στο περιβάλλον , - δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κ/.άσης αυτής της Οδηγίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για το σκοπό των απαιτήσεων συσκευοαίας του περιθωριακού 2903. ύ/χς και 
μείγματα υλών θεωρούνται ότι είναι στερεά εάν δεν περιέχουν ελχύθερο υγρό σε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από 45 °<Γ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα όεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά υ/χυν ταξινομημένων υπό αυτό το είδος εκτός εάν η ύλη δεν μπορεί να μεταφερθεί με όλλ.ον 
τρόπο. 

14° Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, για τους οποίους είναι γνωστό ή υπάρχει η 
υποψία ότι είναι εττικίνδννοι για το περιβόλλ.ον θα πρέπει να μεταφέρονται σε συμφωνία με τις 
συνθήκες που ορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

Ο. Κενές συσκευασίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κενές συσκευασίες με υπο/χίμματα από το προηγούμενο περιεχόμενο τους κο'/λημένα 
στο εξωτερικό δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά 


- Β/έπε ειδικά το Μέρος (Γ της Οδηγίας 90/220/ΕΕΣ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Αριθμ. ί 117, της 8 Μαΐου 1990. σε/.. 18-20), που εκθέτει τις διαδικασίες εξουσιοδότησης για της Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ακαθάριστα κενά δοχεία συγκράτησης για συσκευές της 3° δεν Θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά. 

2 ! 0 Κενέ: συσκευαστεί συμπεριλαμβανομένων κενών ενδιάμεσων ειιποοευιιατοκιβωτίων νια ιιεταωορά 
'ΓΟίια (ΙΒΟ), κενών ουπ αάτων-δεάαιιενών, κενών αποσυναριιολονουαενων δεέαιιενών και κενών 
ειιποοευαατοκιβωτίων-δεεααενών , ακαθάριστες, που περιείχαν ύλες της 1° ή 2° της κλασης 9. 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (ά) ή (ο) των 1 °. 2°, 4° και Π ° έως 13° μεταφερόμενες σε συμοωνία με τις 
παρακάτω διατάξεις δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την κλάση που περιέχεται σε αυτό το 
Παράρτημα ή στο παράρτημα Β: 

Ο) Ύλες ταξινομημένες υπό το γράμμα (ό) κάθε είδους: 

υγρά, έωε 500 γπΙ ανά εσωτερική συσκευασία και έως 2 λίτρα ανά κόλο. 

στερεά, έως 1 λ2 ανά εσωτερική συσκευασία και έως 4 1ν2 ανά κόλο. 

(ό) Ύλες ταξινομημένες υπό το γράμμα (ο) κάθε είδους: 

υγρά, έως 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και έως 12 λίτρα ανά κόλο: 

στερεά, έως 6 λ2 ανά εσωτερική συσκευασία και έως 24 ανά κόλο. 

Αυτές οι ποσότητες υλών θα πρέπει να μεταφέρονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα τουλάχιστον 
με τις συνθήκες του περιθωριακού 3538. 

Οι "Γενικές συνθήκες συσκευασίας” του περιθωριακού 3500 (1), (2) και (5) έως (7) θα πρέπει να ισχύουν. 

(2) Οι παρακάτω ύλες και είδη της 1° είναι επιπλέον υποκείμενες στις διατάξεις για αυτήν την Κλαση 
που περιέχονται σε αυτό το παράρτημα και στο παράρτημα Β: 

(α) αμίαντος έτσι εμβαπτισμένος ή τοποθετημένος σε ένα φυσικό ή τεχνητό οεσμευτικό υλικό 
(όπως τσιμέντο, πλαστικό, άσφαλτος, ρητίνες ή ορυκτό μετάλλευμα) ώστε να μην μπορεί να 
σημειωθεί διαωυγή επικίνδυνων ποσοτήτων αναπνεύσιμων ινών αμιάντου κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς, 

(ό) τελικά προϊόντα που περιέχουν αμίαντο όταν είναι έτσι συσκευασμένα ώστε να μην μπορεί να 
σημειωθεί διαφυγή επικίνδυνων ποσοτήτων αναπνεύσιμων ινών αμιάντου κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. 


(3) Συσκευέτ της 3° που περιέχουν υγρά της 2° (ό), έως 500 γπΙ ανά συσκευή και έως 2 λίτρα ανά κόλο. 
δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το Παράρτημα ή στο 
παράρτημα Β. Οι συσκευές θα πρέπει, όμως, να συσκευάζονται σε συμφωνία με το περιθωριακό 2905 (1) 

00 - 

(4) Μπαταρίες λιθίου της 5° σύμφωνα με τις παρακάτω διατάςεις και εςαρτηματα που περιέχουν μόνον 
τέτοιες μπαταρίες, δεν υπόκεινται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση που περιέχονται σε αυτό το 
Παράρτημα και στο παράρτημα Β: 

(α) κάθε στοιχείο με υγρή κάθοδο περιέχει όχι περισσότερο από 0.5 § λίθιο ή κράμα λιθίου και 
κάθε στοιχείο με στερεή κάθοδο περιέχει όχι περισσότερο από 1 % λίθιο ή κράμα λιθίου. 
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(6) κάθε μπαταρία με στερεή κάθοδο περιέχει όχι περισσότερο από μία συνολική 

ποσότητα 2 § λίθιο ή κράμα λιθίου και κάθε μπαταρία με υγρή κάθοδο περιέχει όχι 
περισσότερο από μία συνολική ποσότητα 1 % λίθιο ή κράμα λιθίου. 

(ο) κάθε στοιχείο ή μπαταρία που περιέχει υγρή κάθοδο είναι ερμητικά σφραγισμένο, 

(ά) τα στοιχεία είναι διαχωρισμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα, 

(«) οι μπαταρίες είναι διαχωρισμένες έτσι ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα και είναι 
συσκευασμένες σε γερές συσκευασίες, εκτός από όταν είναι εγκαταστημένες σε ηλεκτρονικές 
συσκευές, 

(ί) εάν μία μπαταρία υγρής καθόδου περιέχει περισσότερο από 0.5 2 λίθιο ή κράμα λιθίου, ή μία 
μπαταρία στερεής καθόδου περιέχει περισσότερο από 1 £ λίθιο ή κράμα λιθίου. δεν περιέχει 
υγρό ή αέριο που θεωρείται επικίνδυνο εκτός εάν το υγρό ή το αέριο, εάν είναι ελεύθερο, θα 
ήταν πλήρως απορροφημένο ή εξουδετερωμένο από άλλα υλικά στη μπαταρία. 


2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

1. Γενικές συνθήκες σνσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες 6α πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες της προσθήκης Α.5, εκτός εάν ειδικές 
συνθήκες για τη συσκευασία ορισμένων υλών καθορίζονται στο τμήμα Α.2. 

(2) Τα ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
συνθήκες της προσθήκης Α.6. 

(3) Σε συμφωνία με τις διατάξεις των περιθωριακών 2900 και 3511 (2) ή 3611 (2) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 

συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας II ή I, μαοκαρισμένες με το γράμμα Ύ” ή "X". ή ΙΒΟ της 
ομάδας συσκευασίας Π. μαρκαρισμένα με το γράμμα 'Ύ". για τις επικίνδυνες ύλες που είναι 
ταξινομημένες υπό το γράμμα (ό) κάθε είδους, 

συσκευασίες των ομάδων συσκευασίας ΓΠ, II ή I. μαρκαοισμένες με το γράμμα "Ζ". ’Ύ" ή "X”. ή 
ΙΒΟ. μαρκαρισμένα με το γράμμα "Ζ" ή ’Ύ", για τις λιγότερο επικίνδυνες ύλες που είναι 
ταξινομημένες υπό το γράμμα (ο) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά υλών της κλάσης 9 σε οχήματα-όεςαμενές, αποσνναρμολογούμενες 
όεςααενές ή εμπορευμστοκιβώτια-όεξααενές και για τη μεταωορά χύμα στερεών αυτής της κ/.άσης, 
β/ίπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικές συνθήκες συσκευασίας 

(1) Ύλες ταξινομημένες στο (5) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2901 θα πρέπει να 
συσκευάζονται: 

(&) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(δ) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521, ή 

(ο) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522. ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 
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(ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(§) σε μεταλλικά Π30 σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα ΙΒΟ με ένα άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα 
με το περιθωριακό 3625. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (αγ, (1)), (ο) και (ά): Απ/^ποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται στα βαρέ/.ια και 
μπιτόνια μετακινούμενης κεφα/βς για ιξώδεις ύλες με ιξώδες με/α/ώτερο από 200 ιηηι' ε στους 23 °(2 
ίβ/χτζε περιθωριακά 3512 , 3553, 3554 και 3560) και για στερεά 


(2) Στερεές ύλες με σημείο τήξης μεγαλύτερο από 45 μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(ε) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπεο, 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ό) σε αδιάβροχους σάκους σύμωωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας. 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά. 3535 για πλαστικά φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αποστέλλονται ως πλήρες Φορτίο ή οι σάκοι είναι 
ασφαλισμένοι πάνω σε παλέτες, ή 

(ο) σε σύνθετα ΙΒΟ με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 
ΓΒΟ από ψύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3627. ή 

(ά) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623 με εξαίρεση τα ΙΒΟ των τύπων 13Ι_1 
και 13Μ1. υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ή τα 
εύκαμπτα ΙΒΟ είναι φορτωμένα πάνω σε παλέτες. 

2904 (1) Ύλες ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών του περιθωριακού 2901 θα πρέπει να 

συσκευάζονται: 


(α) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3520, ή 

(ό) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3521. ή 

(α) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3522, ή 

(ά) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. ή 

(©) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. ή 

(ί) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3538, ή 

(σ) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) σύμφωνα με το περιθωριακό 
3539, ή 

(Η) σε ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3:>40. ή 

(|) σ ε μεταλλικά ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3622, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3624 ή σύνθετα \Β€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3625. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (δ), (ο), (ά) και Οι): Ατνεποιημένες συνθήκες εφαρμόζονται σε 
βαρε/Λα, μπιτόνια και ε)*αφρού περιτυπώμαχος μετα/έικές σνσκευασίες μετακινούμενης κεφα/ζς για 
ιξώδεις ύλες με ιξώδες μεγαλύτερο από 200 τηπι 2 /$ στους 23 °(2 (βλέπε περιθωριακά 3512, 3552 έως 
3554 και 3560) και για στερεά 

(2) Στερεές ύλες με σημείο τήξης μεγαλύτερο από 45 °0 μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

(ε) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για φύλλο φάϊμπερ. 
εάν είναι αναγκαίο με έναν ή περισσότερους αδιαπέραστους εσωτερικούς σάκους, ή 

(ά) σε αδιάβροχους σάκους σύμφωνα με τα περιθωριακά 3533 για υλικά υφαντουργίας, 3534 για 
πλεγμένα πλαστικά υλικά, 3 535 για πλαστικά φιλμ ή 3536 για αδιάβροχο χαρτί ή 

(ο) σε εύκαμπτα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3623, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ σύμφωνα με 
το περιθωριακό 3626 ή ξύλινα ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3627. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΒ€ σύμφωνα με το περιθωριακό 3626 που περιέχουν ύ/ες της 4° (ο) και μεταφέρονται 
ως π/εήρες φορτίο χρειάζεται μόνον να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τον περιθωριακού 3621 (1) έως (3), 
(5) και (6). 

(3) Ύλεε της 4° (ς) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σφιχτά κλεισμένες στεγανές συσκευασίες που 
χρειάζεται μόνον να ικανοποιούν τις συνθήκες του περιθωριακού 3500 (I), (2) και (5) έως (7). 

(4) Είδη της 8° (ο) θα πρέπει να συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 και με έναν τύπο σχεδιασμού ελεγμένο και εγκεκριμένο για την ομάδα συσκευασίας III. 


(1) Συσκευές της 3 0 θα πρέπει να συσκευάζονται: 

(ε) σε στεγανές συσκευασίες. ή 

(6) σε στεγανά εμπορευματοκιβώτια. 

(2) Συσκευές της 3° μπορούν επίσης να μεταφέρονται σε στεγανά δοχεία (δοχεία συγκράτησης; που 
πρέπει να είναι ικανά να κρατήσουν, επιπλέον των συσκευών, τουλάχιστον 1.25 Φορές τις ύλες της 2° (ό ) 
που βρίσκονται στις συσκευές. Πρέπει να υπάρχει επαρκές αδρανές υλικό στα δοχεία για να απορροωά 
τουλάχιστον I. I ψορέε τκ ύ/-ες της 2° (ό) που περιέχονται στις συσκευές. Οι συσκευές και τα δοχεία θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή υγρού υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς. 

(1) Είδη της 5° θα πρέπει να συσκευάζονται σε: 

(η) κιβώτια σύμφωνα με το περιθωριακό 3527 για φυσικό ξύλο. 3528 για κόντρα-πλακε ή 3ρ^0 
για φύλλο φάϊμπερ, ή 

(ό) σε βαρέλια σύμφωνα με το περιθωριακό 3523 για κόντρα-πλακέ. 3525 για φάϊμπερ ή 3526 
για πλαστικό, μετακινούμενης κεφαλής, ή 

(ς) σε συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες από Φύλλο φάϊμπερ και 
εξωτερικέ:: συσκευασίες από χάλυβα ή αλουμίνιο σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. Οι 
εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες η μία από την άλλη και από τις 
εσωτερικές επιφάνειες των εξωτερικών συσκευασιών με τη χρήση μη-εύφλεκτου 
προστατευτικού υλικού με τουλάχιστον 25 γπγπ πάχος. 
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2906 Οι συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να συμφωνούν με έναν τύπο σχεδιασμού που 

(συνεχ.) είναι ελεγμένος και εγκεκριμένος, σε συμφωνία με την προσθήκη Α.5, για την ομάδα συσκευασίας II. 

Καμία Ξεχωριστή συσκευασία ή εσωτερική συσκευασία μίας συνδυασμένης συσκευασίας δεν θα 
πρέπει να περιέχει περισσότερο από 500 £ λίθιο (βλέπε, όμως, περιθωριακό 2901,5°, Σημείωση 1). 


(2) Μπαταρίες λιθίου της 5° θα πρέπει να συσκευάζονται και να στοιβάζονται με ασφάλεια έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η μετακίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυκυκλώματα. 

(3) ΕΞαρτήματα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου της 5° θα πρέπει να ασφαλίζονται έναντι μετακίνησης 
μέσα στη συσκευασία και να είναι έτσι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγεται η τυχαία λειτουργία κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. 

2907 - (1) Σωστικά μέσα της 6° θα πρέπει να συσκευάζονται μεμονωμένα, σε γερές εξωτερικές συσκευασίες. 

(2) Ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας που περιέχονται σε σωστικά μέσα της 6° ή 7° ως εξαρτήματα θα 
πρέπει να συσκευάζονται σε εσωτερικές συσκευασίες. Αυτές οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να 
στοιβάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαοήποτε μετακίνηση μέσα στα μέσα . 

(3) Μη-εύφλεκτα, μη-τοξικά αέρια της κλάσης 2 θα πρέπει να περιέχονται σε κυλίνδρους σύμφωνα με 
το περιθωριακό 2202 που μπορούν να συνδεθούν με το σωστικό μέσο. 

(4) Συσκευές σηματοδότησης της κλάσης I θα πρέπει να συσκευάζονται σε πλαστικές ή από φύλλο 
φάϊμπερ εσωτερικές συσκευασίες. 

(5) Σπίρτα που ανάβουν παντού της κλάσης 4.1 (περιθωριακό 2401. 2° (ο). Αριθμ. 13Μ ) θα πρέπει να 
συσκευάζονται σε εσωτερικές συσκευασίες για την αποφυγή οποιοσδήποτε μετακίνησης. 

2908 (1) Εάν ύλετ της 13° μεταωέρονται σε βαθιά κατεψυγμένο άζωτο, οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις αυτής της κλάσης και τα δοχεία για το άζωτο θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις διατάξεις της κλάσης 2. 

(2) Ζωντανά ζώα σε συμφωνία με την 13°, ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3, θα πρέπει να συσκευάζονται, μαρκάρονταμ 
περιγράφονται και μεταφέρονται σε συμφωνία με τους σχετικούς κανονισμούς για τη μεταφορά ζώων 

2909- 

2910 

3 . Μικτή συσκευασία 

2911 (1) Ύλες που καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538. 

(2) Ύλεε διαφορετικών ειδών της κλάσης 9 εκτός από ύ/χς της 13°, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά 
εσωτερική συσκευασία, 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 Κζ για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί και/ή με 
εμπορεύματα όχι υποκείμενα στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμωωνα 
με το περιθωριακό 3538. 

2911 (3) Ύλες της κλάσης 9 εκτός από ύλες της 13°, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες, ανά 


* Τέτοιοι κανονισμοί περιέχονται π.χ., στην Οόψ/ια 91/628/ΕΕΟ (Επίσημη Εφημερίδα τη*. Ευρωπαϊκικς 
Κοινότητας Αριθμ. 1340 της 11 Δεκεμβρίου 1992, σ.17) και στις Υποδείξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Υπουργική 
Επιτροπή) για τη μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων . 
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Κλάση 9 

(συνεχ.) εσωτερική συσκευασία, 3 λίτρα για υγρά και/ή 5 για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζί σε μία 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 με ύλες ή είδη άλλων κλάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης για τις ύλες και τα είδη αυτών των κλάσεων και/ή με 
εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν 
επικίνδυνα μεταξύ τους. 

(4) Οι παρακάτω θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

(ε) ανάφλεξη και/ή εκπομπή σημαντικής θερμότητας, 

(6) εκπομπή εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων. 

(ε) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

(ά) σχηματισμός ασταθών υλών. 

(5) Ύλεε τηε 13° δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί σε μία συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3538 με άλλα εμπορεύματα. Αυτό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ύλες προστιθέμενες ως 
ψυκτικά μέσα. π.χ. πάγος, ξηρός πάγος ή βαθιά κατεψυγμένο υγρό άζωτο. 

(6) Οι διατάξεις των περιθωριακών 2001 (7), 2002 (6) και (7) και 2902 θα πρέπει να ισχύουν. 

(7) Εάν χρησιμοποιούνται ξύλινα ή από φύλλο φάϊμπερ κιβώτια, κάθε κόλο δεν θα πρέπει να -υγάει 
περισσότερο από 100 λε. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στα κόλα (βλέπε Προσθήκη Λ. 9) 

Μαρκάρισμα 

2912 (1) Κάθε κόλο θα πρέπει να είναι καθαρά και με τρόπο διάρκειας μαρκαρισμένη με τον χαρακτηριστικό 

αριθμό των ειιπορευμάτων που εγγράφεται στο έγγραφο μεταφοράς, μετά από τα γράμματα ΤΤΝ. 

(2) Συσκευασΐες που περιέχουν ύλες της 4 ΰ (ο) 6α πρέπει να φέρουν το παρακάτω μαρκάρισμα: 
"Διατηρείται ιιακριά από οποιαόήποτε πηγή ανάφλεξης". Αυτό το μαρκάρισμα θα πρέπει να είναι ~>ε μία 
επίσημη νλώσσα της χώρας αποστολής και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή 
γεραανικά στα αγγλικά γαλλικά ή γερμανικά εκτός εάν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των 
ενδιαφερομένων για τη μεταφορά χωρών, ορίζουν διαφορετικά. 


Ετικέτες κίνδυνον 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες ή είδη αυτής της κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της 4° (ο), θα πρέπει να 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 9. 

(4) Κόλα που περιέχουν ύλες της 2° (ά) με σημείο ανάφλεξης έως και 61 Ο θα πρέπει, επιπλέον, να 
φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

(5) Κόλα που περιέχουν είδη της 6° ή 7° δεν θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Αριθμ. 9 εκτός εάν το είδος είναι πλήρως κλεισμένο από συσκευασία. ξύλινο δικτυωτό κιβώτιο ή άλλο 
μέσο που παρεμποδίζει τον άμεσο προσδιορισμό του είδους. 

(6) Νέα κόλα που περιέχουν ύλες της 13° μεταφερόμενες σε βαθιά κατεψυγμένο άζωτο θα πρέπει επίσης 
να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 2. 
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Κλάση 9 

2912 (7) Κόλα που περιέχουν εύθραυστα δοχεία όχι ορατά από έζω θα πρέπει να φέρουν σε δύο 

(συνεχ.) αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. ! 2. 

(8) Κόλα που περιέχουν υγρά σε δοχεία τα πώματα των οποίων δεν είναι ορατά από έςω θα πρέπει να 
φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 11. 


2913 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 

2914 (1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμωωνεί με έναν από τους 
χαρακτηριστικούς αριθμούς - εκτός για ύλες της 14° - και μία από τις ονομασίες που υπογραμμίζονται στο 
περιθωριακό 2901. Εάν η ύλη δεν αναφέρεται με ονομασία, αλλά είναι καταγεγραμμένη σε μία ε.α.ο. 
καταχώρηση, η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να συνίσταται από τον χαρακτηριστικό αριθμό και 
τον χαρακτηρισμό ε.α.ο.. ακολουθούμενο από την χημική ή τεχνική 2 ονομασία της ύλης, ή για ύλες της 
13°, από τη βιολογική ονομασία 5/ της ύλης. 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να ακολουθείται από στοιγεία ττκ κλάσητ. τον αριθμό είδους , 
εάν εφαρμόζεται, το νράααα. και τα αρηκά "ΑΡΚ " (ή " ΚΙΡ "), π.χ. "9,1° (β), ΑΌΚ". 

Για τη μεταοορά αποβλήτων (βλέπε περιθωριακό 2000 (5)), η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να 
είναι: "Απόβλητα, που περιέχουν ..." και το συστατικοίά) που χρησιμοποιείταυούνται) για την ταζινόμηση 
των αποβλήτων υπό το περιθωριακό 2002 (8) θα καταχωρείταιίζονται) με την(τις) χημική(ές) ονομασία(ες) 
του(ς), π.χ. "Απόβλητα που περιέχουν 2212 καφέ αμίαντο, 9,1° (ό), ΑΟΚ". 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) που περιέχουν 
διάφορα συστατικά που υπόκεινται στις διατάζεις αυτής της Οδηγίας, δεν θα είναι γενικά αναγκαίο να 
αναφέρονται περισσότερα από δύο συστατικά που κατά κύριο λόγο συμβάλουν στον κίνδυνο ή τους 
κινδύνους των διαλυμάτων και των μειγμάτων. 

Για τη μεταφορά διαλυμάτων και μειγμάτων που περιέχουν μόνον ένα συστατικό που υπόκειται στις 
διατάζεις αυτής της Οδηγίας, οι λέζεις 'διάλυμά ή 'μείγμά θα πρέπει να προστίθεται ως μέρος της 
ονομασίας στο έγγραφο μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2002 (8)]. 

Όταν μία στερεή ύλη παραδίδεται για μεταφορά στην τετηγμένη κατάσταση, η περιγραφή των 
εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπληρώνεται από τη λέςη 'τετηγμένο'. εκτός εάν ήοη συμπεριλαμβάνεται 
στην ονομασία. 

Για τη μεταφορά εύκολα αλλοιώσιμων υλών της 13° κατάλληλες πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται, π.χ.. 
"Ψύξη στους -ί-2 0 /+4 0 Ο ή 'Μεταφέρεται σε κατεψυγμένη κατάσταση’ ή "Να μην καταψύχεταί. 

(2) Για τη μεταφορά ειδών της 5° με την έγκριση της αρμόδιας αρχής (βλέπε Σημείωση 1 στο 
περιθωριακό 2901.5°), ένα αντίγραφο της έγκρισης με τις συνθήκες μεταφοράς θα πρέπει να επισυνάπτεται 
στο έγγραφο μεταφοράς. Αυτή η έγκριση θα πρέπει να συντάσσεται σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας 
αποστολής και επίσης, εάν εκείνη η γλώσσα δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, στα αγγλικά, γαλλικά 
ή γερμανικά, εκτός εάν οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη μεταφορά χωρών 
ορίζουν διαφορετικά. 


- Η τεχνική ή βιολογική ονομασία θα πρέπει να είναι μία ονομασία που ήδη χρησιμοποιείται σε 
επιστηυονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα. Εμπορικές ονομασίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
'Ία αυτόν τον σκοπό. Στην περίπτωση παρασιτοκτόνων, η ονομασία που θα εγράφεται θα πρέπει να είναι εκείνη πον 
δίνεται στο Πρότυπο ΙΞΟ 1750; 1981 εάν αναφέρεται. 
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2915- 

2920 

(Γ. Κενές συσκευασίες 

2921 (1) Εάν οι κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων ΙΒ€, ακαθάριστων, της 21° είναι σάκοι, αυτές θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια ή αδιάβροχους σάκους για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής της 
ύλης. 

(2) Αλλες κενές συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων ΙΒΟ, ακαθάριστων, της 21° θα πρέπει να είναι 
κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 

(3) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 21° θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου σαν να 
ήταν γεμάτες. 

(4) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να συμφωνεί με μία από τις ονομασίες που 
υπσνραααίΐονται στην 21°, π.χ. "Κενή συσκευασία, 9, 21°, ΑΟΚ". Στην περίπτωση κενών οχημάτων- 
δεςαμενών, κενών αποσυναρμολογουμενών δεςαμενών και κενών εμποοευματοκψωτίων-δεςαμενών 
ακαθάριστων, αυτή η περιγραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται από την προσθήκη των λεςεων Τελευταίο 
φορτίο" μαίί με την ονομασία και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. 
"Τελευταίο φορτίο: 2212 καφέ αμίαντος, 1° (&)". 


2922- 

2999 
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Μέρος III . ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.1 


3000- 

3099 

Α. Όροι σταθερότητας και ασφάλειας σχετικοί με εκρηκτικές ύλες και είδη, εύφλεκτα στερεά και 
οργανικά υπεροςείδια 

Γενικά 

3100 Οι παρακάτω όροι είναι οι ελάχιστοι για ύλες και είδη δεκτά για μεταφορά. 

Όροι σχετικοί με εκρηκτικές ύλες και είδη 

3101 (1) Έλχγχος για καταχώρηση στην Κ/Λση 1 

Οποιαδήποτε ύλη ή είδος που έχει ή για το οποίο υπάρχει η υπο\ι/ία ότι έχει εκρηκτικές ιδιότητες θα πρέπει 
να εςετάζεται για καταχώρηση στην Κλάση 1 σε συμφωνία με τους ελέγχους, τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Μέρος I ("Έλεγχοι και κριτήρια για την ταξινόμηση των εκρηκτικών υλών και 
ειδών") των "Υποδείξεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων: Έλεγχοι και Κριτήρια" όπως 
δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως έγγραφο 5Τ/5Ο/ΑΟ.10/Ϊ 1. πρώτη έκδοση (εδώ 
καλείται Εγχειρίδιο Ελέγχου). 

Μία ύλη ή ένα είδος καταχωοημένο στην Κλάση 1 μπορεί να γίνεται δεκτό για μεταφορά μόνο όταν έχει 
καταχωρηθεί σε μία ονομασία ή ε.α.ο. καταχώρηση που αναφέρεται στο περιθωριακό 210! και ικανοποιεί 
τα κριτήρια του Εγχειριδίου Ελέγχου. 

(2) Ταξινόμηση 

Οι ύλες και τα είδη της Κλάσης 1 θα πρέπει να καταχωρούνται στην κατάλληλη υποδιαίρεση και ομάδα 
συμβατότητας σε συμφωνία με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ορίζονται στο Εγχειρίδιο Ελέγχου. 

(3) Καταχώρηση σ’ έναν αριθμό είδους» χαρακτηριστικό αριθμό και ονομασία 

Οι ύλες και είδη της Κλάσης 1 θα πρέπει να καταχωρούνται σ’ έναν αριθμό είδους, έναν χαρακτηριστικό 
αριθμό και μία ονομασία ή ε.α.ο. καταχώρηση που αναφέρεται στον Πίνακα 1 του περιθωριακού 210!. 

Ερμηνεία των ονομασιών υλών και ειδών στους χαρακτηριστικούς αριθμούς είδους του Πίνακα 1 του 
περιθωριακού 2101 θα πρέπει να βασίζεται στο λεξικό όρων του περιθωριακού 3170. 

Εκρηκτικές ύλες και είδη θα πρέπει να καταχωρούνται μόνον σε μία ε.α.ο. καταχώρηση εάν δεν μπορούν 
να καταχωρηθούν σε μία ονομασία του Πίνακα 1 του περιθωριακού 2101. Καταχώρηση σε μία ε.α.ο. 
καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

(4) Έλεγχος έκκρισης 

(ε) Υλες του είδους 4°, χαρακτηριστικός αριθμός 0081 (Εκρηκτικά για ανατινάξεις, τύπου Α) θα 
πρέπει, εάν περιέχουν περισσότερο από 40 % υγρό νιτρικό εστέρα. επιπλέον του ελέγχου που 
ορίζεται παραπάνω, να ικανοποιούν τον παρακάτω έλεγχο έκκρισης. 

(ό) Η συσκευή για τον έλεγχο ενός εκρηκτικού για ανατινάξεις για έκκριση (σχήματα. 1 έωε 3) 
συνίσταται από έναν μπρούτζινο κύλινδρο. Αυτός ο κύλινδρος, που είναι κλειστός στο ένα 
άκρο με μία πλάκα του ίδιου μετάλλου, έχει εσωτερική διάμετρο 15.7 πίγπ και βάθος 40 γπγπ . 
Είναι διάτρητος με 20 οπές 0/5 γπγπ σε διάμετρο (τέσσερεις πεντάδες από οπές) στην 
περιφέρεια. Ένα μπρούτζινο πιστόνι. 
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Προσθήκη Α.1 

3ΐοΐ κυλινδρικά διαμορφωμένο πάνω σ’ ένα μήκος 48 π\π\ και με συνολικό μήκος 52 πιπι. 

(συνεχ.) ολισθαίνει μέσα στον κάθετα τοποθετημένο κύλινδρο. Το πιστόνι, του οποίου η διάμετρος 

είναι 15.6 ιτιπι, φορτώνεται με ένα βάρος 2220 ° έτσι ώστε μία πίεση 120 ΙςΡε (1.20 όατ) να 
ασκείται στη βάση του κυλίνδρου. 

(ς) Ένα πώμα εκρηκτικού για ανατινάξεις βάρους 5 έως 8 §, 30 γτχγπ μακρύ και 15 γπγπ σε 
διάμετρο, τυλίγεται σε πολύ λεπτή γάζα και τοποθετείται στον κύλινδρο. Το πιστόνι και το 
φερόμενο βάρος του τοποθετούνται πάνω του έτσι ώστε το εκρηκτικό για ανατινάξεις να 
υπόκειται σε μία πίεση 120 λΡε (120 όετ). Σημειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την 
εμφάνιση των πρώτων σημείων ελαιωδών σταγονιδίων (νιτρογλυκερίνη) στα εξωτερικά 
ανοίγματα των οπών του κυλίνδρου. 

(ά) Το εκρηκτικό για ανατινάξεις θεωρείται ικανοποιητικό εάν ο χρόνος που μεσολαβεί πριν την 
εμφάνιση των υγρών εκκρίσεων είναι μεγαλύτερος από πέντε λεπτά, όταν ο έλεγχος έχει 
διεέαχθεί σε θερμοκρασία 15 °0 έως 25 °0. 


Έλεγχος εκρηκτικού για ανατινάξεις για έκκριση 



ι 



Σχήμα 1: Γόμωση σε μορφή καμπάνας, βάρους 2220 §.. ικανή 
να αναρτάται από ένα μπρούτζινο πιστόντ 


< 2 > 


^νήαα Κοίλος μπρσύτάνοο κύλινδροί κλειστός στο ένα άκρο. Σχήμα 3: Κυλινδρικό μπρούτζινο 
Διαστάσεις σχεδίου και τομής σε γπγπ ™™νι. Διαστάσεις σε α,πι 


(I) 4 σειρές των 5 οπών με 0.5 Ζ 
(2ϊ χαλκός 
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(3) σιδερένια πλάκα με κεντρικό κώνο στην κατώτερη επιφάνεια 

(4) 4 ανοίγματα, περίπου 46 χ 56, τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις στην περιφέρεια. 

Όροι σχετικοί με μείγματα νιτρωμένης κυτταρίνης της Κλάσης 4.1 
3102 (1) Νιτροκυτταρίνη του περιθωριακού 2401, 24° (α) θερμαινόμενη για μίση ώρα στους 132 δεν 

πρέπει να εκπέμπει ορατούς κιτρινωπούς-καφέ νιτρώδεις ατμούς (νιτρώόη αέρια). Η θερμοκρασία 
ανάφλεξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 180 °0. Βλέπε παραγράφους (3) έως (8), (9) (α) και (10) 
παρακάτω. 

(2) 3 § πλαστικοποιημένης νατροκυτταρίνης, θερμαινόμενα για μία ώρα στους 132 °(2, δεν πρέπει να 
εκπέμπουν ορατούς κιτρινωπούς-καφέ νιτρώδεις ατμούς (νιτρώόη αέρια). Η θερμοκρασία ανάφλεξη;: 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 170 °<3. Βλέπε παραγράφους (3) έως (8), (9) (ό) και (10) παρακάτω. 

(3) Οι διαδικασίες ελέγχου που τίθενται παρακάτω θα ισχύουν όταν εμφανίζονται διαφορές γνώμης ως 
προς την δυνατότητα αποδοχής των υλών για μεταφορά οδικώς. 

(4) Εάν άλλες μέθοδοι ή διαδικασίες ελέγχου χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση των όρων 
σταθερότητας που ορίζονται παραπάνω σε αυτήν την προσθήκη, εκείνες οι μέθοδοι πρέπει να οδηγούν στα 
ίδια αποτελέσματα με τις μεθόδους που ορίζονται παρακάτω. 

(5) Στη διεξαγωγή των ελέγχων σταθερότητας με θέρμανση που περιγράφονται παρακάτω, η 
θερμοκρασία του Φούρνου που περιέχει το δείγμα υπό έλεγχο δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από 
2 °0 από την οριζόμενη θερμοκρασία. Η οριζόμενη διάρκεια ενός 30-λεπτού ή 60-λεπτου ελέγχου πρέπει 
να τηρείται με διαφορά δύο λεπτών. Ο φούρνος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η απαιτούμενη θερμοκρασία 
αποκαθίσταται όχι περισσότερο από πέντε λεπτά μετά την εισαγωγή του δείγματος. 

(6) Πριν την διεξαγωγή των ελέγχων σας παραγράφους (9) και (10), τα δείγματα πρέπει να ξηραίνονται 
για όχι λιγότερο από 15 ώρες στη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε έναν υπό κενώ ξηραντήρα που περιέχει 
τετηγμένο και κοκκώδες χλωριούχο ασβέστιο, ενώ το δείγμα ύλης απλώνεται σ’ ένα λεπτό στρώμα. Για 
αυτόν τον σκοπό, ύλες που δεν είναι ούτε σε μορφή σκόνης ούτε ινώδεις θα πρέπει να είναι τριμμένες, ή 
ςυσμένες, ή κομμένες σε μικρά κομμάτια. Η πίεση στον ξηραντήρα πρέπει να φέρεται κάτω από τα 6.5 Ι<Ρ 3 
(0.065 όατ). 

(7) Πριν ξηρανθούν όπως ορίζεται στην παράγραφο (6) παραπάνω, ύλες σύμφωνα με την παράγραφο 
(2) θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχική ξήρανση σε έναν καλά εξαεριζόμενο φούρνο, με τη θερμοκρασία 
του στους 70 °0. μέχρι η απώλεια βάρους ανά τέταρτο της ώρας να είναι μικρότερη από το 0.3 % του 
αρχικού βάρους. 

(8) Ελαφρά νιτρωμένη νιτροκυτταρίνη σύμφωνα με την παράγραφο (I) θα πρέπει πρώτα να υπόκειται 
σε αρχική ξήρανση όπως ορίζεται στην παράγραφο (7) παραπάνω. Η ξήρανση θα πρέπει τότε να 
συμπληρώνεται με διατήρηση της νατροκυτταρίνης για τουλάχιστον 15 ώρες πάνω από συμπυκνωμένο 
θειικό οξύ σε έναν ξηραντήρα. 

(9) Έλεγχος της χημικής σταθερότητας υπό θέρμανση 

( 2 ) Έ/εγχος της υ/^ς που αναφέρεται στην παράγραφο (1) παραπάνω. 

(ί) Σε καθεμία από δύο γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες που έχουν τις παρακάτω 
διαστάσεις: 


μήκος 350 γπγπ 

εσωτερική διάμετρος.16 Γηπι 

πάχος τοιχώματος .1.5 γππι 


τοποθετείται 1 § ύλης ξηραμένο πάνω από χλωριούχο ασβέστιο (εάν είναι απαραίτητο η 
ξήρανση πρέπει να διεξάγεται μετά από τεμαχισμό της ύλης σε κομμάτια βάρους όχι 
μεγαλύτερου από 0.05 £ το καθένα). Και οι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες, πλήρως 
καλυμμένοι με χαλαρά πώματα, τοποθετούνται 
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έτσι σε έναν φούρνο ώστε τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα του μήκους τους να 
είναι ορατά και διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία 132 °0 για 30 λεπτά. 
Παρατηρείται εάν εκπέμπονται νιτρώδη αέρια με τη μορφή κιτρινωπών-καφέ ατμών 
ορατών έναντι λευκού φόντου κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. 

(ϋ) Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων ατμών η ύλη θεωρείται ότι είναι σταθερή. 

(ό) Έλετ/χος π/χυστικοποιημένης νιτροκνττσρίνης ^παράγραφος (2) παραπάνω). 

(ί) 3 § πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης τοποθετούνται σε γυάλινους δοκιμαστικούς 

σωλήνες, όμοιους με εκείνους που αναφέρονται στο (ε), που τοποθετούνται στη 
συνέχεια σε έναν φούρνο που διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία 132 °0. 

(ϋ) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες που περιέχουν την πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη 
διατηρούνται στον φούρνο για μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν πρέπει 
να είναι ορατοί κιτρινωποί-καφέ νιτρώδεις αέριοι ατμοί (νιτρώδη αέρια). Παρατήρηση 
και εκτίμηση όπως στο (ε). 

(10) Θερμοκρασία ανάφλεξης (β/ίπε παραγράφους (Ί) και (2) παραπάνω) 

(ί) Η θερμοκρασία ανάφλεξης προσδιορίζεται με θέρμανση 0.2 2 ύλης κλεισμένης σε έναν 
γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα εμβαπτισμένου σε ένα λουτρό από κράμα \ν’οοά. Ο 
δοκιμαστικός σωλήνας τοποθετείται στο λουτρό όταν το τελευταίο έχει φτάσει τους 
100 °0. Η θερμοκρασία του λουτρού αυξάνεται βαθμιαία κατά 5 °0 ανά λεπτό. 

(ϋ) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες πρέπει να έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 


μήκος 125 γπγτ) 

εσωτερική διάμετρος.15 πιπι 

πάχος τοιχώματος .0.5 πιπι 


και πρέπει να εμβαπτίζεται σε βάθος 20 πιπι. 

(ίϋ) Ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές και κάθε ωορά σημειώνεται η 
θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει ανάφλεξη της ύλης. δηλ.. αργή ή γρήγορη καύση, 
ανάφλεξη ή έκρηξη. 

(ΐν) Η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφεται στους τρεις ελέγχους είναι η 
θερμοκρασία ανάφλεξης. 

Όροι σχετικοί με αυτενεργές ύλες της Κλάσης 4.1 

Έλεγχοι για την καταχώρηση στο τμήμα Ε τον περιθωριακού 2401 

Αυτενεργές ύλες των ειδών 31° έως 50° μπορούν να γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνο όταν 
ικανοποιούνται και τα σχετικά κριτήρια στα Μέρη II και III των Υποδείξεων για τη Μεταφορά των 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων: Έλεγχοι και Κριτήρια 1 (δεύτερη έκδοση δημοσιευμένη από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών υπό την αναφορά (δΤ/δΟ/ΑΟ.ΙΟ/11/Κ.εν.Ι). Οι αρχές για την ταξινόμηση των 
αυτενεργών υλών δίνονται στο περιθωριακό 3104. Ο έλεγχος που επιλέγεται για τον προσδιορισμό της 
θερμοκρασίας αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης (5ΑΟΤ) θα πρέπει να διεςάγεται με έναν τρόπο που να 
είναι αντιπροσωπευτικός, τόσο για το μέγεθος όσο και για το υλικό, του κόλου που πρόκειται να 
μεταφερθεί. 
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Αρχές για την ταξινόμηση των αντενεργών υλών της Κ/Λσης 4Λ 

(1) Μία αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης θα πρέπει να θεωρείται ως έχουσα εκρηκτικές 
ιδιότητες όταν σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκειται σε έκρηξη, σε γρήγορη ανάφλεξη ή σε εμφάνιση βίαιου 
αποτελέσματος όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό. 

(2) Οι παρακάτω αρχές θα πρέπει να ισχύουν για την ταξινόμηση μίας αυτενεργής ύλης και σύνθεσης 
αυτενεργής ύλης που δεν αναφέρεται στο περιθωριακό 2401: 

(ε) Οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που μπορεί να εκραγεί ή να 
αναφλεγεί γρήγορα, όπως είναι συσκευασμένη για μεταφορά, θα πρέπει να αποκλείεται από 
μεταφορά σε εκείνη τη συσκευασία υπό την Κλάση 4.1 (οριζόμενη ως αυτενεργή ύλη τύπου 
Α. πλαίσιο εξόδου Α του σχήματος 4). 

(ό) Οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που έχει εκρηκτικές ιδιότητες και 
που. όπως είναι συσκευασμένη για μεταφορά, ούτε εκρήγνυται ούτε αναφλέγεται γρήγορα, 
αλλά υπόκειται σε θερμική έκρηξη σε εκείνη τη συσκευασία, θα πρέπει επίσης να φέρει 
ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01. Τέτοια αυτενεργή ύλη μπορεί να συσκευάζεται 
σε ποσότητες έως 25 εκτός εάν η μεγίστη ποσότητα πρέπει να περιοριστεί σε χαμηλότερο 
επίπεδο για την πρόληψη έκρηξης ή γρήγορης ανάφλεξης στο κόλο (οριζόμενη ως αυτενεργή 
ύλη τύπου Β, πλαίσιο εξόδου Β του σχήματος 4). 

(ο) Οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που έχει εκρηκτικές ιδιότητες μπορεί 
να μεταφέρεται χωρίς ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ 01 όταν η ύλη όπως είναι 
συσκευασμένη (μεγίστη ποσότητα 50 1ί§) για μεταφορά δεν μπορεί να εκραγεί ή να αναφλεγεί 
γρήγορα ή να υποστεί θερμική έκρηξη (οριζόμενη ως αυτενεργή ύλη τύπου (2, πλαίσιο εξόδου 
Ο του σχήματος 4). 

(ά) Οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που σε εργαστηριακό έλεγχο: 

εκρήγνυται μερικώς, δεν αναφλέγεται γρήγορα και δεν εμφανίζει βίαιο αποτέλεσμα 
όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό, ή 

δεν εκρήγνυται καθόλου, αναφλέγεται αργά και δεν εμφανίζει βίαιο αποτέλεσμα όταν 
θερμαίνεται υπό περιορισμό, ή 

δεν εκρήγνυται ή αναφλέγεται καθόλου και εμφανίζει μέτριο αποτέλεσμα όταν 
θερμαίνεται υπό περιορισμό 

μπορεί να γίνεται δεκτή για μεταφορά σε κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από 50 λε 
(οριζόμενη ως αυτενεργή ύλη τύπου Ο, πλαίσιο εξόδου Ο του σχήματος 4). 

(ε) οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που, σε εργαστηριακό έλεγχο, ούτε 
εκρήγνυται ούτε αναφλέγεται καθόλου και εμφανίζει χαμηλό ή καθόλου αποτέλεσμα όταν 
θερμαίνεται υπό περιορισμό μπορεί να γίνεται δεκτή για μεταφορά σε κόλα που περιέχουν όχι 
περισσότερο από 400 ^§/450 λίτρα (οριζόμενη ως αυτενεργή ύλη τύπου Ε, πλαίσιο εξόδου Ε 
του σχήματος 4). 

(0 Οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που, σε εργαστηριακό έλεγχο, ούτε 
εκρήγνυται στην τυρβώδη κατάσταση ούτε αναφλέγεται καθόλου και εμφανίζει μόνον χαμηλό 
ή καθόλου αποτέλεσμα όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό καθώς και χαμηλή ή καθόλου 
εκρηκτική ισχύ μπορεί να γίνεται δεκτή για μεταφορά σε ΙΒΟ (οριζόμενη ως αυτενεργή ύλη 
τύπου Ρ, πλαίσιο εξόδου Ρ του σχήματος 4). 
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(§) Οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη ή σύνθεση αυτενεργής ύλης που, σε εργαστηριακό 

έλεγχο, ούτε εκρήγνυται στην τυρβώδη κατάσταση ούτε αναφλέγεται καθόλου και δεν 
εμφανίζει κανένα αποτέλεσμα όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό, ούτε οποιαδήποτε εκρηκτική 
ισχύ δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αυτενεργή ύλη της Κλάσης 4.1, υπό την προϋπόθεση ότι η 
σύνθεση είναι θερμικώς σταθερή (η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης είναι 60 
3 0 έακ 75 °0 για ένα κόλο των 50 Ιΐβ) και οποιοσδήποτε συμβατός διαλύτης ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του περιθωριακού 2400(19) (οριζόμενη ως αυτενεργή ύλη τύπου Ο. πλαίσιο 
εξόδου Ο του σχήματος 4). Εάν η σύνθεση δεν είναι θερμικώς σταθερή ή ένας διαλύτης που 
έχει σημείο βρασμού χαμηλότερο από 15 °0 χρησιμοποιείται για απευαισθητοποίηση, η 
σύνθεση θα πρέπει να ορίζεται ως αυτενεργή τύπου Ρ. 

(3) Η παράγραφος (2) αναφέρεται μόνον σε εκείνες τις ιδιότητες της αυτενεργής ύ/,ης που είναι 
αποφασιστικές για την ταξινόμηση. Ένα διάγραμμα ροής που παρουσιάζει τις αρχές ταξινόμησης στη 
μορφή ενός γραφικά Φτιαγμένου σχεδίου ερωτήσεων που αφορούν στις αποφασιστικές ιδιότητες μαςί με τις 
δυνατές απαντήσεις δίνεται στο σχήμα 4). Αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να προσδιορίζονται πειραματικά σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 31. 
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Σχήμα 4: Ταξινόμηση και σχέδιο διαγράμματος ροής για αυτενεργές ύλες. 


ΑΥΤΈΝΕΡΓΗ ΥΛΗ 
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τηςιοχυς 


3-2 ! Χαμηλή 


/ \ 

Καπί 6✓ Παότον 
/ αποτέλεσμα χ 
όταν θεομανετα 
ιο X υπό ορισμένο 

X περιορισμό; / 


Καπί 12 /Μπορεί νίχ 
// ανατιναχτεί 
/ Οπωςανα 
ουσχευασμενη 
χ χ για μεταβορα; 


6.2 ί Μέταο 

6.3 1 Χαμηλό 
Μ ί Όχι 


Καπί 7 /Ποιώ το χ - 


όταν δέομαι ντ 



7.3 Χαμηλό 
74 Όχι 


Καπί 10/ Παότοχ^ 
/^ αποτέλεσμα χ 
. Τ0.1 X όταν δεομαγτται 
ΐΛαμηλ0\ υπόοοισυενο 
▼ \ περιοοισμό: ^ 

'' \ X X 


Κουτί».' \ 

^ Μεταδίδεις 
\ λ / τυρθώδηςύλη 

Γχ μαεκρηξη; 


/-χΐ.ΙΝα^/ 

' I ΉΙΝ 

! Μεακως 


Μεταδίδας 
τμρΜηςυλη 
μα αψης; 


ΔΒίΓϊΕΤΑ! ΔΕΚΤΉ 
ΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 


ΓΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΠΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΙ 
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 0X1 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 50 Κ3 
(Βλέπε περιθωριακό 3104 (2)(ε)) 


ΠΝΕΤΑί ΔΕΚΤΗ ΠΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΣ 
ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 400 ΚΟ/4501 


ΠΡΕΠΘ ΝΑ ΕΞΞΤΑΣΘ3 
ΠΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

(Βλέπε περιθωριακό 3104 (2)(9)1 


ΓΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΠΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΣ 
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΟΧΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 25 Κ3 
ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔ0ΓΜΑ Ααθμ. 01 
(Βλεπε πεαθωριακό 3104 (2)(6)) 


ΓΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΉ ΠΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΣ 
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 0X1 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 50 Κ3 


ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΞΤΑΣΘΘ 
ΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΞ ΒΟ 
(Βλεπε πεαθωαακό 3104 (2)(0) 
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Όροι σχετικοί με οργανικά υπεροξείδια 
Έλεγχοι για καταχώρηση στην Κλάση 5.2 

3105 Ύλες και είδη της Κλάσης 5.2 μπορούν να γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνο όταν ικανοποιούνται τα 
σχετικά κριτήρια στα Μέρη II και ΠΙ των "Υποδείξεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων: 
Έλεγχοι και Κριτήρια" (δημοσιευμένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών υπό την αναφορά 
$Τ/5Ο/Α(λ10/11/Κεν. 1, δεύτερη έκδοση). Ο έλεγχος που επιλέγεται για τον προσδιορισμό της 
θερμοκρασίας αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης (5ΑΌΤ) θα πρέπει να διεξάγεται με τρόπο που να είναι 
αντιπροσωπευτικός, τόσο για το μέγεθος όσο και για το υλικό, του κόλου που πρόκειται να μεταφερθεί. 

Αρχές για την ταξινόμηση 

3106 (1) Ένα οργανικό υπεροξείδιο ή μία σύνθεση οργανικού υπεροξειδίου θα πρέπει να θεωρείται ως έχουσα 
εκρηκτικές ιδιότητες όταν σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκειται σε έκρηξη, σε γρήγορη ανάφλεξη ή σε 
εμφάνιση βίαιου αποτελέσματος όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό. 

(2) Οι παρακάτω αρχές θα πρέπει να ισχύουν για την ταξινόμηση ενός οργανικού υπεροςειδίου ή μίας 
σύνθεσης οργανικού υπεροςειδίου που δεν αναφέρεται στο περιθωριακό 2551: 

(ε) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροξείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροςειδίου που μπορεί να 
εκρήγνυται ή να αναφλέγεται γρήγορα, όπως είναι συσκευασμένη για μεταφορά, θα πρέπει να 
αποκλείεται από μεταφορά σε εκείνη τη συσκευασία υπό την Κλάση 5.2 (οριζόμενο ως 
οργανικό υπεροξείδιο τύπου Α. πλαίσιο εξόδου Α του Σχήματος 5). 

(ό) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροξείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροςειδίου που έχει εκρηκτικές 
ιδιότητες και που, όπως είναι συσκευασμένη για μεταφορά, ούτε εκρήγνυται ούτε αναφλέγεται 
γρήγορα, αλλά υπόκειται σε θερμική έκρηξη σε εκείνη τη συσκευασία. θα πρέπει επίσης να 
φέρει ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01. Τέτοιο οργανικό υπεροξείδιο μπορεί να 
συσκευάζεται σε ποσότητες έως 25 λε εκτός εάν η μεγίστη ποσότητα πρέπει να περιοριστεί σε 
χαμηλότερο επίπεδο για την πρόληψη έκρηξης ή γρήγορης ανάφλεξης στο κόλο (οριζόμενο ως 
οργανικό υπεροξείδιο τύπου Β. πλαίσιο εξόδου Β του Σχήματος 5 λ 

(ο) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροξείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροξειδίου που έχει εκρηκτικές 
ιδιότητες μπορεί να μεταφέρεται χωρίς ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 01 όταν η 
ύλη όπως είναι συσκευασμένη (μέγιστη ποσότητα 50 ^2) για μεταφορά δεν μπορεί να 
εκρήγνυται ή να αναφλέγεται γρήγορα ή να υπόκειται σε θερμική έκρηξη (οριζόμενο ως 
οργανικό υπεροξείδιο τύπου (λ πλαίσιο εξόδου Ο του Σχήματος 5). 

(ά) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροξείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροςειδίου που σε εργαστηριακό 
έλεγχο: 

- εκρήγνυται μερικώς, δεν αναφλέγεται γρήγορα και δεν εμφανίζει αποτέλεσμα όταν 
θερμαίνεται υπό περιορισμό, ή 

- δεν εκρήγνυται καθόλου, αναφλέγεται αργά και δεν εμφανίζει βίαιο αποτέλεσμα όταν 
θερμαίνεται υπό περιορισμό, ή 

- δεν εκρήγνυται ή αναφλέγεται καθόλου και εμφανίζει μέτριο αποτέλεσμα όταν θερμαίνεται 
υπό περιορισμό 

μπορεί να γίνεται δεκτό για μεταφορά σε κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από 50 
(οριζόμενο ως οργανικό υπεροξείδιο τύπου Ό, πλαίσιο εξόδου Ώ του Σχήματος 5). 
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3106 

(συνεχ.) 


(ε) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροξείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροςειδίου που. σε 

εργαστηριακό έλεγχο, ούτε εκρήγνυται ούτε αναφλέγεται καθόλου και εμφανίζει χαμηλό ή 
καθόλου αποτέλεσμα όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό μπορεί να γίνεται δεκτό για μεταφορά 
σε κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από 400 λ2/450 λίτρα (οριζόμενο ως οργανικό 
υπεροςείδιο τύπου Ε, πλαίσιο εξόδου Ε του Σχήματος 5). 

(ί) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροςείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροςειδίου που, σε εργαστηριακό 
έλεγχο, ούτε εκρήγνυται στην τυρβώδη κατάσταση ούτε αναφλέγεται καθόλου και εμφανίζει 
μόνον χαμηλό ή καθόλου αποτέλεσμα όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό καθώς και χαμηλή ή 
καθόλου εκρηκτική ισχύ μπορεί να γίνεται δεκτό για μεταφορά σε ενδιάμεσα δοχεία για 
μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) ή δεξαμενές (οριζόμενο ως οργανικό υπεροςείδιο τύπου Ρ, πλαίσιο 
εξόδου Ε του Σχήματος 5). 

(σ) Οποιοδήποτε οργανικό υπεροξείδιο ή σύνθεση οργανικού υπεροςειδίου που. σε εργαστηριακό 
έλεγχο, ούτε εκρήγνυται στην τυρβώδη κατάσταση ούτε αναφλέγεται καθόλου και δεν 
εμφανίζει αποτέλεσμα όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό, ούτε οποιαδήποτε εκρηκτική ισχύ θα 
πρέπει να εξαιρείται από την Κλάση 5.2, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνθεση είναι θερμικώς 
σταθερή (η θερμοκρασία αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης είναι 60 °0 ή υψηλότερη για ένα 
κόλο των 50 Ια*) και για υγρές συνθέσεις, ένας διαλύτης τύπου Λ χρησιμοποιείται για 
απευαισθητοποίηση (οριζόμενο ως οργανικό υπεροςείδιο τύπου Ο, πλαίσιο εξόδου Ο του 
Σχήματος 5). 


(3) Η παράγραφος (2) αναφέρεται μόνον σε εκείνες τις ιδιότητες των οργανικών υπεροξειδίων που είναι 
αποφασιστικές για την ταξινόμηση. Ένα διάγραμμα ροής, που παρουσιάζει τις αρχές ταξινόμησης στη 
μορφή ενός γραφικά φτιαγμένου σχεδίου ερωτήσεων σχετικά με τις αποφασιστικές ιδιότητες μαζί με τις 
δυνατές απαντήσεις, δίνεται στο Σχήμα 5. Αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να προσδιορίζονται πειραματικά σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 3105. 


3107- 

3169 
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Σχήμα 5: Ταξινόμηση και σχέδιο διαγράμματος ροής για οργανικά υπεροξείδια. 

1 ΟΡΓΑΜΚΟ ΥΠΕΡΟ ΐΕΙΔΙΟ ] 



Κουτί \ ' 
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Β. Λεξικό όρων στο περιθωριακό 2101 [βλέπε επίσης περιθωριακό 3101 (3)] 

3170 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι περιγραφές στο λεξικό όρων δεν προορίζονται για αντικατάσταση των διαδικασιών 
ελέγχου, ούτε για προσδιορισμό της ταξινόμησης κινδύνου μίας ύλρς ή ενός είδους της Κλ,σσης 1. Η 
καταχώρηση στις σωστές υποδιαιρέσεις και μία απόφαση για το εάν η Ομάδα συμβατότητας 5 είναι 
κατάλληλη πρέπει να βασίζεται σε έλεγχο του προϊόντος σε συμφωνία με το Εγχειρίδιο Ελέγχου που 
αναφέρεται στο περιθωριακό 3101 (1) ή σε αναλογία με παρόμοια προϊόντα που έχουν ήδη ελεγχθεί και 
κατσχωρηθεί σε συμφωνία με τις διαδικασίες του Εγχειριδίου Ελέγχου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι τιμές που δίνονται μετά από τις ονομασίες αναφέρονται στους σχετικούς αριθμούς 
είδους (στήλη 1) και χαρακτηριστικούς αριθμούς (στήλη 2) τον Πίνακα 1 σε συμφωνία με το περιθωριακό 
2101, διαχωρισμένους με μία κάθετο (π.χ. 2Η/0171). 

Για τον κωδικό ταξινόμησης, βλέπε περιθωριακό 2100 (4). 

Πυροιιαγικά. Φωτιστικά, με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 21 °/0171, 30°/0254. 
43°/0297. 

Πυρομαχικά σχεδιασμένα να παράγουν μία μοναδική πηγή έντονου φωτός για τον Φωτισμό μίας περιοχής. 
Ο όρος περιλαμβάνει φωτιστικά φυσίγγια, βομβίδες και βλήματα και φωτιστικές βόμβες και βόμβες 
αναγνώρισης στόχου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είδη: Φυσέκια, σηιιστοδότνσης . σπυστοδοτικές συσκευές γειοός σηματοδότες 
κινδύνου . φωτοβολίδες, αέρος. Φωτοβολίδες επιφάνειας δεν περύσμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό . Λυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά 

Πυροιιαγικά. εαπρηστικά, υγρά ή σε μορφή ζελατίνας, με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητική γόμωση 
32°/0247. 


Πυρομαχικά που περιέχουν υγρή ή ζελατινώδη εμπρηστική ύλη. Εκτός απ' όταν η εμπρηστική ύλη είναι 
ένα εκρηκτικό καθ' αυτή, επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση 
με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. 

Πυοοααγικά. εαπρηστικά, λευκού Φωσφόρου με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 
22°/0243,31°/0244. 


Πυρομαχικά που περιέχουν λευκό φώσφορο ως εμπρηστική ύλη. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης. 

Πυοοααγικά. εαπρηστικά με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 21°Ό009. 
30°/0010, 43°/0300. 

Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική σύνθεση. Εκτός απ’ όταν η σύνθεση είναι ένα εκρηκτικό καθ 
αυτή, επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και 
πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. 

Πυοοααγικά. νυανασίων 30°/0488, 43°/0362 

Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκπκή γόμωση, που περιέχει διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Κανονικά 
επίσης περιέχει έναν πυροσωλήνα και μία προωθητική γόμωση. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βοαβίδες νυανασίων δεν - περάαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτές αναφέρονται 
ξεχωριστά 
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3170 Πυοοιιαγικά. δοκιαών 43°/0363 
(συνεχ.) 

Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης ή της 
ισχύος νέων πυρομαχικών, εξαρτημάτων ή συνδεσμολογιών όπλων. 

Πυοοααγικά. καπνού» λευκού φωσφόρου , με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 22°/0245, 
31 °/0246 

Πυρομαχικά που περιέχουν λευκό φώσφορο ως καπνογόνο ύλη. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή 
διαρροή γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει βομβίδες, καπνού. 

Πυοοααγικά. καπνού με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 2Γ/0015, 30°/0016, 
43°/0303 

Πυρο μα χικά που περιέχουν μία καπνογόνο ύλη τέτοια όπως μείγμα χλωροσουλφονικού οςέος ή 
τετραχλωριούχο τιτάνιο, ή μία καπνογόνο πυροτεχνική σύνθεση βασισμένη στο εςαχλωροαιθάνιο ή στον 
κόκκινο φώσφορο. Εκτός απ' όταν η ύλη είναι ένα εκρηκτικό καθ* αυτή , τα πυρομαχικά επίσης περιέχουν 
ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν 
πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει βομβίδες. καπνού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σηιιατοδότεε. καπνού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό . Λυτοί αναφέρονται 
ξεχωριστά 

Πυοοααγικά. δακοιτνόνα . με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 21°/0018, 30°/0019, 
43°/0301 


Πυρομαχικά που περιέχουν μία δακρυγόνο ύλη. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία 
πυροτεχνική ύλη, μία προωθητικη γόμωση με εγχυτή και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με 
διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. 

Είδη, εκρηκτικά, εόαιοετικά αυ-ευαίσθητα (Είδη ΕΕΙ) 50°/0486 

Είδη που περιέχουν μόνον εξαιρετικά μη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες (ΕΠ35) που παρουσιάζουν αμελητέα 
πιθανότητα τυχαίαε πυροδότησης ή εξαπλωσης υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και που έχουν περάσει 
τη Σειρά Ελέγχου 7. 

Είδη, πυοοφορικά 25°/0380 

Είδη που περιέχουν μία πυροφορική ύλη (ικανά για αυτόματη ανάφλεξη όταν εκτίθενται στον αέρα) και 
μία εκρηκτική ύλη ή συστατικό. Ο όρος δεν περιλαμβάνει είδη που περιέχουν Λευκό φωσοόρο. 

Είδη, πυροτεγνικά . για τεχνικούς σκοπούς 9°/0428. 21 °/0429, 30°/0430. 43°/0431. 47°/0432 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες και χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς τέτοια όπως παραγωγή 
θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ, κ.λπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είδη: όλα τα πυρομαχικά ωνσί^ια, σηματοδότ ησης ^, κ ο τμικά κα/.ωδιων^ 
Ίκοηκτικά πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες αέοοε. α>ωτοβο,.ίόε :. επ ιωάνειας, συσκευές απελευθέρωσ ης, 
εκρηκτικές, καθηλωτικά. εκρηκτικά, σηαατοόοτικέ: συσκε υή χε ιρός σηματοδότες, κινίνου, σηματοδότες 
σιδηροδρομικών ·<οαυαών. εκρηκτικά, σηιιστοόότ ε:. καπνού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά 
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Προσθήκη Α.1 

3ΠΟ Μαύρη πυρίτιδα ( ιιπαοούτι ). πεπιεσαένη ή Μαύρη πυρίτιδα (μπαρούτι) . σε σβόλουο 4°/0028 
(συνεχ.) 

Ύλη που συνίσταται από σβολιασμένη μορφή μαύρης πυρίτιδας. 

Μαύρη πυρίτιδα (απαοούτι ). κοκκώδης ή ως άλευρο 4°/0027 

Ύλη που συνίσταται από ένα ιδιαίτερο μείγμα ξυλάνθρακα ή άλλου άνθρακα και είτε νιτρικό κάλιο είτε 
νιτρικό νάτριο, με ή χωρίς θείο. 

Βόαβετ, αε άφλεκτο υνρό . με εκρηκτική γόμωση 10°/0399. 23°/0400 

Είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, συνιστάμενα από μία δεξαμενή γεμάτη με άιολεκτο υγρό και 
εκρηκτική γόμωση. 

Βόαβεε. Φωτιστικές 5°/0038 


Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την παραγωγή σύντομου, έντονου ωωτισμού για 
φωτσγράφιση. Περιέχουν μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βόαβεε. Φωτιστικές 7°/0037 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την παραγωγή σύντομου, έντονου φωτισμού για 
φωτογράφιση. Περιέχουν μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βόιιβες. Φωτιστικές 21°/0039, 30°/0299 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την παραγωγή σύντομου, εντόνου φωτισμού για 
φωτογράφιση. Περιέχουν μία φωτιστική σύνθεση. 

Βόαβες, με εκρηκτική γόμωση 5°/0034. 17°/0035 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βόιιβες με εκρηκτική γόμωση 7°/0033, 19°/0291 

Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχουν δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Ενισ/υτές, με πυροκροτητή 1°/0225, 13°/0268 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης. Χρησιμοποιούνται για την αύξηση 
της πυροδοτικής ισχύος των πυροκροτητών ή εκρηκτικών καλωδίων. 

Ενισνυτέ£ χωρίς πυροκροτητή 5°/0042, 17°/0283 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς μέσον πυροδότησης. Χρησιμοποιούνται για αύξηση 
της πυροδοτικής ισχύος των πυροκροτητών ή εκρηκτικών καλωδίων. 
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Προσθήκη Α.1 


3170 Διαρρήκτες εκρηκτικοί 5°/0043 
(συνεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα βλημάτων ή 
άλλων πυρομαχικών για τη διασπορά του περιεχομένου τους. 

Φυσίνηα. ανάφλεάκ 9°/0049, 30°/00δ0 

Είδη συνιστάμενα από ένα περίβλημα, έναν εγχυτή και πυρίτιδα ανάφλεξης, όλα συνδεδεμένα σε ένα 
κομμάτι έτοιμο για πυροδότηση. 

Φυσίγνια νια όπλα. άσιραιρα 3°/0326, 15°/0413, 27°/0327. 37°/0338, 4/°/0014 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία κλειστή θήκη φυσιγγίων με ένα κεντρικό ή περιφερειακό εγχυτή πυρός 
και μία γόμωση άκαπνης ή μαύρης πυρίτιδας αλλα όχι βλήμα. Παράγει ισχυρό θόρυβο και χρησιμοποιείται 
για εκπαίδευση, χαιρετισμό, ως προωθητική γόμωση, πιστόλι εκκίνησης κ.λπ. Ο όρος περιλαμβάνει 
πυρομαχικά. άσφαιρα. 

Φυσίννια νια όπλα, αδρανούε βλτιιιατοο Ι5°/0328, 27°/0417, ^7 ο /0^^9, 47°/0012 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα χωρίς εκρηκτική γόμωση αλλά με μία προωθητική γόμωση με ή 
χωρίς εγχυτή. Τα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ανιχνευτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο κυρίαρχος 
κίνδυνος είναι εκείνος της προωθητικής γόμωσης. 

Φυσίννια νια όπλα, με εκρηκτική γόμωση 6°/0006, 18°/0321, 40°/0412 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα με μία εκρηκτική γόμωση χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον 
πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά και μία 
προωθητική γόμωση με ή χωρίς εγχυτή. Ο όρος περιλαμβάνει μόνιμα (συνδεδεμένα) πυρομαχικά. 
η μι-μόνιμα (μερικώς συνδεδεμένα) πυρομαχικά και ξεχωριστά γομωτικά πυρομαχικά όταν τα συστατικά 
συσκευάζονται μαζί. 

Φυσίννια "Λα όπλα , με εκρηκτική γόμωση 7°/0005, 19°/0007. 41°/0^48 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα με μία εκρηκτική γόμωση με μέσον πυροδότησης που δεν 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά και μία προωθητική γόμωση 
με ή χωρίς εγχυτή. Ο όρος περιλαμβάνει μόνιμα (συνδεδειιένα) πυρομαχικά ημι-μόναμα (μερικώς 
συνδεδεμένα) πυρομαχικά και ξεχωριστά γομωτικά πυρομαχικά όταν τα συστατικά συσκευάζονται μαζί. 

Φυσίννια. πετρελαιοπττνών 27°/0277, 37°/0278 

Είδη συνιστάιιενα από ένα λεπτό περίβλημα από φύλλο φάϊμπερ. μέταλλο ή άλλο υλικό που περιέχει μόνον 
προωθητική ισχύ που εκτοξεύει ένα σκληρό βλήμα για τη διάτρηση ενός περιβλήματος μίας 
πετρελαιοπηγής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γοαώσεκ. ιιοοωοποιηιιένεε ειιποοικεε δεν περύχμιβσνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτές 
αναφέρονται ξεχωριστά 

Φυσίννια. συσκευών ιστύοε 15°/0381, 27°/027^. 37°/0276, 47°/032ο 

Είδη σχεδιασμένα για την εκτέλεση μηχανικών ενεργειών. Συνίστανται από ένα περίβλημα με μία γόμωση 
αναφλεκτικού εκρηκτικού και ενός μέσου ανάφλεξης. Τα αεριώδη προϊόντα της ανάφλεξης παράγουν 
διόγκωση, ευθεία ή περιστροφική κίνηση ή ενεργοποιούν διαφράγματα, βαλβίδες ή διακόπτε^ ή 
εκτοξεύουν συσκευές δεσίματος ή παράγοντες απόσβεσης. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Φυσίννια. σηιιατοδόττιστκ 3 0°/0054, 43°/0312, 47°/0405 

(συνεχ.) _ 

Είδη σχεδιασμένα να πυροδοτούν έγχρωμες φωτοβολίδες ή άλλους σηματοδότες απο πιστόλια 

σηματοδότησης κ.λπ. 

Φυσίννια ιιικρών όπλων 27°/0417, 37°/0339,47°/0012 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων εξοπλισμένη με έναν κεντρικό ή περιφερειακό εγχυτή 
πυράς και που περιέχουν και προωθητική γόμωση και στερεό βλήμα. Είναι σχεδιασμένα να πυροδοτούνται 
σε όπλα διαμετρήματος όχι μεγαλύτερου από 19.1 ιππι. Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων οποιουδήποτε 
διαμετρήματος περιλαμβάνονται σε αυτήν την περιγραφή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυσϊπιοί ιηκοών όπλων, άστοαιοα . δεν περύχψβάνονται σε αυτόν τον ορισμό . Λυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά. Μερικά φυσίγγια στρατιωτικών μικρών όπλων δεν τζερύ.αμβάνονται σε αυτόν τον 
ορισμό . Λυτά αναφέρονται στα φυσίννια νια όπ).α αδοανούε βλήαστοα . 

Φυστηαα. νια όπλα, άσωαιρα, 27°/0338,47°/0014 

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία κλειστή θήκη φυσιγγίων με έναν κεντρικό ή περιφερειακό εγχυτή πυράς 
και μία γόμωση από άκαπνη ή μαύρη πυρίτιδα. Οι θήκες φυσιγγίων δεν περιέχουν βλήματα. Τα φυσίγγια 
είναι σχεδιασμένα να πυροδοτούνται από όπλα με διαμέτρημα το πολύ 19.1 γπγπ και χρησιμεύουν στην 
παραγωγή δυνατού θορύβου και χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, χαιρετισμό, ως προωθητική γόμωση, 
σε πιστόλια εκκίνησης κ.λπ. 

Θήκες, φυσιννίων. κενέε, ιχε έντυπη 37°/0379,47°/0055 

Είδη συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων κατασκευασμένη από μέταλλο, πλαστικό ή άλλο μη-άφλεκιο 
υλικό, στα οποία το μόνο εκρηκτικό συστατικό είναι ο εγχυτής. 

Θήκες, εύωλεκτες. κενέζ. νωρίς εγγυτή 27°/0447, 37°/0446 

Είδη συνιστάαενα από μία θήκη φυσιγγίων κατασκευασμένη μερικώς ή ολικώς από νιτροκυτταρί\η. 

Γοαώσεις. εκρηκτικές, ιιε πλαστικούς συνδέσιχους 5°/0457, 17°/0458, ο9°/0459, 47°/0460 

Είδη συνιστάαενα από μία γόμωση εκρηκτικού, με πλαστικούς συνδέσμους, κατασκευασμένη σε ειδική 
μορφή χωρίς περίβλημα και χωρίς μέσον πυροδότησης. Είναι σχεδιασμένα ως εξαρτήματα πυρομαχικών 
τέτοιων όπως οι κεφαλές. 

Γοιιώσεκ. κατεδαφίσεων 5°/0048 

Είδη που περιέχουν μία γόμωση ενός εκρηκτικού σε περίβλημα από φύλλο φαΐμπερ, πλαστικό, μέταλλο ή 
άλλο υλικό. Τα είδη είναι χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δυο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω είδη: βόιιΒεζ νάοκεε. Βλήαατα δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Λυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά. 

Γοιιώσεκ. βυθού 5°/0056 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού που περιέχεται σε βαρέλι ή βλήμα χωρίς μέσον 
πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηρισακά. Είναι σχεδιασμένα να εκρήγνυνται κάτω από νερό. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Γοιιώσει:. εκρτικτικέε. εαποοικές . χωρίς πυροκροτητή 570442, 1770443, 3970444, 4770445 
(συνεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς μέσον πυροδότησης, που χρησιμοποιούνται για 
εκρηκτική συγκόλληση, ένωση, φορμάρισμα και άλλες μεταλλουργικές κατεργασίες. 

Γοοώσεκ, ποοωθτνηκέε. νια κανόνια 370279, 1570414,2770242 

Γομώσεις προωθητικού σε οποιαδήποτε φυσική μορφή για ξεχωριστής γόμωσης πυρομαχικά για κανόνια. 
Γοιαωσεκ, ποοωθητικά 370271, 1570415, 2770272,3770491 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση ή μία προωθητική γόμωση σε οποιαδήποτε φυσική μορφή, με ή χωρίς 
περίβλημα, ως εξάρτημα κινητήρων πυραύλου ή για μείωση της οπισθέλκουσας των βλημάτων. 

Γοιιώσεκ. αοοΦοποιτηιένεε. ευπορικές, χωρίς πυροκροτητή 570059. 1770439, 3970440, 4770441 

Είδη συνιστάμενα από ένα περίβλημα που περιέχει μία γόμωση εκρηκτικού με κοίλωμα επενδεδυμένη με 
άκαμπτο υλικό, χωρίς μέσον πυροδότησης. Είναι σχεδιασμένα να παράγουν ένα ισχυρό, διεισδυτικό 
αποτέλεσμα αεριώθησης. 

Γοαώσεκ. αοοοοποιτιυένεε. εύκαιιπτεε. ευθύνραιαιεε . 570288. 3970237 

Είδη συνιστάμενα από ένα έναν πυρήνα εκρηκτικού σε σχήμα V επενδεδυμένο με εύκαμπτη θήκη. 
Γοαώσεκ. συαπλήρωαατικέε, εκρηκτικές 570060 

Είδη συνιστάμενα από έναν μικρό μετακινούμενο ενισχυτή τοποθετημένο στην κοιλότητα ενός βλήματος 
μεταξύ του πυροσωλήνα και της εκρηκτικής γόμωσης. 

Ε^αρτπιιατα. νοαααών εκρηκτικών, ε.α.ο. 170461, 1370382, 3570383, 4770384 

Είδη που περιέχουν ένα εκρηκτικό σχεδιασμένο να μεταφέρει έκρηξη ή ανάφλεξη μέσα σε μία γραμμή 
εκρηκτικών. 

Συσκευέ^ ενερνοποιηαένεε ιιε νερό με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης 2570248, 
3470249 

Είδη των οποίων η λειτουργία εςαρτάται από την φυσικο-χημική αντίδραση του περιεχομένου τους με το 
νερό. 

Καλώδιο, εκρηκτικό, εύκαμπτο 570065, 3970289 

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού κλεισμένου σε ύφασμα και μία πλαστική ή άλλη 
επικάλυψη. Η επικάλυψη δεν είναι απαραίτητη εάν το ύφασμα είναι αδιαπέραστο. 

Καλώδιο ίπυροσωλήνα) εκρηκτικό, με μεταλλική επένδυση 570290, 1770102 

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού επενδεδυμένο με έναν μαλακό μεταλλικό σωλήνα με ή 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Καλώδιο (πυροσωλήνα) εκρηκτικό· ήπιου αποτελέσματος , με μεταλλική επένδυση 39°/0104 

(συνεχ.) , ..... 

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού επικαλυμμένου με έναν μαλακό μεταλλικό σωλήνα με ή 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. Η ποσότητα εκρηκτικής ύλης είναι τόσο μικρή ώστε μόνον ένα ήπιο 
αποτέλεσμα να εκδηλώνεται έξω από το καλώδιο. 


Καλώδιο, αναφλεκτήρα 43°/0066 

Είδος συνιστάμενο από υφασμάτινο νήμα που καλύπτεται με μαύρη πυρίτιδα ή άλλη γρήγορης καύσης 
πυροτεχνική σύνθεση και από ένα εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα, ή συνίσταται από έναν πυρήνα 
μαύρης πυρίτιδας περιβαλλόμενο από ένα εύκαμπτο πλεγμένο ύφασμα. Καίγεται προοδευτικά κατά το 
μήκος του με εξωτερυςή φλόγα και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ανάφλεξης από μία συσκευή σε μία 
γόμωση ή έναν εγχυτή. 

Κόπηκες συσκευές, καλωδίων, εκρηκτικέ; 47°/0070 

Είδη συνιστάμενο από μία αιχμηρή συσκευή που κινείται από μία μυςρή γόμωση εύφλεκτου εκρηκτικού σε 
ένα αμόνε 

Συνδεσμολογίες πυροκροτητών, μη-ηλεκτρικοι, για ανατινάξεις 1 /(ώ60. ι5 /0υ61 

Μη-ηλεκτρικοί πυροκροτητές συνδεδεμένοι με και ενεργοποιημένοι με τέτοιο μέσον όπως πυροσωλήνα 
ασφάλειας, σωλήνα κρούσης σωλήνα ανάφλεξης ή εκρηκτικό καλώδιο. Μπορεί να είναι ακαριαίου 
σχεδιασμόύ ή να έχουν ενσωματωμένα στοιχεία καθυστέρησης. Εκρηκτικά ρελαί που έχουν 
ενσωματωμένο εκρηκτικό καλώδιο περιλαμβάνονται. 

Πυροκροτητές, ηλεκτρικοί , για ανατινάξεις 1°/0030,35°/0255,47°/0456 

Είδη ειδικά σχεδιασμένα για την πυροδότηση εκρηκτικών για ανατινάξεις. Αυτοί οι πυροκροτητές μπορεί 
να κατασκευάζονται για να εκρήγνυται ακαριαία ή μπορεί να περιέχουν ένα στοιχείο καθυστέρησης. 
Ηλεκτρικοί πυροκροτητές ενεργοποιούνται με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Πυροκροτητές νια πυ ρομανικά 1°/0073, 13°/0364. _ό°/(ώ65.47 /(Π66 

Είδη συνιστάμενο από έναν μικρό μεταλλικό ή πλαστικό σωλήνα που περιέχουν εκρηκηκά τέτοια όπως 
οζίδιο του μολύβδου, ΡΕΤΝ ή συνδυασμούς εκρηκτικών-Είναι σχεδιασμένα για να ξεκινάνε μια γραμμή 
εκρήξεων. 

Πυροκροτητές, αη-ηλεκτοικοί. για ανατινάξεις 1°/0029, 35Ύ0267,47Ύ0455 

Είδη ειδικά σχεδιασμένα για την πυροδότηση εκρηκτικών ανατινάξεων. Αυτοί οι πυροκροτητές μπορεί να 
είναι κατασκευασμένοι για να εκρήγνυνται ακαριαία ή μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο καθυστέρησης. Οι 
μη-ηλεκτρικοί πυροκροτητές ενεργοποιούνται με τέτοια μέσα όπως σωλήνας κρούσης, σωλήνας 
ανάφλεξης πυροσωλήνας ασφάλειας άλλη αναφλεκτική συσκευή ή εύκαμπτο εκρηκτικό καλώδιο. 
Εκρηκτικά ρελαί χωρίς εκρηκτικό καλώδιο περιλαμβάνονται. 

Εκρηκτικά, -αα ανατινάζεις, τύπου Α 4°/0081 . , 

Ύλες συνιστάμενες από υγρά οργανικά νιτρικά άλατα τέτοια όπως νιτρογλυκερίνη η ενα μείγμα τέτοιων 
συστατικών με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: νιτροκυτταρίνη, νιτρικό αμμώνιο ή άλλα ανόργανα 
νιτρικά άλατα, αρωματικά νιτρο-παράγωγα, ή καύσιμα υλικά, τέτοια όπως αλεσμένο ςυλο και αλουμίνιο σε 
σκόνη. Μπορεί να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως διατομΐτη και πρόσθετα τέτοια όπως 
χρωματικούς παράγοντες 'και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά θα πρέπει να είναι σε κονιωοη. 
ζελατινώδη ή ελαστική μορφή. Ο όρος περιλαμβάνει δυναμίτη, ζελατίνη, δυναμίτες για ανατιναςεις και 

ζελατίνης. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Εκρηκτικά, για ανατινάζεις τύπου Β 4°/0082. 48°/0331 
(συνεχ.) 

Ύλες συνιστάμενες από 

(ε) ένα μείγμα νιτρικού αμμωνίου ή άλλων ανόργανων νιτρικών αλάτων με ένα εκρηκτικό τέτοιο 
όπως τρινιτροτολουόλη, με ή χωρίς άλλες ύλες τέτοιες όπως αλεσμένο ξύλο και αλουμίνιο σε 
σκόνη, ή 

Ο) ένα μείγμα νιτρικού αμμωνίου ή άλλων ανόργανων νιτρικών αλάτων με άλλες καύσιμες ύλες 
που δεν είναι εκρηκτικά συστατικά. Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να περιέχουν αδρανή 
συστατικά τέτοια όπως πυριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικούς παράγοντες 
και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν πρέπει να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια 
υγρά οργανικά νιτρικά ή χλωρικά άλατα. 

Εκρηκτικά, νια ανατινάζεις, τύπου Ο 4°/0083 

Ύλες συνιστάμενες από ένα μείγμα ή χλωρικού καλίου ή χλωρικού νατρίου ή υπερχλωρικού καλίου, 
νατρίου ή αμμωνίου με οργανικά νιτρο-παράγωγα ή καύσιμα υλικά τέτοια όπως αλεσμένο ξύλο ή 
αλουμίνιο σε σκόνη ή έναν υδρογονάνθρακα. Μπορούν να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως 
πυριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικούς παράγοντες και σταθεροποιητές, ι έτοια εκρηκτικά 
δεν πρέπει να περιέχουν νιτρογλυκερίνη ή παρόμοια υγρά οργανικά νιτρικά άλατα. 

Εκρηκτικά, νια ανατινάζεις τύπου Ρ 4°/0084 

Ύλες συνιστάμενες από ένα μείγμα οργανικών νιτρωμένων ενώσεων και καύσιμων υλικών τέτοιων όπως 
υδρογονάνθρακες και αλουμίνιο σε σκόνη. Μπορούν να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυριτικό 
άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικοί παράγοντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν πρέπει 
να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια υγρά οργανικά νιτρικά άλατα, χλωρικά άλατα και νιτρικό 
αμμώνιο. Ο όρος γενικά περιλαμβάνει πλαστικά εκρηκπκά. 

Εκρηκτικά, νια ανατινάζεις τύπου Ε 4°/0241, 48°/0332 

Ύλες συνιστάμενες από νερό ως ουσιώδες συστατικό και υψηλές αναλογίες νιτρικού αμμωνίου ή άλλων 
οξειδωτικών, μερικά ή όλα από τα οποία είναι σε διάλυμα. Τα άλλα συστατικά μπορούν να περιλαμβάνουν 
νιτρο-παράγωγα τέτοια όπως τρινιτροτολουόλιο, υδρογονάνθρακες ή αλουμίνιο σε σκόνη. Μπορούν να 
περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικοί 
παράγοντες και σταθεροποιητές. Ο όρος περιλαμβάνει εκρηκπκά. σε γαλάκτωμα, εκρηκτικά, χυλώδη και 
εκρηκτικά, υδατικές ζελατίνες. 

Πυοοτεγνηαατα 9°/0333, 21°/0334, 30°/0335, 43°/0336. 47°/0337 
Πυροτεχνικά είδη σχεδιασμένα για ψυχαγωγία. 

Φωτοβολίδες αέροο 9°/0420. 21 °/0421. 30°/0093, 43°/0403, 47°/0404 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που είναι σχεδιασμένες για να πέφτουν από ένα αεροσκάφος για 
φωτισμό, αναγνώριση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση. 


Φωτοβολίδες επιφάνειας 9°/0418,21 °/0419, 30°/0092 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που είναι σχεδιασμένες για χρήση στην επιφάνεια για φωτισμό, 
αναγνώριση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9585 


Προσθήκη Α.1 


3170 Πυρίτιδα ανάωλεΕτκ 8°/0094,29°/0305 
(συνεχ.) 

Πυροτεχνική ύλη που, όταν πυροδοτείται, παράγει ενα έντονο φως. 

Θοαυστικεε συσκευές εκρηκτικά χωρίς πυροκροτητή, για πετρελαιοπηγές, 5°/0099 

Είδη συνιστάμενο από μία γόμωση εκρηκτικού περιεχόμενη σε ένα περίβλημα χωρίς μέσον πυροδότησης. 
Χρησιμοποιούνται για Θραύση πετρωμάτων γύρω από τον άξονα ενός τρυπανιού για διευκόλυνση της ροής 
του αργού πετρελαίου από το πέτρωμα. 

Πυοοσωλττντ^ αναφλεκτήρα , σωληνοειδής, με μεταλλική επένδυση 4ο /010_> 

Είδος συνιστάμενο από ένα μεταλλικό σωλήνα με έναν πυρήνα αναφλέςιμου εκρηκτικού. 

Πυροσωλήνα::· ακαοιαίοο. όγι-εκρηκτικός (αυιοΙαπ αΐοΗ) 30°/0101 

Είδος συνιστάμενο από βαμβακερά νήματα διαποτισμένα με λεπτή μαύρη πυρίτιδα. Καίγεται με εξωτερική 
φλόγα και χρησιμοποιείται σε γραμμές ανάφλεξης για πυροτεχνήματα, κ,λπ. 


Πυροσωλήνας. ασφάλειας 47°/0105 

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα λεπτά αλεσμένης μαύρης πυρίτιδας περιβεβλημένος από ένα 
εύκαμπτο πλεγμένο ύφασμα με ένα ή περισσότερα προστατευτικά εξωτερικά καλύμματα. Οταν 
πυροδοτείται, καίγεται σε προκαθορισμένο βαθμό χωρίς οποιοδήποτε εξωτερικό εκρηκτικό αποτέλεσμα. 


Πυροσωλήνες, εκρηκτικοί 1°/0106,13°/0107,35°/0257,47°/036/ 

Είδη με εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκαλούν έκρηξη σε πυρομαχικά. Έχουν ενσωματωμένα 
μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα για την αρχή της εκρηςης. Γενικά έχουν 
ενσωματωμένα προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Πυροσωλήνες, εκρηκτικοί με προστατευτικά χαρακτηριστικά 5°/0408, 17°/0409,39°/0410 

Είδη με εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκαλούν έκρηξη σε πυρομαχικά Έχουν ενσωματωμένα 
μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα για την αρχή της εκρηςης. Οι εκρηκτικοί 
ΐΧΓήν!; ΓίχρυΟ «ν^ματωμί» δύο ή »Ρ»ο6^α α,ο,ώμμματ,κα «ροσ««»π® 

χαρακτηριστικά. 

Πυροσωλήνες. πυροδάτπσπζ 30°/0316,43°/0317,47°/0368 

Είδη με κύρια εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκαλούν ανάφλεξη σε πυρομαχικά. Εχουν 
ενσωματωμένα μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα για την αρχή της αναφ -εςη ν 
Γενικά έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βοαβίδε^ χειρός ή όπλου, με εκρηκτική γόμωση 5°/0284, 17°/0285 

Είδη που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται από ένα όπλο. Είναι χωρίς μέσον 
πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικό προστατευτικά 

χαρακτηριστικά. 

Βοιιβίδεο. χειρός ή όπλου, με εκρηκτική γόμωση 7°/0292, 19 /029_? 

Είδη που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται από ένα όπλο. Είναι με μέσοι· 
πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικό. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Βοιχβίδκ. νυανασίων. χειρός ή όπλου 2Γ/0372,30°/0318,43°/0452,47°/0110 
(συνεχ.) 

Είδη χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται 
από ένα όπλο. Περιέχουν την συσκευή γόμωσης και μπορούν να περιέχουν μία γόμωση εντοπισμού. 

Εσοτονάλη 4°/0393 


Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτριμεθυλενο-τρινιτραμίνης (ΚϋΧ), τρινιτροτολουολίου 
(ΊΠΝΤ) και αλουμινίου. 

Εζολίτης (ε£οτόλη). ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15 % νερό, κατά βάρος 4°/0118 

Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτριμεθυλενο-τρινιτραμίνης (ΚΌΧ) και 
τρινιτροτολουολίου (ΤΝΤ). Ο όρος περιλαμβάνει "Σύνθεση Β Μ . 

Αναφλεκτήρες 9°/0121,21 70314, 30°/0315,43°/0325,47°/0454 


Είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές ύλες σχεδιασμένα να προκαλούν ανάφλεξη σε μία 
γραμμή εκρηκτικών. Μπορούν να ενεργοποιηθούν χημικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παρακάτω είδη: καλώδιο, αναφ/χκτήρα πυοοσω/ώναε, αναφ/χκτήοα πυροσωλήν ας, 
ακ αριαίος , άχι-εκρηκτικός, πυροσωλήνες, πυροδότησης αναπτήοεε πυροσωλήνων . εΓ/ντέζ τύπου καψν/Μου, 
εν/ντέζ σωληνοειδείε δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό . Αυτά αναφέρονται ξεχωριστά 

Αεριωθούμενα διατρητικά όπλα, νοαωιιένα. πετρελαιοπηγών, χωρίς πυροκροτητή 570124, 39°/0494 

Είδη συνιστάμενα από ένα χαλύβδινο σωλήνα ή μία μεταλλική ταινία, μέσα στην οποία εισάγονται 
μορφοποιημένες γομώσεις συνδεδεμένες με εκρηκτικό καλώδιο, χωρίς μέσον πυροδότησης. 

Αναπτήοεο πυροσωλήνων 4770131 

Είδη διαφόρων σχεδιασμών που ενεργοποιούνται με τριβή, κρούση ή ηλεκτρισμό και που 
χρησιμοποιούνται για την πυροδότηση καυσίμων ασφάλειας. 

Νάρκες, με εκρηκτική γόμωση 570137,1770138 

Είδη συνιστάμενα κανονικά από μεταλλυ(:ά ή σύνθετα δοχεία γεμισμένα με ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον 
πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για να τίθενται σε λειτουργία με το πέρασμα πλοίων, οχημάτων ή 
ανθρώπων. Ο όρος περιλαμβάνει "τορπίλες Βεη§ε1θΓθ". 

Νάρκεχ , με εκρηκτική γόμωση 770136, 1970294 

Είδη συνιστάμενα κανονικά από μεταλλικά ή σύνθετα δοχεία γεμισμένα με ένα εκρηκτικό, με μέσον 
πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι 
σχεδιασμένα για να τίθενται σε λειτουργία με το πέρασμα πλοίων, οχημάτων ή ανθρώπων. Ο όρος 
περιλαμβάνει "τορπίλες Β&π§ςιΙογ6 

Οκτολίττκ ίΟκτόλτι) . ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15 % νερό, κατά βάρος 470266 

Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτετραμεθυλενο-τετρανιτραμίνης (ΗΜΧ) και 
τρινιτροτολουολίου (ΤΝΤ). 
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3170 

(συνεχ.) 


Προσθήκη Α.1 


Οκτονάλη 4°/0496 

Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλοτετραμεθυλενοτετρανιτραμίνης (ΗΜΧ), 
τρινιτρστολουολίου (ΤΝΤ) και αλουμινίου. 

Πεντολίτηο. ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15 % νερό, κατά βάρος 4°/0151 

Ύλη συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα τετρανιτρικού πενταερυθρίτη (ΡΕΤΝ) και τρινιτροτολουολιου 
(ΤΝΤ). 

Ιυσσωαατωαέντι πυρίτιδα (πά στα πυοίτιδαο). νωπή με όχι λιγότερο από 17% αλκοόλη κατα βάρος. 
Συσσωαατωιιένη πυρίτιδα {πάστα πυοίτιδαο). νωπή με όχι λιγότερο απο 25 % νερό, κατα βάρος - /04οο, 

26°/0159 

Ύλη συνιστάμενη από νιτροκυτταρίνη διαποτισμένη με όχι περισσότερο από 60 % νιτρογλυκερίνη ή άλλα 
υγρά οργανικά νιτρικά άλατα ή μείγμα αυτών. 


Πυρίτιδα άκαπνη 2°'Ο160, 26°/0161 

Ύλη βασισμένη στην νιτροκυτταρίνη που χρησιμοποιείται ως προωθητικό. Ο όρος περιλαμβάνει 
προωθητικά με μία μόνη βάση (νιτροκυτταρίνη (ΝΟ μόνη), με διπλή βάση (τέτοια όπως ΝΟ και 
νιτρογλυκερίνη/(ΝΟ) και με τριπλή βάση (τέτοια όπως ΝΟ/ΝΟ/νιτρογουανίοινη). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αχρηστη, πεπιεσμένη ή γομωμένη σε σάκους άκαπνη πυρίτιδα σναφέρεται στις χουώσεις, 
προωθτπικέζ 

Εντυτέο. τύπου καψυλλίου 1°/0377, 35°/0378,47°/0044 

Είδη συνιστάαενα από ένα μεταλλικό ή πλαστικό καψύλλιο που περιέχουν μία μικρή ποσότητα κυρίου 
μείγμα,ος «ον» πυροδοτεί». Μ», με Χρηνημοπο,ούννμ. ως «υροδοτνπα νπο,χε,μ οε 

μικρά φυσίγγια όπλων και σε εγχυτές κρούσης για προωθητικές γομώσεις. 

Εννυτέτ. σωλυνοειδεί: 30°/0319,43°/0320,47°/0376 

Είδη συνιστάμενα από έναν εγχυτή για ανάφλεξη και μία βοηθητική γόμωση αναφλέξιμου εκρηκτικού 
τέτοιου όπως ϊΞύρης πυρίτιδας που χρησιμοποιείται για την πυροδότηση της προωθητικης γόμωσης σε μια 
θήκη φυσιγγίων για κανόνια κ.λπ. 

Είδη^τέτοια ό^ έιτις κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή ολλο οπλο, τουφέκι η 
άλλο μικρό όπλο. 

-6 έ» κονόν, ή ΟΧΛΟ όπλο. Είννιι χωρίς 
21ΓΖΚΓήμΓ£Ζ πυ^Ζπομς «ο» περιέχει δύο ή «ρωοότερα «,ο,ελεομαπ» 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση χρωμάτων για ενδειςη η αον 
αδρανών υλικών. 

Βλύαατα . με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 19°/0426,4Τ/0427 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλ^Είναι£ 
μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηρ 
Χρησιμοποιούνται -για τη διάλυση χρωμάτων για ένδειξη ή άλλων αδρανών υλικών. 
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Βλήματα. με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 2170434,43°/0435 

(συνεχ.) 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο, τουφέκι ή 
άλλο μικρό όπλο. Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση χρωμάτων για ένδειξη ή άλλων αδρανών υλικών. 

Βλήματα , με εκρηκτική γόμωση 5°/0168, 1770169, 3970344 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι χωρίς 
μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Βλήοατα. με εκρηκτική γόμωση 770167, 1970324 

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι με 
μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Προωθητικό. υγρό 270497, 2670495 

Ύλη συνιστάμενη από ένα αναφλέξιμο υγρό εκρηκτικό, που χρησιμοποιείται για προώθηση. 

Προωθητικό. στερεό 270498, 2670499 

Ύλη συνιστάμενη από ένα αναφλέξιμο στερεό εκρηκτικό, που χρησιμοποιείται για προώθηση. 

Συσκευές απελευθέρωσης, εκρηκτικές 4770173 

Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης και ράβδους ή κρίκους. 
Αποσπούν τις ράβδους ή τους κρίκους για την απελευθέρωση της συσκευής γρήγορα. 

Στελέτη. εκρηκτικά 4770174 

Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού μέσα σ’ ένα μεταλλικό στέλεχος. 

Κινητήρες πυραύλων 370280. 1570281, 2770186 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, γενικά ένα στερεό προωθητικό, που περιέχονται σ’ έναν 
κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή 
ένα κατευθυνόμενο βλήμα. 

Κινητήρες πυραύλων, υγρών καυσίαων 2370395, 32 70396 

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό καύσιμο μέσα σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα 
ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή ένα κατευθυνόμενο βλήμα. 

Κινητήρες πυραύλων ιιε υπερβολικά υγρά με ή χωρίς διαρροή γόμωσης 2570322, 3470250 

Είδη συνιστάμενα από ένα υπεργολικό καύσιμο που περιέχεται σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή 
περισσότερα ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή ένα κατευθυνόμενο βλήμα. 


Πύραυλου στηαατισιιού νοαιιμής 2170238,3070240,4370453 

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων που είναι σχεδιασμένος να σχηματίζει μία γραμμή. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Πύραυλοι υνοών καύσιμων. με εκρηκτική γόμωση 10*70397, 23°/0398 
(συνεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό καύσιμο μέσα σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα 
ακροφύσια και εξοπλισμένο με μία κεφαλή. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα. 

Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 6°/0181,18°/0182 

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων και μία κεφαλή χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον 
πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ο όρος 
περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα. 

Πύραυλοι με εκρηκτική γόμωση 7°/0180, 19°/0295 

Είδη συνιστάμενα από ένα κινητήρα πυραύλων και μία κεφαλή με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει 
δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα 
βλήματα. 

Πύραυλοι με διαρροή γόμωσης 15°/0436, 27°/0437, 37°/0438 

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων και μία γόμωση για την διαρροή του ωφέλιμου φορτίου 
από μία κεφαλή πυραύλου. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα. 

Πύραυλοι με αδρανή κεφαλή 27°/0183 

Είδη συνιστάμενα από ένα κινητήρα πυραύλων και μία αδρανή κεφαλή. Ο όρος περιλαμβάνει 
κατευθυνόμενα βλήματα. 

Συσκευές σηματοδότησης. νειοός 43°/0191,47°/0373 

Φορητά είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που τιαράγουν οπτικά σήματα ή προειδοποιητικά σήματα. Ο 
όρος περιλαμβάνει μικρής επιφάνειας φωτοβολίδες τέτοιες όπως φωτοβολίδες λεωφόρων ή 
σιδηροδρομικών γραμμών και μικρές φωτοβολίδες κινδύνου. 

Σηματοδότες, κινδύνου, πλοίων 9°/0194, 30°/0195 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες σχεδιασμένα να παράγουν σήματα με ήχο, φλόγα ή καπνό ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. 

Σηματοδότες, σιδηροδρομικών γραμμών. εκρηκτικοί 9°/0192, 30°/0492,43°/0493,47°/0193 

Είδη που περιέχουν μία πυροτεχνική ύλη που εκρήγνυται με δυνατό κρότο όταν το είδος συνθλίβεταυ Είναι 
σχεδιασμένα να τοποθετούνται πάνω σε σιδηροτροχιά. 

Στί ματοδότες, καπνού, 9°/0196, 19°/0313, 30°/0487,43°/0197 

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες που εκπέμπουν καπνό. Επιπλέον μπορούν να περιέχουν συσκευές 
για εκπομπή ακουστικών σημάτων. 

Συσκευές Βολιδοσκόπησης, εκρηκτικές 5°/0374, 17°/0375 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ρίχνονται από πλοία και 
λειτουργούν όταν φτάνουν ένα προκαθορισμένο βάθος ή τον πυθμένα της θάλασσας. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 Συσκευές βολιδοσκότσισης, εκρηκτικές 7°/0296, 19°/0204 
(συνεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ρίχνονται από πλοία και λειτουργούν όταν φτάνουν ένα 
προκαθορισμένο βάθος ή τον πυθμένα της θάλασσας. 

Ύλες, εκρηκτικές πολύ αυ-ευαίσθητες (Υλ, Ενί 48°/0482) 

Ύλες που παρουσιάζουν έναν κίνδυνο έκρηξης μάζας αλλά που είναι τόσο μη-ευαίσθητες που υπάρχει 
πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς και που έχουν περάσει τη Σειρά Ελέγχου 5. 

Τορπίλα υνρών καυσίαων, με αδρανή κεφαλή 32°/0450 

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με μία 
αδρανή κεφαλή. 

Τορπίλες, υγρών καυσίαων . με ή χωρίς εκρηκτική γόμωση 10°/0449 

Είδη συνιστάμενα από είτε ένα υγρό εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με ή 
χωρίς κεφαλή, είτε ένα υγρό μη-εκρηκπχό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με κεφαλή. 


Τορπίλες . με εκρηκτική γόμωση 5°/0451 

Είδη συνιστάμενα από ένα μη-εκρηκπκό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, και μία 
κεφαλή χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Τορπίλες , με εκρηκτική γόμωση 6°/0329 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, και μία κεφαλή 
χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Τοοπϋε^ . με εκρηκτική γόμωση 7°/0330 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό ή μη-εκρηκτικό σύστημα για την π^ώθηση της τορπίλης μέσα στο 
νερό και μία κεφαλή με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

Ανιγνευτές για πυοοιιαγικά 30°/0212,43°/0306 

Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ύλες, σχεδιασμένα να αποκαλύπτουν την τροχιά ενός 
βλήματος. 

Τοιτονάλη 4°/0390 

Ύλη συνιστάμενη από τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ) αναμεμειγμένο με αλουμίνιο. 
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Προσθήκη Α.1 

3170 ΚεΦαλέϋ πυραύλων, με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 39Ύ0370 
(συνεχ.) 

Είδη συνιστάμενα από ένα αδρανές ωφέλιμο φορτίο και μία μικρή γόμωση εκρηκτικού ή αναφλέξιμου 
εκρηκτικού, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός κινητήρα 
πυραύλων για τη διάλυση αδρανών υλικών. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κεφαλές. πυραύλων, με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης 41°/0371 

Είδη συνιστάμενα από ένα αδρανές ωφέλιμο φορτίο και μία μικρή γόμωση εκρηκτικού ή αναφλέςιμου 
εκρηκτικού, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός κινητήρα πυραύλων για τη διάλυση αδρανών 
' υλικών. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κεφαλές πυραύλων, με εκρηκπχή γόμωση 5°/0286, 17°/0287 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει 
δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό 
ενός πυραύλου. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κεφαλές. πυραύλων, με εκρηκτική γόμωση 7°/0369 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός πυραύλου. Ο 
όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα. 

Κεφαλές, τορπιλών, με εκρηκτική γόμωση 5°/0221 

Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει 
δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό 
μίας τορπίλης. 


3171- 

3199 
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Α. Διατάξεις σχετικές με τη «ρύση δοχείων «υιό κράμα αλουμινίου για ορισμένα αέρια της 
Κλάσης 2 

I. Ποιότητα του υλικού 

(]) Τα υλικά των δοχείων από κράμα αλουμινίου που θα γίνονται δεκτά για τα αέρια που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2203 (2) (6) θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 



Α 

Β 

0 

Ό 

Δύναμη 



196 έως 372 

343 έως 490 

εφελκυσμού, 

Κιη, σε ΜΡε 
(=Ν/ηιηι 2 ) 

49 έως 186 

196 έως 372 





Όριο εμφανούς 
ελασηκότητας. 

10 έως 167 

59 έως 314 

137 έως 334 

206 έως 412 

Κε, σε ΜΡε 
(=Ν/πΐΓη 2 ) 





μόνιμη 

παραμόρφωση 

1 = 0.2 %) 





Μόνιμη 

επιμήκυνση στη 

12 έως 40 

12 έως 30 

12 έως 30 

11 έως 16 

ρήςη(! = 

5ά)επίτοις 

εκατό 





Δοκιμή 

η=5(Κπι£98) 

η=6(Κπι£325) 

η=6(Κτη<325) 

π=7(Κιπ<392) 

λυγίσματος 

(διάμετρος 

τόρνου 

ά = ηΧε, όπου 
ς είναι το πάχος 
του τεμαχίου 
δοκιμής) 

π=6(Κπι£98) 

η=7(Κιτι£325) 

η=6(Κτπ>325) 

π=8(11τη>392) 

Αριθμός Σειράς 

1000 

5 000 

6 000 

2 000 

του Συνδέσμου 
Αλουμινίου ~ 






Οι πραγματικές ιδιότητες θα εξαρτώνται από τη σύνθεση του συγκεκριμένου κράματος και από την τελική 
επεξεργασία του δοχείου, αλλά οποιοδήποτε κράμα κι αν χρησιμοποιείται το πάχος του δοχείου θα πρεπει 
να υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους: 

Ρμ?ο ρ = ^ - 

£ “ λ „ η~ , 20 χ Κε 

η , „ Λ * Ρ Ηαε 


2χΚβ 

1,30 


+ ΡμΡο 


130 


τον 


I Βλέπε "Πρότυπα κω δεδομένα για το Α)*υμίνιο " Πέμπτη έκδοση. Ιανουάριος 1976, δημοσιευμένα σπο 

Σύνδεσμο Αλουμινίου, 750 Πιοτά Ανβτιιιβ, Νβ\ν Υοιέ. 
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Προσθήκη Α.2 


όπου ε = ελάχιστο πάχος τοιχώματος του δοχείου, σε γπγπ, 

Ρμρβ - πίεση ελέγχου, σε ΜΡε (Ρι*γ= πίεση ελέγχου, σε βει*), 

ϋ = ονομαστική εξωτερική διάμετρος του δοχείου, σε γπγπ και 

Κε = εγγυημένη ελάχιστη 0.2 % αντοχή σε εφελκυσμό. σε ΜΡε (=Ν/πιπτ). 

Επιπλέον, η τιμή της ελάχιστης εγγυημένης αντοχής σε εφελκυσμό (Κε) στον τύπο δεν υπάρχει περίπτωση 
να είναι μεγαλύτερη από 0.85 φορές την εγγυημένη ελάχιστη δύναμη εφελκυσμού (ΡΙιτι), ανεξαρτήτως του 
τύπου του κράματος που χρησιμοποιείται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα παραπάνω χαρακτηριστικά βασίζονται σε προηγούμενη εμπειρία με τα παρακάτω 

υλικά που χρησιμοποιούνται για δοχεία: 


Στήλτ] Α: 


Αλουμίνιο, όχι σε κράμα. 99.5 % καθαρό. 


Στήλτ] Β: Κράματα αλουμινίου και μαγνησίου. 

Στή/τ] Ο: Κράματα αλουμινίου, πυριτίου και μαγνησίου, τέτοια όπως 

ΙΞΟ/Κ209-Α1-5ί-Μξ (Σύνδεσμος .Αλουμινίου 6351), 


Στήλτ\ Ω: Κράματα αλουμινίου, χαλκού και μαγνησίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η μόνιμη επιμήκυνση στη ρήξη (1 = 5ά) μετρόται με δοκιμαστικά τεμάχια κυκλ.ικής 

τομής στα οποία το μήκος περιτνπώματος 1 είναι ίσο με πέντε φορές τη διάμετρο <3. εάν χρησιμοποιούμαι 
δοκιμαστικά τεμάχια ορθογώνιας τομής το μήκος περιτνπώματος πρέπει να υπολογίζεται από τον τύπο: 


I = 5.65 -/γΙ 


όπου Ε 0 είναι το αρχικό εμβαόό της εγκάρσιας τομής τον δοκιμαστικού τεμαχίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: (α) Η δοκιμή λυγίσματος (βλόπε διάγραμμα) θα πρέπει να διεξάγεται σε δείγματα που 

/ομβάνονται με κοπή σε δύο ισα μέρη πλ,ότους 3β. αλκά σε καμία περίπτωση 
μικρότερου από 25 ττνη, ενός κυλίνδρου δακτυλιοειδούς τομής.. Τα δείγματα θα 
πρέπει να επεξεργάζομαι μηχανικά αλλού εκτός από τις ακμές. 


(δ) Η δοκιμή λυγίσματος θα πρέπει να διεξάγεται μεταξύ μίας ατράκτου τόρνου 
διαμέτρου (ά) και δύο κυκλ.ικών υποστηριγμάτων που απέχουν απόσταση (ά - 3ε). 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής οι εσωτερικές όψεις θα πρέπει να απέχουν απόσταση 
όχι μεγαλότερη από τη διάμετρο της ατράκτου του τόρνου. 

(α) Το δείγμα δεν θα πρέπει να εμφανίζει ρωγμές όταν έχει λογιστεί προς τα μέσα γύρω 
από την άτρακτο του τόρνου μέχρι οι εσωτερικές όψεις να απέχουν απόσταση όχι 
μεγαλότερη από τη διάμετρο της ατράκτου. 


(ά) Ο λόγος (η) μεταξύ της διαμέτρου της ατράκτου και του πάχους του δείγματος θα 
πρέπει να συμφωνεί με τις τιμές που δίνομαι στον πίνακα 
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3200 

(συνεχ.) 



Διάγραμμα της δοκιμής λυγίσματος 

(2) Μία χαμηλότερη τιμή της ελάχιστης επιμήκυνσης είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι μία πρόσθετη 
δοκιμή εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία τα δοχεία κατασκευάζονται αποδεικνύει 
ότι εξασφαλίζεται ασφάλεια μεταφοράς στον ίδιο βαθμό όπως στην περίπτωση των δοχείων που 
κατασκευάζονται να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον πίνακα της παραγράφου (1). 

(3) Το πάχος τοιχωμάτων των δοχείων στο λεπτότερο σημείο θα πρέπει να είναι το παρακάτω: 
όπου διάμετρος του δοχείου είναι μικρότερη από 50 πίπί: όχι μικρότερο από 1.5 πίπι, 
όπου η διάμετρος του δοχείου είναι από 50 έως 150 πίΓη: όχι μικρότερο από 2 γπγπ και 
όπου η διάμετρος του δοχείου είναι μεγαλύτερη από 150 γπγπ: όχι μικρότερο από 3 αυτί. 

(4) Τα άκρα των δοχείων θα πρέπει να έχουν ημικυκλική, ελλειπτική ή "ημισεληνοειδή" τομή. Θα 
πρέπει να παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως το σώμα του δοχείου. 

Π. Πρόσθετες επίσημες δοκιμές για κράματα αλουμινίου 

3201 (1) Επιπλέον των δοκιμών που απαιτούνται από τα περιθωριακά 2215, 2216 και 2217, είναι απαραίτητη 

η δοκιμή για πιθανή μεσοκρυσταλλικής διάβρωσης του εσωτερικού τοιχώματος του δοχείου όπου γίνεται 
χρήση ενός κράματος αλουμινίου που περιέχει χαλκό, ή όπου γίνεται χρήση ενός κράματος αλουμινίου που 
περιέχει μαγνήσιο και μαγγάνιο και η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο είναι μεγαλύτερη από 3.5% ή η 
περιεκτικότητα σε μαγγάνιο χαμηλότερη από 0.5 %. 

(2) Στην περίπτωση ενός κράματος αλουμινίου/χαλκού η δοκιμή θα πρέπει να διεςάγεται από τον 
κατασκευαστή κατά το χρόνο της έγκρισης ενός νέου κράματος από την αρμόδια αρχή. Θα πρέπει μετά να 
επαναλαμβάνεται, κατά την παραγωγή, για κάθε ποσότητα του κράματος. 
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3201 (3) Στην περίπτωση ενός κράματος αλουμινίου/μαγνησίου η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται 

(συνεχ.) από τον κατασκευαστή κατά τον χρόνο της έγκριση ενός νέου κράματος και της παραγωγικής διαδικασίας 
από την αρμόδια αρχή. Η δοκιμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται όποτε γίνεται αλλαγή στη σύνθεση του 
κράματος ή στην παραγωγική διαδικασία. 

(4) Ο) Προετοιμασία των κραμάτων αϊ&υμινίου/χα/χού 

Πριν το κράμα αλουμινίου/χαλκού υποβληθεί στη δοκιμή διάβρωσης τα δείγματα θα πρέπει 
να καθαρίζονται από τα λάδια με έναν κατάλληλο διαλύτη, και να στεγνώνονται. 

(ό) Προετοιμασία των κραμάτων α/.ονμινίον/μαγνησίον 

Πριν το κράμα αλουμινίου/μαγνησίου υποβληθεί στη δοκιμή διάβρωσης τα δείγματα θα 
πρέπει να θερμαίνονται για επτά ημέρες στους 100 °0. Θα πρέπει μετά να καθαρίζονται από 
τα λάδια με έναν κατάλληλο διαλύτη, και να στεγνώνονται. 

(ς) Εκτέ/χση της δοκιμής 

Η εσωτερική πλευρά ενός δείγματος επιφάνειας 1 000 πιιτγ (33.3 χ 30 Γπτη) από το υλικό που 
περιέχει χαλκό θα πρέπει να κατεργάζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 24 ώρες, με 1 
000 γπΙ ενός υδατικού διαλύματος που περιέχει 3 % ΝηΟΙ και 0.5 % Η(21. 

(ά) Εξέταση 

Αφού πλυθεί και στεγνώσει, ένα τμήμα του δείγματος 20 πιπι μακρύ θα πρέπει να εξετάζεται 
μικρογραφικά σε μεγέθυνση 100 έως 500 X, κατά προτίμηση μετά από ηλεκτρολυτική 
στίλβωση. 

Το βάθος της προσβολής δεν θα πρέπει να προχωράει πέρα από το δεύτερο στρώμα κόκκων 
από την επιφάνεια που υποβάλλεται στη δοκιμή διάβρωσης. Κατ αρχήν, εάν προσβληθεί όλο 
το πρώτο στρώμα κόκκων, μόνον μέρος της δεύτερης σειράς θα πρέπει να προσβληθεί 

Στην περίπτωση τομών, θα πρέπει να γίνεται εξέταση σε ορθές γωνίες ως προς στην 
επιφάνεια. 

Όπου μετά από ηλεκτρολυτική στίλβωση βρίσκεται απαραίτητη η παράσταση των ορίων των 
κόκκων ιδιαίτερα ορατά για περαιτέρω εξέταση, αυτό θα πρέπει να γίνεται με μία μέθοδο 
αποδεκτή από την αρμόδια αρχή. 

ΠΤ - Προστασία της εσωτερικής επιφάνειας 

3202 Η εσωτερική επιφάνεια των δοχείων από κράμα αλουμινίου θα πρέπει να παρέχεται με μία κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική επικάλυψη εάν οι αρμόδιοι σταθμοί δοκιμής το θεωρούν απαραίτητο. 

3203- 

3249 
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Β. Απαιτήσεις σχετικές με τα υλικά και την κατασκευή των δοχείων που προορίζονται για τη 
μεταφορά βαθιά κατεψυγμενών υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2 

3250 (1) Τα δοχεία θα πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, ή 
κράμα χαλκού, π.χ. ορείχαλκο. Πάντως, δοχεία, κατασκευασμένα από χαλκό ή κράμα χαλκού θα πρέπει να 
γίνονται δεκτά μόνον για αέρια που δεν περιέχουν ακετυλένιο. 

(2) Μόνον υλικά κατάλληλα στην χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας των δοχείων και των 
εξαρτημάτων τους και εξοπλισμών τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

3251 Τα παρακάτω υλικά θα πρέπει να γίνονται δεκτά για την κατασκευή των δοχείων: 

(ε) χάλυβες που δεν υπόκεινται σε εύκολη θραύση στην χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας 
(βλέπε περιθωριακό 3265). 

1. Λεπτοτριμμένοι αμιγείς χάλυβες, έως θερμοκρασία - 60 °(3, 

2. Νικελιούχοι χάλυβες (με περιεκτικότητα σε νικέλιο 0.5 έως 9 %) έως θερμοκρασία 
-196 °0, ανάλογα με την περιεκηκότητα σε νικέλιο. 

3. ωστενιτικοί χρωμο-νικελιούχοι χάλυβες, έως θερμοκρασία - 270 °0. 

(β) αλουμίνιο όχι περισσότερο από 99.5 % καθαρό, ή κράματα αλουμινίου (βλέπε περιθωριακό 
3266), 

(ο) ανοιγμένος χαλκός όχι λιγότερο από 99.9% καθαρός ή κράματα χαλκού που έχουν 
περιεκτικότητα σε χαλκό μεγαλύτερη από 56 % (βλέπε περιθωριακό 3267). 

3252 (1) Τα δοχεία θα πρέπει να είναι είτε χωρίς ραφές είτε οξυγονοκολλημένα. 

(2) Τα δοχεία του περιθωριακού 2207 κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, από χαλκό ή από 
κράμα χαλκού μπορούν εναλλακτικά να είναι σκληρής συγκόλλησης. 

3253 Τα εξαρτήματα και οι εξοπλισμοί μπορούν είτε να είναι βιδωμένοι στα δοχεία, είτε να είναι προσαρτημένοι 
σ’ αυτά ως εξής: 

(ε) δοχεία κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου: με οςυγονοκόλληση, 

(ό) δοχεία κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, από χαλκό ή από κράμα χαλκού: με 
οξυγονοκόλληση ή σκληρή συγκόλληση. 

3254 Η κατασκευή των δοχείων και ο τρόπος προσάρτησής τους στο όχημα, στο πλαίσιο ή μέσα στο πλαίσιο του 
εμπορευματοκιβωτίου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείει με βεβαιότητα οποιαδήποτε μείωση 
στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων στήριξης που πιθανώς να τα καθιστούσε εύθραυστα. Τα δεσίματα των 
δοχείων θα πρέπει να είναι από μόνα τους έτσι σχεδιασμένα ώστε ακόμα κι όταν το δοχείο είναι στην 
χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας του να έχουν ακόμα τις απαραίτητες μηχανικές ιδιότητες. 


ΦΕΚ 821 
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3255- 

3264 

1. Υλικά, δοχεία 
(ε) Χο/.ύβδινα δοχεία 

3265 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δοχείων και τα κορδόνια συγκόλλησης, θα πρέπει 
στις χαμηλότερες θερμοκρασίες εργασίας τους να ικανοποιούν- τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις ως 
προς τη δύναμη κρούσης. 


Οι δοκιμές μπορούν να διεξάγονται με δοκιμαστικά τεμάχια που έχουν χαραγή είτε σε σχήμα ϋ είτε σε 
■ σχήμα V. 


Υλικό 

Δύναμη κρούσης * φύλλων μετάλλων και κορδονιών 
συγκόλλησης στις χαμηλότερες θερμοκρασίες εργασίας 

Αμιγής καθησυχασμένος χάλυβας 

34.3 

27.4 

Φεριτικό κράμα χάλυβα 


21.6 

Νί <5 % 

34.3 

Φεριτικό κράμα χάλυβα 


34.3 

5 % < Νί < 9 % 

44.1 

Ωστενιτικός Ο Νί χάλυβας 

39.2 

31.4 


- Δυνάμει: κρούσης προσδιορισμένες με διαφορετικά δοκιμαστικά τεμάχια δεν είναι αμοιβαία συγκρίσιμα 
Β'/έπε επίσης περιθωριακό 3275 έως 3277, 

- Οι τιμές σχετίζονται με δοκιμαστικά τεμάχια με χαραγή σε σχήμα V όπως φαίνεται παρακάτω. 

! Οι τιμές σχετίζονται με δοκιμαστικά τεμάχια με χαραγή σε σχήμα V σύμφωνα με την 150 Β 148. 
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3265 

(συνεχ.) 



Στην περίπτωση ωστενατικών χαλύβων, μόνον το κορδόνι συγκόλλησης είναι ανάγκη να υποβάλλεται σε 
δοκιμή της δύναμης κρούσης. 

Για Θερμοκρασίες εργασίας κάτω από - 196 °0, η δοκιμή δύναμης κρούσης δεν διεξάγεται στη χαμηλότερη 
Θερμοκρασία εργασίας, αλλά στους -196 °0. 

(ό) Δοχεία κατασκευασμένα από α/.ουμίνιο ή κράμα α/.ουμίνιου 

3266 Οι ραφές των δοχείων Θα πρέπει σε Θερμοκρασία περιβάλλοντος να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις 
ως προς τον συντελεστή λυγίσματος: 


Πάχος φύλλου 
ε σε ΠΊΐπ 

Συντελεστής λυγίσματος λ * για τη ραφή 

Βάση σε ζώνη συμπίεσης 

Βάση σε ζώνη τάσης 

<12 

£ 15 

> 12 

> 12 έως 20 

> 12 

> 10 

>20 

2: 9 

> 8 


2 Β'/έέπε περιθωριακό 3285. 

(ο) Δοχεία κατασκευασμένα από χα)χό ή κράμα χα/-κού 


3267 


3268- 

3274 


Δεν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή δοκιμών για να προσδιοριστεί εάν η δύναμη κρούσης είναι 
αρκετή. 
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2. Δοκιμές 

(η) Δοκιμές δύναμης κρούσης 

3275 Η δύναμη κρούσης που εμφανίζεται στο περιθωριακό 3265 σχετίζεται με δοκιμαστικά τεμάχια επιφάνεια: 
10x10 γπγπ και που έχουν χαραγή σε σχήμα ϋ ή V. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όσον αφορά στο σχήμα των δοκιμαστικών τεμαχίων, β/ώπε περιθωριακό 3265 

(πίνακας, σημειώσεις 6/ και ςί). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ψύ/λα πάχους μικρότερου από 10 τπτπ ώλά όχι μικρότερου από 5 ιητη, θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά τεμάχια που έχουν τομή 10 χ ε τηηι, όπου "ε" ανσπαριστά το πάγος τον 
φύ/κου. Τέτοιες δοκιμές δύναμης κρούσης δίνουν γενικά υψηλότερες τιμές από αυτές που δίνουν τέτοιες 
δοκιμές σε κοινά δοκιμαστικά τεμάχια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Καμία δοκιμή δύναμης κρούσης δεν θα πρέπει να διεξάγεται σε φύ/ώα πάχους 

μικρότερου από 5 τηπι, ή πάνω στις ραφές τους ; 

3276 (1) Για δοκιμή φύλλων μετάλλου η δύναμη κρούσης θα πρέπει να προσδιορίζεται σε τρία δοκιμαστικά 
τεμάχια. Τα δοκιμαστικά τεμάχια θα πρέπει να μετακινούνται σε ορθές γωνίες ως προς την κατεύθυνση 
κύλισης στην περίπτωση δοκιμαστικών τεμαχίων με χαραγή σε σχήμα ϋ και στην κατεύθυνση κύ/ασης 
στην περίπτωση δοκιμαστικών τεμαχίων με χαραγή σε σχήμα V. 

(2) Για δοκιμή των ραφών τα δοκιμαστικά τεμάχια θα πρέπει να λαμβάνονται ως εξής: 


β £ 10 ΓΠΠ1 


- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από το κέντρο της συγκόλλησης, 

- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από τη ζώνη αλλοίωσης λόγω της συγκόλλησης (η χαραγή θα πρέπει 
να είναι πλήρως έξω από την τετηγμένη περιοχή αλλά όσο το δυνατόν* πιο κοντά της). 







> 


1 1 1 




1 

__ι 
-1 




Κέντρο της 
συγκόλλησης 


Ζώνη της 
αλλοίωσης 


δη λ έξι δοκιμαστικά τεμάχια συνολικά. 
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3276 Τα δοκιμασπκά τεμάχια θα πρέπει να είναι έτσι κατεργασμένα ώστε να έχουν το μέγιστο δυνατόν πάχος, 
(συνεχ.) 

10 <ε 5 20 


- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από το κέντρο της συγκόλλησης, 

- τρία δοκιμαστικά τεμάχια από τη ζώνη αλλοίωσης. 





Κέντρο της συγκόλλησης 




δηλ. έςι δοκιμαστικά τεμάχια συνολικά. 

Ο 20 


δύο τριάδες δοκιμαστικών τεμαχίων (μία στην πάνω όψη, μία στην χαμηλότερη όψη) σε καθένα απο 
τα σημεία που υποδεικνύονται παρακάτω. 



Κέντρο της συγκόλλησης 
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3276 

(συνεχ.) 



Ζώνη της αλλοίωσης 


δηλ. δώδεκα δοκιμαστικά τεμάχια συνολικά. 

(1) Για φύλλο μετάλλου ο μέσος όρος των τριών δοκιμών θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες τιμές 
που δίνονται στο περιθωριακό 3265. Καμία από τις τιμές δεν- μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30 % κάτω 
από το οριζόμενο ελάχιστο. 

(2) Για συγκολλήσεις οι μέσες τιμές που λαμβάνονται από τρία από τα δοκιμαστικά τεμάχια που 
λαμβάνονται στα διαφορετικά σημεία, κέντρο της συγκόλλησης και ζώνη της αλλοίωσης, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στις ελάχιστες τιμές που εμφανίζονται. Καμία από τις τιμές δεν μπορεί να είναι μεγα/.υτερη 
από 30 % κάτω από το οριζόμενο ελάχιστο. 


3278- 

3284 

(ό) Προσδιορισμός τον συντε/χστή λυγίσματος 

3285 (1) Ο συντελεστής λυγίσματος λ που αναφέρεται στο περιθωριακό 3266 ορίζεται ως εςής: 


* 



Γ 


όπου ε = πάχος του φύλλου σε γπττι και 

γ = μέση ακτίνα καμπυλότητας σε γπγπ του δοκιμαστικού τεμαχίου ότα\ 

εμφανίζεται η πρώτη ρωγμή στη ζώνη τάσης. 

(2) Ο συντελεστής λυγίσματος ^ θα πρέπει να προσδιορίζεται για τη ραφή. Το πλάτος του δοκιμαστικού 
τεμαχίου θα πρέπει να είναι ίσο με 3ε. 
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3285 (3) Τέσσερεις δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται στη ραφή, δύο με τη βάση στη ζώνη 

(χχηβχ.) συμπίεσης (σχ. 1) και δύο με τη βάση στη ζώνη τάσης (σχ. 2). Όλες οι τιμές που λαμβάνονται θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ελάχιστων τιμών του περιθωριακού 3266. 


3286- 

3290 



Ο. Διατάξεις σχετικές με δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και μη-επαναγεμιζόμενα 
εμπορευματοκιβώτια για αέρια υπό πίεση της Κλάσης 2,10° και 11° 

1. Δοκιμές πίεσης και έκρηξης σε νπόδετ/μα δοχείου 

Οι δοκιμές υδραυλικής πίεσης θα πρέπει να διεξάγονται σε τουλάχιστον πέντε κενά δοχεία από κάθε 
υπόδειγμα. 


(*) Μέχρι την οριζόμενη πίεση ελέγχου, κατά τον οποίο χρόνο καμία διαρροή ή ορατή μόνιμη 
αλλοίωση δεν θα πρέπει να έχει συμβεί και 

(6) μέχρι να συμβεί διαρροή ή έκρηξη. Το κοίλο άκρο, εάν υπάρχει. θα πρέπει να υποχωρεί πρώτο 
και το δοχείο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διαρροή ή να ανατινάζεται μέχρι μία πίεση ίση ή 
μεγαλύτερη από 1.2 φορές την πίεση ελέγχου. 

2. Δοκιμές σφιξίματος (στεγανότητας) σε όλα τα δοχεία 

3292 (1) Για τη δοκιμή σε διανεμητές αεροζόλ (10°) και μη-επαναγεμιζόμενων εμπορευματοκιβωτίων για 

αέριο υπό πίεση (11°) σε λουτρό ζεστού νερού, η θερμοκρασία του λουτρού και η διάρκεια της δοκιμήε θα 
πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η εσωτερική πίεση κάθε δοχείου να φτάνει τουλάχιστον το 90 % της 
εσωτερικής πίεσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί στουο 55 °0. 

Πάντως, εάν το περιεχόμενο είναι ευαίσθητο στη θερμότητα ή εάν τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικό υλικό που μαλακώνει σ’ αυτή τη θερμοκρασία δοκιμής, η θερμοκρασία του λουτρού θα πρέπει να 
είναι από 20 °0 έως 30 °(3, επιπλέον, ένας διανεμητής κάθε 2 000 θα πρέπει να ελέγχεται στη θερμοκρασία 
που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

(2) Καμία διαρροή ή μόνιμη αλλοίωση των δοχείων δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Η διάταξη που αφορά 
στη μόνιμη αλλοίωση δεν ισχύει για δοχεία που. κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, μαλακώνουν. 

3293- 

3299 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α-3 

Α. Έλεγχοι σχετικοί με εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3,6,1 και 8 
Έλεγχος για τον προσδιορισμό τον σημείου ανάφλεξης 

3300 (1) Το σημείο ανάφλεξης θα πρέπει να προσδιορίζεται με έναν από τους παρακάτω τύπους συσκευών: 

(ε) για χρήση σε θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες από 50 °0: ΑόοΙ, ΑόοΙ-ΡεηδΙίν, 

ΕαοΗεΐΓε-Ρίηεηοε$, Τε§, 

φ) για χρήση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50 °(2: Ρεηδ^-Μαπεηδ, ΕιιοΗώΓε-Ρϊηεηοεδ, 

(ε) ελλείψει αυτών, οποιαδήποτε άλλη συσκευή τύπου κλειστού καψυλλίου ικα\ή να δίνει 
αποτελέσματα που δεν διαφέρουν περισσότερο από 2 °0 από εκείνα που θα έδινε μία συσκευή 
που αναφέρεται παραπάνω στο ίδιο μέρος. 

(2) Για τον προσδιορισμό του σημείου ανάφλεξης χρωμάτων, κόμμεων και παρόμοιων ιξωδών 
προϊόντων που περιέχουν διαλύτες, μόνον συσκευές και μέθοδοι ελέγχου κατάλληλοι για τον προσδιορισμό 
του σημείου ανάφλεξης ιξωδών υγρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες όπως μέθοδος Α του 
προτύπου ΙΡ 170/94 ή περισσότερο πρόσφατα πρότυπα ΙΡ - ή γερμανικό πρότυπο ϋίΝ 53 213. 

3301 Η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να είναι: 

(α) για τη συσκευή ΑόεΙ , εκείνη του προτύπου ΙΡ ν 170/94. Αυτό το πρότυπο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται με την συσκευή Αόεΐ-Ρεπδΐίγ, 

Ο) για τη συσκευή ΡβηδΙνγ-ΜεΠεηδ, εκείνη του προτύπου ΙΡ χ/ 34/88, ή εκείνη του προτύπου 
Α5ΤΜ* 0.93/80, 

(ο) "για τη συσκευή Τεε, εκείνη του προτύπου Α5ΤΜ * 0.56/87, 

(ά) για τη συσκευή ΓιιοΗείΓε, εκείνη του γαλλικού προτύπου ΝΡΤ 60.10_κ 
Εάν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε άλλη συσκευή, οι παρακάτω προφυλάςεις θα πρέπει να λαμβάνονται: 

1. Ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται σε ένα μέρος ελεύθερο από ρεύματα. 

2. Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας του υγρού υπό έλεγχο δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνει 
τους 5 °0 ανά λεπτό. 

3. Η φλόγα λυχνίας θα πρέπει να είναι 5 γπγπ (± 0.5 γπγπ) μακριά. 

4. Η φλόγα λυχνίας θα πρέπει να εφαρμόζεται στο άνοιγμα του δοχείου σε κάθε αύξηση κατά 
I °0 της θερμοκρασίας του υγρού. 


ι 


Το Ινστιτούτο Πετρε/χιίοΌ, 61 Νε\ν ΟανεηάίεΗ ΞΐνεβΙ, ίοπάοτι, IV]\Ι 8ΛΚ. 

Αμερικάνικος Σύ/λογος για Δοκιμές και Υλικά, 1916 Κάοβ Ξτκεεί, ΡΗίΙαάβΙρΗια 3, (Ρο.). 
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Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταξινόμηση -ενός εύφλεκτου υγρού, ο αριθμός είδους που προτείνεται 
από τον αποστολέα θα πρέπει να γίνεται δεκτός εάν ένας έλεγχος του σημείου ανάφλεξης δίνει ένα 
αποτέλεσμα που δεν διαφέρει περισσότερο από 2 από τα όρια (23 °(2, και 61 °0 αντίστοιχα) που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2301. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 2 °0 ένας δεύτερος έλεγχος θα 
πρέπει να διεξάγεται και η υψηλότερη λαμβανόμενη τιμή θα πρέπει να υιοθετείται. 

Έλεγχος για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε νπεροςείδιο 

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υπεροξείδιο ενός υγρού, η διαδικασία έχει ως εξής: 

Μία ποσότητα ρ (περίπου 5 %, ζυγισμένη με ακρίβεια 0.01 §) τ0 υ υγρού προς τιτλοδότηση τοποθετείται σε 
μία φιάλη ΕΗοηπιονεΓ. 20 επί 3 οξικού ανυδρίτη και περίπου I £ σκόνης στερεού ιωδιούχου καλίου 
προστίθενται. Η φιάλη ανακινείται και, μετά από 10 λεπτά, θερμαίνεται για 3 λεπτά σε περίπου 60 °0 
θερμοκρασία. Όταν έχει αφεθεί για κρύωμα για 5 λεπτά, 25 ειτι 3 νερού προστίθενται. Μετά απ’ αυτό, 
αφήνεται σε ηρεμία για μισή ώρα και μετά το απελευθερωμένο ιώδιο τιτλοδοτείται με ένα δεκατονικό 
διάλυμα θειοθειικού νατρίου χωρίς την προσθήκη δείκτη. Πλήρης αποχρωματισμός δείχνει το τέλος της 
αντίδρασης. Εάν η είναι ο αριθμός των στη 3 θειοθειικού διαλύματος που απαιτούνται, το ποσοστό του 
υπεροξειδίου (υπολογιζόμενο ως Η 2 0 2 ) που υπάρχει στο δείγμα λαμβάνεται από τον τύπο 77 η / 100 ρ. 

Μέθοδος ελέγχου για ευφλεκτότητα 

(1) Η μέθοδος περιγράφει μία διαδικασία για να προσδιοριστεί εάν η ύλη, όταν θερμαίνεται υπό τις 
συνθήκες ελέγχου και εκτίθεται σε μία εξωτερική πηγή φλόγας που εφαρμόζεται με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο, αναφλέγεται. 

(2) Αρχή της μεθόδου : ένα μεταλλικό κομμάτι με ένα κοίλωμα (κοίλωμα τμήματος ελέγχου) θερμαίνεται 
σε μία προκαθορισμένη θερμοκρασία. Ένας προκαθορισμένος όγκος της ύλης υπό έλεγχο μεταφέρεται στο 
κοίλωμα και σημειώνεται η ικανότητα του να αναφλέγεται μετά από εφαρμογή και στη συνέχεια 
απομάκρυνση μίας συγκεκριμένης φλόγας υπό προκαθορισμένες συνθήκες. 

(3) Συσκευή : Χρησιμοποιείται ένας δοκιμαστήρας ευφλεκτότητας που συνίσταται από ένα κομμάτι 
κράματος αλουμινίου ή άλλου ανθεκτικού στη διάβρωση μετάλλου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας. Το 
κομμάτι έχει ένα κοίλωμα και μία υποδοχή για θερμόμετρο. Μία μικρή συναρμολόγηση αεριοπροώθησης 
αερίου πάνω σ' έναν στροφέα προσαρμόζεται στο κομμάτι. Η χειρολαβή και η είσοδος αερίου για τον 
αεριοπροωθητή αερίου μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε κατάλληλη γωνία ως προς τον αεριοπροωθητή 
αερίου. Μία κατάλληλη συσκευή εμφανίζεται στο σχήμα 1 και οι κύριες διαστάσεις δίνονται στα σχήματα 
1 και 2. 

Απαιτούνται τα παρακάτω εξαρτήματα: 

(ε) Μετρητής , για να ελέγχεται ότι το ύψος του κέντρου του αεριοπρο ωθητή αερίου πάνω από την 

κορυφή του κοιλώματος του τμήματος ελέγχου είναι 2.2 γτιΓ η (βλέπε σχήμα 1). 

(ό) θερμόμετρο, υδραργύρου από γυαλί, για οριζόντια λειτουργία, με ευαισθησία όχι μικρότερη 
από ΙπιπίΛΟ, ή άλλη συσκευή μέτρησης αντίστοιχης ευαισθησίας που επιτρέπει ανάγνωση 
διαφορών 0.5 °(2. Οταν βρίσκεται στη θέση του στο κομμάτι, ο βολβός του θερμομέτρου θα 
πρέπει να περιβάλλεται από θερμικώς αγώγιμη θερμοπλαστική ένωση. 

(ο) Εστία θέρμανσης, εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου της θερμοκρασίας. (Αλλοι τύποι 
συσκευής με κατάλληλα εξαρτήματα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση του μεταλλικού κομματιού). 

(ά) Χρονόμετρο, ή άλλη κατάλληλη συσκευή μέτρησης του χρόνου. 
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(ο) Σύριγγα, ικανή για λήψη 2 γπΙ με ακρίβεια ±0.1 πιΐ και 

(ί) Πηγή καυσίμου , καύσιμο δοκιμών βουτανίου. 

(4) Δειγματο/^ψία: Το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της ύλης υπό έλεγχο και θα πρέπει 
να λαμβάνεται και διατηρείται σε ένα σφιχτά κλειστό περιέκτη πριν τον έλεγχο. Λόγω της πιθανότητας 
απώλειας πτητικών συστατικών, το δείγμα θα πρέπει να υπόκειται μόνον στην ελάχιστη επεξεργασία για 
την εξασφάλιση της ομοιογένειάς του. Μετά από απομάκρυνση του κάθε τμήματος ελέγχου. ο περιέκτης 
δειγμάτων θα πρέπει αμέσως να κλείνεται σφιχτά ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν διαφεύγουν πτητικά 
συστατικά από τον περιέκτη. Εάν αυτό το κλείσιμο είναι ατελές, ένα εντελώς νέο δείγμα θα πρέπει να 
λαμβάνεται. 

(5) Διαδικασία: Διεξαγωγή του προσδιορισμού εις τριπλούν. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ο έλεγχος δεν πρέπει να διεξάγεται σε μικρό περιορισμένο χώρο (για παράδειγμα 
εφαρμοστό κιβώτιο), λόγω του κινδύνου εκρήξεων. 

(α) Είναι βασικό η συσκευή να στήνεται σε έναν πλήρως ελεύθερο από ρεύματα χώρο (βλέπε 
προειδοποίηση) και με απουσία δυνατού φωτισμού, για διευκόλυνση της παρατήρησης της 
λάμψης, της φλόγας κ.λπ. 

(6) Τοποθετούμε το μεταλλικό κομμάτι πάνω στην εστία θέρμανσης ή θερμαίνουμε το μεταλλικό 
κομμάτι με άλλον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε η θερμοκρασία του. όπως υποδεικνύεται από το 
θερμόμετρο που είναι τοποθετημένο στο μεταλλικό κομμάτι, να παραμένει στην 
προκαθορισμένη θερμοκρασία με ανοχή ± 1 °<2. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι 60.5/75 °0 
[βλέπε (Η)]. Διορθώνουμε αυτή τη θερμοκρασία για τη διαφορά σε βαρομετρική πίεση από την 
κανονική ατμοσφαιρική πίεση (101.3 ΙίΡ&) με αύξηση της θερμοκρασίας ελέγχου για μία 
υψηλή πίεση ή με μείωση της θερμοκρασίας ελέγχου για μία χαμηλότερη πίεση κατά 1.0 
για κάθε 4 λΡ& διαφορά. Εξασφαλίζουμε ότι η κορυφή του μεταλλικού κομματιού είναι 
ακριβώς οριζόντια. Χρησιμοποιούμε τον μετρητή για να ελέγξουμε ότι ο αεριοπροωθητής 
είναι 2.2 πτι-η πάνω από την κορυφή του κοιλώματος όταν βρίσκεται στη θέση ελέγχου. 

(ς) Ανάβουμε το καύσιμο δοκιμών βουτανίου με τον αεριοπροωθητή μακριά από τη θέση ελέγχου 
(δηλ. στη θέση "εκτός", μακριά από το κοίλωμα). Ρυθμίζουμε το μέγεθος της φλόγας έτσι 
ώστε να είναι 8 πιτη έως 9 γππι υψηλή και περίπου 5 πιπη πλατιά. 

(ά) Με τη χρήση τηε σύριγγας, παίρνουμε από τον περιέκτη δείγματος τουλάχιστον 2 τηΐ από το 
δείγμα και γρήγορα μεταφέρουμε ένα τμήμα ελέγχου 2 γπ! == 0.1 γπΙ στο κοίλωμα του 
δοκιμαστήρα ευφλεκτότητας και αμέσως ξεκινάμε τη χρονομετρική συσκευή. 

(ε) Μετά από χρόνο θέρμανσης 60 5, κατά τον οποίο χρόνο το τμήμα ελέγχου κρίνεται ότι έχει 
φτάσει τη θερμοκρασία ισορροπίας του και εάν το ρευστό ελέγχου δεν έχει αναφλεγεί. 
περιστρέφουμε τη φλόγα ελέγχου μέσα στο τμήμα ελέγχου πάνω από την άκρη του 
κοιλώιιατος του υγρού. Τη διατηρούμε σ’ αυτή τη θέση για 15 $ και μετά την επιστρέφουμε 
στη θέση "εκτός" ενώ παρατηρούμε τη συμπεριφορά του τμήματος ελέγχου. Η φλόγα ελέγχου 
θα πρέπει να παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

(I) Για κάθε έλεγχο παρατηρούμε και καταγράφουμε: 

(ί) εάν υπάρχει ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη ή λάμψη, ή τίποτα απ τα δύο, του 
τμήματος ελέγχου πριν η φλόγα ελέγχου μετακι\ηθεί μέσα στη θέση ελέγχου. 
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(ϋ) εάν το τμήμα ελέγχου αναφλεγεί ενώ η φλόγα ελέγχου είναι στη θέση 

ελέγχου και, εάν συμβαίνει αυτό, για πόσο διατηρείται η ανάφλεξη μετά την επιστροφή 
της φλόγας ελέγχου στη θέση “εκτός". 

(Ε) Εάν δεν παρατηρηθεί διατηρούμενη ανάφλεξη σε συμφωνία με την παράγραφο (6) , 
επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία με νέα τμήματα ελέγχου, αλλά με χρόνο θέρμανσης 30 $. 

(Η) Εάν δεν παρατηρηθεί διατηρούμενη ανάφλεξη σε συμφωνία με την παράγραφο (6) σε 
θερμοκρασία ελέγχου 60.5 °0, επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία με νέα τμήματα ελέγχου, 
αλλά σε θερμοκρασία ελέγχου 75 °0. 

(6) Ερμηνεία των παρατηρήσεων : Στο τέλος του ελέγχου , η ύλη θα ταξινομείται ως συντηρούσα ή 
μη την ανάφλεξη. Εκτιμάται ότι η ανάφλεξη συντηρείται για κάποια από τις διάρκειες της 
θέρμανσης, εφόσον παρατηρείται ένα από τα παρακάτω φαινόμενα σε τουλάχιστον ένα από 
τα δύο τμήματα ελέγχου : 

(α) ανάφλεξη και καύση του τμήματος ελέγχου που συντηρείται κατά τη διάρκεια στην οποία η 
φλόγα του γκαζιού 

(ό) ανάφλεξη του τμήματος του ελέγχου κατά τη διάρκεια στην οποία η φλόγα του γκαζιού είναι 
σε θέση ελέγχου , διαρκεί για 15 δευτερόλεπτα και ακολουθεί την ανάφλεξη για περισσότερο 
από 15 δευτερόλεπτα, μετά την επιστροφή της φλόγας σε θέση 0. 

(ο ) Οι ύλες χαρακτηρίζονται ως ύλες μη συντηρούσες την ανάφλεξη εάν το σημείο ανάφλεξης 
τους σύμφωνα με την προδιαγραφή 150 2592: 1973 είναι υψηλότερο των 100 0, καθώς 
επίσης και εάν πρόκειται για ευκολόμικτα διαλύματα των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό 
είναι ανώτερη του 90% κατά βάρος. 
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Σχέδιο και διαστάσεις της συσκευής ελέγχου για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας εύφλεκτων υγρών. 



Σχήμα 1 - Δοκιμαστήρας ευφλεκτότητας 



Σχήμα 2 - ΑεριοπροωΘητής αερίου ελέγχου και ολόγα 

3305- 

3309 
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Β. Έλεγχος για τον προσδιορισμό ρευστότητας 

3310 Για τον προσδιορισμό της ρευστότητας υγρών ή ιξωδών υλών και μειγμάτων της Κλάσης 3 και κολλωδών 
υλών της Κλάσης 4.1, η παρακάτω μέθοδος ελέγχου θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(ε) Συσκευή ελέγχου 

Εμπορικό πενετρόμέτρο σύμφωνα με το Πρότυπο 150 2137-1985, με ράβδο-οδηγό 47.5 β ± 0.05 ε, 
κόσκινο από σκληραλουμίνιο με κωνικές οπές και βάρος 102.5 § ± 0.05 § (βλέπε Σχήμα 1), δοχείο 
διείσδυσης με εσωτερική διάμετρο 72 πκτι έως 80 πιπι για λήψη του δείγματος. 

(5) Διαδικασία ελέγχου 

Το δείγμα χύνεται μέσα στο δοχείο διείσδυσης όχι λιγότερο από μισή ώρα πριν τη μέτρηση. Το 
δοχείο κλείνεται μετά ερμητικά και αφήνεται σε ηρεμία μέχρι τη μέτρηση. Το δείγμα στο ερμητικά 
κλειστό δοχείο διείσδυσης θερμαίνεται στους 35 X ± 0.5 X και τοποθετείται πάνω στον πίνακα του 
πενετρό μέτρου αμέσως πριν τη μέτρηση (όχι περισσότερο από δύο λεπτά). Το σημείο $ του 
κόσκινου φέρεται μετά σ’ επαφή με την επιφάνεια του υγρού και μετράται ο ρυθμός διείσδυσης. 

(ο) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τον ελέγχου 

Μία ύλη δεν υπόκειται στις διατάξεις της Κλάσης 3 αλλά σε εκείνες της Κλάσης 4.1 αυτής της 
Οδηγίας εάν, αφού το κέντρο 5 έχει έλθει σ’ επαφή με την επιφάνεια του δείγματος, η διείσδυση που 
λαμβάνεται από τον πίνακα του μετρητή: 

(ί) μετά από χρόνο πίεσης 5 $±0.1 5, είναι μικρότερη από 15.0 σιπι ±0.3 παπί, ή 

(ϋ) μετά από χρόνο πίεσης 5 $ ± 0.1 $, είναι μεγαλύτερη από 15.0 πιπι ± 0.3 πιπι. αλλά η 
πρόσθετη διείσδυση μετά από άλλα 55 $ ± 0.5 $ είναι μικρότερη από 5.0 πιπι ± 0.5 γππι. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ : Στην περίπτωση δειγμάτων που έχουν σημείο ροής, είναι συχνά αδύνατη η επίτευξη 

επιφάνειας σταθερού επιπέδου στο δοχείο διείσδυσης και, επομένως, ικανοποιητικών αρχικών συνθηκών 
μέτρησης για την επαφή του σημείου 5. Επιπλέον, με μερικά δείγματα η πρόσκρουση του κόσκινου μπορεί να 
προκαλίσει μία ελ.αστική αλλείωση της επιφάνειας και, στα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα να δημιουργήσει μια 
βαθύτερη διείσδυση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του (Β) 
παραπάνω. 


3311- 

3319 




X 


-^ ί 

εφαρμογή πίεσης | . 3 



είναι + 0.1 γπγπ 
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€. Έλεγχοι σχετικοί με εύφλεκτα στερεά της Κλάσης 4.1 
Μέθοδοι ελέγχου για άμεσα καύσιμα στερεά 
3320 (1) Προκαταρκτικός έλεγχος κοσκινίσματος 

(*) Η ύλη στην εμπορική του μορφή θα πρέπει να μορφοποιείται σε ακέραια λωρίδα ή λωρίδα 
σκόνης με περίπου 250 γπιή μήκος, 20 γπγπ πλάτος και 10 γπγπ ύψος σε μία ψυχρή, στεγανή, 
χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας πλάκα-βάση. 

(ό) Μία θερμή φλόγα (ελάχιστης θερμοκρασίας 1 000 °(2) από έναν καυστήρα αερίου (ελάχιστης 
διαμέτρου 5 γτιπί) εφαρμόζεται στο ένα άκρο της λωρίδας σκόνης μέχρι η σκόνη να αναφλεγεί 
ή για μέγιστο χρόνο 2 λεπτά (5 λεπτά για σκόνες μετάλλων ή κραμάτων μετάλλων). Θα πρέπει 
να σημειωθεί εάν η ανάφλεξη μεταδίδεται σε μήκος 200 γπγπ της λωρίδας μέσα στην δίλεπτη 
περίοδο ελέγχου (ή 20-λεπτη για σκόνες μετάλλων). 

(ο) Εάν η ύλη δεν αναφλέγεται και μεταδίδει την ανάφλεξη είτε καιγόμενη με φλόγα είτε 
σιγοκαίγοντας σε μήκος 200 γπγτ) της λωρίδας σκόνης μέσα στην δίλεπτη (ή 20-λεπτη) περίοδο 
ελέγχου, η ύλη δεν* θα πρέπει να ταξινομείται ως εύφλεκτο στερεό και δεν απαιτείται 
περαιτέρω έλεγχος. 

(ά) Εάν η ύλη μεταδίδει την καύση πάνω από 200 γπγπ σε μήκος της λωρίδας σκόνης σε λιγότερο 
από δύο λεπτά, ή λιγότερο από 20 λεπτά για σκόνες μετάλλων, θα πρέπει να διεξάγεται το 
πλήρες πρόγραμμα ελέγχου παρακάτω. 

(2) Ελεγχος ρυθμού καύσης 

Για τη διαφοροποίηση μεταξύ οποιασδήποτε ύλης που μπορεί να αναφλεγεί και εκείνων που καίγονται 
γρήγορα ή των οποίων η συμπεριφορά καύσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, μόνον ύλες των οποίων ο ρυθμός 
καύσης υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο θα πρέπει να ταξινομούνται στην Κλάση 4.1. Ένας χρόνος καύσης 
μικρότερος από 45 5 μετρημένος πάνω σ’ ένα μήκος 100 τηΓη σύμφωνα με τη διαδικασία στο περιθωριακό 
3320 (3) λαμβάνεται ως κριτήριο. Γίνεται μία προσπάθεια να αναφλεγεί η ύλη υπό τις συνθήκες που 
ορίζονται παρακάτω και μετράται ο χρόνος καύσης. Ο σωρός βρέχεται πέρα από τη ζώνη πάνω από την 
οποία μετράται ο ρυθμός καύσης και σημειώνεται το αποτέλεσμα στην μετάδοση της φλόγας. 

(3) Διαδικασία ελέγχου 

(ε) Η σε μορφή σκόνης ή κοκκώδης ύλη, στην εμπορική της μορφή, γεμίζεται χαλαρά σε μία 
φόρμα 250 γππί μήκους με τριγωνική τομή εσωτερικού ύψους 10 Γητη και πλάτους 20 γπγπ. Και 
στις δύο πλευρές της φόρμας, στη διαμήκη διάσταση, δύο μεταλλικά φύλλα τοποθετούνται ως 
πλευρικοί περιορισμοί που εκτείνονται 2 γππί πέρα από την πάνω άκρη της τριγωνικής τομής 
(βλέπε Σχήμα 2). Φίρμα και εξαρτήματα για την προετοιμασία του σωρού). Η φόρμα μετά 
πέφτει τρεις φορές από ένα ύψος 2 επι πάνω σε μία στερεή επιφάνεια. Οι πλευρικοί 
περιορισμοί αφαιρούνται τότε και μία στεγανή, μη-καύσιμη, χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας 
πλάκα τοποθετείται πάνω από την φόρμα, η συσκευή αναστρέφεται και η φόρμα 
απομακρύνεται. Κολλώδεις ύλες απλώνονται πάνω σε μία μη-καύσιμη επιφάνεια σ^η μορφή 
σχοινιού 250 γππί σε μήκος με τομή περίπου 1 ογπ'. Οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή ανάφλεξης 
τέτοια όπως μία μικρή φλόγα ή ένα θερμό σύρμα ελάχιστης θερμοκρασίας 1000 °0 
χρησιμοποιείται για την ανάφλεξη του σωρού στο ένα άκρο. Στην περίπτωση μίας ευαίσθητης 
στην υγρασία ύλης, ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μετά την 
αφαίρεση της ύλης από τον περιέκτη. 

(ό) Ο σωρός θα πρέπει να τοποθετείται εγκάρσια του ρεύματος σ’ ένα ντουλάπι καπνίσματος. Η 
ταχύτητα του αέρα θα πρέπει να είναι αρκετή για την παρεμπόδιση 
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3320 των καπνών να διαφύγουν μέσα στο εργαστήριο και θα πρέπει να μην μεταβάλλεται 

(συνεχ.) κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ένα παραπέτασμα για το ρεύμα μπορεί να στήνεται γύρω από 

τη συσκευή. 

(ο) 1 ιπΐ διαλύματος διάβρεςης θα πρέπει να προστίθεται στο σωρό 30-40 γπγπ πέρα από την ζώνη 

χρονομέτρησης των 100 γπγτι. Προσθέτουμε το διάλυμα διάβρεςης στο διάκενο σταγόνα- 
σταγόνα, προσέχοντας όλη η τομή του σωρού να είναι νωπή χωρίς απώλεια υγρού από τα 
πλάγια * . Το υγρό θα πρέπει να προστίθεται πάνω από το κοντότερο δυνατόν μήκος του 
σωρού προσέχοντας πάντα να μην υπάρχει απώλεια από τα πλάγια. Αυτό το μέρος του 
ελέγχου δεν εφαρμόζεται σε σκόνες μετάλλων. 

(ά) Ένα άκρο του σωρού αναφλέγεται. Οταν ο σωρός έχει καεί πάνω από ένα μήκος 80 ιυπι, 
μετράμε το ρυθμό καύσης πάνω από τα επόμενα 100 ιπιυ. Σημειώνουμε εάν ή όχι η νωπή 
ζώνη σταματάει τη μετάδοση της φλόγας. Ο έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται έξι φορές με τη 
χρήση καθαρής ψυχρής πλάκας κάθε φορά, εκτός εάν παρατηρηθεί θετικό αποτέλεσμα 
νωρίτερα. 

Κριτήρια για ταξινόμηση 

3321 (1) Ύλες σε σκόνη, κοκκώδεις ή κολλώδεις θα πρέπει να ταξινομούνται στην Κλάση 4.1 όταν ο χρόνος 
καύσης ενός ή περισσότερων ελέγχων, σε συμφωνία με τη μέθοδο ελέγχου που περιγράφεται στο 
περιθωριακό 3320 (2), είναι μικρότερος από 45 5 ή ο ρυθμός καύσης είναι μεγαλύτερος από 2.2 γπγπ 2 . 
Σκόνες μετάλλων ή κράματα μετάλλων θα πρέπει να ταξινομούνται σε αυτήν την κλάση όταν μπορούν να 
αναφλέγονται και η αντίδραση εξαπλώνεται πάνω απ' όλο το μήκος του δείγματος σε 10 λεπτά ή λιγότερο. 

(2) Καταχώρηση σ’ ένα γράμμα στα διάφορα είδη 

(ζ) Οποιοδήποτε στερεό, κανονικά νωπό, που εάν ήταν σε ξηρή κατάσταση θα ταξινομείτο ως ένα 
εκρηκτικό θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (&). 

(ύ) Τα παρακάτω θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ό): 

οποιαδήποτε αυτενεργή ύλη, οποιοδήποτε καύσιμο στερεό (άλλο από σκόνες μετάλλων) που 
ελέγχεται σε συμφωνία με το περιθωριακό 3320 εάν ο χρόνος καύσης είναι μικρότερος από 45 
5 και η φλόγα περνάει τη νωπή ζώνη και σκόνες μετάλλων ή κράματα μετάλλων εάν η 
αντίδραση εξαπλώνεται πάνω απ’ όλο το μήκος του δείγματος σε 5 λεπτά ή λιγότερο. 

(ο) Τα παρακάτω θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ο): 

οποιοδήποτε καύσιμο στερεό (άλλο από σκόνες μετάλλων) που ελέγχεται σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3320 εάν ο χρόνος καύσης είναι μικρότερος από 45 $ και η νωπή ζώνη σταματάει 
τη διάδοση της φλόγας για τουλάχιστον 4 λεπτά και σκόνες μετάλλων εάν η αντίδραση 
εξαπλώνεται πάνω απ' όλο το μήκος του δείγματος σε περισσότερο από 5 /-επτά. 

(ά) Για στερεά που μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλλουν σε μία φωτιά μέσω τριβής, ένυ 
γράμμα στα διάφορα είδη θα πρέπει να καταχωρούνται σε αναλογία με υπάρχουσες 
ταξινομήσεις ή σε συμφωνία με οποιονδήποτε κατάλληλο ειδικό όρο. 

3322- 

3329 

^ Εάν νερό κυλάει από τα π/.ά/ια τον σωρού , η προσθήκη παροε/όντων διάβρεςης είναι απαραίτητη. Οι 

παρά/οντες διάβρεξης που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από καύσιμους διαλύτες και η συνολική 
ενεργή ύλε\ στο διάλ.υμα διάβρεςης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 %. Αυτό το υγρό μπορεί να προστίθεται σ' ένα 
κοίλωμα έως 3 γπγπ βαθύ και 5 τπτπ σε διάμετρο στην κορυφή τον σωρού. 
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Σχήμα 4 - Φόρμα και εξαρτήματα για την προετοιμασία του σωρού 
(Όλες οι διαστάσεις σε χιλιοστά) 
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ϋ. Έλεγχοι σχετικοί με ύλες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη της Κλασης 4.2 

3330 (1) Μέθοδος ε/χγχου και διαδικασία για στερεές προφορικές ύλες 

1 έως 2 ογτι 3 της ύλης σε σκόνη υπό έλεγχο χύνεται από ένα ύψος περίπου 1 γπ πάνω σε μία μη-καύσιμη 
επιφάνεια και παρατηρείται εάν η ύλη αναφλέγεται κατά τη διάρκεια της πτώσης ή μέσα σε 5 λεπτά 
σταθεροποίησης. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έξι φορές εκτός εάν ληφθεί θετικό 
αποτέλεσμα νωρίτερα. 

(2) Μέθοδος ελέγχου για υγρές τωροφορικές ύλες 

Ο έλεγχος για υγρές ύλες θα πρέπει να γίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο για να προσδιοριστεί εάν η ύλη 
αναφλέγεται όταν προστίθεται σ’ έναν αδρανή φορέα και εκτίθεται στον αέρα, το δεύτερο εάν αρνητικό 
αποτέλεσμα λαμβάνεται στο πρώτο. Το δεύτερο μέρος προσδιορίζει εάν η ύλη απανθρακώνει ή αναφλέγει 
ένα χάρτινο φίλτρο. 

(3) Διαδικασία ε/χγχου για υγρές τωροφορικές ύλες 

(ε) Μέρος 1 - Μία πορσελάνινη κάψουλα με περίπου 10 ογπ διάμετρο γεμίζεται με γη διατόμων ή 
σιλικαζέλ σε θερμοκρασία δωματίου σ' ένα ύψος περίπου 5 γτιγπ. Περίπου 5 γπΙ του υγρού υπό 
έλεγχο χύνονται μέσα στην προετοιμασμένη πορσελάνινη κάψουλα και παρατηρείται εάν η 
ύλη αναφλέγεται μέσα σε πέντε λεπτά. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έξι 
φορές εκτός εάν ληφθεί θετικό αποτέλεσμα νωρίτερα. 

(ά) Μέρος 2 - Ένα 0.5 γπΙ δείγμα ελέγχου λαμβάνεται με μία σύριγγα σ* ένα προσδιορισμένο ξηρό 
χάρτινο φίλτρο Αριθμ. 3 \λΤΐ£ϋυεη. Ο έλεγχος διεξάγεται στους 25 °0 ± 2 °€ και σε σχετική 
υγρασία 50 % ± 5 %. Γίνονται παρατηρήσεις για να βλέπουμε εάν συμβαίνει ανάφλεξη ή 
απανθράκωση στο χάρτινο φίλτρο μέσα σε πέντε λεπτά μετά την τοποθέτηση του υγρού υπό 
έλεγχο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές, με τη χρήση νέου 
χάρτινου φίλτρου κάθε φορά, εκτός εάν ληφθεί θετικό αποτέλεσμα νωρίτερα. 

Κριτήρια για ταξινόμηση 

3331 (1) Μία στερεή ύλη θα πρέπει να ταξινομείται στην Κλάση 4.2 και να θεωρείται ως πυροοορική εάν το 
δείγμα αναφλέγεται σε έναν από τους ελέγχους. Ένα υγρό θα πρέπει να ταξινομείται στην Κλάση 4.2 και 
να θεωρείται ως πυροφορική ύλη εάν αναφλέγεται στο Μέρος 1 του ελέγχου, ή εάν το χάρτινο φίλτρο 
αναφλέγεται ή απανθρακώνεται στο Μέρος 2 του ελέγχου. 

(2) Καταχώρηση σ' ένα γράμμα στα διάφορα είδη 

Όλα τα πυροφορικά στερεά και υγρά θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (δ). 

3332 (1) Μέθοδος ελέγχου για αυτοθερμαινόμενες ύλες 

Δείγματα σε κύβους των 2.5 ογπ και 10 ογπ διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία για 24 ώρες και γίνονται 
παρατηρήσεις εάν η θερμοκρασία του δείγματος υπερβαίνει τους 200 °(λ (Η μέθοδος ελέγχου είναι μία 
τροποποιημένη έκδοση του ελέγχου κλωβού Βοννοδ-ΟειπείΌπ που είναι μία μέθοδος ελέγχου 
αυτό θέρμανσης για τον άνθρακα.) 

(2) Διαδικασία ε/χγχον 

(η) Ένας τύπος φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα με εσωτερικό όγκο μεγαλύτερο από 9 λίτρα 
και ικανός να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία στους 140 ± 2 °0 θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται. 
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(ό) Κυβικοί περιέκτες δειγμάτων πλευράς 2.5 ογπ και 10 ο Γη, κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα καθαρό με μέγεθος πλέγματος 0.053 πίΓη, - με την επάνω επιφάνεια τους 
ανοιχτή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κάθε περιέκτης είναι τοποθετημένος σε ένα κυβικό 
επικαλυπτικό περιέκτη κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα καθαρό με μέγεθος 
πλέγματος 0.595 γπγπ και ελαφρά μεγαλύτερο από τον περιέκτη δειγμάτων, έτσι ώστε ο 
περιέκτης να ταιριάζει σε αυτό το κάλυμμα. Για την αποφυγή του αποτελέσματος της 
κυκλοφορίας του αέρα, αυτό το κάλυμμα εγκαθίσταται σ’ ένα δεύτερο κλωβό από ανοξείδωτο 
χάλυβα, κατασκευασμένο από ένα δίχτυ με μέγεθος πλέγματος 0.595 γπιτι - και μέγεθος 15 ογπ 
χ 15 ογπ χ 25 ογπ. 

(ο) Θερμοστοιχεία ΟίΓΟΠίεΙ-ΑΙιΐΓΤίεΙ με 0.3 ιπηι διάμετρο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας. Ένα τοποθετείται στο κέντρο του δείγματος και ένα άλλο μεταξύ 
του περιέκτη δειγμάτων και του τοιχώματος του φούρνου. Οι θερμοκρασίες θα πρέπει να 
μετρούνται συνεχώς. 

(ά) Το δείγμα, σε σκόνη ή κοκκώδες, προετοιμάζεται στην εμπορική του μορφή και γεμίζεται 
μέχρι τα χείλη στον περιέκτη δειγμάτων και χτυπάμε τον περιέκτη μερικές φορές. Εάν το 
δείγμα καθίσει, προστίθεται περισσότερο. Εάν το δείγμα ξεχειλίσει, το επίπεδό του μειώνεται 
στα χείλια του δοχείου. Ο περιέκτης τοποθετείται στο κάλυμμα και κρεμιέται στο κέντρο του 
φούρνου. 

(ο) Η θερμοκρασία του φούρνου αυξάνεται στους 140 °0 θερμοκρασία ελέγχου και διατηρείται 
για 24 ώρες. Η θερμοκρασία του δείγματος καταγράφεται. Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να 
διεξάγεται με ένα δείγμα κύβου 10 ογπ. Παρατηρήσεις γίνονται για να προσδιοριστεί εάν 
συμβαίνει αυτόματη ανάφλεξη ή εάν η θερμοκρασία του δείγματος υπερβαίνει τους 200 
Εάν ληφθούν αρνητικά αποτελέσματα δεν είναι απαραίτητος περαιτέρω έλεγχος. Εάν ληφθούν 
θετικά αποτελέσματα, ένας δεύτερος έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται με ένα δείγμα κύβου 2.5 
ογπ για τον προσδιορισμό της καταχώρησης της ομάδάς συσκευασίας. 


Κριτήρια για ταξινόμηση 

3333 (1) Μία ύλη θα πρέπει να ταξινομείται στην Κλάση 4.2 εάν, στον πρώτο έλεγχο με τη χρήση ενός 

κυβικού δείγματος των 10 επι, συμβαίνει αυτόματη ανάφλεξη ή η θερμοκρασία του δείγματος υπερβαίνει 
τους 200 °0 κατά τη διάρκεια της 24ωρης περιόδου ελέγχου. Αυτό το κριτήριο βασίζεται στη θερμοκρασία 
αυτανάφλεξης του ξυλάνθρακα, που είναι 50 °0 για έναν κυβικό όγκο 27 πΓ και 140 °Ζ για ένα δείγμα 
ενός λίτρου, ύλες με θερμοκρασίες αυτανάφλεξης υψηλότερες από 50 °0 για 27 γώ δεν θα πρέπει να 
ταξινομούνται στην Κλάση 4.2. 

(2) Καταχώρηση σ’ ένα γράμμα στα διάφορα είδη 

(α) Οποιαδήποτε ύλη που δίνει θετικό αποτέλεσμα όταν ελέγχεται με το κυβικό δείγμα των 2.5 αη 
θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (ό). 

(ό) Οποιαδήποτε ύλη που δίνει θετικό αποτέλεσμα όταν ελέγχεται με το κυβικό δείγμα των 10 αη 
αλλά που δίνει αρνητικό αποτέλεσμα με ένα κυβικό δείγμα των 2.5 ογπ θα πρεπει να 
καταχωρείται στο γράμμα (ο). 

3334- 

3339 


ί Αυτό το μέγεθος πλέγματος βασίζεται στα κόσκινα ΤγΙετ, όπου το μέτ/εθος π/λ/ματος ποικι/£ΐ σε 

αναλογία ιφος το τετράγωνο της γραμμικής απόστασης μεταξύ των συρμάτων. 
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Προσθήκη Α3 

Ε. Έλεγχος σχετικός με όλες της Κλάσης 43 που, σε επαφή με το νερό, αναδίδουν εύφλεκτα αέρια 
3340 (1) Μέθοδος ε/^/χου 

Αυτή η μέθοδος ελέγχου χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν η αντίδραση μίας ύλης με το νερό 
οδηγεί στην ανάπτυξη μίας επικίνδυνης ποσότητας εύφλεκτων αερίων. Η μέθοδος ελέγχου μπορεί να 
εφαρμόζεται σε στερεές και υγρές ύλες. Δεν εφαρμόζεται σε πυροφορικές ύλες. Η ύλη θα πρέπει να 
ελέγχεται στην εμπορική του μορφή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 °(Γ) ερχόμενη σε επαφή με το 
νερό. Εάν συμβεί αυτόματη ανάφλεξη του αερίου σε οποιοδήποτε στάδιο, κανένας περαιτέρω έλεγχος δεν 
είναι απαραίτητος. 

(2) Δ ιαδικοϋία ε/*έγχου 

(ε) Μία μικρή ποσότητα (περίπου 2 πιπι διάμετρος) της ύλης ελέγχου τοποθετείται σε μία λεκάνη 
απεσταγμένου νερού στους 20 °0. Σημειώνεται (ί) εάν οποιοδήποτε αέριο εκλύεται και (ϋ) 
εάν συμβαίνει αυτόματη ανάφλεξη του αερίου. 

(ό) Μία μικρή ποσότητα της ύλης ελέγχου (περίπου 2 πιτη διάμετρος) τοποθετείται στο κέντρο 
ενός χάρτινου φίλτρου που επιπλέει οριζόντια πάνω στην επιφάνεια του απεσταγμένου νερού 
στους 20 °0 σε ένα κατάλληλο δοχείο, π.χ. ένα πιάτο εξάτμισης με 100 γπγπ διάμετρο. Το 
χάρτινο φύτρο είναι για να διατηρεί την ύλη σε μία θέση, υπό συνθήκες που κάνουν μέγιστη 
την πιθανότητα για αυτόματη ανάφλεξη οποιουδήποτε αερίου. Σημειώνεται (ΐ) εάν 
οποιοδήποτε αέριο εκλύεται και (ϋ) εάν συμβαίνει αυτόματη ανάφλεξη του αερίου. 

(ο) Η ύλη ελέγχου φτιάχνεται σε σωρό ύψους περίπου 2 ογπ και διαμέτρου 3 αιτι με ένα κοίλωμα 
στην κορυφή. Αίγες σταγόνες νερού προστίθενται στο κοίλωμα. Σημειώνεται (ΐ) εάν 
οποιοδήποτε αέριο εκλύεται και (ϋ) εάν συμβαίνει αυτόματη ανάφλεξη. 

(ά) Για στερεές ύλες, το κόλο θα πρέπει να επιθεωρείται για οποιοδήποτε σκόνη < 500 γπγπ. Εάν 
εκείνη η σκόνη συνιστά περισσότερο από το 1 % (κατά βάρος) του συνόλου, ή εάν η ύλη είναι 
εύθρυπτη, τότε όλο το δείγμα θα πρέπει να τρίβεται σε σκόνη πριν τον έλεγχο για να 
λαμβάνεται υπόψη η μείωση του μεγέθους των σωματιδίων κατά τη διάρκεια της διακίνησης 
και της μεταφοράς. Αλλιώς, όπως για υγρά, η ύλη θα πρέπει να ελέγχεται στην εμπορική του 
κατάσταση. Ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 °0) 
και ατμοσφαιρική πίεση και να επαναλαμβάνεται τρεις φορές. 

(ο) Νερό τοποθετείται μέσα στη χοάνη σταξίματος και αρκετή ποσότητα της ύλης (μέχρι ένα 
μέγιστο βάρος 25 £) για την παραγωγή μεταξύ 100 οπι 3 και 250 απ' αερίου ζυγίζονται και 
τοποθετούνται σε μία κωνική φιάλη. Η στρόφιγγα της χοάνης σταξίματος ανοίγεται για τη ροή 
του νερού μέσα στην κωνική φιάλη και ένα χρονόμετρο ξεκινάει. Ο όγκος αερίου που 
εκλύεται μετράται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο. Σημειώνεται ο χρόνος που απαιτείται 
για την έκλυση όλου του αερίου και, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται ενδιάμεσες τιμές. Ο 
ρυθμός έκλυσης αερίου υπολογίζεται σε επτά ώρες με διαλείμματα μίας ώρας. Εάν ο ρυθμός 
έκλυσης είναι ασταθής ή αυξάνεται μετά από επτά ώρες, η μέτρηση του χρονου θα πρέπει να 
παρατείνεται σε ένα μέγιστο πέντε ημερών. Ο πενθήμερος έλεγχος μπορεί να σταματήσει εάν 
ο ρυθμός έκλυσης γίνει σταθερός ή συνεχώς μειώνεται και έχουν ληφθεί αρκετά δεδομένα για 
τη καταχώρηση της ύληε σε μία ομάδα ή για να αποφασιστεί ότι η ύλη δεν μπορεί να 
ταξινομηθεί στην Κλάση 4.3. Εάν- η χημική ταυτότητα του αερίου είναι άγνωστη, το αέριο θα 
πρέπει να ελέγχεται για ευφλεκτότητα. 


9616 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Α.3 


Κριτήρια για ταξινόμηση 

3341 (1) Μία ύλη θα πρέπει να ταξινομείται στην Κλάση 4.3 εάν συμβαίνει αυτόματη ανάφλεξη σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, ή εάν εκλύεται εύφλεκτο αέριο μ’ έναν ρυθμό μεγαλύτερο 
από 1 λίτρο ανά κιλό της ύλης ανά ώρα. 

(2) Καταχώρηση σ’ ένα γράμμα στα διάφορα είδη 

(α) Τα παρακάτω θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ε): 

οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά ζωηρά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και εκλύει 
αέριο υποκείμενο σε αυτόματη ανάφλεξη, ή που αντιδρά άμεσα με το νερό σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο ρυθμός έκλυσης εύφλεκτου αερίου σε ένα λεπτό είναι ίσος με ή 
μεγαλύτερος από 10 λίτρα ανά κιλό ύλης. 

(Β) Τα παρακάτω θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (Β): 

οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά άμεσα με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο 
μέγιστος ρυθμός έκλυσης εύφλεκτου αερίου είναι ίσος με ή μεγαλύτερος από 20 λίτρα ανά 
κιλό ύλης ανά ώρα και που δεν υςανοποιεί τα κριτήρια για το γράμμα (η). 

(ο) Τα παρακάτω θα πρέπει να καταχωρούνται στο γράμμα (ο): 

οποιαδήποτε ύλη που αντιδρά αργά με το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο 
μέγιστος ρυθμός έκλυσης εύφλεκτου αερίου είναι ίσος με ή μεγαλύτερος από 1 λίτρο ανά κιλό 
ύλης ανά ώρα και που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για τα γράμματα (ε) και (Β). 

3342- 

3349 
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Γ. Έλεγχος σχετικός με στερεές οξειδωτικές ύλες της Κλάσης 5.1 

3350 (1) Μέθοδος ε/δγχου 

Αυτή η μέθοδος ελέγχου είναι σχεδιασμένη για τη μέτρηση της δυνατότητας μίας στερεής ύλης να αυξάνει 
το ρυθμό καύσης ή την ένταση καύσης μίας καύσιμης ύλης όταν οι δύο αυτές ύλες αναμειγνύομαι πλήρως. 
Δύο έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται για κάθε ύλη προς αξιολόγηση, ένας με έναν 1 προς 1 λόγο (βάρους), 
δείγματος προς πριονίδι και ένας με έναν 4 προς 1 λόγο (βάρους), δείγματος προς πριονίδι. Τα 
χαρακτηριστικά καύσης κάθε μείγματος συγκρίνονται με τον πρότυπο I προς 1 λόγο (βάρους), υπερθειικού 
αμμωνίου. 

(2) Διαδικασία ύίτ/γου 

(η) Το υπερθειικό αμμώνιο, το υπερχλωρικό κάλιο και το βρώμικο κάλιο είναι οι ύλες αναφοράς. 
Αυτές οι ύλες θα πρέπει να περνάνε μέσα από ένα μέγεθος πλέγματος 0.3 πιγη και θα πρέπει να 
μην τρίβονται. Οι ύλες αναφοράς ξηραίνονται στους 65 °0 για 12 ώρες και διατηρούνται σ' 
έναν- ξηραντήρα όσο απαιτείται. 

(ό) Το πριονίδι από μαλακό ξύλο είναι το καύσιμο υλικό σε αυτόν τον έλεγχο. Θα πρέπει να 
περνάει μέσα από ένα μέγεθος πλέγματος μικρότερο από 1.6 ιππι και να περιέχει λιγότερο από 
5 % νερό (κατά βάρος). Εάν είναι απαραίτητο, φτιάχνεται σε στρώμα λιγότερο από 25 γπγπ 
παχύ, ξηραίνεται στους 105 °0 για 4 ώρες και διατηρείται σε ξηραντήρα όσο απαιτείται. 

(ς) Ένα μείγμα 30.0 £ == 0.1 £ της ύλης αναφοράς με πριονίδι ξύλου παρασκευάζεται σε μία 1 
προς 1 αναλογία (βάρους). Δύο μείγματα 30.0 £ = 0.1 £ της ύλης προς έλεγχο, στο μέγεθος 
σωματιδίου στο οποίο θα μεταφέρεται με το πριονίδι ξύλου παρασκευάζεται σε αναλογίες 1 
προς 1 (βάρους), και 4 προς 1 (βάρους). Κάθε μείγμα θα πρέπει να αναμιγνύεται μηχανικά 
χωρίς υπερβολική ένταση όσο το δυνατόν πιο καλά. 

(ά) Ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται σε ρεύμα ή σε έναν χώρο εξοπλισμένο με εξαεριστήρα. 

(ε) Οι συνθήκες σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση είναι: θερμοκρασία 20 °0 ± 5 °<2. υγρασία 

50 %± 110%. 

(ί) Καθένα από τα μείγματα θα πρέπει να μορφοποιείται σε κωνικό σωρό με διαστάσεις περίπου 
70 ττιπί διάμετρο βάσης και 60 πίπί ύψος σε μία ψυχρή, στεγανή, χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας επιφάνεια. Η ανάφλεξη θα πρέπει να δίνεται με ένα σύρμα αδρανούς μετάλλου 
στη μορφή ενός κυκλικού βρόγχου με 40 πίπί διάμετρο τοποθετημένου μέσα στο σωρό 1 πίπί 
πάνω από την επιφάνεια ελέγχου. Το σύρμα θα πρέπει να θερμαίνεται ηλεκτρικά στους 
1000 μέχρι να παρατηρηθούν τα πρώτα σημάδια ανάφλεξης ή μέχρι να γίνει ξεκάθαρο ότι 
ο σωρός δεν- μπορεί να αναφλεγεί. Η ηλεκτρική ισχύς κλείνει μόλις υπάρξει ανάφλεξη. 

(§) Ο χρόνος θα πρέπει να καταγράφεται από τα πρώτα παρατηρήσιμα σημάδια ανάφλεξης μέχρι 
το τέλος όλης της αντίδρασης: καπνός, φλόγα, πυράκτωση. 

(1ι) Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές για καθεμία από τις αναλογίες 
ανάμειξης. 

Κριτήρια για ταξινόμηση 

3351 (1) Μία στερεή ύλη θα πρέπει να ταξινομείται στην Κλάση 5.1, εάν σε οποιαδήποτε συγκέντρωση που 
ελέγχθηκε, ο μέσος χρόνος καύσης του πριονιδιού, που λαμβάνεται από τρεις ελέγχους, είναι ίσος με ή 
μικρότερος από τον μέσο όρο των τριών ελέγχων με μείγμα υπερθειικό αμμώνιο. 
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3351 (2) Καταχώρηση σε ένα γράμμα στα διάφορα είδη 

(συνεχ.) 

(ε) Οποιαδήποτε ύλη που, σε οποιαδήποτε συγκέντρωση που ελέγχθηκε, παρουσιάζει χρόνο 
καύσης μικρότερο από εκείνον με βρώμικο κάλιο θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (ε). 

(ό) Οποιαδήποτε ύλη που, σε οποιαδήποτε συγκέντρωση που ελέγχθηκε, παρουσιάζει χρόνο 
καύσης ίσο με ή μυφότερο από εκείνον με υπερχλωρικό κάλιο και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια 
για την ομάδα (ε) θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (ό). 

(ο) Οποιαδήποτε ύλη που, σε οποιαδήποτε συγκέντρωση που ελέγχθηκε, παρουσιάζει χρόνο 
καύσης ίσο με ή μικρότερο από εκείνον με υπερθειικό αμμώνιο και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια 
για τα γράμματα (ε) και (ό) θα πρέπει να καταχωρείται στο γράμμα (ε). 

3352- 

3389 
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Προσθήκη Α.3 

Ο. Έλεγχος για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότητας, παραμονής και βιοσυσσώρεύσης υλών στο 
θαλάσσιο περιβάλλον για καταχώρηση στην Κλάση 9 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέθοδοι ε/πγχον που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι οι υιοθετημένες από 

τον Οργανισμό για Οικονομική Συεργασία και Ανάπτυξη (ΟΕΟΟ) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Αντιπροσωπεία (ΕΕΟ). Εάν άλλες μέθοδοι χρησιμοποιούμαι, θα πρέπει να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένες, να είναι ισοδύναμες με τους ε/Εγχονς ΟΕΟΏ/ΕΕΟ και να αναφέρο\ται σε εκθέσεις 
ε/ίτγχρυ. 


3390 Ισχυρή τοξικότητα για τα ψάρια 

Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης που προκαλεί 50 % θνησιμότητα στα είδη 
. ελέγχου. Αυτή είναι η τιμή (IX 5 ο), δηλαδή, η συγκέντρωση της ύλης στο νερό που θα προκαλέσει το 
θάνατο του 50 % μίας ομάδας ελέγχου ψαριών κατά τη διάρκεια μίας συνεχούς περιόδου ελέγχου 
τουλάχιστον 96 ωρών. Στους κατάλληλους τύπους ψαριών περιλαμβάνονται: ριγωτός ρόμβος (ΒτΗοΗνάεηίρ 
Γ£πο ), χοντροκέφαλος φοξίνος (ΡΙγπ£ρ1ί 31£5 ρΓΟπιεΙεδ) και πολύχρωμη πέστροφα (Οηοοιώ νηοΗυξ πινία5$ ). 

Τα ψάρια εκτίθενται στην ύλη ελέγχου που προστίθεται στο νερό σε μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις (+1 
μάρτυρας). Παρατηρήσεις καταγράφονται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. Στο τέλος της 96-ωρης 
δραστηριότητας καυ εάν είναι δυνατόν, σε κάθε παρατήρηση, η συγκέντρωση που προκαλεί το θάνατο του 
50% των ψαριών υπολογίζεται. Η συγκέντρωση μη-παρατηρούμενου αποτελέσματος (ΝΌΕΟ) στις 96 
ώρες επίσης προσδιορίζεται. 

3391 Ισχυρή τοξικότητα για τα δάφνια 

Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός της αποτελεσματικής συγκέντρωσης της ύλης στο νερό που καθιστά 
το 50 % των δάφντων ανίκανα να κολυμπούν (Ε0 5 ο)- Οι κατάλληλοι οργανισμοί ελέγχου είναι τα άερΗπώ 
τπεζπε και τα άζωΗηΐΗ ρυΐεχ . Τα δάφνια εκτίθενται για 48 ώρες στην ύλη ελέγχου που προστίθεται στο νερό 
σε μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις. Η συγκέντρωση μη-παρατηρούμενου αποτελέσματος (ΝΟΕΟ) σε 48 
ώρες επίσης προσδιορίζεται. 

3392 Παρεμπόδιση της ανάπτυξης φυκών 


Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός του αποτελέσματος ενός χημικού πάνω στην ανάπτυξη ενός φυκιού 
υπό πρότυπες συνθήκες. Η αλλαγή στη βιομάζα και ο ρυθμός της ανάπτυξης με φύκια υπό τις ίδιες 
συνθήκες, αλλά χωρίς την παρουσία του χημικού ελέγχου, συγκρίνεται για 72 ώρες. Τα αποτελέσματα 
εκφράζονται ως η αποτελεσματική συγκέντρωση που μειώνει τον ρυθμό της ανάπτυςης των φυκιών κατά 

50 %, Χ50γ, επίσης τον σχηματισμό της βιομάζας, Κ^Ού- 

3393 Έ)πγχος για γρήγορη βιοαποικοδομησιμότητας 

. Το αντικείιιενο είναι ο προσδιορισμός του βαθμού βιοαποικοδόμησης υπό πρότυπες αερόβιες συνθήκες. Η 
ύλη ελέγχου προστίθεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις σ’ ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει αερόβια 
βακτήρια. Η πρόοδος της αποικοδόμησης παρακολουθείται για 28 ημέρες με τον προσδιορισμό της 
παραμέτρου που προκαθορίζεται στη μέθοδο ελέγχου που χρησιμοποιείται. Διάφορες ισοδύναμες μέθοδοι 
ελέγχου είναι διαθέσιμες. Οι παράμετροι περιλαμβάνουν μείωση του διαλυμένου οργανικού άνθρακα 
(ΙΧΧΓ), διοξειδίου του άνθρακα (0Ο 2 ) δημιουργία μείωσης του οξυγόνου (0 2 ). 

Μία ύλη θεωρείται ότι είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη εάν μέσα σε όχι περισσότερο από 28 ημέρες τα 
παρακάτω κριτήρια ικανοποιούνται - μέσα σε 10 ημέρες από όταν η αποικοδόμηση πρώτα φτάνει το 10 %: 


Μείωση του ΟΟΟ: 70 % 

Δημιουργία του 00 2 60 % της θεωρητικής παραγωγής ΟΟ: 

Μείωση του 0 2 60 % του θεωρητικά απαιτούμενου Ο:. 
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Προσθήκη Α3 

3393 Ο έλεγχος μπορεί να συνεχίζεται πέρα από τις 28 ημέρες εάν τα παραπάνω κριτήρια δεν 
(συνεχ.) ικανοποιούνται, αλλά το αποτέλεσμα θα αντιπροσωπεύει την ενυπάρχουσα βιοαποικοδομησιμότητα της 
ύλης ελέγχου. Για λόγους καταχώρησης, απαιτείται κανονικά το "άμεσο" αποτέλεσμα. 

Όπου μόνον δεδομένα για το ΟΟϋ και Β005 είναι διαθέσιμα, μία ύλη θεωρείται ότι είναι άμεσα 
βιοαποικοδομήσιμα εάν: 


ΒΟΏ5 

_ £ 0.5 

ΟΟΟ 

ΒΟΟ (Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) ορίζεται ως το βάρος του διαλυμένου οξυγόνο που απαιτείται από 
έναν συγκεκριμένο όγκο διαλύματος της ύλης για την πραγματοποίηση βιοχημικής οξείδωσης υπό 
καθορισμένες συνθήκες. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως γραμμάρια ΒΟΩ ανά γραμμάριο ύλης ελέγχου. Η 
κανονική περίοδος ελέγχου είναι πέντε ημέρες με τη χρήση μίας εθνικής πρότυπης διαδικασίας ελέγχου. 

ΟΟΟ (Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο) είναι ένα μέτρο της οςειδωσιμότητας μίας ύλης, εκφρασμένη ως η 
ισοδύναμη ποσότητα σε οξυγόνο ενός οξειδωτικού αντιδραστηρίου που καταναλώνεται από την ύλη υπό 
καθορισμένες εργαστηριακές συνθήκες. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε γραμμάρια €00 ανά γραμμάριο 
ύλης. Μία εθνική πρότυπη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

3394 Έλεγχοι για δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

(1) Το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός της δυνατότητας για βιοσυσσώρευση είτε από τον λόγο σε 
ισορροπία της συγκέντρωσης (ο) μίας ύλης σε έναν διαλύτη προς εκείνη σε νερό είτε από το συντελεστή 
βιοσυγκέντρωσης (ΒΟΡ). 

(2) Ο λόγος σε ισορροπία της συγκέντρωσης (ο) μίας ύλης σε έναν διαλύτη προς εκείνη σε νερό 
εκφράζεται κανονικά ως ένας 1ο§ιο. Ο διαλύτης και το νερό θα πρέπει να έχουν αμελητέα αναμειςιμότητα 
και η ύλη δεν θα πρέπει να ιονίζεται στο νερό. Ο διαλύτης που κανονικά χρησιμοποιείται είναι η-οκτανόλη. 

Στην περίπτωση η-οκτανόλης και νερού, το αποτέλεσμα είναι: 

Ιθ§ Ρο^ = Ιθ§, 0 [Οο/Ον,] 

όπου Ρον, είναι ο συντελεστής κατανομής που λαμβάνεται με τη διαίρεση της συγκέντρωσης της ύλης σε η- 
οκτανόλη (ο 0 ) με τη συγκέντρωση της ύλης σε νερό (Ο*,). Εάν ΙοαΡ^ ^3-0 τότε η ύλη έχει πιθανότητα 
συσσωμάτωσης. 

(3) Ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (Β€Ρ) ορίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης της ύλης ελέγχου 
στα ψάρια ελέγχου (ο : ) προς τη συγκέντρωση στο νερό ελέγχου (Ο σε σταθερή κατάσταση: 

Β€Ρ-(<*)/(ο*). 

Η αρχή του ελέγχου περιλαμβάνει έκθεση των ψαριών σ’ ένα διάλυμα ή διασπορά σε γνωστές 
συγκεντρώσεις της ύλης ελέγχου σε νερό. Συνεχής ροή, στατικές ή ημι-σταηκές διαδικασίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σύιιφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που επιλέγονται, βάσει των ιδιοτήτων της ύλης 
ελέγχου. Τα ψάρια εκτίθενται στην ύλη ελέγχου για μία δεδομένη περίοδο χρόνου, ακολουθούμενη από μία 
περίοδο μη περαιτέρω έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, γίνονται μετρήσεις του ρυθμού 
αύξησης στο νερό της ύλης ελέγχου(δηλ του ρυθμού των εκκριμάτων καθαρισμού). 
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3394 (Πλήρεις λεπτομέρειες των διάφορων διαδικασιών ελέγχου και της μεθόδου υπολογισμού 

(συνεχ.) για τον ΒΟΡ δίνονται στις Οδηγίες για τον Έλεγχο των Χημυαον του ΟΕΟϋ, μέθοδοι 305 Α έως 

305Ε, 12 Μάίου 1981). 

(4) Μία ύλη μπορεί να έχει έναν Ιο§ μεγαλύτερο από 3 και έναν ΒΟΡ μικρότερο από 100 που θα 
έδειχνε μικρή ή καθόλου πιθανότητα για βιοσυσσώρευση. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, η τιμή του ΒΟΡ 
λαμβάνει προτεραιότητα έναντι του Ιο§ Ρ^, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα ροής που εμφα\τζεται στο 
περιθωριακό 3396. 

3395 Κριτήρια 

Μία ύλη μπορεί να θεωρείται ως ρυπαντική για το θαλάσσιο περιβάλλον εάν ικανοποιεί ένα από τα 
παρακάτω κριτήρια: 

Η χαμηλότερη μεταξύ των τιμών της 96-ωρης ΕΟ» για τα ψάρια, της 48-ωρης Ε0 5 ο για τα δάφνια ή της 
72-ωρης Ι0 5 ο για τα φύκια 

είναι μικρότερη από ή ίση με 1 πιε/Ε, 

είναι μεγαλύτερη από 1 γπξ/Ι. αλλά μικρότερη από ή ίση με 10 πι^/Ε, και η ύλη δεν είναι 
βιοαποικοδομήσιμη, 

είναι μεγαλύτερη από 1 πι§/Ε αλλά μικρότερη από ή ίση με 10 γπο/ 1-, και ο Ιο§ είναι μεγαλύτερος 
από ή ίσος με 3.0 (εκτός εάν ο πειραματικά προσδιοριζόμενος ΒΟΡ είναι μικρότερος από ή ίσος με 
100 ). 
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3397- 

3399 


* Η χαμηλότερη μεταξύ των τιμών της 96-ωρης ίθ 5 ο, της 48-ωρης ΕΟ 50 ή της 72-ωρης 10 
ΒΟΡ = συντελεστής βιοσυγκέντρωσης. 
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3400- 

3499 Επιφυλασσόμενο 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.5 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΕΣ 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ : Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για συσκευασΐες που περιέχουν ύ/χς και είδη των Κ/άσεων 1. 3. 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6,2, 8 και 9. 

Μέρος I: Γενικοί όροι συσκευασίας 

3500 (1) Οι συσκευασΐες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες και κλεισμένες ώστε να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε διαρροή του περιεχομένου από ένα κόλο προετοιμασμένο για αποστολή που θα μπορούσε να 
προκληθεί σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς ιδιαίτερα από δόνηση ή αλλαγές στη θερμοκρασία, την 
.υγρασία ή την πίεση. Καμία επικίνδυνη ύλη δεν* θα πρέπει να προσκολλάται στο εξωτερικό των κόλων. 
Αυτές οι διατάξεις ισχύουν τόσο για νέες όσο και για επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασΐες. 

(2) Τα μέρη των συσκευασιών που είναι σε άμεση επαφή με επικίνδυνες ύλες δεν θα πρέπει να 
προσβάλλονται από χημική ή άλλη δράση εκείνων των υλών. Οπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να έχουν 
κατάλληλη εσωτερική επικάλυψη ή επεξεργασία. Τέτοια μέρη των συσκευασιών δεν θα πρέπει να έχουν 
ενσωματωμένα εξαρτήματα υποκείμενα σε επικίνδυνη αντίδραση με το περιεχόμενο, σε σχηματισμό 
επικίνδυνων προϊόντων, ή σημαντική εξασθένισή του. 

(3) Κάθε συσκευασία εκτός εσωτερικών συσκευασιών συνδυασμένων συσκευασιών θα πρέπει να 
συμφωνεί σε έναν τύπο σχεδιασμού ελεγμένο και εγκεκριμένο σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που τίθενται 
στο μέρος Γν. Μαγικά παραγόμενες συσκευασΐες θα πρέπει να συμφωνούν με τον εγκεκριμένο τύπο 

σχεδιασμού. _ , . 

(4) Όπου οι συσκευασΐες είναι γεμισμένες με υγρές ύλες, αρκετό κενό θα πρέπει να αφήνεται ώστε να 
εξασφαλίζεται η μη ύπαρξη διαρροής της υγρής ύλης και μόνιμης παραμόρφωσης της συσκευασίας ως 
αποτέλεσμα της διαστολής της υγρής ύλης, λόγω των θερμοκρασιών που μπορούν να σημειωθούν κατα τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Για θερμοκρασία πλήρωσης 15 °(Γ, ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να 
προσδιορίζεται ως ακολούθως, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται σε συγκεκριμένη κλάση. είτε: 


(3) 


Σημείο βρασμού (αρχικό 

<60 

>60 

> 100 

>200 


σημείο βρασμού) της ύλης 
σε °0 


<100 

<200 

<300 

>300 

Βαθμός πλήρωσης ως 
ποσοστό της 
χωρητικότητας της 
συσκευασίας 

90 

92 

94 

96 

98 


είτε 


• 98 


(ύ) Βαθμός πλήρωσης = 


1 + α(50-ι,) 


% τη: χωρητικότητας της συσκευασίας. 
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3500 Σε αυτόν τον τύπο το 3 αντιπροσωπεύει τον μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής της 

(συνεχ.) ττγρής ύλης μεταξύ 15 °0 και 50 °0, δηλαδή, για μία μεγίστη αύξηση στη θερμοκρασία 35 °0, το 3 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 


α = 


άΐ5~ά*ο 

35 ·ά ίο 


όπου όι 5 και ά$ο είναι οι σχετικές πυκνότητες - του υγρού στους 15 °0 και 50 °0 και 
V η μέση θερμοκρασία του υγρού στο χρόνο πλήρωσης. 

(5) Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε μία εξωτερική συσκευασία με 
τέτοιο τρόπο ώστε, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, να μην μπορούν να σπάσουν, να τρυπηθούν ή να 
παρουσιάσουν διαρροή του περιεχομένου τους μέσα στην εξωτερική συσκευασία. Οι εσωτερικές 
συσκευασίες που είναι υποκείμενες σε θραύση ή εύκολο τρύπημα, τέτοιες όπως εκείνες που είναι 
κατασκευασμένες από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο ή από ορισμένα πλαστικά υλικά κ.λπ.. θα πρέπει να 
ασφαλίζονται σε εξωτερικές συσκευασίες με κατάλληλο προστατευτικό υλικό. Οποιαδήποτε διαρροή του 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να μειώνει ουσιαστικά τις προστατευτικές ιδιότητες του προστατευτικού 
υλικού ή της εξωτερικής συσκευασίας. 


(6) Οι εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν διαφορετικές ύλες που μπορούν να αντιδράσουν 
επικίνδυνα με μία άλλη και να προκαλέσουν: 


(3) ανάφλεξη και/ή ανάπτυξη σημαντικής θερμότητας, 

(ό) έκλυση εύφλεκτων και/ή τοςυ<ών αερίων, 

(α) σχηματισμό διαβρωτικών υλών, ή 

(ά) σχηματισμό ασταθών υλών, 

δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια εξωτερική συσκευασία (βλέπε επίσης τις διατάξεις μικτής 
συσκευασίας στις διάφορες κλάσεις). 

(7) Το κλείσιμο των συσκευασιών που περιέχουν νωπές ή διαλυμένες ύλες θα πρέπει να είναι τέτοιο 
ώστε το ποσοστό του υγρού (νερό, διαλύτης ή αδρανοποιητής) να μην πέφτει κάτω από τα οριζόμενα όρια 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(8) Όπου μπορεί να αναπτυχθεί υπερπίεση σε ένα κόλο μέσω της έκλυσης αερίου από το περιεχόμενο 
(ως αποτέλεσμα αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων αιτιών), η συσκευασία μπορεί να είναι εξοπλισμένη 
με εξαεριστήρα υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο που εκλύεται δεν θα προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο 
εξαιτίας της τοξικότητας του, της ευφλεκτότητάς του, της απελευθερούμενης ποσότητας κ.λπ. Ο 
εξαεριστήρας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε, όταν η συσκευασία είναι στην κατάσταση στην 
οποία είναι προοριζόμενη να μεταφερθεί, διαρροές του υγρού και διείσδυση ξένης ύλης να αποφεύγονται 
υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Πάντως, μία ύλη μπορεί να μεταφέρεται σε τέτοια συσκευασία μόνον 
όπου ένας εξαεριστήρας ρητά ορίζεται για εκείνη την ύλη στους όρους μεταφοράς της σχετικής κλάσης. 

(9) Νέες, επανακατασκευασμένες, επαναχρησιμοποιούμενες ή επιδιορθωμένες συσκευασίες θα πρεπει 
να είναι ικανές να περάσουν τους ελέγχους που ορίζονται στο μέρος IV. Πριν γεμιστεί και παραδοθεί για 
μεταφορά, κάθε συσκευασία θα πρέπει να επιθεωρείται και να επιβεβαιώνεται η απουσία διάβρωσης, 
μόλυνσης ή άλλης ζημιάς. Οποιαδήποτε συσκευασία που εμφανίζει σημάδια μειωμένης αντοχής σε 
σύγκριση με τον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού δεν θα πρέπει να 


1 Η σχετική πνκνότψα (ά) θεωρείται ότι είναι συνώνυμη με το ειδικό βάρος (50) και Θα χρησιμοποιείται 

σ ’ όλ 7 αυτή την προσθήκη. 
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3500 χρησιμοποιούνται περαιτέρω ή θα πρέπει να επιδιορθώνονται έτσι ώστε να είναι ικανές να 
(συνεχ.) αντέχουν τους ελέγχους του τύπου σχεδιασμού. 

(10) Συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για υγρά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο στεγανότητας 
εάν έτσι απαιτείται από και στους όρους που ορίζονται στο περιθωριακό 3560. 

(11) Τα υγρά θα πρέπει να γεμίζονται μόνον σε συσκευασίες που έχουν μία κατάλληλη αντοχή στην 
εσωτερική πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Συσκευασίες 
μαρκαρισμένες με την υδραυλική πίεση ελέγχου όπως ορίζεται στο περιθωριακό 3512 (!) (ό) θα πρέπει να 
γεμίζονται μόνον με υγρό που έχει πίεση ατμών: 

(ε) τέτοια ώστε η συνολική πίεση πιεζόμετρου στη συσκευασία (δηλ. η πίεση ατμών της 
πληρώτικής ύλης συν η μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 ΙΤ’ε) 
στους 55 προσδιορισμένη πάνω στη βάση ενός μεγίστου βαθμού πλήρωσης σε συμφωνία 
με το (4) παραπάνω και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 °(λ δεν θα υπερβαίνει τα δύο τρίτα της 
μαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου, ή 

(ό) στους 50 °0 μικρότερη από τα τέσσερα έβδομα του αθροίσματος της μαρκαρισμένης πίεσης 
ελέγχου συν 100 ΙίΡε, ή 

(ο) στους 55 °€ μικρότερη από τα δύο τρίτα του αθροίσματος της μαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου 
συν 100 1ϋΡε. 

(12) Συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για στερεά που μπορούν να γίνουν υγρά σε θερμοκρασίες που 
είναι πιθανόν να σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να είναι επίσης ικανές να 
περιέχουν την ύλη στην υγρή κατάσταση. 

(13) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες και ελεγμένες κάτω από ένα πρόγραμμα 
εξασφάλισης της ποιότητας που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται ότι κάθε 
κατασκευασμένη συσκευασία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτής της προσθήκης. 

(14) Οι απαιτήσεις για συσκευασίες στο μέρος III βασίζονται σε συσκευασίες που ήδη χρησιμοποιούνται. 
Για να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι συσκευασίες που έχουν 
προδιαγραφές διαφορετικές από εκείνες στο μέρος ΙΠ μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι εξίσου αποτελεσματικές, είναι αποδεκτές στην αρμόδια αρχή και είναι ικανές να αντέχουν 
επιτυχώς τους ελέγχους που περιγράφονται στην παράγραφο (10) και το μέρος IV. 


3501- 

3509 


Παραδείγματα απαιτούμενων μαρκαρισμένων πιέσεων ελέγχου υπολογιζόμενων όπως στο 3500 (11) (ο) 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Γία τον διαιθυλαιΟερα (1155) (Ομάδα συσκευααίας !), η απαποΰ/Ιενη ελάχιστη πίεση ελέγχου υπό το περιθωριακό 3554 (4) είναι 250 

λΡα. 
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Μέρος Π: Τύποι συσκευασίας 

Ορισμοί 

3510 (1) Υποκείμενες στις ειδικές διατάξεις για κάθε κλάση, οι συσκευασίες που αναφέρονται παρακάτω 

μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

Βαρέλια : 

επίπεδων άκρων ή κυρτών άκρων κυλινδρικές συσκευασίες κατασκευασμένες από μέταλλο, 
φάϊμπερ, πλαστικό, κόντρα πλακέ ή άλλα κατάλληλα υλικά. Αυτός ο ορισμός επίσης περιλαμβάνει 
συσκευασίες άλλων σχημάτων, π.χ. κυλινδρικές συσκευασίες με κωνικό λαιμό, ή συσκευασίες σε 
μορφή κάδου. Ξύλινα βαρέλια και μπιτόνια δεν καλύπτονται από αυτόν τον ορισμό. 

Ξύλινα βαρέλια : 

συσκευασίες κατασκευασμένες από φυσικό ξύλο, κυκλικής τομής, που έχουν κυρτά τοιχώματα, 
συνιστάμενες από σανίδες και κεφαλές και εξοπλισμένες με τσέρκια. 

Μπιτόνια : 

μεταλλικές ή πλαστικές συσκευασίες ορθογώνιας ή πολυγωνικής τομής με ένα ή περισσότερα 
στόμια. 


Κιβώτια : 


συσκευασίες με πλήρεις ορθογώνιες ή πολυγωνικές όψεις, κατασκευασμένες από μέταλλο, ξύλο, 
κόντρα πλακέ, ανασυσταμένο ξύλο, φύλλο φάϊμπερ, πλαστικό ή ούλο κατάλληλο υλικό. Μικρές οπές 
για σκοπούς τέτοιους όπως εύκολο χειρισμό ή άνοιγμα, ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων* 
ταξινόμησης, επιτρέπονται εφ' όσον δεν θέτουν* σε κίνδυνο την ακεραιότητα της συσκευασίας κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Σάκου 

εύκαμπτες συσκευασίες κατασκευασμένες από χαρτί, πλαστικό φιλμ, υφάσματα, πλεγμένο υλικό ή 
άλλα κατάλληλα υλικά. 

Σύνθετεε συσκευασίεε (πλαστικού υλικού): 

συσκευασίες συνιστάμενες από ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο και μία εξωτερική συσκευασία 
(κατασκευασμένη από μέταλλο, φύλλο φάϊμπερ, κόντρα πλακέ. κ.λπ.). Αφού συναρμολογηθεί. 
τέτοια συσκευασία παραμένει μετέπειτα μία αδιαχώριστη μονάδα. Γεμίζεται, αποθηκεύεται, 
αποστέλλεται και αδειάζεται ως τέτοια. 

Σύνθετες συσκευασίεε (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο): 

συσκευασίες συνιστάμενες από ένα εσωτερικό δοχείο από γυαλί πορσελάνη ή ψαμμάργιλο και μία 
εξωτερική συσκευασία (κατασκευασμένη από μέταλλο, ξύλο, φύλλο φάϊμπερ, πλαστικό υλικό, 
τεταμένο πλαστικό υλικό κ.λπ.). Αφού συναρμολογηθεί, τέτοια συσκευασία παραμένει μετέπειτα μία 
αδιαχώριστη μονάδα. Γεμίζεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και αδειάζεται ως τέτοια. Θα πρέπει να 
ελέγχεται σε συμφωνία με τα περιθωριακά 3552 (1) (η) ή (ό), 3553 και 3554. 
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Συνδυασμένα συσκευασίεο : 

ένας συνδυασμός συσκευασιών για λόγους μεταφοράς, συνιστάμένος από μία ή περισσότερες 
εσωτερικές συσκευασίες ασφαλισμένες σε μία εξωτερική συσκευασία σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3500 (5). 

(2) Επιδιορθωμένε;: συσκευασίες περιλαμβάνουν μεταλλικά βαρέλια που είναι: 

(ί) καθαρισμένα στα αρχικά υλικά κατασκευής, με απομάκρυνση όλων των προηγούμενων 

περιεχομένων, εσωτερικών και εξωτερικών διαβρώσεων και εξωτερικών επικαλύψεων 
και ετικετών, 

(ϋ) αποκαταστημένα στο αρχικό σχήμα και περίγραμμα, με χτυπήματα (εάν χρειαστεί) 
ισιωμένα και σφραγισμένα και με αντικατεστημένες όλες τις μη-ακέραιες φλάντζες και 

(ιϋ) επιθεωρημένα μετά τον καθαρισμό αλλά πριν τη βαφή, με απόρριψη των συσκευασιών 
με ορατό σκάσιμο, σημαντική μείωση στο πάχος του υλικού, κόπωση του μετάλλου, 
κατεστραμμένα σπειρώματα ή πώματα, ή άλλα σημαντικά ελαττώματα. 

Ανακατασκευασαένη συσκευασία περιλαμβάνει μεταλλικά βαρέλια που: 

(ί) παράγονται ως ένας τύπος Ο.Η.Ε. από έναν τύπο όχι Ο.Η.Ε., 

(ϋ) μετατρέπονται από έναν τύπο Ο.Η.Ε. σ’ έναν άλλο τύπο Ο.Η.Ε., ή 

(Κι) υποβάλλονται στην αντικατάσταση ακέραιων δομικών εξαρτημάτων (τέτοιων όπως οι 
μη-μετακινού μενες κεφαλές). 

Η ανακατασκευασμένη συσκευασία υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις αυτής της Προσθήκης που 
ισχύουν για μία νέα συσκευασία του ίδιου τύπου. 

Επαναν ρυ σιαοπο ιού ιιενε: συσκευασίεα 

συσκευασίες που έχουν εξεταστεί και βρεθεί ελεύθερες από ελαττώματα που επηρεάζουν την 
ικανότητα να αντέχουν τον έλεγχο απόδοσης. Ο όρος περιλαμβάνει εκείνες που ξαναγεμίζονται με το 
ίδιο ή παρόμοιο συμβατό περιεχόμενο και μεταφέρο\ται σε αλυσίδες διανομής που ελέγχονται από 
τον αποστολέα του προϊόντος. 

(3) Υποκείμενες στις ειδικές διατάξεις για κάθε κλάση, οι παρακάτω συσκευασίες μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται: 

Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος): 
εάν ελέγχονται σε συμφωνία με το περιθωριακό 3552 (1) (ο). 

Ελαφρού περιτυπώιιατο: μεταλλικέ: συσκευασίες : 

συσκευασίες κυκλικής, ελλειπτικής, ορθογώνιας ή πολυγωνικής τομής, (επίσης κωνικής) και με 
κωνικό λαιμό και συσκευασίες σε μορφή κάδου κατασκευασμένες από λευκοσίδηρο ή ελαφρύ 
μέταλλο, που έχει πάχος τοιχωμάτων μικρότερο από 0.5 γπγπ, με επίπεδο ή κυρτό πυθμένα και με ένα 
ή περισσότερα στόμια, που δεν καλύπτονται στο περιθωριακό 3510 (I) ως βαρέλια ή μπιτόνια. 

(4) Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για συσκευασίες στο (1) και (2) παραπάνω: 


ΦΕΚ 821 
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Πώιιατα : 

συσκευές που κλείνουν ένα άνοιγμα σ’ ένα δοχείο, 

Εσωτερικέτ συσκευασίεε : 

συσκευασίες για τις οποίες μία εξωτερική συσκευασία απαιτείται για μεταφορά. 

Εσωτερικά δογεία : 

δοχεία που απαιτούν μία εξωτερική συσκευασία για να αποδώσουν τη λειτουργία συγκράτησής τους. 
Μέηστη γωρητικότπτα (όπως χρησιμοποιείται στο Μέρος III): 

ο μέγιστος εσωτερικός όγκος των δοχείων ή των συσκευασιών εκφρασμένος σε λίτρα. 

Μένιστο καθαρό βάρος : 

το μέγιστο καθαρό βάρος περιεχομένου σε μία μόνη συσκευασία ή το μέγιστο συνδυασμένο βάρος 
εσωτερικών συσκευασιών και του περιεχομένου αυτών εκφρασμένο σε κιλά. 

Εέωτερικη συσκευασία : 

η εέωτερική προστασία μίας σύνθετης ή συνδυασμένης συσκευασίας μαζί με οποιαδήποτε 
απορροφητικά υλικά, προστατευτικά και οποιαδήποτε άλλα εςαρτηματα απαραίτητα για να 
περιέχουν και να προστατεύουν εσωτερικά δοχεία ή εσωτερικές συσκευασίες. 

Κόλα : 

το πλήρες προϊόν της πράέης της συσκευασίας, συνιστάμενο από τη συσκευασία και το περιεχόμεν ο 
του προετοιμασμένο για αποστολή. 


Συσκευασίες: 


δοχεία και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά απαραίτητα για το δοχείο για να επιτελέσει τη 
λειτουργία συγκράτησής του. 

Δογεία : 

δοχεία συγκράτησης για την υποδοχή και το κράτημα υλών ή ειδών, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε μέσων κλεισίματος. 

Αδιαπέραστε:: συσκευασίες 

συσκευασίες στεγανές σε ξηρό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων λεπτών στερεών υλικών που 
παράγονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα "εσωτερικά” των "συνδυασμένων συσκευασιών* πάντα ορίζομαι εσωτερικέ*, 
συσκευασίες” όχι "εσωτερικά δοχεία " Μία γνά/.ινη φιόά^ είναι ένα παράδειγμα μίας τέτοια* 
"εσωτερικής συσκευασίας” Τα ”εσωτερικά” των "σύνθετων συσκευασιών” κανονικά ορίζονται 
",εσωτερικά δοχεία”. Για παράδειγμα, το "εσωτερικό” μίας σύνθετης συσκευασίας 6Η41 (τε/.αστικον 
υλικού) είναι ένα τέτοιο ”εσωτερικό δοχείο” εφ ’ όσον είναι κανονικά όχι σχεδιασμένο να εκτε/χί μια 
λχιτονργία συ'/κράτησηςχωρίς την "εξωτερική συσκευασία” του και δε\' είναι συνεπώς μία εσωτερική 
συσκευασία”. 
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Κωδικοποίηση των τύπων σχεδιασμού για σνσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (1) και (2) 

3511 (1) Ο κωδικός αριθμός συνίσταται από: 

έναν αραβικό αριθμό που δείχνει το είδος της συσκευασίας, π.χ. βαρέλι, μπιτόνα, κ.λπ., 

ένα κεφαλαίο γράμμα ή γράμματα (λατινικοί χαρακτήρες) που δείχνουν την φύση του υλικού, π.χ. 
χάλυβας, ξύλο κ.λπ., 

όπου είναι απαραίτητο, ένας αραβικός αριθμός που δείχνει την κατηγορία συσκευασίας μέσα στον 
τύπο στον οποίο η συσκευασία ανήκει. 

Στην περίπτωση σύνθετων συσκευασιών, δύο κεφαλαία γράμματα (λατινικοί χαρακτήρες) θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται. Το πρώτο θα δείχνει το υλικό του εσωτερικού δοχείου και το δεύτερο εκείνο 
της εξωτερικής συσκευασίας. 

Στην περίπτωση συνδυασμένων συσκευασιών, μόνον ο κωδικός αριθμός για την εξωτερική 
συσκευασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Οι παρακάτω αριθμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το είδος της συσκευασίας: 

1. Βαρέλι 

2. Ξύλινο βαρέλι 

3. Μπιτόνι 

4. Κιβώτιο 

5. Σάκος 

6. Σύνθετη συσκευασία 

0. Ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες 

Τα παρακάτω κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους τύπους του υλικού: 

Α. Χάλυβας (όλοι οι τύποι και επεξεργασίες της επιφάνειας) 

Β. Αλουμίνιο 

0. Φυσικό ξύλο 

Ό. Κόντρα πλακέ 

Ρ. Ανασυσταμένο ξύλο 

Ο. Φύλλο φάϊμπερ 

Η. Πλαστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου τεταμένου πλαστικού υλικού 
Ε. Ύφασμα 

Μ. Χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων 
Ν. Μέταλλο (άλλο από χάλυβα ή αλουμίνιο) 

Ρ. Γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος 

(2) Τρεις ο μάδ ες συσκευασίας προσφέρονται για τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε κλάση, σύμφωνα με 
τον βαθμό κινδύνου που παρουσιάζεται από τις προς μεταφορά ύλες: 

Ομάδα συσκευασίας I : για ύλες της ομάδας (ε). 

Ομάδα συσκευασίας Π : για ύλες της ομάδας (β), 

Οιιάδα συσκευασίας ΙΠ: για ύλες της ομάδας (ο) των ειδών στον κατάλογο υλών. 

Ο κωδικός αριθμός της συσκευασίας θα πρέπει να ακολουθείται στο μαρκάρισμα από ένα γράμμα που 
δείχνει τις ομάδες υλών για τις οποίες ο τύπος σχεδιασμού είναι εγκεκριμένος ως ακολούθως: 

X για συσκευασίες για ύλες στις ομάδες συσκευασίας I έως ΙΠ, 

Υ για συσκευασίες για ύλες στις ομάδες συσκευασίας Π και III και 

Ζ για συσκευασίες για ύλες στην ομάδα συσκευασίας ΙΠ. 
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Μαρκάρισμα 

3512 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μαρκάρισμα δείχνει ότι η σνσκενασία που το φέρει αντιστοιχεί σ ’ έναν επιτυχώς ελεγμένο 
τύπο σχεδιασμού και ότι συμφωνεί με τις διατάσεις αυτής της Προσθήκης που σχετίζονται με την κατασκευή , 
αλ/Λ όχι με τη χρήση , της σνσκευασίας. Από μόνο του , συνεπώς, το σήμα δεν επιβεβαιώνει απαραίτητα ότι η 
συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ύ/ι\: γενικά ο τύπος σνσκευασίας ίπ.χ. χαλύβδινο 
βαρε/.ι), η μεγίστη χωρητικότητα τον και/ή βάρος , και οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις είναι 
προκαθορισμένες για κάθε ύ/αη στα κατάδηλα περιθωριακά σνσκευασίας στις κ/.άσεις. 


(1) Κάθε συσκευασία θα πρέπει να φέρει μαρκαρίσματα που να είναι διαρκή, ευανάγνωστα και 
τοποθετημένα σε μία τοποθεσία και τέτοιου μεγέθους σχετικού με τη συσκευασία ώστε να είναι άμεσα 
ορατά. Για κόλα με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 30 1ί£, τα μαρκαρίσματα ή ένα αντίτυπο αυτών θα πρέπει 
να εμφανίζονται πάνω στην κορυφή ή σε μία πλευρά της συσκευασίας. Γράμματα, αριθμοί και σύμβολα θα 
πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 γπγγι, εκτός από τις συσκευασίες των 30 λίτρων ή 30 Κα 
χωρητικότητας ή λιγότερο, όπου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 Γηιυ σε ύψος και τις συσκευασίες των 
5 λίτρων ή 5 ή λιγότερο όπου θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους. Το μαρκάρισμα για νέες 
συσκευασίες κατασκευασμένες σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού συνάσταται από: 


(β) (ΐ) το σύμβολο για συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (1). 

Για μεταλλικές συσκευασίες πάνω στις οποίες το μαρκάρισμα είναι σφραγισμένο, τα 
γράμματα Ο.Η.Ε. μπορούν να ισχύουν αντί του συμβόλου 

Ο 

(ϋ) τοσύμβολο Μ Α0Κ" (ή "ΚΙΟ/ΑΟΚ" για συσκευασίες εγκεκριμένες για 

σιδηροδρομική μεταφορά καθώς και για οδική μεταφορά) αντί του συμβόλου 


για συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (2), 

(ό) τον κωδικό αριθμό της συσκευασίας σε συμφωνία με το περιθωριακό 3511(1), 


(ο) έναν κωδικό σε δύο μέρη: 

(ί) ένα γράμμα (X, Υ ή Ζ) που να δείχνει την(τις) ομάδα(ες) συσκευασίας για την(τις) 
οποία(ες) ο τύπος σχεδιασμού έχει εγκριθεί, 

(π) για συσκευασίες χωρίς εσωτερικές συσκευασίες. προοριζόμενες να περιέχουν υγρά που 
έχουν ιξώδες στους 23 °€ 200 γπγγγ/5 ή μικρότερο, η σχετική πυκνότητα 
(στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό), στην οποία ο τύπος σχεδιασμού έχει 
ελεγχθεί εάν είναι μεγαλύτερη από 1.2. 

Για συσκευασίες προοριζόμενες να περιέχουν υγρά που έχουν ιξώδες στους 23 °0 
μεγαλύτερο από 200 ιτιιτΓ/δ, στερεά ή εσωτερικές συσκευασίες και για ελαφρού 
περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες για 
ύλες της Κλάσης 3, 5°(ο), το μέγιστο μικτό βάρος σε κιλά, 

(ϋί) για συσκευασίες προοριζόμενες να περιέχουν ύλες της Κλάσης 6.2, 1° και 2°. 
Κλάση 6.2' θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί των πληροφοριών που απαιτούνται στο 

0)ή(ϋ), 
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Προσθήκη Α.5 

3512 (ά) είτε ένα γράμμα ”5" που δείχνει ότι η συσκευασία είναι προοριζόμενη να περιέχει 

(συνεχ.) υγρά που έχουν ινώδες στους 23 °0 μεγαλύτερο από 200 γπγγγ/5, στερεά ή εσωτερικές συσχευασίες 

και για ελαφρού ττεριτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες 
για ύλες της Κλάσης 3, 5°(α), είτε, όπου ένας έλεγχος υδραυλικής πίεσης έχει επιτυχώς περαστεί, η 
πίεση ελέγχου σε I<Ρε στρογγυλοποιημένη στα πλησιέστερα 10 1νΡ&., 

(ε) τον χρόνο κατασκευής (τα τελευταία δύο ψηφία). Επιπλέον για συσκευασίες των τύπων 1Η και 
3 Η, τον μήνα κατασκευής. Αυτό το μέρος του μαρκαρίσματος μπορεί να τοποθετηθεί σε μία 
διαφορετική θέση από τα άλλα στοιχεία. Μία κατάλληλη μέθοδος είναι: 



(ί) το σήμα του κράτους στο οποίο είχε εκδοθεί η έγκριση, 

(§) είτε έναν αριθμό εγγραφής και την ονομασία ή σήμα του κατασκευαστή είτε κάποιο άλλο 
χαρακτηριστικό σήμα της συσκευασίας που προκαθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. 

(2) Κάθε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία υποκείμενη στην υποβολή σε διαδικασία επιδιόρθωσης 
που θα μπορούσε να σβήσει τα μαρκαρίσματα της συσκευασίας θα πρέπει να φέρει τα σήματα που 
υποδεικνύονται στο (1) (*) έως (β) σε μόνιμη μορφή. Τα σήματα είναι μόνιμα εάν είναι ικανά να αντέχουν 
στην διαδικασία επιδιόρθωσης (π.χ. ανάγλυφα). Για συσκευασίες άλλες από μεταλλικά βαρέλια 
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 100 λίτρα, αυτά τα μόνιμα σήματα μπορούν να αντικαταστήσουν τα 
αντίστοιχα διαρκή μαρκαρίσματα που ορίζονται στο (1). Επιπλέον των διαρκών μαρκαρισμάτων που 
ορίζονται στο (1), κάθε νέο μεταλλικό βαρέλι χωρητικότητας μεγαλύτερης από 100 λίτρα θα πρεπει να 
φέρει τα σήματα που περιγράφονται στο (1) (ε) έως (β) πάνω στη βάση, με μία ένδειξη του ονομαστικού 
πάχους τουλάχιστον του μετάλλου που χρησιμοποιείται στο σώμα (σε Γηπα, έως 0. 1 πυη). σε μόνιμη μορφή 
(π.χ. ανάγλυφα). Οταν το ονομαστικό πάχος οποιοσδήποτε κεφαλής ενός μεταλλικού βαρελιού είναι 
λεπτότερο από εκείνο ενόσ σώματος τα ονομαστικά πάχη της κορυφαίας κεφαλής του σώματος και της 
κεφαλής του πυθμένα θά πρέπει να είναι μαρκαρισμένα πάνω στον πυθμένα σε μόνιμη μορφή 
(π.χ. ανάγλυφα), για παράδειγμα Ί.0- 1.2- 1.0' ή 0.9 - 1.0- Ι.Ο’. Τα ονομαστικά πάχη του μετάλλου θα 
πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο 150, π.χ. 150 3574: 1986 χαλύβδινα 
βαρέλια. Τα σήματα που υποδεικνύονται στο (1)(ί) και (§) δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μόνιμη 
μορφή (π.χ. ανάγλυφα) εκτός όπως ορίζεται για παρακάτω. 

Για κατασκευασμένα μεταλλικά βαρέλια, εάν δεν υπάρχει αλλαγή στον τύπο συσκευασίας και 
αντικατάσταση ή απομάκρυνση ακέραιων δομικών εξαρτημάτων, τα απαιτούμενα μαρκαρίσματα δεν 
χρε ιάζε ται να είναι μόνιμα (π.χ. ανάγλυφα). Κάθε άλλο επανακατασκευασμένο μεταλλικό βαρε*.ι θα πρεπει 
να φέρει τα μαρκαρίσματα στο (1)(α) έως (β) σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα) πάνω στην κορυφαία 
κεφαλή ή πλευρά. 


I Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή διακίνηση που ορίστηκε στο Συνέδριο της 

Βιέννης για την Οδική Διακίνηση (1968). 
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Προσθήκη Α.5 

3512 Μεταλλικά βαρέλια κατασκευασμένα από υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα) σχεδιασμένα για να 
(συνεχ.) επαναχρησιμοποιούνται επανειλημμένα μπορούν να φέρουν τα μαρκαρίσματα που υποδεικνύονται στο 
1 (ί) και (§) σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα). 

(3) Ο αριθμός καταχώρησης ισχύει για μόνον έναν τύπο σχεδιασμού ή σειρά τύπων σχεδιασμού. 
Διαφορετικές επιφανειακές επεξεργασίες μπορούν να πέσουν μέσα στον ίδιο τύπο σχεδιασμού. 

Μία "σειρά τύπων σχεδιασμού” σημαίνει συσκευασίες του ίδιου δομικού σχεδιασμού. πάχους τοιχωμάτων, 
υλικού και τομής, που διαφέρουν μόνον στα μικρότερα ύψη σχεδιασμού τους από τον εγκεκριμένο τύπο 
σχεδιασμού. 

Τα πώματα των δοχείων θα πρέπει να μπορούν να καθορίζονται ως εκείνα που αναφέρονται στην αναφορά 
ελέγχου. 

(4) Μετά την επιδιόρθωση μίας συσκευασίας ο επιδιορθωτής θα πρέπει να τοποθετεί πάνω σ' αυτήν», 
κοντά στα διαρκή σήματα που απαιτούνται από τα (α) έως (ε) την» παρακάτω ακολουθία σημάτων: 

(Η) το σήμα 1 του κράτους στην επικράτεια του οποίου διεςήχθη η επιδιόρθωση. 

(ϊ) την ονομασία ή επίσημο σύμβολο του επιδιορθωτή, 

(]) το έτος της επιδιόρθωσης, το γράμμα ”Κ” και για κάθε συσκευασία που έχει επιτυχώς 
υποβληθεί στον έλεγχο στεγανότητας σε συμφωνία με το περιθωριακό 3500 (10), το πρόσθετο 
γράμμα "ΙΛ 

Οταν», μετά την επιδιόρθωση, τα μαρκαρίσματα που απαιτούνται από το (1) (&) έως (ά) δεν φαίνονται πιά 
πάνω στην κορυφαία κεφαλή ή την πλευρά ενός μεταλλικού βαρελιού, ο επιδιορθωτής θα πρέπει να τα 
εφαρμόζει σε μία διαρκή μορφή ακολουθούμενα από τα μαρκαρίσματα που απαιτούνται στα (Η), (ί) και (]). 
Αυτά τα μαρκαρίσματα δεν» θα πρέπει να προσδιορίζουν μία μεγαλύτερη ικανότητα λειτουργίας από εκείνη 
για την οποία ο αρχικός τύπος σχεδιασμού έχει ελεγχθεί και μαρκαριστεί. 

(5) Τα γράμματα "V" ή μπορούν να ακολουθούν τον κώδικα συσκευασίας. Το γράμμα "V” 
υποδηλώνει μία ειδική συσκευασία [βλέπε 3550 (8)]. Το γράμμα "\ν” υποδηλώνει ότι η συσκευασία, παρ' 
ότι του ίδιου τύπου που υποδεικνύεται από τον κώδικα, είναι κατασκευασμένη με προδιαγραφές 
διαφορετι^ από εκείνες στο μέροε III και θεωρείται ισοδύναμη υπό τις διατάεειε του περιθωριακού 3500 
(14). 

(6) Συσκευασίες μαρκαρισμένες σε συμφωνία με αυτό το περιθωριακό αλλά οι οποίες είχαν εγκριθεί σ' 
ένα Κράτος που δεν» είναι Κράτος Μέλος μπορούν παρ' όλα αυτά να χρησιμοποιούνται για μεταφορά 
σύμφωνα μ' αυτήν την Οδηγία. 

(7) Παραδείγματα των μαρκαριαμάτων 
Για νέο χαλύβδινο βαρέλι: 

φ 1Α1/Υ1.4/150/83 (*) (ί), (ό), (ο), (ά) και (ο) 

ΝΙ7ΥΣ123 (ί)και(δ) 


* Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή διακίνηση που ορίστηκε στο Συνέδριο της 
Βιέννης για την Οδική Διακίνηση (1968). 
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3512 Για επιδιορθωμένο χαλύβδινο βαρέλι; 

(συνεχ.) 

1ΑΙ/Υ 1.4/150/83 (ε) (ϊ), (δ), (ε), (ό) και (β) 

ΝΙΛΚΒ/84/ΚΓ (Η), (ϊ) και 0) 



Για χαλύβδινο κιβώτιο ισοδύναμης προδιαγραφής 

4Α\ν/Υ 136/5/90 (4), Ο), (ο), (4), (β), 

0Β/Μ0123 (ί) και (§) 



Για νέες ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες; 

ΚΙϋ/ΑΟΚ/0Α2/Υ20/5/83 (ε) (ίϊ), (δ), (ο), (ά) και (ε) 


Μη-μειακινούμενης κεφαλής 


ΝΓ/νΓ 123 (0 και (§) 

ΚΙϋ/ΑΏΚ/0Α2/Υ/83 (ε) (Η), (δ), (ο) και (ε) Μετακινούμενης κεφαλής, 

προοριζόμενες για υγρά με 
ιξώδες στους 23 °0 

ΝΓΛ/Ι. 124 (ί) και (§) που υπερβαίνει τα 200 γπγτι'/ϊ 

και για ύλες της Κλάσης 3, 
5°(ο). 


Για επανακατασκευασμένο χαλύβδινο βαρέλι προοριζόμενο για μεταφορά υγρών. 

1Α2/Υ/100/91 (π) (δ), (ε), (ά) και (ε) 

υ$Α/ΜΜ5 (ί) και (§) 

Για κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ προοριζόμενο να περιέχει ύλες των 1° και 2° της Κλασης 6 
40/Κλάση 6.2/5/92 (ε) (ί), (δ), (ε) (ϊϋ), 

5Ρ-9969-ΕΚΙΚ550Ν (ά), (ε), (ί), (§) 

Για κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ προοριζόμενο να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες ή στερεά: 
40/Υ145/5/83 (ε), (δ), (ε), (ά), (ε) 

ΝΓ/ΥΓ823 (ί) και (β) 





Πιστοποίηση 

3513 Ο κατασκευαστής πιστοποιεί με τοποθέτηση μαρκαρίσματος σε συμφωνία με το περιθωριακό 3512 (1) οη 
οι Ξζικά παυόμενες συσκει^σίες αντιστοιχούν στον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμου και οτι οι απαίτησες 
που αναφέρονται στην έγκριση έχουν ικανοποιηθεί 
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Πίνακας σνσκενασιών 


3514 Οι παρακάτω τύποι και κωδικοί συσκευασίας καταχωρούνται: 


Είδος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθωριακό 

Α. Σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (1) και μαρκαρισμενα με " 

Ό.Η.Ε." 


1. Βαρέλια 

Α. Χάλυβας 

μη -μετακινούμενης κεφαλής 

ΙΑ! 

3520 



μετακινούμενης κεφαλής 


Β·· 


Β. Αλουμίνιο 

μη-μετακινούμενης κεφαλής 


3521 



μετακινούμε\ης κεφαλής 

1Β2 

3521 1 


0. Κόντρα πλακέ 

* 

1ϋ 

! 3523“ 


0. Φάϊμπερ 

- 

ία 

3335 2 


Η. Πλαστικό 

μη - μετακινούμενη ς κεφαλής 

1Η1 

3526 



μετακινούμενης κεφαλής 

1Η2 

3526^ 

2. Βαρέλια 

0. Ξύλο 

τύπου φελλού 

201 

3524 



μετακινούμενος τύπος 



3. Μπιτόνια 

Α. Χάλυβας 

μη-μετακινούμενης κεφαλής 

3 Α ! 

3522 



μετακινούμενης κεφαλής 

3Α2 

3522 1 


Η. Πλαστικό 

μη-μετακινούμενης κεφαλής 

3Η1 

3526 



I 1 

μετακινούμενης κεφαλής | 

3Η2 

3526" 

4. Κιβώτια 

Α. Χάλυβας 

- 

4Α 

3532- 



με επένδυση 

4Α 



Β. Αλουμίνιο 

1 

1 

46 | 

3532" 



με επένδυση ! 

4Β 



0. Φυσικό ξύλο 

κοινό 

40 

3527* 



με αδιαπέραστα τοιχώματα 

402 



0. Κόντρα πλακέ 

- 

4ϋ | 

3528" 


Ρ. Ανασυσταμένο ξύλο 

- 

Β· 

3529" 


0. Φύλλο φάϊμπερ 

- 

4(3 | 

3530" 


" Σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 αυτές οι συσκενασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξωτερικές 
συσκενασίες για συνδυασμένες συσκενασίες. 
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3514 

(συνεχ.) 


Είδος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθωριακό 


Η. Πλαστικό 

τεταμένο 

4ΗΙ 

3531- 



στερεό 

4Η2 

ί 

5. Σάκοι 

Η. Πλεγμένο πλαστικό 

χωρίς εσωτερική επένδυση ή 
επικάλυψη 

5Η1 

ί 

. 1 

! 



αδιαπέραστο 

5Η2 

3534 | 



ανθεκτικό στο νερό 

5Η3 

! 


Η. Πλαστικό φιλμ 

- 

5Η4 

3535 ΐ 


ί. Ύφασμα 

χωρίς εσωτερική επένδυση ή 
επικάλυψη 

511 

ί 

1 

I 



αδιαπέραστο 

51.2 

3533 



ανθεκτικό στο νερό 

513 

! 

-—-Η 


Μ. Χαρτί 

πολλαπλών τοιχωμάτων 

5Μ1 

3536 


πολλαπλών τοιχωμάτων, 
ανθεκτικό στο νερό 

5Μ2 

ί 

1 

■ _ΐ 

6. Σύνθετες 

ΓΠ ντίΓΡΙ 

Η. Πλαστική δοχεία 

σε χαλύβδινο βαρέλι 

6ΗΑ1 

ΐ 

! 

υ υυ ιμ· 


σε χαλύβδινο κλωβό ~ ή 
κιβώτιο 

6ΗΑ2 

1 

| 

1 



σε αλουμινένιο βαρέλι 

6ΗΒ1 




σε αλουμινένιο κλωβό ή 
κιβώτιο 

! 6ΗΒ2 




σε ξύλινο κιβώτιο 

6Η0 




σε βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6ΗΌΙ 

3537 



σε κιβώτιο από κόντρα πλακέ 

6ΗΌ2 




σε βαρέλι από φάϊμπερ 

6Η01 




σε κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 

6Η02 




σε πλαστικό βαρέλι 

6ΗΗ1 




σε στερεό πλαστικό κιβώτιο 

| 6ΗΗ2 

—- -— 1 


I Σύμφωνα με το περιθωριακό 3538 αυτές οι συσκεοασίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εζωτερικες 

σνσκενασίες για συνδυασμένες σιχτκευασίες. 

- Οι κλωβοί είναι εξωτερικές συσκεοασίες με μη-πληρεις επιφάνειες. 
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3514 

(συνεχ.) 


Είδος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθωριακό 

Β. Συσκε 

υασίεε που μπορούν να συμφωνούν με το περιθωριακό 3510 (1) ή (~) 


6. Σύνθετες 
συσκευασίες 

Ρ. Δοχεία από γυαλί, 
πορσελάνη ή ψαμμάργιλο 

σε χαλύβδινο βαρέλι 

6ΡΑ1 

3539 

ί 

1 

] 

σε χαλύβδινο κλωβό ή κιβώτιο 

6Ρ.Α2 

σε αλουμινένιο βαρέλι 

6ΡΒ1 

σε αλουμινένιο κλωβό ή 
κιβώτιο 

6ΡΒ2 

σε ςύλινο κιβώτιο 

6Ρ0 

σε βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6Ρϋ1 

σε ψάθινο σκεπαστό κοφίνι 

6ΡΌ2 

σε βαρέλι από φάϊμπερ 

6Ρ01 

σε κιβώτιο από φύλλο ψάίμπερ 

6Ρ02 

σε συσκευασία από τεταμένο 
πλαστικό 

6ΡΗ1 

σε συσκευασία από στερεό 
πλαστικό 

6ΡΗ2 

Γ Σύοοωνα ιιόνον ιιε το περιθωριακό 3510 (2) και μαρκαρισμένες με " ΑΟΚ" (ή ("Μϋ/.ΑΟΚ’ 

')] 

0. Ελαφρού 
περιτυπώματος 
μεταλλικές 
συσκευασίες 

Α. Χάλυβας 

μη- μετακινούμενης κεφαλής | 0Α1 

3540 

| 

ι —- 

μετακινούμενης κεφαλής 

Γ 1 
< 

Ο 


3515- 

3519 
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Μέρος ΕΠ: Απαιτήσεις για συσκευασίες 

Α. Συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510 (1) 

3520 Χαλύβδινα βαρέλια 

1Α1 μη-μετακηνούμενης κεφαλής 

1Α2 μετακινούμενης κεφαλής 

(ε) Το φύλλο μετάλλου για το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι από κατάλληλο χάλυβα και 
περιτυπώματος κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προοριζόμενη χρήση. 

(ό) Οι ραφές του σώματος θα πρέπει να είναι συγκολλημένες στα βαρέλια που είναι προοριζόμενα να 
περιέχουν περισσότερο από 40 λίτρα υγρού. Οι ραφές του σώματος θα πρέπει να είναι μηχανικά 
ραμμένες ή συγκολλημένες στα βαρέλια που είναι προοριζόμενα να περιέχουν στερεά ή υγρά 40 
λίτρων ή λιγότερο. 

(ο) Οι ραφές της κεφαλής και του στομίου θα πρέπει να είναι μηχανικά ραμμένες ή συγκολλημένες. 

(ά) Εάν υπάρχουν κυλιόμενα τσέρκια με βάσεις θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σφιχτά πάνω στο 
σώμα και έτσι ασφαλισμένα ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται. Τα κυλιόμενα τσέρκια δεν θα 
πρέπει να είναι στιγματικά συγκολλημένα. 

(ο) Εσωτερικές επικαλύψεις μολύβδου, ψευδαργύρου, κασσιτέρου, λάκας και τα όμοια θα πρέπει να 
είναι σκληρές και ανθεκτικές και θα πρέπει να προσκολλούνται στο χάλυβα σε κάθε σημείο, 
συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων. 

(ί) Ανοίγματα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη-μετακινούμενης 
κεφαλής (1Α1) βαρελιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 οτπ σε διάμετρο. Βαρέλια με 
μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κεφαλής (1Α2). 

(σ) Τα πώματα θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένη μία στεγανή φλάντζα εκτός όπου ένα κωνικό 
σπείρωμα εξασφαλίζει συγκρίσιμη στεγανότητα. 

(Η) Πώματα των μη-μετακινούμενης κεφαλής βαρελιών θα πρέπει είτε να είναι τύπου βιδωτού 
σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται από μία συσκευή βιδωτού σπειρώματος ή μία 
συσκευή τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. 

(ΐ) Οι συσκευές σπειρώματος για μετακινούμενης κεφαλής βαρέλια θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένες και εφαρμοσμένες ώστε να παραμένουν ασφαλείς και τα βαρέλια να παραμένουν 
στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταοοράς. Οι φλάντζες ή άλλα στοιχεία σφραγίσματος θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές. 

(]) Μεγίστη χωρητικότητα βαρελιού: 

(10 Μέγιστο καθαρό βάρος: 

3521 Αλουμινένια βαρέλια 

IΒ1 μη-μετακινούμενης κεφαλής 

1Β2 μετακινούμενης κεφαλής 


450 λίτρα. 

400 λ2. 
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( 3 ) Το σώμα και οι κεφαλή θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο τουλάχιστον 99 % καθαρό, ή από 

ένα κράμα με βάση το αλουμίνιο που έχει αντίσταση στη διάβρωση και μηχανακες ιδιότητά 
κατάλληλες για τη χωρητικότητα του βαρελιού και της προοριζόμειης χρήσης του. 

(ό) Ανοίγματα για γέμισμα, άδειασμα και εςαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη-μετακινούμενης 
κεφαλής (1Β1) βαρελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 επί σε διάμετρο. Βαρέλια με 
μεγαλύτερα ανοίνματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενη^ κεφαλής (1 Β_). 

(α) Αλουμινένια βαρέλια 1Β1. 

Οι ραφέε στα άκρα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι επαρκώς ενασχυμένες για την- προστασία τους. 
Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ραφές στο σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι συγκολλημένες. Το 
πώμα θα πρέπει είτε να είναι τύπου βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανό να ασφαλίζεται με μία 
συσκευή βιδωτού σπειρώματος ή μία συσκευή τουλάχιστον εςίσου αποτελεσματική. Τα πώματα θα 
πρέπει να έχουν ενσωματωμένη μία στεγανή φλάντζα εκτός όπου ένα κωνικό σπείρωμα εξασφαλίζει 
συγκρίσιμη στεγανότητα. 

(ά) Αλουμινένια βαρέλια 1Β2. 

Το σώμα του βαρελιού θα πρέπει είτε να είναι χωρίς ραφές είτε να έχει μία συγκολλημένη ραοή. Τα 
πώματα θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να παραμένουν ασφαλή και 
τα βαρέλια να παραμένουν στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Φλάντζες ή άλ/.α 
σφραγιστικά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές. 

(ο) Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού : 450 λίτρα. 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 

Χαλύβδινα μπιτόνια 

3 Α1 μη-μετακινού μενης κεφαλής 

3 Α2 μετακινούμενης κεφαλής 

(ζ) Το σώμα και οι κεφαλές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από φύλλο χάλυβα κατά/^η/.ου τύπον 
και επαρκούς πάχους σε σχέση με τη χωρητικότητα του μπιτονιού και της προορισμένης χρήσής 
του. 

(β) χ α στόμια όλων των μπιτονιών θα πρέπει να είναι μηχανικά ραμμένα ή συγκολλημένα. Ραωες στο 
σώμα μπιτονιών προοριζόμενων να περιέχουν περισσότερο από 40 λίτρα υγρου θα πρέπει να είναι 
συγκολλημένες. Ραφές στο σώμα μπιτονιών προοριςόμενων να μεταφέρουν 40 Λίτρα ή Λιγότερο 6α 
πρέπει να είναι μηχανικά ραμμένες ή συγκολλημένες. 

(ο) Ανοίγματα σε μπιτόνια (3Α1) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 εττι σε διάμετρο. Μπιτόνια με 
μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κεφαλής (3 Α~). 

(ά) Πώματα μη-μετακινούμενης κεφαλής μπιτονιών (3Α1) θα πρέπει είτε να είναι του τύπου βιδωτόν 
σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται με μία συσκευή βιδωτού σπειρώματος ή μία 
συσκευή τουλάχιστον εςίσου αποτελεσματική. Η συσκευή κλεισίματος μετακινούμενης κεφαλής 
μπιτονιών (3Α2) θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη ώστε να παραμένει 
ασφαλής και τα μπιτόνια να παραμένουν στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(β) Μέγιστη χωρητικότητα μπιτονιού: 60 λίτρα. 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 120 
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3523 Βαρέλια από κόντρα 7ΐλακέ 
\Ό 

(3) Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι καλά ωριμασμένο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από 
οποιοδήποτε ελάττωμα που είναι πιθανόν να μειώσει την αποτελεσματικότητα του βαρελιού για τον 
προοριζόμενο σκοπό. Εάν ένα υλικό άλλο από κόντρα πλακέ χρησιμοποιείται για την κατασκευή των 
άκρων, θα πρέπει να είναι ποιότητας ισοδύναμης με το κόντρα πλακέ. 

(ό) Κόντρα πλακέ δύο φύλλων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το σώμα και κόντρα πλακέ τουλάχιστον 
τριών φύλλων για τα άκρα. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι σφιχτά κολλημένα μαζί, με τις ίνες τους 
εγκάρσιες, με μία αδιάβροχη κόλλα. 

(ο) Το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι σχεδιασμού κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού 
και την προοριζόμενη χρήση του. 

(ά) Για αποφυγή της μετακίνησης του περιεχομένου, τα καπάκια θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα με 
χαρτί λτ&ίΐ ή κάποιο άλλο ισοδύναμο υλικό που θα πρέπει να είναι με ασφάλεια δεμένο στο καπάκι 
και να επεχτείνεται στο εξωτερικό κατά μήκος όλης της περιφέρειας του. 

(ο) Μεγίστη χωρητικότητα βαρελιού: 250 λίτρα. 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 λ 2 . 

3524 Ξύλινα βαρέλια 

201 τύπου φελλού 

202 μετακινούμενης κεφαλής 

( 3 ) Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, με ίσιες ίνες, καλά ωριμασμένο 
και ελεύθερο από ρόζους φλοιό, σάπιο ξύλο, σομφό ξύλο ή άλλα ελαττώματα που είναι πιθανόν να 
μειώσουν την αποτελεσ ματικότητα του βαρελιού για τον προοριζόμενο σκοπό. 

(ύ) Το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι σχεδιασμού κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού 
και της προοριζόμενης χρήσης του. 

(ς) Οι σανίδες και τα άκρα θα πρέπει να είναι κομμένα ή σχισμένα με τις ίνες έτσι ώστε να μην 
προεξέχει δακτύλιος περισσότερο από το μισό του πάχους μίας σανίδας ή κεφαλής. 

(ά) Τα τσέρκια των βαρελιών θα πρέπει να είναι από χάλυβα ή σίδερο και καλής ποιότητας. Τα τσέρκια 
των 202 βαρελιών με μετακινούμενες κεφαλές μπορούν να είναι από κατάλληλο σκληρό ξύλο. 

(«) Ξύλινα βαρέλια 201: 

Η διάμετρος της οπής του φελλού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μισό του πλάτους της σανίδας στην 
οποία βρίσκεται. 

(ί) Ξύλινα βαρέλια 202: 

Οι κεφαλές θα πρέπει να προσαρμόζονται σφιχτά μέσα στα πλαίσια. 
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3524 (2 > Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 250 λίτρα. 

(συνεχ..) 

( Η) Μέγιστο καθαρό βάρος: ^00 

3525 Βαρ&Λα από φόϊμπερ 

10 

(ά) Το σώμα του βαρελιού θα πρέπει να συνίσταται από πολλαπλά φύλλα από βαρύ χαρτί ή φύλλο 
οάϊμπερ (χωρίς αυλακώσεις) σφιχτά κολλημένα ή φυλλαρισμένα μαζί και μπορεί να περιλαμβάνει 
ενα ή περισσότερα προστατευτικά στρώματα από βιτούμιο, κερωμένο χαρτί φύλλα μετάλλαυ. 
πλαστικό υλικό κ.λπ. 

(ύ) Οι κεωα '/χζ θα πρέπει να είναι από Φυσικό ξύλο, φύλλο φάϊμπερ. μέταλλα, κόντρα πλακέ. π/αστικό η 
άλλο κατάλληλο υλικό και μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προστατευτικά στρώματα 
από βιτούμιο. κερωμένο χαρτί Ισαή. φύλλο μετάλλου, πλαστικό υλικό κ.λπ. 

(ο) Το σώιια και οι κεφαλές του βαρελιού και οι συνδέσεις τους θα πρέπει να είναι σχεδιασμού 
κατάλληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προοριζόμενη χρήση του. 

(ά) Η συναρμολογημένη συσκευασία θα πρέπει να είναι επαρκώς αδιάβροχη έτσι ώστε να μην 
αποφυλλώνεται υπό κανο\ακές συνθήκες μεταφοράς. 

(ε) Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 

(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 

3526 Π/Ασηκά βαρέ/αα και μπιτόνια 

1Η1 βαρέλια, μη - μετακινού μενη ς κεοαλής 

1Η2 βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής 

3Η1 μπιτόνια. μη-μετακινούμενης κεφαλής 

3Η2 μπιτόνια. μετακινούμενης κεφαλής 

(ε) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν τις φυσικές (συγκεκριμένα μηχαχακές και 
θερμικέ;) και χημικές καταπονήσεις που είναι αναμενόμενες στη μεταφορά και να παραμένουν 
στεγανέ;. Θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν επικίνδυνες ύλες και τους ατμούς τους. Θα πρέπει 
επίση; να έχουν τον απαραίτητο βαθμό αντίστασης στη γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβο/άα. Οι 
συσκευασίες θα πρέπει να είναι ασφαλείς στον χειρισμό. 

(ό) Εκτός εάν αλλιώς έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσης για τη 
μεταφορά επικίνδυνων υλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια, από την ημερομηχΐα 
κατασκευή; της συσκευασίας, εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται /άγω της φύσης 
της προς μεταφορά ύλης. 

(ς) Εάν απαιτείται προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, θα πρέπει να δίνεται με την προσθήκη 
αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι 
συμβατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ* όλη τη ζωή της συσκευασίας 
Όπου χρησιμοποιείται αιθάλη, χρωστικές ή αναστολείς άλλοι από εκείνους που χρησιμοποιούνται 
στ-'. κατασκευή του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού. ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν η 
7 γγ. δεκτικότητα σε αιθάλη δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος ή εάν τη περιεκτικότητα σε χρωστική 
δ; υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος. Δεν υπάρχει όριο για την περιεκτικότητα σε αναστολείς της 
υ- .ριώδους ακτινοβολίας. 


450 λάτρα. 

400 Ιί§. 



9642 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3526 

(συνεχ.) 


3527 


Προσθήκη Α.5 

(ά) Πρόσθετα που εξυπηρετούν σκοπούς άλλους από την προστασία έναντι υπεριώδους 

ακτινοβολίας μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του πλαστικού υλικού υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικού της 
συσκευασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεταυ 

(ο) Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλαστικό υλικό που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή της συσκευασίας είναι χημικώς συμβατό με τα 
εμπορεύματα που η συσκευασία είναι προοριζόμενη να περιέχει, [βλέπε περιθωριακό 3551 (5)]. 

(ί) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστής 
προέλευσης και προδιαγραφών. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι πλήρως κατάλληλη για 
πλαστικά υλικά και σε συμφωνία με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για νέες συσκευασίες, κανένα 
μεταχειρισμένο υλικό πέραν από υπόλοιπα παραγωγής ή τορναρίσματα από την ίδια παραγωγική 
διαδικασία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(σ) χ 0 πάχος τοιχωμάτων σε κάθε σημείο της συσκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
χωρητικότητα της και την προοριζόμενη χρήση της, λαμβανομένων πάντως υπόψη των 
καταπονήσεων στις οποίες κάθε σημείο υπόκειτατ 

(Η) Τα ανοίγματα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των 
μη-μετακινούμενης κεφαλής βαρελιών (1Η1) και μπιτονιών (3Η1) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
7 ογπ σε διάμετρο. Βαρέλια και μπιτόνια με μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου 
μετακινούμενης κεφαλής (1Η2, 3Η2). 

(ί) Μετακινούμενης κεφαλής βαρέλια (1Η2) και μπιτόνια (3Η2) που χρησιμοποιούνται για στερεές ύλες 
θα πρέπει να παραμένουν στεγανά σε κάθε σημείο αναφορικά με την πληρωτική ύλη. 

Τα πώματα των μη-μετακινούμενης κεφαλής βαρελιών και μπιτονιών (1Η1, 3Η1) θα πρέπει είτε να 
είναι του τύπου βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται με μία συσκευή βιδωτού 
σπειρώματος ή μία συσκευή τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. Η συσκευή κλεισίματος των 
μετακινούμενης κεφαλής βαρελιών και μπιτονιών (1Η2, 3Η2) θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη 
και προσαρμοσμένη ώστε να παραμένει ασφαλής και τα βαρέλια ή μπιτόνια να παραμένουν στεγανά 
υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

Οι φλάντζες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές εκτός εάν ο 
σχεδιασμός του βαρελιού ή μπιτονιού είναι τέτοιος ώστε, όπου η μετακινούμενη κεφαλή είναι σωστά 
ασφαλισμένη, το βαρέλι ή μπιτόνι να είναι από μόνο του στεγανό. 

(]) Η μέγιστη επιτρεπτή διείσδυση για άφλεκτα υγρά θα πρέπει να είναι 0.008ε/1.Η στους 23 °0 
(βλέπε περιθωριακό 3556). 


(λ) Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιών 

και μπιτονιών: 

ΙΗ1, ΙΗ2: 

450 λίτρα 

3ΗΚ3Η2: 

60 λίτρα 

(1) Μέγιστο καθαρό βάρος: 


1Η1, 1Η2: 

400 

3ΗΙ, 3Η2: 

120 

Κιβώτια από φυσικό ξύλο 



401 κοινά 

402 με αδιαπέραστα τοιχώματα 
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3527 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κιβώτια από κόντρα τύ,ακέ β/ώπε περιθωριακό 3528: για κιβώτια από 

(συνεχ.) ανασυσταμένο ξν/χ>, β/ώπε περιθωριακό 3529 . 

(η) Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι καλά ωριαασμένο. εμπορικά ξηρό και ελεύθερο απο 
ελαττώματα που θα μπορούσαν σημαντικά να μειώσουν την ισχύ οποιουδήποτε μέρους του 
κιβωτίου. Η ισχύς του υλικού που χρησιμοποιείται και η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλεε για τη χωρητικότητα του κιβωτίου και της προοριςόμενης χρήσης του. Οι κορυφές και οι 
πυθμένες μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως 
σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλος κατάλληλος τύπος. 

Τα στερεώματα θα πρέπει να είναι ανθεκπκά στη δόνηση που συμβαίνει υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράε. Κάρφωμα των ινών των άκρων θα πρέπει να αποφεύγεται όποτε είναι πρακηκώς 
δυνατόν. Οι συνδέσεις που είναι πιθανόν να καταπονηθούν σημαντικά θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες με τη χρήση πριτσινωμένων ή δακτυλιοειδών καρφιών ή ισοδύναμων 
στερεωμάτων. 

(ύ) Κιβώτια με αδιαπέραστα τοιχώματα 402: 

Κάθε μέρος του κιβωτίου θα πρέπει να είναι μονοκόμματο ή κάτι ισοδύναμο. Ένα μέρος θα πρέπει 
να θεωρείται ισοδύναμο με ένα μονοκόμματο μέρος εάν είναι κολλημένο με μία από τις παρακάτω 
μεθόδους: Αρθρωση Ιάηάειτηαηη (χελιδονουρά), άρθρωση τύπου γλώσσα-και-εγκοπή, άρθρωση 
δΗΐρ-Ιερ ή άρθρωση αρμού, ή σύνδεση λαβής με τουλάχιστον δύο αυλακωτά μεταλλικά στερεώματα 
σε κάθε άρθρωση. 

(ε) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 

3528 Κιβώτια από κόντρα πλακέ 

4Ό 

(β) Το κόντρα πλακέ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία φύλλα. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από καλά ωριμασμενο περιστροφικά κομμένο, σε φέτες ή πριονισμένο ψύλλο 
αντικολλητού εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που είναι πιθανόν να μειώσουν την ισχύ 
του κιβωτίου. Όλα τα φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα με αδιάβροχη κόλλα. Αλλα κατάλληλα 
υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί με κόντρα πλακέ στην κατασκευή των κιβωτίων. Τα 
κιβώτια θα πρέπει να είναι σφιχτά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα ή να είναι 
αονταρισμένα με άλλη εξίσου κατάλληλη συσκευή. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 λ 2 . 

3529 Κιβώτια από σνασνσταμένο ςν5χ> 

' 4Ρ 

(α) Τα τοιχώματα των κιβωτίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο 
τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλον κατάλληλο τύπο. Η ισχύς του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του 
κιβωτίου και της προοριζόμενης χρήσης του. 

(ό) Άλλα μέρη των κιβωτίων μπορούν να είναι κατασκευασμένα από άλλο κατάλληλο υλικό. 

(ο) Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι με ασφάλεια αονταρισμένα με κατάλληλη συσκευή. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάροξ: 400 
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3530 Κιβώτια από φύλλο φάΐμπερ 

40 

(*) Καλής ποιότητας στερεό ή διπλής όψης (μονών ή πολλαπλών τοιχωμάτων) αυλακωτό φύλλο 
φάϊμπερ κατάλληλο για τη χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση των κιβωτίων θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η 
αύξηση σε βάρος, όπως μετράται σε έναν έλεγχο που διεξάγεται σε μία περίοδο 30 λεπτών με τη 
μέθοδο προσδιορισμού της απορρόφησης νερού Οοόό, να μην είναι μεγαλύτερη από 155 £/πΓ (σε 
συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο 150 535:1991). Το φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να είναι ικανό να 
λυγίζει επαρκώς χωρίς να σπάει. Θα πρέπει να είναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς ρωγμές και 
αυλακωμένο έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς τσάκισμα και χωρίς αδικαιολόγητο σχίσιμο 
ή φούσκωμα των επιφανειών του. Η ράβδωση του αυλακωτού φύλλου φάϊμπερ θα πρέπει να είναι 
σφιχτά κολλημένη στις όψεις. 

(ό) Τα άκρα των κιβωτίων μπορούν να έχουν ένα ξύλινο πλαίσιο ή να είναι εξ ολοκλήρου από ξύλο ή 
άλλο κατάλληλο υλικό. Ενισχύσεις των ξύλινων ράβδων στερέωσης ή άλλο κατάλληλο υλικό μπορεί 
να χρησιμοποιείται. 

(ο) Οι συνδέσεις των κιβωτίων θα πρέπει να είναι τυλιγμένες με κολλητική ταινία να είναι 
περιτυλιγμένες και κολλημένες ή να είναι περιτυλιγμένες και μεταλλικά συνδεδεμένες. Οι 
περιτυλιγμένες συνδέσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη επικάλυψη. Όπου επενεργείται κλείσιμο με 
κόλλημα ή εφαρμογή κολλητικής ταινίας η κόλλα θα πρέπει να είναι αδιάβροχη. 

(ά) Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το περιεχόμενο. 

(ο) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 

3531 Πλαστικά κιβώτια 

4Η1 κιβώτια από τεταμένο πλαστικό 

4Η2 κιβώτιο από στερεό πλαστικό 

(ά) Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και να είναι 
επαρκούς αντοχής σε σχέση με τη χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση του. Το κιβώτιο θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση και στην υποβάθμιση που δημιουργειται είτε από 
την περιεχόμενη ύλη είτε από υπεριώδη ακτινοβολία. 

(ό) Ένα κιβώτιο από τεταμένο πλαστικό θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο μέρη κατασκευασμένα από ένα 
χυτό τεταμένο πλαστικό υλικό, ένα κατώτερο μέρος που περιέχει κοιλώματα για τις εσωτερικές 
συσκευασίες και ένα κορυφαίο μέρος που καλύπτει και συνδέεται με το κατώτερο μέρος. Οι 
κορυφαίοι και κατώτεροι τομείς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε οι εσωτερικές 
συσκευασίες να προσαρμόζονται άνετα. Το κάλυμμα του κλεισίματος για οποιαδηποτε εσωτερική 
συσκευασία δεν θα πρέπει να είναι σε επαφή με το εσωτερικό του κορυφαίου μέρους αυτού του 
κιβωτίου. 

(ο) Γκχ αποστολή, ένα κιβώτιο από τεταμένο πλαστικό θα πρέπει να είναι κλεισμένο με αυτοκόλλητη 
ταινία που έχει αρκετή ελαστική αντοχή για την παρεμπόδιση του ανοίγματος του κιβωτίου. Η 
κολλητική ταινία θα πρέπει να είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και η κόλλα της να είναι 
συμβατή με το τεταμένο πλαστικό υλικό του κιβωτίου. Άλλες συσκευές κλεισίματος τουλάχιστον 
εξίσου αποτελεσματικές μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(ά) Για κιβώτια από στερεό πλαστικό, η προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, εάν απαιτείται, θα 
πρέπει να δίνεται με την προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά 
τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το 
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περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ' όλη τη ζωή του κιβωτίου. Όπου 
χρησιμοποιείται αιθάλη, χρωστικές ή αναστολείς πέραν εκείνων που χρησιμοποιούμαι στην 
κατασκευή του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν η 
περιεκτικότητα σε αιθάλη δεν υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος ή εάν η περιεκτικότητα σε χρωστική 
δεν υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος. Δεν υπάρχει περιορισμός για την περιεκτικότητα σε αναστολείς 
της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

(ε) Τα κιβώτια από στερεό πλαστικό θα πρέπει να έχουν συσκευές κλεισίματος κατασκευασμένε: από 
κατάλληλο υλικό επαρκούς αντοχής και έτσι σχεδιασμένες ώστε να παρεμποδίζεται τυχόν ακούσιο 
άνοιγμα του κιβωτίου. 

(ί) Πρόσθετα που εξυπηρετούν σκοπούς πέραν από την προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολία: 
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του πλαστικού υλικού των κιβωτίων 4Η1 και 4Η2 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικού. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται. 

(§) Μέγιστο καθαρό βάρος: 

4Η1 
4ΗΣ 

3532 Κιβώτια από χά/.υβα ή α/Λυμίνιο 

4Α χάλυβας 

4Β αλουμίνιο 

(ε) Η αντοχή του μετάλλου και η κατασκευή του κιβωτίου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη 
χωρητικότητα του κιβωτίου και την προοριζόμενη χρήση του. 

(ύ) Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα με φύλλο φάϊμπερ ή τσόχινα κομμάτια συσκευασίας 
όπως απαιτείται ή θα πρέπει να έχουν εσωτερική επένδυση ή επικάλυιι/η κατάλληλου υλικού. Εάν 
διπλής ραφής μεταλ/ακή επένδυση χρησιμοποιείται, μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται για την 
παρεμπόδιση της εισόδου των υλών μέσα στις εσοχές των ραφών. 

(ε) Τα πώματα μπορούν να είναι οποιουδήποτε κατάλληλου τύπου. Θα πρέπει να παραμένουν 
ασφαλισμένα υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 1ν£. 

3533 Υφασμάτινοι σάκοι 

5Ε1 χωρίς εσωτερική επένδυση ή επικάλυυ/η 

5Ε2 αδιαπέραστοι 

51.3 αδιάβροχοι 

(3) Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Η αντοχή του υφάσματος 
και η κατασκευή του σάκου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και τη: 
προοριζόμενης χρήσης του. 

(ό) Σάκου αδιαπέραστου 5Ε2. 

Ο σάκος θα πρέπει να είναι φτιαγμένος αδιαπέραστος, για παράδειγμα με τη χρήση: 

χαρτιού προσκολλημένου στην εσωτερική επιωάνεια του σάκου με αδιάβροχη κόλλα τέτοια 
όπως το βιτούμιο. ή 


60 Ιί.2. 
400 ίβ. 


3531 

(συνεχ.) 
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3533 πλαστικού φιλμ προσκολλημένου στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή 
(συνεχ.) 

μίας ή περισσότερων εσωτερικών επενδύσεων κατασκευασμένων από χαρτί ή πλαστικό 
υλικό. 

(ο) Σάκοι, αδιάβροχοι, 51-3 

Για την παρεμπόδιση οποιασδήποτε εισόδου υγρασίας ο σάκος Θα πρέπει να είναι φτιαγμένος 
αδιάβροχος, για παράδειγμα με τη χρήση: 

ξεχωριστών εσωτερικών επενδύσεων αδιάβροχου χαρτιού (π.χ. κερωμένο χαρτί Ια-εή. 
πισσωμένο χαρτί ή χαρτί λτείτ; επικαλυμμένο με πλαστικό), ή 

πλαστικού φιλμ προσκολλημένου στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή 

μίας ή περισσότερων εσωτερικών επενδύσεων κατασκευασμένων από πλαστικό υλικό. 

(ά) Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 λα. 

3534 Σάκοι από 7ζλεγμένο πλαστικό 


5 Η1 χωρίς εσωτερική επένδυση ή επικάλυψη 
5Η2 αδιαπέραστοι 
5Η3 αδιάβροχοι 

(η) Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από τεντωμένες ταινίες ή τεντωμένα μονά νήματα 
κατάλληλου πλαστικού υλικού. Η αντοχή του υλικού που χρησιμοποιείται και η κατασκευή του 
σάκου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και την προοριόόμενη χρήση 
του. 

(δ) Οι σάκοι μπορούν να είναι εξοπλισμένοι με εσωτερική επένδυση από πλαστικό φιλμ ή να έχουν μία 
λεπτή εσωτερική επικάλυψη πλαστικού υλικού. 

(ο) Εάν η ύφανση είναι επίπεδη, οι σάκοι θα πρέπει να σχηματίζονται με ράψιμο ή κάποια άλλη ιιέθοδο 
που να εξασφαλίζει το κλείσιμο του πυθμένα και μίας πλευράς. Εάν η ύφανση είναι σωληνοειδής, ο 
πυθμένας του σάκου θα πρέπει να είναι κλεισμένος με ραφή, πλέξιμο ή κάποια άλλη εξίσου 
ανθεκτική μέθοδο κλεισίματος. 

(ά) Σάκου αδιαπέραστου 5Η2: 

Οι σάκοι θα πρέπει να είναι φτιαγμένοι αδιαπέραστου για παράδειγμα με: 

χαρτί ή ένα πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή 

μία ή περισσότερες ξεχωριστές εσωτερικές επενδύσεις κατασκευασμένες από χαρτί ή 
πλαστικό υλικό. 

(«) Σάκου αδιάβροχου 5Η3 

Για την παρεμπόδιση οποιοσδήποτε εισόδου υγρασίας, ο σάκος θα πρέπει να είναι φτιαγμένος 
αδιάβροχος, π.χ. με: 


ξεχωριστές εσωτερικές επενδύσεις από αδιάβροχο χαρτί (π.χ. κερωμένο χαρτί λτεΠ. διπλά 
πισσωμένο χαρτί λπιίΐ ή χαρτί λτείτ με πλαστική επικάλυψη). 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Α.5 


9647 


3534 

(συνεχ.) 


πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια ίου σάκου, ή 


μία ή περισσότερες εσωτερικές πλαστικές επενδύσεις. 


(ί) Μέγιστο καθαρό βάρος: 
3535 Σάκοι από πλαστικό φιλμι 


50 


5Η4 


(2) Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο πλαστικό υλικό. Η αντοχή του υλικού 
που χρησιμοποιείται και η κατασκευή του σάκου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα 
του σάκου και την προοριζόμενη χρήση του. Οι ραφές θα πρέπει να αντέχουν πιέσεις και χτυπήματα 
που σημειώνονται σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(ό) Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 λε. 

3536 Σάκοι από χαρτί 

-ΜΙ. πολλαπλών τοιχωμάτων 

5Μ2. πολλαπλών τοιχωμάτων, αδιάβροχοι 

(ε) Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο χαρτί λτείι ή από ένα ισοούναιιο χαρτί 
με τουλάχιστον τρία φύλλα. Η αντοχή του χαρτιού και η κατασκευή των σάκων θα πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και την προοριζόμενη χρήση του. Οι συνδέσεις και τα 
πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστα. 

(6) Σάκοι από χαρτί 5 Μ2: 

Για την παρεμπόδιση της εισόοου υγρασίας, ένας σάκοε τεσσάρων φύλλων ή περισσότερων θα 
πρέπει να είναι Φτιαγμένος αδιάβροχος με τη χρήση είτε ενός ανθεκτικού στο νερό φύλλου ωε ένα 
από τα δύο ακριανά φύλλα είτε ενός φραγμού του νερού κατασκευασμένου από κατάλληλο 
προστατευτικό υλικό μεταξύ των ούο ακριανών φύλλων. Έναε σάκος τριών φύλλων θα πρέπει να 
είναι φτιαγμένος αδιάβροχος με τη χρήση ανθεκτικού στο νερό φύλλου ως ακριανό φύλλο. Όπου 
υπάρχει κίνουνος η περιεχόμενη ύλη να αιτιδράσει με τη υγρασία ή όπου είναι συσκευασμένο; 
ατμός, ένα αδιάβροχο φύλλο ή Φραγμός, τέτοιος όπως διπλά πισσωμένο χαρτί |ςπΛ χαρτί ίσπέι με 
π/ναστική επικάλυψη, πλαστικό Φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή μία ή 
περισσότερες εσωτερικές πλαστικές επενδύσεις, θα πρέπει επίσης να τοποθετούνται δίπλα στην ύλη. 
Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιάβροχα. 

(ο) Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 1 ν 2 . 

3537 Σύνθετες σνσκευασίες (πλαστικού υλακού) 

6ΗΑ1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 

6ΗΑ2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό - ή κιβώτιο 

6ΗΒ1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 

6ΗΒ2 πλαστικό δοχείο με εέωτερικό αλουαινένιο κλωβό : ή κιβώτιο 

6ΗΟ πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 

6ΗΌI πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6Ηϋ2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κόντρα πλακέ 

6ΗΟ1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπεο 

6Η02 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από Φύλλο φάϊιαπερ 


Οι κλ.ωβοί είναι εξωτερικές σνσκευασίες με μη-τζλ,ήρεις επκράνειεε. 
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3537 6ΗΗ1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό πλαστικό βαρέλι 

(συνεχ.) 6ΗΗ2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από στερεό πλαστικό κιβώτιο 


(ε) Εσωτερικό δοχείο 


(1) Οι διατάξεις του περιθωριακού 3526 (ε) και (ο) έως (Η) θα πρέπει να ισχύουν για πλαστικά 
εσωτερικά δοχεία. 

(2) Το πλαστικό εσωτερικό δοχείο θα πρέπει να προσαρμόζεται άνετα μέσα στην εξωτερική 
συσκευασία. που θα πρέπει να είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε προεξοχή που θα μπορούσε 
να γδάρει το πλαστικό υλικό. 

(3) Μέγιστη χωρητικότητα του εσωτερικού δοχείου: 


(4) 


6ΗΑ1, 6ΗΒ1, 6ΗΌΚ 6Η01, 6ΗΗ1: 
6ΗΑ2, 6ΗΒ2, 6Η0, 6ΗΌ2, 6Η02, 6ΗΗ2: 
Μέγιστο καθαρό βάρος: 

6ΗΑΙ, 6ΗΒ1. 6Η01 ? 6Η01, 6ΗΗΙ: 
6ΗΑ2, 6ΗΒ2. 6Η<2 ? 6ΗΌ2, 6Η02, 6ΗΗ2: 


250 λίτρα 
60 λίτρα. 

400 κιλά 
75 κιλά. 


(ύ) Εξωτερική συσκενασία 

(1) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο ή αλουμινένιο βαρέλι 6ΗΑ1 ή 6ΗΒ1. Οι διατάξεις 
του περιθωριακού 3520 (ε) έως (ί) ή 3521 (ε) έως (ά), όποιο είναι κατάλληλο, θα πρέπει να 
ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(2) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο ή αλουμινένιο κλωβό ή κιβώτιο 6ΗΑ2 ή 6ΗΒ2. 
Οι διατάξεις του περιθωριακού 3532 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. 

(3) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 6ΗΟ. Οι διατάξεις του περιθωριακού 3527 θα 
πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(4) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 6ΗΌ1. Οι διατάξεις του 
περιθωριακού 3523 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(5) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κόντρα πλακέ 6ΗΓ>2. Οι διατάξεις του 
περιθωριακού 3528 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(6) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 6ΗΟ1. Οι διατάξεις του περιθωριακού 
3525 (ε) έως (ά) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

(7) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 6Η02. Οι διατάξεις του 
περιθωριακού 3530 (ε) έως (ο) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής 
συσκευασίας. 

(8) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό πλαστικό βαρέλι 6ΗΗ1. Οι διατάξεις του περιθωριακού 3526 
(ε) και (ο) έως (Η) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 
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(9) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από στερεό πλαστικό 6ΗΗ2. Οι σχετικέ; 

διατάξεις του περιθωριακού 3531 (η). (ά). (β) και (ί) θα πρέπει να ισχύουν για την 
κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 

Συνδυασμένες συσκευασίες 

(Λ) Εσωτερικές συσκενασίες 

Τα παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

συσκευασίες από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο με μεγίστη επιτρεπτή χωρητικότητα 5 λίτρα νια 
υγρά ή 5 λα για στερεά. 


3537 

(συνεχ.) 


πλαστικές συσκευασίες με μεγίστη επιτρεπτή χωρητικότητα 30 λίτρα για υγρά ή 30 λε για στερεά. 

μεταλλικές συσκευασίες με μεγίστη επιτρεπτή χωρητικότητα 40 λίτρα για υγρά ή 40 ^2 για στερεά. 

σακούλια και σάκοι από χαρτί, ύφασμα, πλεγμένο πλαστικό ή πλαστικό φιλμ με με γίστη επιτρεπτή 
χωρητικότητα 5 λε για στερεά σε σακούλια και 50 λα σε σάκους, 

τενεκέδες, πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια και κιβώτια κατασκευασμένα από φύλλο φάϊμπερ ή πλαστικό 
με μεγίστη επιτρεπτή χωρητικότητα 10 λε για στερεά, 

άλλοι τύποι μικρών συσκευασιων τέτοιοι όπως σωλήνες με μεγίστη επιτρεπτή χωρητικότητα I λίτρο 
για υγρά ή 1 για στερεά. 

(ό) Εξωτερική συσκευασία 

Τα παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιούνται: 

χαλύβδινα βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3520), 

αλουμινένια βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3521). 

χαλύβδινα μπιτόντα. μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3522). 

βαρέλια από κόντρα πλακέ (περιθωριακό 3523), 

βαρέλια από φάϊμπερ (περιθωριακό 3525), 

πλαστικά βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3526), 

πλαστικά μπιτόντα, μετακινούμενης κεφαλής (περιθωριακό 3526), 

κιβώτια από φυσικό ξύλο (περιθωριακό 3527), 

κιβώτια από κόντρα πλακέ (περιθωριακό 3528), 

κιβώτια από ανασυσταμένο ξύλο (περιθωριακό 3529), 

κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ (περιθωριακό 3530). 

πλαστικά κιβώτια (περιθωριακό 3531), 

χαλύβδινα ή αλουμινένια κιβώτια (περιθωριακό 3532). 
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Β. Συσκευασίες που μπορούν να συμφωνούν με το περιθωριακό 3510 (1) ή (2) 

Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος) 

6ΡΑ1 δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 

6ΡΑ2 δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό ~ ή κιβώτιο 

6ΡΒ1 δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 

6ΡΒ2 δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό - ή κιβώτιο 

6ΡΟ δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 

6?Ό 1 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 

6Ρ02 δοχείο με εξωτερικό ψάθινο σκεπαστό κοφίνι 

6ΡΟ1 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 

6Ρ02 δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 

6ΡΗ1 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από τεταμένο πλαστικό 

6ΡΗ2 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από στερεό πλαστικό 

(α) Εσωτερικό δοχείο 

(1) Το δοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλα μορφοποιημένο (με μορφή κυλίνδρου ή αχλαδιού) 
και να είναι κατασκευασμένο από καλής ποιότητας υλικό ελεύθερο από οποιοδήποτε 
ελάττωμα που θα μπορούσε να μειώσει την αντοχή του. Τα τοιχώματα θα πρέπει να είναι 
επαρκώς παχιά σε κάθε σημείο και ελεύθερα από εσωτερικές καταπονήσεις. 

(2) Πλαστικά πώματα βιδωτού σπειρώματος πώματα από τριμμένο γυαλί ή πώματα 
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πώματα για τα 
δοχεία. Οποιοδήποτε μέρος του πώματος που είναι πιθανόν να έλθει σε επαφή με το 
περιεχόμενο του δοχείου θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σ’ εκείνο το περιεχόιιενο. 

Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πώματα να είναι έτσι 
προσαρμοσμένα ώστε να είναι στεγανά και να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα και να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλαρότητα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Εάν εξαεριζόμενα πώματα είναι απαραίτητα, αυτά θα πρέπει να είναι στεγανά. 

0) Το δοχείο θα πρέπει να είναι σταθερά ασφαλισμένο στην εξωτερική συσκευασία με 
προστατευτικά και/ή απορροφητικά υλικά. 

(4) Μεγίστη χωρητικότητα δοχείου: 60 λίτρα 

(5) Μέγιστο καθαρό βάρος: 75 λδ. 

(ό) Εξωτερική συσκευασία 

(1) Δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 6ΡΑ1 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3520 (δ) έως (ί) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας. Το μετακινούμενο καπάκι που απαιτείται για αυτόν τον τύπο συσκευασίας 
μπορεί πάντως να είναι της μορφής ενός καψυλλίου. 


Οι κλωβοί είναι εξωτερικές συσκευασίες με μη-τόα\ρεις επιφάνειες. 
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(2) Δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό κιβώτιο 6ΡΑ2 

Οι διατάζεις του περιθωριακού 3532 (η) έως (ο) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή τη; 
εςωτερικής συσκευασιας. Για κυλινδρικά δοχεία η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει, όταν είναι 
όρθια, να σηκώνεται πάνω από το δοχείο και το πώμα του. Εάν ο προστατευτικό- κλωβό; περιβάλλει 
εν·α αχ/αιδομορφο δοχείο και είναι ταιριαστού σχήματος, η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να είναι 
εςοπ/ασμένη με ένα προστατευτικό κάλυμμα (καψύλλιο). 

(3) Δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 6ΡΒ1 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3521 (π) έως (ά) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή τη; 
εςωτερικής συσκευασιας. 1 ■ 

(4) Δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό ή κιβώτιο 6ΡΒ2 

Οι οιατάξεις του περιθωριακού 3532 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή τη; εξωτερικό- 
συσκευασιας. Γ 

(5) Δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 6Ρ0 

Οι διαταςεις του περιθωριακού 3527 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή τη; εξωτεοικττ 
συσκευασιας. · · · 

(6) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ 6Ρϋ 1 

Οι διαταςεις του περιθωριακού 3523 θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή τη; εξωτερικής 
συσκευασία;. " ' 


(7) Δοχείο με εξωτερικό ψάθινο κοφίνι 6Ρ02 

Το ψάθινο κοψινι θα πρέπει να είναι σωστά φτιαγμένο με υλικό καλή; ποιότητας. Θα πρέπει να είναι 
εςοπ/.ισμένο με προστατευτικό κάλυμμα (καψύλλιο) έτσι ώστε να προλαμβάνεται φθορά στο δοχείο. 

(8) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάϊμπερ 6ΡΟ1 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3525 (3) έως (ά) θα πρέπει να ισχύουν για την κατασκευή τη; 
εςωτερικής συσκευασιας. 


(9) Δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από φύλλο φάϊμπερ 6Ρ02 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 3530 ( 3 ) έως (Ο θα πρέπει να ισχύουν νια την κατασκευή τη; 
. εςωτερικής συσκευασιας. 


( 10 ) 

6ΡΗ2. 


Δοχείο με εξωτερική συσκευασία από τεταμένο πλαστικό ή στερεό πλαστικό 6ΡΗ1 


Τα υ/ακά και των δύο εξωτερικών συσκευασιών θα πρέπει να ικανοποιούν τκ διατάξει; του 
περιθωριακού 3531 (3) έως (ί). Συσκευασία από στερεό πλαστικό θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ή άλλο συγκρίσιμο πλαστικό υλικό. Το 
μετακινούμενο καπάκι για αυτόν τον τύπο συσκευασία; μπορεί πάντω; να είναι τη; αοοοτκ 
καψυλλίου. ' κ 1 - 
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0. Συσκευασίες σύμφωνες μόνον με το περιθωριακό 3510 (2) 

3540 Ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες 

ΟΑ1 μη-μετακινούμενης κεφαλής 

ΟΑ2 μετακινούμενης κεφαλής 

(β) Το φύλλο μετάλλου για το σώμα και τα άκρα θα πρέπει να είναι από κατάλληλο χάλυβα και ενός 
περιτυπώματος κατάλληλου για τη χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση της συσκευασίας. 

(ό) Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι συγκολλημένες, τουλάχιστον με διπλή ραφή με τοποθέτηση λωρίδας 
ή παραγόμενες με μία μέθοδο που εξασφαλίζει έναν παρόμοιο βαθμό αντοχής και στεγανότητας. 

(ο) Εσωτερικές επικαλύψεις από ψευδάργυρο, κασσίτερο, λάκα κ.λπ. θα πρέπει να είναι σκληρές και θα 
πρέπει να επικολλούνται στον χάλυβα σε κάθε σημείο, συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων. 

(ά) Ανοίγματα για γέμισμα, άδειασμα και εξαερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη-μετακινούμενης 
κεφαλής (ΟΑ1) συσκευασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 ογώ σε διάμετρο. Συσκευασίες με 
μεγαλύτερα ανοίγματα θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κεφαλής 
(ΟΑ2). 

(δ) Τα πώματα των μη-μετακινούμενης κεφαλής συσκευασιών (ΟΑ1) θα πρέπει είτε να είναι του τύπου 
βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλίζονται με μία βιδωτή συσκευή ή μία συσκευή 
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική. Τα πώματα των μετακινούμενης κειοαλής συσκευασιών (ΟΑ2) 
θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να μένουν σταθερά κλεισμένα και οι 
συσκευασίες να παραμένουν στεγανές σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(ί) Μεγίστη χωρητικότητα συσκευασιών: 40 λίτρα 

(§) Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 


3541- 
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Μέρος IV: Απαιτήσεις ελέγχου για συσκευασίες 
Α. Έλεγχοι τύπου σχεδιασμού 
Εκτέ/χση και συχνότητα των ε/χγχων 

3550 (1) Ο τύπος σχεδιασμού κάθε συσκευασίας 6α πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή 
ή από ένα σώμα που καθορίζεται από εκείνη τη\' αρχή. 

(2) Έλεγχοι σε συμφωνία με το (1) θα πρέπει να διεξάγονται πάλι μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση 
του τύπου σχεδιασμού εκτός εάν το αρμόδιο σώμα ελέγχου έχει συμφωνήσει στην τροποποίηση του τύπου 
σχεδιασμού. Ιτην τελευταία περίπτωση μία νέα έγκριση του τύπου σχεδιασμού δεν απαιτείται. Ένας τύπος 
σχεδιασμού συσκευασίας ορίζεται από το σχέδιο, το μέγεθος, το υλικό και το πάχος, τον τρόπο κατασκευής 
και συσκευασίας, αλλά .απορεί να περιλαμβάνει διάφορες επιφανειακές επεξεργασίες. Επίσης περιλαμβάνει, 
συσκευασίες που διαφέρουν από τον τύπο σχεδιασμού μόνον στο μικρότερο ύψος σχεδιασμού. 

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσει απόδειξη, μέσω ελέγχων σε συμφωνία 
με αυτό το μέρος, ότι οι μαζικά παραγόμενες συσκευασίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ελέγχων του 
τύπου ελέγχου. Για τέτοιους ελέγχους σε συσκευασίες από χαρτί ή Φύλλο φάϊμπερ. η προετοιμασία σε 
συνθήκες περιβάλλοντος θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 3551 (3). 

(4) Για λόγους επιβεβαίωσης το αρμόδιο σώμα ελέγχου θα πρέπει να κρατάει έναν φάκελο των υλικών 
που χρησιμοποιούνται, μέσω ελέγχου των υλικών ή με διατήρηση δειγμάτων ή κομματιών των υλικών 1 . 

(5) Εάν μία εσωτερική επικάλυψη απαιτείται για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει να διατηρεί τις 
προστατευτικές της ιδιότητες ακόμα και μετά τους ελέγχους. 

(6) Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τον δειγματοληπτικό έλεγχο των συσκευασιών που διαφέρουν 
μόνον σε δευτερεύοντα σημεία από τον ελεγχόμενο τύπο, π.χ. μικρότερα μεγέθη εσωτερικών συσκευασιών 
ή εσωτερικές συσκευασίες μικρότερου καθαρού βάρους και συσκευασίες τέτοιες όπως βαρέλι, σάκο: και 
κιβώτια που παράγονται με μικρές μειώσεις στην(στις) εξωτερική(ές) διάσταση(διαστάσεις). 

(7) Υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των αποτελεσμάτων του ελέγχου δεν- επηρεάζονται και με την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής, διάφοροι έλεγχοι μπορούν να γίνουν σε ένα δείγμα. 

Προετοιμασία των κόλων για έϊχγχο 

3551 (1) Οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται σε συσκευασίες προετοιμασίες όπως για μεταφορά 
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά σε συνδυασμένες συσκευασίες, των εσωτερικών συσκευασιών που 
χρησιμοποιούνται. Εσωτερικά ή μόνα δοχεία ή συσκευασίες θα πρέπει να γεμίζονται έως όχι λιγότερο απο 
το 98 % τη: μεγίστης χωρητικότητας του για υγρά ή το 95 % για στερεά. Για συνδυασμένε: συσκευασίες 
όπου η εσωτερική συσκευασία είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει υγρά και στερεά, ξεχωριστός έλεγχος 
απαιτείται τόσο για υγρό, όσο και για στερεό περιεχόμενο. Οι ύλες ή τα είδη προς μεταφορά στις 
συσκευασίες μπορούν να αντικαθίστανται από άλλες ύλες ή είδη εκτός όπου αυτά θα καθιστούσαν τα 
αποτελέσματα των ελέγχων μη ισχύοντα. Για στερεά, όταν μία άλλη ύλη χρησιμοποιείται, αυτή θα πρέπει 
να έχει τα ίδια φυσυ<ά χαρακτηριστικά (βάρος, κόκκο, μέγεθος κ.λπ.) όπως η ύλη προς μεταφορά. 
Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων, τέτοιων όπως σάκοι από μολυβέντα σκάγια, για την απόκτηση του 
απαραίτητου συνολικού βάρους κόλου, για όσο είναι τοποθετημένα έτσι ώστε τα αποτελέσματα του 
ελέγχου να μην επηρεάζονται. Κατάλληλα μείγματα στερεών σε σκόνη, τέτοιων όπως πολυαιθυλένιο η 
ΡνΟ σε σκόνη με πριονίδι. λεπτή άμμο κ.λπ.. μπορούν να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατη πληρωττκη 
ύλη για ύλες που έχουν ιξώδες μεγαλύτερο από 2680 ιυπτ/5 στους 23 °(2. 
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3551 (2) Στους ελέγχους πτώσης για υγρά, όταν μία άλλη ύλη χρησιμοποιείται η σχετική 

(συνεχ.) πυκνότητα και το ιξώδες θα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα της ύλης προς μεταφορά. Νερό μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πτώσης υγρού υπό τους όρους στο περιθωριακό 3552 (4). 

(3) Συσκευασίες από χαρτί ή ωύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να τοποθετούνται για τουλάχιστον 24 ώρες σε 

μία ατμόσφαιρα που έχει ελεγχόμενη θερμοκρασία και σχετική υγρασία (γ.Η.). Υπάρχουν τρεις 
δυνατότητες, μία από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται. Η προτιμώμενη ατμόσφαιρα είναι 23 ± 2 °0 

και 50 % ±2% γ.1ι. Οι δύο άλλες δυνατότητες είναι 20 °0 = 2 °0 και 65 % ± 2% γ.Η. ή 27 ο 0 = 2 ο 0 και 
65 % ± 2 % γ.Η. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέσες τιμές θα πρέπει να πέφτουν μέσα σ ’ αυτά τα όρια Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και 
περιορισμοί στη μέτρηση μπορούν να προκαλούν διαφοροποίηση των μεμονωμένων μετρήσεων κατά έως 
±5% σχετική υγρασία χωρίς σημαντική επίδραση στην επανα/ειψημότητα του ε/έτρ/ρυ. 

(4) Βαρέλια τύπου φελλού κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο θα πρέπει να αφήνονται γεμισμένα με 
νερό για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τους ελέγχους. 

(5) Για να ελεγχθεί ότι η χημική συμβατότητά τους με τα υγρά είναι αρκετή, πλαστικά βαρέλια και 
μπιτόνια σε συμφωνία με το περιθωριακό 3526 και εάν είναι απαραίτητο σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού 
υλικού) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3537 θα πρέπει να υπόκεινται σε αποθήκευση σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για έξι μήνες, κατά τη διάρκεια του οποίου χρόνου τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να 
διατηρούνται γεμισμένα με τα εμπορεύματα που είναι προοριζόμενα να μεταφέρουν. 

Για τις πρώτες και τις τελευταίες 24 ώρες αποθήκευσης, τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τοποθετούνται 
με το πώμα προς τα κάτω. Πάντως συσκευασίες εξοπλισμένες με εξαεριστήρα θα πρέπει να είναι έτσι 
τοποθετημένες σε κάθε περίπτωση για πέντε λεπτά μόνον. Μετά από αυτήν την αποθήκευση τα δείγματα 
ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλονται στους ελέγχους που ορίζονται στα περιθωριακά 3552 έως 3556. 

Όταν είναι γνωστό ότι οι ιδιότητες αντοχής του πλασπκού υλικού των εσωτερικών δοχείων των σύνθετων 
συσκευαστών (πλαστικού υλικού) δεν μεταβάλλονται σημαντικά από τη δράση της πληρωτικής ύλης, δεν 
θα είναι απαραίτητο να ελέγχεται ότι η χημική συμβατότητα είναι αρκετή. 

Μία σημαντική μεταβολή στις ιδιότητες αντοχής σημαίνει: 

(ε) Σαφής αύξηση της ευθραυστότητας, ή 

(ό) σημαντική μείωση στην ελαστικότητα, εκτός εάν σχετίζεται με μία όχι μικρότερη από 
ανάλογη αύξηση στην επιμήκυνση υπό φορτίο. 

Όπου η συμπεριφορά του πλαστικού υλικού έχει αποδειχθεΐ με άλλα μέσα, ο παραπάνω έλεγχος της 
συμβατότητας μπορεί να παραλείπεται. Τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με 
τον παραπάνω έλεγχο συμβατότητας και να είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τότχστικά βαρέ/,ια και μπιτόνια και σύνθετες συσκευασίες (ιό.αστικού υλικού> 
κατασκευασμένες από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, βλέπε επίσης (6) παρακάτω . 

(6) Για βαρέλια και μπιτόνια από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3526 και εάν είναι απαραίτητο σύνθετες συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους 
πολυαιθυλένιο σε συμφωνία με το περιθωριακό 3537, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 
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3551 

(συνεχ.) 


3552 . 


Προσθήκη Α.5 

σχετική πυκνότητα στους 23 °0 μετά από θερμική εξισορρόπηση για μία ώρα στους 100 
> 0.940. σε συμφωνία με το Πρότυπο 150 3183. 

ρυθμός ροής τετηγμένσυ στους 190 °(Γ/21.6 λε φορτίο < 12 ε/30 πιίη. σε συμφωνία με το Πρότυπο 
150 1133, 

η χημική συμβατότητα με τα υγρά που αναφέρονται στο μέρος Π του παραρτήματος σ* αυτήν την 
προσθήκη μπορεί να επιβεβαιώνεται ως ακολούθως με πρότυπα υγρά (βλέπε μέρος I του παραρτήματος σ' 
αυτήν την προσθήκη). 

Η αρκετή χημική συμβατότητα αυτών των συσκευασιών μπορεί να επιβεβαιώνεται με αποθήκευση για 
τρειε εβδομάδες στους 40 ε 0 με το κατάλληλο πρότυπο υγρό. Όπου αυτό το πρότυπο υγρό είναι νερό, 
απόδειξη της χημικής συμβατότητας δεν απαιτείται. 

Για τις πρώτες και τις τελευταίες 24 ώρες αποθήκευσης, τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τοποθετούνται 
με το πώμα προε τα κάτω. Πάντως, συσκευασίες εξοπλισμένες με εξαεριστήρα θα πρέπει να είναι έτσ: 
τοποθετημένες σε κάθε περίπτωση για πέντε λεπτά μόνον. Μετά από αυτήν- την αποθήκευση, τα δείγματα 
ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλονται στους ελέγχους που ορίζονται στα περιθωριακά 3552 έως 3556. 

Όταν ένας τύπος σχεδιασμού συσκευασίας έχει ικανοποιήσει τους ελέγχους έγκρισης με ένα πρότυπο υγρό, 
οι συγκρίσιμες πληρωτικές ύλες που αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος σ' αυτήν την προσθήκη 
μπορούν να γίνονται δεκτές για μεταφορά χωρίς περαιτέρω έλεγχο, υποκείμενες στους παρακάτω όρους: 

οι σχετικές πυκνότητες των πληρωτικών υλών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνη που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ύψους για τον έλεγχο πτώσης και του βάρους για τον 
έλεγχο στοιβάγματος 

οι τάσειε ατμών των πληρωτικών υλών στους 50 °0 ή 55 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνη 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πίεσης για τον έλεγχο εσωτερικής πίεσης. 

(7) Για βαρέλια και μπιτόναα σύμφωνα με το περιθωριακό 3526. και όπου είναι απαραίτητο σύνθετες 
συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3537. κατασκευασμένες από υυ/ηλού μοριακού βάρους 
πολυαιθυλένιο, που έχει περάσει τον έλεγχο στην παράγραφο (6) αυτού του περιθωριακού, πληρωτικές 
ύλες πέραν εκείνων που αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος μπορούν επίσης να εγκρίνονται. 
Τέτοια έγκριση θα πρέπει να βασίζεται σε εργαστηριακούς ελέγχους που αποδεικνύουν ότι το αποτέλεσμα 
τέτοιων πληρωτικών υλών πάνω στα δείγματα ελέγχου είναι μικρότερο από εκείνο των πρότυπων- υγρών 
Οι διαδικασίες φθοράς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: μαλάκωμσ 
μέσω Φουσκώματος, σπάσιμο υπό καταπόνηση και μοριακή αποικοδόμηση. Οι ίδιοι όροι όπως εκείνοι που 
τίθειται στο (6) παραπάνω θα πρέπει να ισχύουν όσον αφορά στη σχετική πυκνότητα και την πίεση ατμών. 


ΈΙχγχος πτώσης - 

(1) Αριθμόε δειγμάτων ελέγχου (ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή) και κλίση πτώσης. 

Για άλλεε πέραν από επίπεδες πτώσεις το κέντρο βάρους θα πρέπει να είναι κάθετα πάνω από το σημείο 
κρούσης. 


Β/£ΐζε Πρότυπο ΙΞΟ 2248. 
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Συσκευασία 

Αριθμ. δειγμάτων ελέγχου 

Κλίση πτώσης 

(ε) Χαλύβδινα βαρέλια 

Αλουμινένια βαρέλια 

Χαλύβδινα μπιτόνια 

Βαρέλια από κόντρα πλακέ 

Ξύλινα βαρέλια 

Βαρέλια από φάϊμπερ 

Πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια 
Σύνθετες συσκευασΐες 
(πλαστικού υλικού) που είναι 
στο σχήμα βαρελιού 

Σύνθετες συσκευασΐες (από 
γυαλί, ψαμμάργιλο. ή 
πορσελάνη) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3 510 (1) και που 
είναι στο σχήμα βαρελιού 
Ελαφρού περιτυπώματος 
μεταλλικές συσκευασΐες 

Έξι 

(τρία για κάθε πτώση) 

1 

Πρώτη πτώση (με τη χρήση τριών 
δειγμάτων): η συσκευασία θα 
πρέπει χτυπάει το στόχο διαγώνια 
με την κεφαλή ή, εάν η 
συσκευασία δεν έχει κεφαλή, με 
μία περιφερειακή ραφή ή μία 
ακμή. 

Δεύτερη πτώση (με τη χρήση των 
άλλων τριών δειγμάτων): η 
συσκευασία θα πρέπει να χτυπάει 
το στόχο με το ασθενέστερο 
μέρος που δεν έχει ελεγχθεί με 
την πρώτη πτώση, για παράδειγμα 
ένα πώμα ή, για μερικά | 

κυλινδρικά βαρέλια, η 
συγκολλημένη διαμήκης ραφή 
του σώματος του βαρελιού. | 

(5) Κιβώτια από φυσικό ξύλο 

Κιβώτια από κόντρα πλακέ 
Κιβώτια από ανασυσταμένο 
ξύλο 

Κιβώτια από φύλλο φάϊμπερ 
Πλαστικά κιβώτια 

Χαλύβδινα ή αλουμινένια 
κιβώτια 

Σύνθετες συσκευασΐες 
(πλαστικού υλικού) που είναι 
στο σχήμα κιβωτίου 

Σύνθετες συσκευασΐες (από 
γυαλί, ψαμμάργιλο, 
πορσελάνη) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510(1) και που 
είναι στο σχήμα κιβωτίου 

Πέντε 

(ένα για κάθε πτώση) 

Πρώτη πτώση: με τον πυθμένα | 

Δεύτερη πτώση: με την κορυφή 

Τρίτη πτώση: με την μακριά 

πλευρά 

Τέταρτη πτώση: με την κοντή ! 

πλευρά ; 

Πέμπτη πτώση: με μία γωνία 

1 

ί 

I 

ί 

I 

1 

(ο) Υφασμάτινοι σάκοι 

Χάρτινοι σάκοι 

Τρία 

(δύο πτώσεις ανά σάκο) 

I 

ί 

Πρώτη πτώση: με μία όψη του ί 

σάκου 

Δεύτερη πτώση: με το άκρο του ; 

σάκου ; 

(ά) Σάκοι από πλεγμένο πλαστικό 
Σάκοι από πλαστικό φιλμ 

1 

Τρία 

(τρία ανά σάκο) 

Πρώτη πτώση: με μία πλατιά 

όΐίτη | 

Δεύτερη πτώση: με μία στενή όψη 1 
Τρίτη πτώση: με το άκρο του 1 

σάκου | 

(β) Σύνθετες συσκευασΐες (γυαλί, 
ψαμμάργιλος ή πορσελάνη) 
σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2) και που 
είναι στο σχήμα βαρελιού ή 
κιβωτίου 

Τρία 

(ένα για κάθε πτώση) 

Διαγώνια με το κάτω στόμιο, ή. εάν I 
δεν υπάρχει στόμιο, με μία 
περιφερειακή ραφή ή την ακμή του { 
πυθμένα. 

ί 

1 

. 1 
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3552 Όπου περισσότερες από μία κλίσεις είναι δυνατές για έναν δεδομένο έλεγχο πτώσης, η κλίση 
(συνεχ.) που είναι πιο πιθανόν να υπάρξει σε περίπτωση πτώσης της συσκευασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(2) Ειδική προετοιμασία των δειγμάτων ύττ/γου για τον έλεγχο πτώσης: 

Η θερμοκρασία του δείγματος ελέγχου και του περιεχομένου του θα πρέπει να μειώνεται στους -18 °(Γ ή 
χαμηλότερα για τις παρακάτω συσκευασίες: 

(η) πλαστικά βαρέλια (βλέπε 3526) 

(ό) πλαστικά μπιτόνια (βλέπε 3526) 

(ο) πλαστικά κιβώτια άλλα εκτός από κιβώτια από τεταμένο πολυστυρέναο (βλέπε 3531) 

(ά) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) (βλέπε 3537) 

(ε) συνδυασμένες συσκευασίες με πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες (βλέπε 3538) 

(ί) σάκοι από ύφασμα με εσωτερική πλαστική επένδυση (βλέπε 3533) 

(Β) σάκοι από πλεγμένο πλαστικό (βλέπε 3534) και 
(Η) σάκοι από πλαστικό φιλμ (βλέπε 3535). 

Όπου τα δείγματα ελέγχου προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο, η εξισορρόπηση στο περιθωριακό 3551 

(3) μπορεί να παραλείπεταυ Τα υγρά ελέγχου θα πρέπει να διατηρούνται στην υγρή κατάσταση με την 
προσθήκη αντιψυκτικών εάν είναι απαραίτητο. 

(3) Στόχος 

Ο στόχος θα πρέπει να είναι μία άκαμπτη, μη-ελαστική, επίπεδη και οριζό\τια επιφάνεια. 

(4) Ύψος πτώσης 
Για στερεά: 


Οιιάδα συσκευασίαε ϊ 


Ομάδα συσκευασίας II 


Οιιάδα συσκευασίας III 


Για υγρά: 

Εάν ο έλεγχος εκτελείται με νερό: 

(&) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα όχι μεγαλύτερη από 


Οιιάδα συσκευασίας I Οιιάδα συσκευασίας II Οιιάδα συσκευασία: ΠΙ 


1.8 γπ 


0.8 γπ 
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3552 

(συνεχ.) 


(ό) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2. το 

ύψος πτώσης θα πρέπει να υπολογίζεται στη βάση της σχετικής πυκνότητας της ύλης προς 
μεταφορά, στρογγυλοποιημένης στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας ΪΙΙ 

σχετική πυκνότητα 
χ 1.5 (γώ) 

σχετική πυκνότητα 

X 1.0 (ιώ) 

σχετική πυκνότητα 

X 0.67 (γπ) 


(ο) για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες προοριζόμενες για τη μεταφορά υλών 
που έχουν ιξώδες στους 23 °0 μεγαλύτερο από 200 γπγπ : /$ (που αντιστοιχεί σ' ένα χρόνο 
ροής 30 δεύτερα με ένα 150 καψύλλιο ροής που έχει στόμιο αεριοπροώθησης με 6 γπγπ 
διάμετρο σε συμφωνία με το Πρότυπο 150 2431-1980) και για ύλες της Κλάσης 3. 5°(ς). 

(ί) εάν η σχετική πυκνότητα δεν υπερβαίνει το 1.2: 


Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας III 

0.6 γπ 

0.4 γπ 


(Η) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2 το ύψος 
πτώσης θα πρέπει να υπολογίζεται πάνω στη βάση της σχετικής πυκνότητα της ύλης 
προς μεταφορά, στρογγυλοποιημένης στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως: 


Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας III 

σχετική πυκνότητα 

0.5 γπ 

σχετική πυκνότητα 

0.33 γπ 


Εάν ο έλεγχος εκτελείται με την ύλη προς μεταφορά ή με ένα υγρό τουλάχιστον ίσης σχετικής 
πυκνότητας: 


Ομάδα συσκευασίας ϊ 

Ομάδα συσκευασίας II 

— 

Ομάδα συσκευασίας III 

1.8 γπ 

1.2 γπ 

0.8 γπ 


(5) Κριτήρια για πέρασμα του ε/έγχον: 

(&) Κάθε συσκευασία που περιέχει υγρό θα πρέπει να είναι στεγανή όταν έχει υπάρξει 
ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων, εκτός από εσωτερικές 
συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών ή σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, 
πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) όταν δεν είναι απαραίτητο οι πιέσεις να είναι εξισωμένες. 

(ό) Όπου μετακινούμενης κεφαλής βαρέλια για στερεά υποβάλλονται σε έλεγχο πτώσης και οι 
επάνω όψεις τους χτυπάνε το στόχο, το δείγμα ελέγχου περνάει τον έλεγχο εάν όλο το 
περιεχόμενο συγκροτείται από μία εσωτερική συσκευασία (π.χ. έναν πλαστικό σάκο) ακόμα 
κι εάν το πώμα πάνω στην κορυφαία όψη του βαρελιού δε 1 / είναι πιά αδιαπέραστο. 

(ο) Το ακριανό φύλλο ενός σάκου δεν θα πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ικανή να 
επηρεάσει την ασφάλεια στη μεταφορά. 
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3552 

(συνεχ.) 


(ό) Η εξωτερική συσκευασία μίας σύνθετης ή συνδυασμένης συσκευασία: δεν θα 

πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά ικανή να επηρεάσει την ασφάλεια στη 
μεταφορά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή της πληρωτικής ύλης από την εσωτερική 
συσκευασία. 


(?) Μία μικρή έκκριση από το(τα) πώμα(τα) κατά την κρούση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 
είναι αστοχία της συσκευασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει περαιτέρω διαρροή. 

(ί) Δεν επιτρέπεται ρήγμα σε συσκευασίες για εμπορεύματα της Κλάσης 1 που θα προκαλούσε 
το χύσιμο ελεύθερων εκρηκτικών υλών ή ειδών από την εξωτερική συσκευασία. 


Έλεγχος στεγανότητας 


3553 (1) Ο έλεγχος στεγανότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους τύπους συσκευασιών 

προοριζόμενων να περιέχουν υγρά, πάντως, αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για: 


εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών, 

εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί. πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2), 

μετακινούμενης κεφαλής συσκευασίες προοριζόμενες για ύλη με ιξώδες στους 23 °<Ζ που 
υπερβαίνει τα 200 πιπτ/δ. 

ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες για 
ύλες της Κλάσης 3. 5°(ο). 

(2) Αριθμός δειγμάτων ε/χγχου: 


Τρία δείγματα ελέγχου ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία δειγμάτων ελέγχου για τον έ/£Γγγο: 

Τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τρυπώνται για την είσοδο του πεπιεσμένου αέρα σ' ένα ουδέτερο 
σημείο, έτσι ώστε επίσης να ελέγχεται το σφίξιμο του πώματος. Τα εξαεριζόμενα πώματα συσκευασιών 
θα πρέπει να αντικαθίστανται από μη-εξαεριζόμενα πώματα. 

(4) Μέθοδος έ/έτγγου: 


Τα δείγματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων θα πρέπει να βυθίζονται κάτω από το νερό 
για 5 λεπτά ενώ μία εσωτερική πίεση αέρα εφαρμόζεται, η μέθοδος της βύθισης δεν» θα πρέπει να 
επηρεάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Άλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές μπορούν 
να χρησιμοποιούνται. 


(5) Πίεση αέρα που πρέπει να εφαρμόζεται: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας Ιί | Ομάδα συσκευασία: III 

Οχι μικρότερη από 30 λΡε 

Οχι μικρότερη από 20 λΡε | Οχι μικρότερη από 20 


(6) Κριτήριο για πέρασμα του ε/έτγχου: 
Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή. 1 
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Έλεγχος εσωτερικής πίεσης (υδραυλικής) 

3554 (1) 0 έλεγχος υδραυλικής πίεσης θα πρέπει να διεξάγεται σε όλους τους τύπους συκευασιών από 

χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό και σε όλες τις σύνθετες συσκευασίες τις προοριζόμενες να περιέχουν 
υγρά. Πάντως, αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για: 

εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών, 

εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2). 

μετακινούμενης κεφαλής συσκευασίες προοριζόμενες για ύλες με ιξώδες στους 23 που 
υπερβαίνει τα 200 πιγτγ/5. 

ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, μετακινούμενης κεφαλής, προοριζόμενες για 
ύλες της Κλάσης 3, 5°(ο). 

(2) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

Τρία δείγματα ελέγχου ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία συσκευασιών για τον έ/χγχο: 

Τα δείγματα ελέγχου θα πρέπει να τρυπώνται για την είσοδο της πίεσης σε ένα ουδέτερο σημείο, έτσι 
ώστε επίσης να ελέγχεται το σφίξιμο του πώματος. Τα εξαεριζόμενα πώματα συσκευασιών θα πρέπει να 
αντικαθίστανται από μη-εςαεριζόμενα πώματα. 

(4) Μέθοδος ε/έγχου και πίεση που πρέπει να εφαρμόζεται: 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να υπόκεινται για πέντε λεπτά (30 λεπτά στην περίπτωση πλαστικών 
συσκευασιών) σε μία υδραυλική πίεση πιεζομέτρου όχι μικρότερη από: 

(α) την συνολική πίεση πιεζόμετρου που μετριέται στη συσκευασία (δηλ. την τάση ατμών της 
πληρωτικής ύλης και τη μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 ίίΡε) 
στους 55 °0, πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή ασφάλειας 1.5. Αυτή η συνολική 
πίεση πιεζόμετρου θα πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση ενός μεγίστου βαθμού πλήρωσης 
σε συμφωνία με το περιθωριακό 5500 (4) και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 °(Γ. 

ή 

(ό) 1.75 φορές την τάση ατμών της πληρωτικής ύλης στους 50 °0. μείον 100 λΡα, αλλά σε 

πίεση πιεζόμετρου όχι μικρότερη από 100 1<Ρε, 

ή 

(ο) 1.5 φορές την τάση ατμών της πληρωτικής ύλης στους 55 °(2. μείον 100 ΙνΡε, αλλά σε πίεση 

πιεζόμετρου όχι μικρότερη από 100 ΙίΡε. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι συσκευασίες διατηρούνται στη θέση τους δεν θα πρέπει να παραποιεί τα 
αποτελέσματα του ελέγχου. Η πίεση θα πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς και ομοιόμορφα. Η πίεση 
ελέγχου θα πρέπει να διατηρείται σταθερή καθ 1 όλη την περίοδο ελέγχου. 

Η ελάχιστη πίεση ελέγχου για συσκευασίες για την Ομάδα Συσκευασίας I θα πρέπει να είναι 250 ΙιΡα. 

(5) Κριτήριο για το πέρασμα τον ελέγχου: 


ΦΕΚ 821 
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3554 Καμία συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει διαρροή. 

(συνεχ.) 

Έλεγχος στοιβάγματος 

3555 (1) Όλες οι συσκευασίες πέραν των σάκων και των μη-στοιβάςιμων σύνθετων συσκευασιών (απο 
γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το περιθωριακό ο510 (2), θα πρέπει να υπόκεινται σ 
έναν έλεγχο στοιβάγματος. 

(2) Αριθμός δειγμάτων ελέγχου: 

Τρία δείγματα ελέγχου ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Μέθοδος ελέγχου: 

Το δείγμα ελέγχου θα πρέπει να υπόκειται σε μία δύναμη εφαρμοζόμενη στην κορυφαία επιφάνεια του 
δείγματος ελέγχου ισοδύναμη με το συνολικό βάρος ίδιων κόλων που θα μπορούσαν να είναι 
στοιβαγμένες πάνω σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Η διάρκεια του ελέγχου θα πρέπει να είναι 24 ώρες, εκτός του ότι πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 3526 και σύνθετες συσκευασίες 6ΗΗ1 και 6ΗΗ2. προοριζόμενες για υγρά, 
θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο στοιβάγματος για μία περίοδο 28 ημερών σε μία θερμοκρασία όχι 
μικρότερη από 40 °(3. 

Το ελάχιστο ύψος της στοίβας συμπεριλαμβανομένου του δείγματος ελέγχου θα πρέπει να είναι 3 

μέτρα. 

Για τον έλεγχο σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (5), η αρχική πληρωτική ύλη θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Για τον έλεγχο σε συμφωνία με το περιθωριακό : 5 51 (6), ένας έλεγχος στοιβάγματος 
θα πρέπει να διεξάγεται με ένα πρότυπο υγρό. 

Όπου το περιεχόμενο των δειγμάτων ελέγχου είναι μη-επικίνδυνα υγρά με σχετική πυκνότητα 
διαφορετική από εκείνη του υγρού προς μεταφορά, η δύναμη θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με την 
τελευταία. 

(4) Κριτήρια για πέρασμα του ελέγχου: 

Κανένα δείγμα ελέγχου δεν θα πρέπει να έχει διαρροή. Σε σύνθετες συσκευασίες ή συνδυασμένες 
συσκευασίες, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή της πληρωτικής ύλης από το εσωτερικό δοχείο ή την 
εσωτερική συσκευασία. 

Κανένα δείγμα ελέγχου δεν θα πρέπει να εμφανίζει οποιαδήποτε φθορά που θα μπορούσε δυσμενώς να 
επηρεάσει την ασφάλεια της μεταφοράς ή οποιαδήποτε παραμόρφωση που θα μπορούσε να μειώσει την 

αντοχή του ή να προκαλέσει αστάθεια στις στοίβες των κόλων. 

Η σταθερότητα στοιβάγματος θα πρέπει να θεωρείται αρκετή όταν, μετά από τον έλεγχο στοιβάγματος 
και στην περίπτωση πλαστικών συσκευασιών, μετά από ψύξη στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, δυο 
γεμισμένες συσκευασίες του ίδιου τύπου τοποθετημένες πάνω στο δείγμα ελέγχου διατηρούν τη θέση 
τους για μία ώρα. 

Συμπληρωματικός έλεγχος διαπερατότητας για πλαστικά βαρέλαα και μπιτόνια σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3526 και για σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) σε συμφωνία με το περιθωριακό 
3537 προοριζόμενες για τη μεταφορά υγρών που έχει σημείο ανάφλεξης 5 61 °<Γ, πέραν απο 

συσκευασίες 6ΗΑ1 

3556 (1) Συσκευάστε: από πολυαιθυλένιο χρειάζεται να υπόκεινται σ’ αυτό τον έλεγχο μόνον εάν είναι να 
εγκριθούν για τη μεταφορά βενζολίου, τολουολίου, ξυλένιου ή μειγμάτων και παρασκευασμάτων που 
περιέχουν εκείνες τις ύλες. 
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3556 (2) Αριθμός δειγμάτων ε/έτ/χου: 

(συνεχ.) 

Τρεις συσκευασίες ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία τον δείγματος ε/εγχου για τον έλεγχο: 

Τα δείγματα ελέγχου θα προ-αποθηκεύονται με την αρχική πληρωτική ύλη σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3551 (5), ή, για συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, με το πρότυπο 
υγρό μείγμα υδρογονανθράκων (λευκό οινόπνευμα) σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6). 

(4) Μέθοδος ελέγχου: 

Τα δείγματα ελέγχου γεμισμένα με την ύλη για την οποία η συσκευασία είναι να εγκριθεί θα πρέπει να 
ζυγίζεται πριν και μετά από την αποθήκευση για 28 ημέρες στους 23 °0 και 50 % σχετική ατμοσφαιρική 
υγρασία. Για συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, ο έλεγχος μπορεί να διεξάγεται 
με το πρότυπο υγρό μείγμα υδρογονανθράκων (λευκό οινόπνευμα) στη θέση του βενζολίου, του 
τολουολίου ή του ξυλένιου. 

(5) Κριτήριο για πέρασμα του ε/εγχον: 

Η διαπερατότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.008 β/Ι.Η 
Συμπληρωματικός έλεγχος για βαρέλια τύπον φελλού από φυσικό ξύ/ω 

3557 (1) Αριθμός δειγμάτων εδέτ/χου: 

Ένα βαρέλι ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή. 

(2) Μέθοδος ελέγχου: 

Αφαιρούμε όλα τα τσέρκια πάνω από την κοιλιά ενός κενού βαρελιού που έχει προηγουμένως στηθεί 
μονταρισμένο για τουλάχιστον δύο ημέρες. 

(3) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου: 

Η διάμετρος του επάνω μέρους του βαρελιού δεν θα πρέπει να αυξάνεται περισσότερο από 10%. 

Έγκριση συνδυασμένων συσκευάσουν 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνδυασμένες συσκευασίες θα πρέπει να ελέγχονται σε συμφωνία με τις διατάξεις που 
ισχύουν για τις εξωτερικές συσκευασίες . 

3558 (1) Κατά τη διάρκεια ελέγχων του τύπου σχεδιασμού συνδυασμένων συσκευασιών, έγκριση μπορεί 
στον ίδιο χρόνο να δίνεται για συσκευασίες: 

(&) που περιέχουν εσωτερικές συσκευασίες μικρότερου όγκου. 

(6) που έχουν μικρότερο καθαρό βάρος από εκείνο του τύπου σχεδιασμού που 
ελέγχεται. 

(2) Όπου διάφοροι τύποι συνδυασμένης συσκευασίας που έχει διαφορετικούς τύπους εσωτερικής 
συσκευασίας έχει εγκριθεί. οι διάφορες εσωτερικές συσκευασίες μπορούν επίσης να μοντάρονται σε μία 
μόνη εξωτερική συσκευασία εάν ο αποστολέας πιστοποιεί ότι αυτό το κόλο ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
ελέγχου. 
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3558 (3) Υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιότητες αντοχής των πλαστικών εσωτερικών συσκευασιών 

(συνεχ.) μίας^ συνδυασμένης συσκευασίας δεν μεταβάλλεται σημαντικά από τη δράση της πληρωτικήε ύλη 

απόδειξη της χημικής συμβατότητας δεν είναι απαραίτητη. Μία σημαντική αεταβολή στκ ιδιότητες 
αντοχής σημαίνει: * ^ 

(ε) Σαφής αύξηση της ευθραυστότητας, 

(ό) σημαντική μείωση στην ελαστικότητα, εκτός εάν σχετίζεται με μία όχι λιγότερο απο 
ανάλογη αύξηση σε ελαστική επιμήκυνση. 

(4) Όπου μία εςωτερική συσκευασία μίας συνδυασμένης συσκευασίας έχει επιτυχώε ελεγχθεί 
διαφορετικούς τύπους εσωτερικών συσκευασιών. μία ποικιλία τέτοιων διαφορετικών εσωτερικών 
συσκευασιών θα πρέπει επίσης να μαντάρονται σε αυτή την εςωτερική συσκευασία. Επιπλέον, υπό την 
προϋπόθεση ότι ένα ισοδύναμο επίπεδο λειτουργίας διατηρείται, οι παρακάτω παρεκκλίσεις στις 
εσωτερικές συσκευασίες επιτρέπονται χωρίς περαιτέρω έλεγχο του κόλου: 

(α) Εσωτερικές συσκευασίες ισοδύναμου μικρότερου μεγέθους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
υπό την προϋπόθεση ότι: 

(0 Οι εσωτερικό*. συσκευασίες είναι παρόμοιου σχεόιασμού ιιε τις ελενχόιιενες 

εσωτερικές συσκευασίες (π.χ. σχήμα - κυκλικό, ορθογώνιο, κ.λπ.). 

(ϋ) ίο ΌΛΐκό κατασκευής των εσωτερικών συσκευασιών (γυα/.ί. πλαστικό, ιιέταλλο 
κ.λπ.) προσφέρει αντίσταση σε ουνάμεις κρούσης και στοιβάγιιατοε ίσεε ιιε η 
μεγαλύτερες από εκείνη της αρχικά ελεγμένης συσκευασίας. 

(ίϋ) Οι εσωτερικές συσκευασίες έχουν τα ίδια ή μικρότερα ανοίγματα και το πώμα είναι 
παρόμοιου σχεδιασμού (π.χ. βιδωτό κάλυμμα, καπάκι τριβής κ.λπ.). 

(·ν) Αρκετό πρόσθετο προστατευτικό υλικό χρησιμοποιείται για την κατάληψη των κενών 
χώρων και για την αποφυγή σημαντικής κίνησης των εσωτερικών συσκευασιών και 

(ν) Οι εσωτερικές συσκευασίες είναι προσανατολισμένες μέσα στην εέωτερική 
συσκευασία με τον ίδιο τρόπο όπως στο ελεγχθέν κόλο. 

(ύ) πνας μικρότερος αριθμός των ελεγμένων εσωτερικών συσκευασιών. ή των εναλλακτικών 
τύπων εσωτερικών συσκευασιών που προσδιορίζονται στο (α) παραπάνω, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι αρκετό προστατευτικό προστίθεται 'ηα το 
γέμισμα του(των) κενού(ών) χώρου(ων) και για την αποφυγή σημαντικής κίνησηε των 
εσωτερικών συσκευασιών. 

(5) Είδη ή εσωτερικές συσκευασίες οποιουδήποτε τύπου για στερεά ή υγρά θα πρέπει να μαντάρονται 
και παρουσιάζονται για μεταφορά χωρίς έλεγχο σε μία εξωτερική συσκευασία υπό τους παρακάτω 
όρους: 

(&) Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει επιτυχώς ελεγχθεί σε συμφωνία ιιε το 
περιθωριακό 3552 με εύθραυστες (π.χ. γυάλινες) εσοπερικές συσκευασίετ που περιέχουν 
υγρά με τη χρήση του ύψους πτώσης για την ομάδα συσκευασίας ί. 

(ύ) Το συνολικό συνδυασμένο μικτό βάρος των εσωτερικών συσκευασιών δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το μισό του μικτού βάρους των εσωτερικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται 
για τον έλεγχο πτώσης στο (ε) παραπάνω. 

(ο) Το πάχος του προστατευτικού υλικού μεταξύ των εσωτερικών συσκευασιών και του 
εςωτερικού της συσκευασίας δεν θα πρέπει να μειώνεται κάτω από το αντίστοιχο πάχος 
στην αρχικά ελεγχόμενη συσκευασία. Και εάν μία μόνη εσωτερική συσκευασία είχε 
χρησιμοποιηθεί στον αρχικό έλεγχο, το πάχος του προστατευτικού 
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3558 

(συνεχ.) 


μεταςύ των εσωτερικών συσκευασιών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχο; 
του προστατευτικού μεταςύ του εξωτερικού της συσκευασίας και της εσωτερικής 
συσκευασίας στον αρχικό έλεγχο. Εάν είτε λιγότερες είτε μικρότερες εσωτερικέ; 
συσκευασίε» χρησιμοποιούνται (συγκρινόμενες με τις εσωτερικές συσκευασίε; που 
χρησιμοποιούνται σ .ον έλεγχο πτώσης) αρκετό πρόσθετο προστατευτικό υλικό θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την κατάληψη των κενών χώρων. 

(ά). Η εςωτερική συσκευασΐα θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τον έλεγχο στοιβάγματος στο 
περιθωριακό ο 555 όταν είναι κενή. Το συνοΛίκό βάρος ίδιων κόλων θα πρέπει να βασίζεται 
στο συνδυασμένο βάρος των εσωτερικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για* τον 
έλεγχο πτώσης στο (α) παραπάνω. 


(β) Εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν υγρά θα πρέπει να είναι πλήρως περιβεβλημένες με 
αρκετή ποσότητα απορροφητικού υλικού για την απορρόφηση όλου του υγρού 
περιεχομένου των εσωτερικών συσκευασιών. 

(ί) Εάν η εςωτερική συσκευασία είναι προοριζόμενη να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες για 
υγρά και δεν είναι στεγανή, ή είναι προοριζόμενη να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες για 
στερεά και δεν είναι αδιαπέραστη, ένα μέσον συγκράτησης οποιουδήποτε υγρού ή στερεού 
περιεχομένου στην περίπτωση διαρροής θα πρέπει να υπάρχει στη μορφή στεγανής 
επένδυσης, πλαστικού σάκου ή άλλου εξίσου αποτελεσματικού μέσου συγκράτησης. Για 
συσκευασίες που περιέχουν υγρά, το απορροφητικό υλικό που απαιτείται στο (ε) θα πρέπει 
να τοποθετείται μέσα στο μέσον συγκράτησης του υγρού περιεχοαένου. 

(§) Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένες σε συμφωνία με το περιθωριακό 3 512 ως 
ελεγμένες για λειτουργία συνδυασμένων συσκευασιών της Ομάδας Συσκευασίας I. Το 
μαρκαρισμένο μικτό βάρος σε κιλά θα πρέπει να είναι το άθροισμα του βάρους των 
εξωτερικών συσκευασιών συν το μισό του βάρους της(των) εσωτερικής(ών) 
συσκευασίας(ών) όπως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτώσης που αναφέρεται στο (α) 
παραπάνω. Το σήμα θα πρέπει να περιέχει ένα γράμμα "V" σε συμφωνία με το περιθωριακό 
3512 (5) ως ειδική συσκευασία. 


Αναφορά ελέγχου 

Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία 6α πρέπει να συντάσσεται και θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες της συσκευασίας: 

1. Σώμα ελέγχου, 

2. Αϊτών, 

3. Κατασκευαστής της συσκευασίας, 

4. Περιγραφή της συσκευασίας (π.χ. χαρακτηριστικά γνωρίσματα τέτοια όπως υλικό, εσωτερική 
επένδυση, διαστάσεις, πάχος τοιχωμάτων, βάρος, πώματα, χρωματισμός των πλαστικών υλικών), 

0. Σχέδια της συσκευασίας και των πωμάτων (εάν είναι απαραίτητο, φωτογραφίες). 

6. Μέθοδος κατασκευής, 

7. Μέγιστη χωρητικότητα. 

8. Χαρακτηριστικά του περιεχομένου ελέγχου, π.χ. ιξώδες και σχετική πυκνότητα για υγρά και 
μέγεθος σωματιδίων για στερεά, 

9. Ύψος πτώσης, 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9665 


Προσθήκη Α.5 

3559 1 0. Πίεση ελέγχου στον έλεγχο στεγανότητας σε συμφωνία με το περιθωριακό 3553. 

(συνεχ.) 

11. Πίεση ελέγχου στον έλεγχο εσωτερικής πίεσης σε συμφωνία με το περιθωριακό 355- 1 . 


12. Ύψος στοιβάγματος. 

13. Αποτελέσματα ελέγχου. 

14. Ένας μοναδικός προσδιορισμός της αναφοράς ελέγχου. 

15. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου. 

16. Η αναωορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται με το όνομα και τη θέση του υπογράοοντο:. 

Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει δηλώσεις ότι η συσκευασία προετοιμασμένη όπωε για 
μεταφορά ελέγχθηκε σε συμφωνία με τις κατάλληλες διατάζεις της Προσθήκης Α.5 και ότι η χρήση 
άλλων μεθόδων συσκευασίας μπορούν να την καταστήσουν μη-ισχύουσα. Ένα αιτίγραωο τη: αναωορά: 
ελέγχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή. 


Β. Έλεγχος στεγανότητας για όλες τις νέες, επανακατασκευασμένες ή επιδιορθωμένες 
συσκευασίες που προορίζονται να περιέχουν υγρά 

3560 ί1) Ισχύς τον ελετχ/ου 


Κάθε συσκευασία προοριζόμενη να περιέχει υγρά θα πρέπει να υποβάλλεται στον έλεγχο στεγανότητα:: 
πριν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά για μεταφορά. 

μετά από την επανακατασκευή ή την επιδιόρθωση, πριν επαναχρησιμοποιηθεί για 
μεταφορά. 


Για αυτόν τον έλεγχο. οι συσκευασίες δεν χρειάζεται να έχουν προσαρμοσμένα τα δικά τους πώματα. 

Το εσωτερικό δοχείο των σύνθετων συσκευασιών μπορεί να ελέγχεται χωρίς την εέωτερική συσκευασία 
υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ελέγχου δεν επηρεάζονται. 

Αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για: 

εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών, 

εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) σύμφωνα με το 
περιθωριακό 3510 (2). 

μετακινούμενης κεφαλής συσκευασίες προοριζόμενες για ύλες με ιςώδες στους 23 : 0 που 
υπερβαίνει τα 200 γπγγγ/5, 

ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθωριακό 3510(2). 
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3560 (2) Μέθοδος ελέγχου: 

(συνεχ.) 

Πεπιεσμένος αέρας εισάγεται μέσω του στομίου πλήρωσης κάθε συσκευασίας. Η συσκευασία 
εμβαπτίζεται στο νερό. Διατηρείται κάτω από το νερό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται το 
αποτέλεσμα του ελέγχου. Η συσκευασία μπορεί επίσης να καλύπτεται με διάλυμα σαπουνιού, βαρύ λάδι 
ή άλλο κατάλληλο υγρό στις ραφές της ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση όπου μπορεί να σημειωθεί διαρροή. 
Αλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. 

Οι συσκευασίες δεν χρειάζεται να είναι εξοπλισμένες με τα δικά τους πώματα. 

(3) Πίεση αέρα που πρέπει να εφαρμόζεται: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας II 

--- 

Ομάδα συσκευασίας III 

Οχι μικρότερη από 30 

Όχι μικρότερη από 20 

Όχι μικρότερη από 20 \ίΡζ 


(4) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου: 
Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαρροή. 


3561- 

3599 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.5 


Μέρος I 

Πρότυπα υγρά γιο. την επαλήθευση της χημικής συμβατότητας συσκευασιώχ' από υψηΛού μοριακού 
βάρους πολυαιθυλένιο σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6). 


Τα παρακάτω πρότυπα υγρά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτό το πλαστικό υλικό. 

(ζ) Διάλυμα όιάβρεξης για ύλες που προκαλούν σοβαρή θραύση στο πολυαιθυλένιο υπο 
καταπόνηση. ειδικά για όλα τα διαλύματα και παρασκευάσματα που περιέχουν παράγοντες 
όιάβρεξης. 

Ένα υδατικό διάλυμα 1 έως 10 % ενός παράγοντα διάβρεςης θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 
Η επιφανειακή τάση αυτού του διαλύματος θα πρέπει να είναι 31 έως 35 ιτιΝ γπ στους 
23 °(Γ. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
πικρότερης από 1.20. 

Ένας έλεγχος συμβατότητας με οξικό οξύ δεν απαιτείται εάν επαρκή χημικη συμβατότητα 
αποδεικνύεται με ένα διάλυμα όιάβρεξης. 

(ό) Οξικό οξύ για ύλες και παρασκευάσματα που προκαλούν θραύση στο πολυαιθυ/.έντο υπό 
καταπόνηση. ειδικά για μονοκαρβοξυλικά οςεα και μονοσθενείς αλκοόλε... 

Οάκό οξύ σε συγκέντρωση 98 έως 100 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Σχετική πυκνότητα =1.05 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από ϊ. 1. 

Στην περίπτωση πληοωτικών υλών που προκαλούν Φούσκωμα στο πο/.υαιθυ/.ενιο 
περισσότερο από το οξικό οςύ και σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του πολυαιθυλένιο;, 
αυέάνεται κατά έως 4 %. επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να αποδεικνύεται μετά απο 
προκαταρκτική αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 °€. σε συμφωνία με το 
περιθωριακό 3551 (6) αλλά με την αρχική πληρωτική ύλη. 

(ο) Διά/.υμα διάβρεςης κανονικού οξικού βουτυ/χστέρα/κανονικού οςικού 
βοντυ^στέρα-κορεσμένου για ύλες και παρασκευάσματα που προκαλούν Φούσκωμα στο 
πολυαιθυλένιο σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά 
περίπου 4 % και στον ίδιο χρόνο προκαλούν θραύση υπό καταπόνηση. ειδικά γ·α 
φυτικά-υγιεινά προϊόντα, υγρά χρώματα και εστέρες. Κανονπκός οςικός βουτυλεσι.ερα^ 
συγκέντρωση 98 έως 100 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προκαταρκτική αποθήκευση 
σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6). 

Για τον έλεγχο στοιβάγματος σε συμφωνία με το περιθωριακό 3οοε. ένα υγρό ε.\εγχου 
συνιστάαενο από ένα 1 έως 10% υδατικό διάλυμα διάβρεςης αναμεμει/μέχΌ με - 
κανονικό οξικό βουτυλεστέρα σύμφωνα με το (*) παραπάνω θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεςάγεται στη βάση μίας σχεακής πυκνότητα., όχ 
μικρότερης από 1.0. 
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Παράρτημα 

(συνεχ.) 


Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

Στην περίπτωση πληρωτικών υλών που προκαλούν φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο 
περισσότερο από τον κανονικό οξικό βουτυλεστέρα και σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του 
πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά έως 7.5 %, επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να 
αποδεικνύεται μετά από προκαταρκτική αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 °(Γ, σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6) αλλά με την αρχική πληρωτική ύλη. 

(ά) Μείγμα υδρογονανθράκων (λευκό οινόπνευμα) για ύλες και παρασκευάσματα που 
προκαλούν φούσκωμα σε πολυαιθυλένιο, ειδικά για υδρογονάνθρακες, εστέρες και κετόνες. 

Ένα μείγμα υδρογονανθράκων που έχει σημείο βρασμού από 160 °0 έως 220 °(λ σχετική 
πυκνότητα 0.78-0.80, σημείο ανάφλεξης >50 °0 και περιεκτικότητα σε αρωματικά 16% 
έως 21 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.0. 

Στην περίπτωση πληρωτικών υλών που προκαλούν φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο σε τέτοιο 
βαθμό ώστε το βάρος του πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά περισσότερο από 7.5 %, 
επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να αποδεικνύεται μετά από προκαταρκτική 
αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 °0, σε συμφωνία με το περιθωριακό 3551 (6) 
αλλά με την αρχική πληρωτική ύλη. 

(ε) Νιτρικό οξύ για όλες τις ύλες και παρασκευάσματα που έχουν οξειδωτική επίδραση στο 
πολυαιθυλένιο και που προκαλούν μοριακή αποικοδόμηση ίδια με ή μικρότερη από 55 % 
νιτρικό οξύ. 

Νιτρικό οξύ σε συγκέντρωση όχι μικρότερη από 55 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μικρότερης από 1.4. 

Στην περίπτωση πληρωτικών υλών περισσότερο ισχυρά οξειδωτικών από 55 % νιτρικό οξύ 
ή που προκαλούν αποικοδόμηση του μοριακού βάρους συνεχίζουμε σε συμα>ω\ΐα με το 
περιθωριακό 3551 (5). 

(ί) Νερό για ύλες που δεν προσβάλλουν το πολυαιθυλένιο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στα (α) έως (β), ειδικά για ανόργανα οξέα και αλισίβες, υδατικά αλατούχα 
διαλύματα, πολυσθενείς αλκοόλες και οργανικές ύλες σε υδατικό διάλυμα. 

Ο έλεγχος στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι 
μεγαλύτερης από 1.2. 
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Παράρτημα Μέρος II 
(συνεχ.) 

Κατάλογος υλών με τις οποίες τα πρότυπα υγρά μπορούν 
το περιθωριακό 3551 (6). 


να θεωρούνται ως ισοδύναμα 


σε συμφωνία με 


Κ/.άση 3 


Λ. 


Β. 


Ε. 


Πρότυπο Υ^οό 


Είδοε Ύλη 

Υλη που έχει σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °<2, όχι τοςική, όχι όιαβρωτική 

3 ; α» 


: (ό) 


Ύλεε που έχουν τάση ατμών στους 50 X όχι μεγαλύτερη από 110 ΚΡ» (1.1 οατ) 

- Αργό πετρέλαιο και άλλα ακατέργαστα Μείγμα υδρογονανθρακών 
έλαια 

Μ 

« Υδρογονάνθρακες 

ΙΤ 

- Αλογονωμένες ύλες 

-Αλκοόλες Οξικό οξύ 

λιθέοεε Μείγμα υδρογονανθρακών 

- Αλδεύδες 

Κε^όνε - Κανονικός οςικός βουτυ/νεστερας όπου 

το αποτέλεσμα φουσκώματος είναι εως 
4 % (κατά βάρος): άλλες περιπτώσεις, 
μείγιια υδρογονανθράκων 

Διάλυμα διάβρεςης κανονικού οςικού 
βουτυλεστέρα'κανονικού οςικού 
βουτυλεστέρα-κορεσ μενού και μείγμα 
υδρογονανθράκων. 


Μείγματα υλών της δ'" (ό) που έχουν 
σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο 
βρασμού που υπερβαίνει τους 35 = €. που 
περιέχουν* όχι περισσότερο από 55 % 
νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε 
άζωτο που δεν υπερβαίνει το 12.6 %. 


. , Μείγιια υδρογονανθράκων 

^ Ι^ωοεις υ/.ε^ 

Ύλκ που έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 και τοςικές 

17»(ό) Μεθανόλη Οξικό οξύ 

Υλε, που έχουν σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 »0 και 61 »0 συμπεριλαμβανομένων που θα 
μπορούσαν να είναι ελαφρά τοξικές ή ελαφρά διαβρωτικες 

3!» (Ο Ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης μεταξύ 21 »0 και 61 »0 συμπεριλαμβανομένων 


- Πετρέλαιο, διαλύτης νάφθα 

- Λευκό οινόπνευμα (υποκατάστατο 
τερεβινθίνης) 

- Υδρογονάνθρακες 

- Αλογονωμένες ύλες 

- Αλκοόλες 

- Αιθέρες 

- Αλδεύδες 

- Κετόνες 

- Εστέρες 


Μείγμα υδρογονανθράκων 


Οςικό οςύ 

Μείγμα υδρογονανθράκων 


Κανονικός οςικός βουτυλεστέρας όπου 
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Παράρτημα 

Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

(συνεχ.) 



Είδος 

Ύλη 

Ποότυπο Υνοό 

(συνεχ.) 


το αποτέλεσμα είναι έως 4 % (κατά 
βάρος): άλλες περιπτώσεις, μείγμα 
υδρογονανθράκων 


- Αζωτούχες ύλες 

Μείγμα υδρογονανθράκων 

34° (ο) 

Μείγματα υλών της 31 0 (ο) που 

Διάλυμα διάβρεξης κανονικού οξικού 


περιέχουν όχι περισσότερο από 55 % 

βουτυλεστέρα/κανονικού οξικού 


νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε 

βουτυλεστέρα-κορεσμένου και μείγμα 


ά£ωτο που δεν υπερβαίνει το 12.6 %. 

υδρογονανθράκων. 

Κλάση 5.1 



Α. Υγρές οςειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύματα τους 


1° 

Υπεροςείδιο του υδρογόνου και 
διαλύματα του - 


0») 

Υδατικά διαλύματα με όχι λιγότερο από 

20 % αλλά όχι περισσότερο από 60 % 
υπεροςείδιο του υδρογόνου 

Νερό 

(ο) 

Υδατικά διαλύματα με όχι λιγότερο από 

8 % αλλά λιγότερο από 20 % υπεροςείδιο 
του υδρογόνου 

Νερό 

3° (2) 

Υπερχλωρικό οςύ με περισσότερο από 

50 % αλλά όχι περισσότερο από 72 % 
οςύ (κατά βάρος) 

Νιτρικό οξύ 

Β. Υδατικά διαλύματα στερεών οξειδωτικών υλών 


11° 0>) 

Διάλυμα χλωρικού ασβεστίου 

Νερό 


Διάλυμα χλωρικού καλίου 

Νερό 


Διάλυμα χλωρικού νατρίου 

Νερό 

Κλάση 6.1 



Β. Οργανικές ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης 23 0 ^ ή μεγαλύτερο ή μη-εύφλεκτες οργανικέ: 

ύλες 



12° 

Αςωτούχες ύλες που έχουν σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 

α>) 

ανιλίνη 

Οξικό οξύ 

14° 

Οξυγονωμένες ύλες που έχουν σημείο 
ανάφλεξης μεγαλύτερο από 61 °0: 


(ο) 

μονοβουτυλαιθέρας της 

Οξικό οξύ 


αιθυλενογλυκόλη ς 

Οξικό οξύ 


φουρφουρυλαλκοόλη 
διάλυμα φαινόλης 

Οξικό οξύ 

27° 

Διαβρωτικές τοςικές οργανικές ύλες, είδη 
που περιέχουν διαβρωτικές τοξικές 
οργανικές ύλες (τέτοια όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), που δεν 
μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα 

- 


Έλεγχος που πρέπει να εκτελεήαι μόνο με εξαεριστήρα. 
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Παράρτημα Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

(συνεχ.) 


Είόοκ 

27° 

(συνεχ.) 

Ύλη 

συγκεντρωτικά κεφάλαια 

Ποότυπο Υνοό 

ο» 

κρεζόλες ή κρεζυλικό οξύ 

Οξικό οξύ 

Κ/.άση 6.2 



3° και 4° 

Όλες οι μολυσματικές ύλες που 
θεωρούνται ότι είναι υγρά σε συμφωνία 
με το περιθωριακό 2650 (5) 

Νερό 

Κ/Λση 8 



Α. 

Όξινες ύλες 


Ανόργανα οξέα 



1 0 (β) 

Θειικό οςύ 

Θειικό οςύ. χρησιμοποιημένο 

Νερό 

Νερό 

2° (5Ί 

Νιτρικό οςύ με όχι περισσότερο από 

55 % οςύ 

Νιτρικό οξύ 

4° (6) 

Υπερχλωρικό οςύ με όχι περισσότερο 
από 50 % οςύ, κατά βάρος σε υδατικό 
διάλυμα 

Νιτρικό οξύ 

5 5 (5) και 
(<:) 

Υδροχλωρικό οςύ με όχι περισσότερο 
από 36 % καθαρό οςύ 

Υδροβρωμικό οςύ 

Υδροϊωδικό οςύ 

Νερό 

7° (6) 

Υδροφθορικό οςύ με όχι περισσότερο 
από 60 % υδροφθόριο - 

Νερό 

8° (5) 

Φθοροβορικό οςύ με όχι περισσότερο 
από 50 % καθαρό οςύ 

Φθοροπυριτικό οςύ (υδροφθοροπυριτικό 
οςύ) 

Νερό 

Νερό 

17° (6) 
και (ο) 

Διάλυμα χρωμικού οξέος με όχι 
περισσότερο από 30 % καθαρό οςύ 

Νιτρικό οξύ 

17° (ο) 

Φωσφορικό οςύ 

Νερό 

Οργανικές ύ/χ: 



32°(ο) 

Ακρυλικό οςύ. μυρμηκικό οςύ. οξικό οςύ, 
θειογλυκολικό οςύ 

Οξικό οξύ 

32° (ο) 

Μ εθακρυλικό οςύ. προπιονικό οςύ 

Οξικό οςύ 

Ο 

Ο 

Ο 

Τ 

Αλκυλοφαινόλες. υγρές 

Οξικό οξύ 

Β. Βασικές ύλες 


Ανόργανες ύ/χς 



42°(5) 

Διάλυμα υδροςειδίου του νατρίου. 

Νερό 


Κατά μέτ/ιστο 60 /.ίτρα. Επιτρεπτή περίοδος χρήσης δύο χρόνια. 
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Παράρτημα 

(συνεχ.) 

Είδοο 
και (ς) 

43° (ο) 
44° 0>) 


61 ° (ο) 
63° (ο) 


Παράρτημα στην Προσθήκη Α.5 

Ύλη Πρότυπο Υνοό 

διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 

Διάλυμα αμμωνίας Νερό 

Υδατικά διαλύματα υδραζίνης με όχι Νερό 

περισσότερο από 64 % υδραζίνη, κατά 
βάρος 

Αλλες διαβρωτικές ύλες 

Διαλύματα χλωριωδών και 
υποχλωριωδών αλάτων — 

Διαλύματα φορμαλδευδης 


Νιτρικό οξύ 
Νερό 


~ Έλετ,χος που πρέπει να διεξάγεται μόνον με εξαεριστήρα. Εάν ο έ/ετγχος διεξάγεται με νιτρικό οξύ ως 
πρότυπο υγρό . ένας ανθεκτικός στα οξέα εξαεριστήρας θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Για υποχλωριώόη διαζώματα, 
εξαεριστήρες του ίδιου τύπον σχεδιασμού, ανθεκτικοί σε υποχλωριώόη αζ.αχα (π.γ. από ττυριτιούχο καουτσούκ> α/λά όχι 
ανθεκτικοί στο νιτρικό οξύ. επιτρέπονται επίσης. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.6 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΊΉ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΙΆΜΕΣΏΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΏΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΧΥΜΑ (ΙΒίΓ), ΤΥΠΟΙ ΕΒ(2, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΒΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΒΟ 

3600 "Ενδιάμεσο Εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα" (ΙΒΟ σημαίνει μία άκαμπτη, ημι-άκαμπτη η 
εύκαυπτη φορητή συσκευασΐα. πέραν από εκείνες που προκαθορίζονται στην Προσθήκη Α.5. που: 

Ο) έχει χωρητικότητα 

(ί) όχι μεγαλύτερη από 3.0 γγτ (3.000 λίτρα) για στερεά και υγρά των Ομάδων 
Συσκευασΐας II και III. 

(η) όχι μεγαλύτερη από 1.5 πΤ για στερεά της Ομάδας Συσκευασΐας I όταν είναι 
συσκευασμένα σε εύκαμπτα, άκαμπτου πλαστικού, σύνθετα, φύλλου Φάϊμπερ κα·. 
ζύλινα ΙΒΟ. 

(ίϋ) όχι μεγαλύτερη από 3.0 πΤ για στερεά της Ομάδας Συσκευασΐας ί όταν είναι 
συσκευασμένα σε μεταλλικά ΙΒΟ. 

(ά) είναι σχεδιασμέ\η για μηχανικό χειρισμό. 

(ο) είναι ανθεκτική στις καταπονήσεις που παράγονται κατά το χειρισμό και τη μεταφορά όπως 
προσδιορίζεται από τους ελέγχους που προκαθορίζονται σε αυτήν την Προσθήκη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι διατάξεις αυτής τΐ]ς Προσθήκης ισχύουν για ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για 

μεταφορά χύιια (ΙΒΟ) η χρήση των οποίων ρητά επιτρέπεται στις σχετικές κλήσεις για τη μεταφορά ορισμένων 
επικίνδυνων υλών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εμπορενματοκιβώτια-δεξαμενές που ικανοποιούν τις διατάξεις της Προσθήκης 8. Ιό 

δεν θεωρούνται ότι είναι ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ενδιάμεσα εμπορεναατοκιβώτια για μεταφορά χύμα (ΙΒΟ) που ικανοποιούν τους 

όρους αυτής της Προσθήκης δεν θεωρούνται ότι είναι εμπορευματοκιβώτια για τους σκοπούς αντί)*, ιν/ς 
Οδηγίας. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Τα γράμματα ΙΒΟ μόνον θα χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο κείμενο για αναωορά σε 

ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια για μεταωορά χύμα 

Μέρος 1: Γενικοί όροι που ισχύουν για τα ΙΒΟ 

3601 (I) Τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και ελεγμένα κάτω από ένα πρόγραμμα 

εξασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, για να εςασφαλίζεται ότι κάθε ΙΒΟ ικανοποιεί 
τις διατάζεις αυτής της Προσθήκης. 

(2) Κάθε ΙΒΟ θα πρέπει να αντιστοιχεί απ' όλες τις απόψεις στον τύπο σχεδιασμού του. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο να απαιτήσει απόδειζη. με διεξαγωγή ελεγχων σε 
συμφωνία με τις διατάζεις αυτής της Προσθήκης, ότι τα ΙΒΟ ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τους ε/.εγχοι ς 
του τύπου σχεδιασμού. 

(3) Πριν γεμιστεί και παραδοθεί για μεταφορά, κάθε ΙΒΟ θα πρέπει να επιθεωρείται ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι είναι ε/ετύθερο από διάβρωση, μόλυνση ή άλ/,η φθορά και σχετικά με την σωστή 
λειτουργία των εξαρτημάτων εξυπηρέτησης. Οποιοδήποτε ΙΒΟ που εμφαιτζει σημάδια μειωμέ\τ|ς αχποχης 
σε σύγκριση με τον ελεγμένο τύπο σχεδιασμού δεν θα πρέπει να 
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Προσθήκη Α.6 

3601 χρησιμοποιείται περαιτέρω ή θα πρέπει να επισκευάζεται έτσι ώστε να είναι ικανό να α\τέχει 
(συνεχ.) τους ελέγχους του τύπου σχεδιασμού. 

(4) Οπου δύο ή περισσότερα συστήματα κλεισίματος είναι προσαρμοσμένα σε σειρά, εκείνο που είναι 
πιο κοντά στην ύλη που μεταφέρεται θα πρέπει να κλείνεται πρώτο. 

(5) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, κανένα επικίνδυνο υπόλειμμα δεν θα πρέπει να επικολλάται στο 
εξωτερικό του ΙΒΟ. 

(6) Όπου υπερπίεση μπορεί να αναπτυχθεί σε ενα ΙΒΟ μέσω της έκλυσης αερίου από το περιεχόμενο (ως 
αποτέλεσμα αύξησης της θερμοκρασίας ή άλλων αιτιών), το ΙΒΟ μπορεί να είναι εξοπλισμένο με έναν 
εξαεριστήρα υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο που εκλύεται δεν θα προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο 
εξ αιτίας της τοξικότητας του, της ευφλεκτότητας του, της απελευθερούμενης ποσότηταν κ.λπ. Ο 
εξαεριστήρας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε, όταν το ΙΒΟ είναι στη θέση στην οποία 
προορίζεται να μεταφερθεί, διαρροές υγρού και η διείσδυση ξένης ύλης παρεμποδίζεται υπό κανονικέ; 
συνθήκες μεταφοράς. Πάντως, μία ύλη μπορεί να μεταφέρεται σε τέτοια ΙΒΟ μόνον όπου ένας εξαεριστήρα 
ορίζεται για εκείνη την ύλη στους όρους μεταφοράς της σχετικής κλάσης. 

(7) Όταν τα ΓΒΟ είναι γεμισμένα με υγρά, αρκετό κενό θα πρέπει να αφήνεται ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι καμία διαρροή υγρού και μόνιμη παραμόρφωση του ΓΒΟ δεν συμβαίνει ως αποτέλεσμα της διαστολή; 
του υγρού, λόγω των θερμοκρασιών που μπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της μεταφορά;. 


Για θερμοκρασία πλήρωσης 15 °0, ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως 
ακολούθως, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται σε μία συγκεκριμένη κλάση: 

Είτε (α) 


Σημείο βρασμού (αρχικό σημείο 
βρασμού) της ύλης σε °0 

>35 

<60 

>. 60 
< 100 

£ 100 
<200 

>200 

<300 

IV 

κ,ί 

ο 

ο 

Βαθμός πλήρωσης ως ποσοστό της 
χωρητικότητας του ΙΒΟ 

90 

92 

94 

96 

98 


Είτε (ό) 

Βαθμός πλήρωσης = 


98 


(5ό° χωρητικότητας του ΙΒΟ. 


Σε αυτόν τον τύπο, το 3 αντιπροσωπεύει τον μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ 15 °€ 
και 50 °0, δηλαδή, για μία μεγίστη αύξηση στη θερμοκρασία 35 °0, 


το 3 υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 


α _ άΐ5 

35.ά5ο 


όπου και είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού στους 15 °0 και 50 °0 και 1 Ρ η μέση θερμοκρασία 
του υγρού στο χρόνο πλήρωσης. 

(8) Όταν τα ΙΒΟ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών με σημείο ανάφλεξης 55 (κλειστό 
καψύλλιο) ή χαμηλότερο, ή σκόνες υποκείμενες σε έκρηξη σκόνης, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να παρεμποδίζεται μία επικίνδυνη ηλεκτροστατική αποφόρτιση κατά τη διάρκεια του γεμίσματο; και του 
αδειάσματος. 
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3901 (9) Το πώμα των ΙΒΟ που περιέχουν νωπές ή διαλυμένες ύλες θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 

(συνεχ,) το ποσοστό του υγρού (νερό, διαλύτης ή αδρανοποιητής) να μην πέφτει κάτω από τα οριζόμενα όρια κατα 
τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(10) Υγρά 0α πρέπει να φορτώνονται μόνον μέσα σε άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ ή σύνθετα ΙΒΟ που έχουν 
επαρκή αντίσταση στην εσωτερική πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί υπό κανονικές συνθήκε: μεταφορά:. 
Τα ΙΒΟ που είναι μαρκαρισμένα με την υδραυλική πίεση ελέγχου όπως ορίζεται στο περιθωριακό 3612 (2 > 
θα πρέπει να είναι γεμισμένα μόνον με ένα υγρό που έχει πίεση ατμών: 

(ε) τέτοια ώστε η συνολική πίεση πιεζόμετρου στη συσκευασία (δηλ. η πίεση ατμών τη: 
πληρωτικής ύλης συν η μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 λΡα; 
στους 55 που προσδιορίζεται στη βάση ενός μεγίστου βαθμού πλήρωσης σε συμφωνία με 
την παράγραφο (7) και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 δεν θα υπερβαίνει τα δύο τρίτα της 
μαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου, ή 

(ό) στους 50 μικρότερη από τα τέσσερα έβδομα του αθροίσματος της μαρκαρισμένης πίεσης 
ελέγχου συν 100 ΙνΡε. ή 

ίο) στους μικρότερη από τα δύο τρίτα του αθροίσματος της μαρκαρισμένης πίεσης ελέγχου 
συν 100 λΡα. 

(11) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι με ασφάλεια στερεωμένα η 
συγκρατημένα μέσα στη μονάδα μεταφοράς έτσι ώστε να αποφεύγεται πλάγια ή διαμήκη: κίνηση η 
κρούση και έτσι ώστε να προσφέρεται επαρκής εξωτερική υποστήριξη. 


3602- 

3609 

Μέρος 2: Τύποι ΓΒΟ ( 

Ορισμοί 

3610 (!) Υποκείμενα στις συγκεκριμένες διατάξεις κάθε κλάσης, τα ΙΒΟ που αναωέρονπαι παρακάτω μπορούν 
να χρησιμοποιούνται: 

Μεταλλικά ΙΒΟ 


Τα μεταλλικά ΓΒΟ συνίστανται από ένα μεταλλικό σώμα μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό 
εξυπηρέτησης και δόμησης. 

Εύκαιιπτα ΙΒΟ 


Τα εύκαμπτα ΙΒΟ συνίστανται από ένα σώμα που συνίσταται από φίλα. από πλεγμένο ύφασιια ή 
οποιοδήποτε άλλο εύκαμπτο υλικό ή συνδυασμό αυτών και εάν είναι απαραίτητο, μία εσωτερική 
επικάλυψη ή επένδυση, μαζί με οποιοδήποτε κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης και συσκευή 
διακίνησης. 

ΙΒΟ από άκαιιπτο πλαστικό 


Τα ΙΒΟ από άκαμπτο πλαστικό συνίστανται από ένα σώμα από άκαμπτο πλαστικό, που μπορεί να 
έχει δομικό εξοπλισμό μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης. 

Σύνθετα ΙΒΟ ιιε πλαστικό εσωτερικό δογείο 

Τα σύνθετα ΙΒΟ συνίστανται από δομικό εξοπλισμό στη μορφή ενός άκαμπτου εξωτερικού 
περιβλήματος που περικλείει ένα πλαστικό εσωτερικό δοχείο μαζί με οποιοδήποτε εξοπλισμό 
εξυπηρέτησης ή άλλου δομικού είδους. Είναι έτσι δομημένο ώστε το 
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εσωτερικό δοχείο και το εξωτερικό περίβλημα αφού μονταριστούν σχηματίζουν και 
χρησιμοποιούνται ως μία ακέραια μονοκόμματη μονάδα και πρέπει να γεμίζεται, αποθηκεύεται, 
μεταφέοεται ή αδειάζεται ως τέτοια. 

ΙΒΟ από φύλλο (ράϊιιπεο 


Τα ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ συνίστανται από ένα σώμα από φύλλο φάϊμπερ με ή χωρίς ξεχωριστά 
καπάκια κορυφής και πυθμένα, εάν είναι απαραίτητο μία εσωτερική επένδυση (αλλά χωρίς 
εσωτερική συσκευασία) και κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης και δόμησης. 


Ξύλινα ΙΒΟ 


Τα ξύλινα ΓΒΟ συνίστανται από ένα άκαμπτο ή πτυσσόμενο ξύλινο σώμα, μαζί με μία εσωτερική 
επένδυση (αλλά χωρίς εσωτερική συσκευασία) και κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης και 
δόμησης. 


) Οι παρακάτω ορισμοί ισχύουν για τα ΙΒΟ που αναφέρονται στο (I): 

Σώμα (για όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ πέραν από σύνθετα ΙΒΟ) σημαίνει το δοχείο σκέτο, 
συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων και των πωμάτων, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό εξυπηρέτησης (βλέπε παρακάτω). 

Εέοπλισαόε εξυπηρέτηση·: (για όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ) σημαίνει τις συσκευές γεμίσματος και 
αδειάσματος και. σύμωωνα με την κατηγορία του ΙΒΟ, συσκευές εκτόνωσης της πίεσης ή 
εξαερισμού, ασφάλειας, θέρμανσης και θερμικής μόνωσης και όργανα μέτρησης. 

Δοαικόο εέοπλισαόε (για όλες τις κατηγορίες ΓΒΟ εκτός από εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει τα ενισχυτικά. 
στερεωτικά, χειριστικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη του σώμα (συμπεριλαμβανομένης 
της παλέτας βάσης για σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο). 

Μέγιστο επιτρεπτό ιιικτό Βάροο (για όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ πέραν από εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει το 
βάρος του σώματος, του εξοπλισμού εξυπηρέτησης και του δομικού εξοπλισμού και το μέγιστο 
επιτρεπτό φορτίο. 

Μέ/ιστο επιτρεπτό φορτίο (για εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει το μέγιστο καθαρό βάρος για το οποίο το 
ΙΒΟ είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται και που είναι επιτρεπτό να μεταφέρει. 

Προστατευαένο (για μεταλλικά ΙΒΟ σημαίνει εφοδιασμένο με πρόσθετη προστασία έναντι κρούσης, 
όπου η προστασία λαμβάνει τη μορφή, για παράδειγμα, μίας κατασκευής πολλαπλού στρώματος 
(σάντουιτς) ή διπλού τοιχώματος ή ενός πλαισίου με ένα μεταλλικό δικτυωτό περίβλημα. 

Πλεναένο πλαστικό (για εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει ένα υλικό φτιαγμένο από τεντωμένες ταινίες ή 
μονονήματα από κατάλληλο πλαστικό υλικό. 

Πλαστικό (για σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο), όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με 
εσωτερικά δοχεία για σύνθετα ΙΒΟ. λαμβάνεται ότι περιλαμβάνει άλλα πολυμερή υλικά τέτοια όπως 
καουτσούκ κ.λπ.. 

Συσκευή διακίνησηε (για εύκαμπτα ΙΒΟ) σημαίνει οποιαδήποτε χειρολαβή, θηλιά, μικρό άνοιγμα ή 
πλαίσιο προσαρτημένα στο σώμα του ΙΒΟ ή σχηματοποιημένα από επέκταση του υλικού του 
σώματος του ΙΒΟ. 
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Επένδυση (για εύκαμπτο φύλλο φάϊμπερ και ξύλινα ΙΒΟ σημαίνει έναν ξεχωριστό 

σωλήνα ή σάκο που είναι ένθετοι στο σώμα αλλά χωρίς να σχηματίζει ένα ακέραιο μέρος αυτού. 

συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων των ανοιγμάτων του. 

Κωδικοποίηση των τύπων σχεόιασμον ενός ΙΒ€ 

(I) Κωδικό σύστημα για ΙΒΟ 

Ο κωδικός συνίσταται από: 

δύο αραβικούς αριθμούς που δείχνουν τον τύπο του ΙΒΟ όπως προκαθορίζεται στο (ε: 
παρακάτω. 

ένα κεφαλαίο γράμμα ή γράμματα (λατινικοί χαρακτήρες) όπως προκαθορίζεται στο ιό) 
παρακάτω, που δείχνει τη φύση του υλικού (π.χ. μέταλλο, πλαστικό, κ.λπ.). 

όπου είναι απαραίτητο, έναν αραβικό αριθμό που δείχνει την κατηγορία του ΙΒΟ μέσα στον 
τύπο στον οποίο το ΙΒΟ ανήκει. 

Για σύνθετα ΙΒΟ. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κεφαλαία νράμαατα (λατινικοί χαρακτήρες). Το 
πρώτο θα πρέπει να δείχνει το υλικό του εσωτερικού δοχείου του ΙΒΟ και το δεύτερο εκείνο της 
εξωτερικής συσκευασίας του ΙΒΟ. 

(*) 


Τύπος 

Για στερεά, που Φορτώνονται και/ή ξεφορτώνονται { 

αε τη βαρύτητα υπό πίεση μεγαλύτερη από ί νιαυνρά | 

' 101ίΡ»(0.Π>8Γ) ! ; 

Ακαμπτο | 11 21 | 31 

Η μι-άκαμπτο | 12 22 | 32 | 

Εύκαμπτο ; I3 * \ - | 


(ό) Α. Χάλυβας (όλοι οι τύποι και οι επιφανειακές επεξεργασίες) 

Β. Αλουμίνιο 

Ο. Φυσικό ξύλο 

ϋ. Κόντρα πλακέ 

Ρ. Ανασυσταμένο ςύλο 

Ο. Φύλλο φάϊμπερ 

Η. Πλαστικό υλικό 

ί. Ύφασμα 

Μ. Χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων 

Ν. Μέταλλο (πέραν από χάλυβα ή αλουμίνιο). 

(2) Ο κωδικός του ΙΒΟ θα πρέπει να ακολουθείται στο μαρκάρισμα από ένα γράμμα που δείχνει τ:ς 
ομάδες υλών για τις οποίες ο τύπος σχεδιασμού είναι εγκεκριμένος, όηλ.: 

X για ύλες των ομάδων συσκευασίας I. II και III (ΙΒΟ για στερεά μόλον) 

Υ για ύλες των ομάδων συσκευασίας II και III. 

Ζ για ύλες της ομάδας συσκευασίας III. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ομάδες συσκευασίας, βλέπε περιθωριακό 3511 Λ?λ 
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Μαρκάρισμα 

3612 (1) Κύριο μαρκάρισμα 

Όλα τα ΙΒΟ που κατασκευάζονται και προορίζονται για χρήση σε συμφωνία με αυτές τις διατάζεις θα 
πρέπει να φέρουν ένα διαρκές και ευανάγνωστο μαρκάρισμα που δίνει τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) το σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων Εθνών © 

(για μετάλλιά ΙΒΟ πάνω στα οποία το μαρκάρισμα είναι σφραγισμένο ή ανάγλυφο, τα γράμματα 
Ο.Η.Ε. μπορούν να εφαρμόζονται αντί του συμβόλου), 

(ύ) τον κωδικό που υποδεικνύει τον τύπο του ΙΒΟ σύμφωνα με το περιθωριακό 3611 (1), 

(ς) ένα γράμμα (X, Υ ή Ζ) που υποδεικνύει την(τις) ομάδα(ες) συσκευασία(ς) για τη(τις) οποία(ες) ο 
τύπος σχεδιασμού έχει εγκριθεί, 

(ά) τον μήνα και χρόνο (τα τελευταία δύο ψηφία) κατασκευής, 

(ε) το σήμα - του κράτους στο οποίο η έγκριση είχε δοθεί, 

(ί) την ονομασία ή το σύμβολο του κατασκευαστή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του 
ΙΒΟ όπως προκαθορίζεται από την αρμόδια αρχή, 

(§) το φορτίο ελέγχου στοιβάγματος σε 

(Η) το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος ή, για εύκαμπτα ΙΒΟ, το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, σε λ 2 . 

Το κύριο μαρκάρισμα που απαιτείται παραπάνω θα πρέπει να ισχύει για τη σειρά των υποπαραγράφων 
παραπάνω. Το μαρκάρισμα που απαιτείται από την παράγραφο (2) και οποιοδήποτε περαιτέρω μαρκάρισμα 
που επιτρέπεται από μία αρμόδια αρχή θα πρέπει να τακτοποιείται έτσι ώστε να καθιστά τα διάφορα μέρη 
του μαρκαρίσματος σωστά προσδιορισμένα. 

Παραδείγματα κύριου μαρκαρίσματος 


δ/Αυπ 



11 (3/Χ/01 93 Για ένα ξύλινο ΙΒΟ για στερεά με εσωτερική 

876 επένδυση και επιτρεπόμενη για στερεά της 

ομάδας συσκευασίας I. 


3000/910 


® 11Α/Υ/0289 
007/5500/1500 


Μεταλλικό ΙΒΟ κατασκευασμένο από χάλυβα ΝΕ/ΜαΙάετ 
για στερεά που ξεφορτώνονται, για παράδειγμα, 
με τη βαρύτητα για τις Ομάδες Συσκευασίας II 
και ΠΙ κατασκευασμένο τον Φεβρουάριο του 
1989 εγκεκριμένο από την Ολλανδία 

κατασκευασμένο από την ΜιιΙάοΓ σε συμφωνία 
με έναν τύπο σχεδιασμού στον οποίο η αρμόδια 
αρχή έχει διαθέσει τον σειριακό αριθμό 007 
φορτίο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
στοιβάγματος σε μέγιστο επιτρεπτό μικτό 
βάρος σε 1ί2. 


1 Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή διακίνησί] που ορίστηκε στο Συνέδριο της 
Βιέννης για την Οδική Διακίνηση (1968). 




Ε ΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Λ.6 


9679 


3612 13Η3/Ζ/Ό389 Εύκαμπτο ΙΒΟ για στερεά που ξεφορτώνεται, 

(συνεχ.) >2^ Ρ/ΜβιιηϊδΓ 1713/1000/500 για παράδειγμα, με τη βαρύτητα 

και κατασκευασμένο από πλεγμένο πλαστικό με 
επένδυση. 


© 31Η1/Υ/0489 

ΟΒ/9099/10800/1200 


Ακαμπτο πλαστικό ΙΒΟ για υγρά, 
κατασκευασμένο από πλαστικό με δομικό 
εξοπλισμό που να αντέχει στο φορτίο 
στοιβάγματος. 


31ΗΑ1/Υ/0589 
0/ΜυΙ]*^683/10800/1200 


Σύνθετο ΙΒΟ για υγρά με άκαμπτο πλαστικό 
εσωτερικό δοχείο και χαλύβδινο εξωτερικό 
περίβλημα. 


(2) Πρόσθετο μαρκάρισμα * 


Για όλες τις κατηγορίες των ίΒΟ εκτός από εύκαμπτα ΙΒΟ: 

(ί) απόβαρο σε 2 · 

Για μεταλλικά ΙΒ(3. άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικά εσωτερικά δοχεία: 

0) χωρητικότητα σε λίτρα * στους 20 °0. 

(λ) ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου στεγανότητας (μήνα και χρόνο), εάν υπάρχει. 

(1) ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης (μήνα και χρόνο). 

(πι) μέγιστη πίεση αδειάσματος του περιεχομένου σε ΙνΡα (ή σε όζτ) 11 . εάν υπάρχει. 

Γ ια μεταλλικά ΙΒΟ: 

(η) υλικό του σώματος και το ελάχιστο πάχος του σε γπιτι. 

(ο) σειριακός αριθμός του κατασκευαστή. 

Γ ια άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα !ΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

(ρ) Πίεση ελέγχου (πιεζόμετρου) σε ΓΡα (ή ό&τ) -. εάν υπάρχει. 

(3) ΙΒΟ μαρκαρισμένα σε συμφωνία με αυτήν την Προσθήκη αλλά εγκεκριμένα σε ένα κράτος που δεν 
είναι Κράτος Μέλος μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για μεταφορά υπό αυτήν την Οδηγία. 


Πιστοποίηση 

3613 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να πιστοποιεί με προσάρτηση μαρκαρίσματος σε συμφωνία με αυτήν την 
Προσθήκη, ότι τα μαζικά παραγόμενα ΙΒΟ αντιστοιχούν στον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού και ότι οι όροι 
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης έχουν ικανοποιηθεί 


*■ Κάθε εύκαμπτο ΙΒ(Γ μπορεί επίωις να φέρει ένα πικτόγραμμα που να δείχ\ει τις προτεινόμενες 

μεθόδους ανύψωσης. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υποδεικνύεται. 
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Πίνακας των ΕΒΟ 

Οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους διάφορους τύπους των ΙΒΟ είναι ως ακολούθως: 


1. ΙΒΟ για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα : 


Τύπος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθωρ 

ιακά 

11 

χάλυβας 

μεταλλικό 

1 ΙΑ 

3622 

άκαμπτο 

αλουμίνιο 


11Β 



φυσικό ξύλο 

ξύλινο 

110 

3627 1 

| 


κόντρα πλακέ 


Πϋ 

ί 


ανασυσταμένο ξύλο 


11Ρ 



φύλλο φάϊμπερ 

από φύλλο φάϊμπερ 

110 

3626 ί 


πλαστικό 

από άκαμπτο πλαστικό 
(εξοπλισμένο με δομικό 
εξοπλισμό) 

11Η1 

3624 

! 



από άκαμπτο πλαστικό (που 
στέκεται ελεύθερο) 

ΠΗ2 

ί 

ί 



σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (άκαμπτο) 

11ΗΖ1 - 

3625 I 

1 



σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (εύκαμπτο) 

11ΗΖ2- 



άλλο μέταλλο 

μεταλλικό 

11Ν 

3622 ; 

12 ημι- 
άκαμπτο 


επιφυλασσόμενο ; 

13 

εύκαμπτο 

πλεγμένο πλαστικό χωρίς 
επικάλυψη ή επένδυση 

εύκαμπτο 

13Η1 

3623 | 

1 


πλεγμένο πλαστικό, 
επικαλυμμένο 


13Η2 

ί 

’ 


πλεγμένο πλαστικό, με 
επένδυση 


13Η3 

| 

ί 

πλεγμένο πλαστικό, 
επικαλυμμένο και με 
επένδυση 


13Η4 

1 

I 

: 


πλαστικό φιλμ 


13Η5 

! 

| 


\ -- 

ύφασμα χωρίς επικάλυψη ή 
επένδυση 


131.1 

I 

ί 


ύφασμα, επικαλυμμένο 


131-2 

! 

ϊ 


ύφασμα με επένδυση 


131-3 

— 

! 

1 


ύφασμα, επικα/υμμένο και με 
επένδυση 


1314 

— 

ί 

1 

! 

■ 


χαρτί, πολλαπλών 
τοιχωμάτων 


13Μ1 



χαρτί πολλαπλών 

τοιχωμάτων ανθεκτικό στο 
νερό 


13Μ2 

1 


Αναφορικά με το γράμμα Ζ. β/2χτε 7τεριθθ)ριακό 3625 Π) (ΐ>). 
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3614 2. ΙΒΟ για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 (0.1 βατ) (συνε* 


Τύπος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθω- 

ριακά 

21 

χάλυβας 

μεταλλικό 

21Α 

3622 

άκαμπτο 

αλουμίνιο 


21Β 



πλαστικό 

από άκαμπτο πλαστικό 
(εξοπλισμένο με δομικό 
εξοπλισμένο) 

21Η1 

3624 



από άκαμπτο πλαστικό (που 
στέκεται ελεύθερο) 

21Η2 

1 



σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (άκαμπτο) 

21ΗΖ1 ί ' 

| 

! 

ί 3625 



1 

σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (εύκαμπτο) 

2ΙΗ22 - 

1 

! 



άλλο μέταλλο 

μεταλλικό ί 

Λ 

Γ 1 

3622 


ί 22 ημι- ι επιφυλασσόμενο 

| άκαμπτο | 


3. ΙΒΡααυγρά 


Τύπος 

Υλικό 

Κατηγορία 

Κωδικοί 

' 

Περιθα) 

ριακά 

31 

χάλυβας 

μεταλλικό 

3,Λ 

36:: 

άκαμπτο 

αλουμίνιο 


31Β 



πλαστικό 

από άκαμπτο πλαστικό 
(εξοπλισμένο με δομικό 
εξοπλισμένο) 

3 ϊ Η1 

3624 



από άκαμπτο πλαστικό (που 
στέκεται ελεύθερο) 

31Η2 

1 



1 

I 

I 

! 

I 

σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (άκαμπτο) 

31ΗΖ1 £ ! 

1 

1 

3625 



σύνθετο με πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο (εύκαμπτο) 

3ιηζ: : ί 
1 



_ ί 

ολλο μέτοΛΛΟ | 

μεταλλικό 

31Ν 

3622 

32 ημι- 
άκαμπτο 

επιφυλασσόμενο 


3615 - 

3620 


Αναφορικά με το γράυυα "Ζ", β'/χτζε τνεριθίοριακό 3625 Π) (6). 
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Μέρος 3: Απαιτήσεις κατασκευήςγια ΓΒΌ 


Γενικές διατάξεις 

3621 (1) Τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι ανθεκτικά ή επαρκώς προστατευ μένα έναντι καταστροφής λόγω του 

περιβάλλοντος. 

(2) Τα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα και κλεισμένα ώστε κανένα από τα περιεχόμενα να μην 
μπορεί να διαφύγει υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(3) Τα ΙΒΟ και τα πώματά τους θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά συμβατά με το 
περιεχόιιενο τους, ή να είναι προστατευμένα εσωτερικά, έτσι ώστε να μην υπόκεινται. 

(&) σε προσβολή από το περιεχόμενο έτσι ώστε να γίνεται η χρηση τους επικίνδυνη, 

(ό) σε πρόκληση του περιεχομένου να αντιδράσει ή να αποσυντεθεί ή να σχηματίσει βλαβερές ή 
επικίνδυνες ενώσεις με τα ΙΒΟ. 

(4) Οι φλάντζες, όπου χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν 
υπόκεινται σε προσβολή από το περιεχόμενο των ΙΒΟ. 

(5) Όλος ο είοπλισμός εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένος ή προστατευμένος ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαφυγής του περιεχομένου εξαιτίας φθοράς κατά τη διάρκεια της διακίνησης 
και της μεταφοράς. 

(6) Τα ΙΒΟ, τα εξαρτήματά τους και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμησής τους θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα να αντέχουν, χωρίς απώλεια περιεχομένου, την εσωτερική πίεση του περιεχομένου και τις 
καταπονήσει της κανονικής διακίνησης και μεταφοράς. Τα ΙΒΟ που προορίζονται για στοίβαγμα θα πρέκι 
να είναι σχεδιασαένα για στοίβαγμα. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ανύψωσης ή ασφάλισης των ΙΒΟ θα 
πρέπει να είναι αρκετής αντοχής ώστε να αντέχουν τις κανονικές συνθήκες διακίνησης και μεταωορας 
χωρίς ολική παραμόρφωση ή βλάβη και θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να μην προκαλειται 
αδικαιολόγητη καταπόνηση σε οποιοδήποτε μέρος του ΙΒΟ. 

(7) Όπου ένα ΙΒΟ συνίσταται από ένα σώμα μέσα σ' ένα πλαίσιο, θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο 
ώστε: 

το σώμα να μην τρίβεται ή γδέρνεται στο πλαίσιο έτσι ώστε να προκαλειται υ/.ική οθορά στο 
σώμα, 

το σώμα να διατηρείται μέσα στο πλαίσιο συνεχώς. 

τα μέρη του εξοπλισμού είναι προσαρμοσμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να 
φθαρούν εάν οι συνδέσεις μεταξύ του σώματος και του πλαισίου επιτρέπουν σχετική όιαστο/.ή 
ή κίνηση. 

(8) Όπου μία βαλβίδα αδειάσυατος στον πυθμένα είναι εξοπλισμένη, θα πρεπει να είναι ικανή να 
καθίσταται ασφαλής στην κλειστή θέση και όλο το σύστημα αδειάσματος θα πρέπει να είναι κατα/α,η/.α 
προστατευαένο από φθορά. Βαλβίδες που έχουν πώματα με μοχλό θα πρεπει να είναι ικανές να 
ασφαλίζονται έναντι τυχαίου ανοίγματος και η ανοιχτή ή κλειστή θέση θα πρέπει να είναι αμεσα εμφανής. 
Για ΙΒΟ που περιέχουν υγρά, ένα δευτερεύον μέσο σφραγίσματος του ανοίγματος αόειασματος θα πρεπει 
επίσης να υπάρχει, π.χ. με μία καθαρή φλάντζα ή ισοδύναμη συσκευή. 

(9) Νέα. επαναχρησιμοποιούμενα ή επισκευασμένα ΙΒΟ θα πρέπει να είναι ικανά να περνάνε τους 
οριζόμενους ελέγχους. 
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Ειδικές διατάξεις για μεταϊ^ακά ΙΒ<Ε 


3622 (!) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για μεταλλικά ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών ή υγρών. 

Αυτά τα ΙΒΟ είναι των παρακάτω τύπων: 

11Α, 113. 1 !Ν. 

Για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα. 

21Α.21Β.21Ν. 

Για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση πιεξομέτρου μεγαλύτερη από 10 λΡε (0.! 
όατ). 

31Α.31Β.31Ν. 

Για υγρά. Μεταλλικά ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών και που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις αυτής της Προσθήκης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών που 
έχουν τάση ατμών μεγαλύτερη από 110 κΡε (1.1 ο&γ) στους 50 °€ ή μεγαλύτερη από 130 λΡε. (1.3 
όεΓ) στους 55 °0. 

(2) Τα σώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο ελατό μέταλλο ίου οποίου η 
δυνατότητα συγκόλλησης έχει πλήρως αποδειχθεί Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να είναι δεξιοτεχντκα 
πραγματοποιημένες και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια. 

(3) Εάν επαωή μεταξύ της ύλης που μεταφέρεται και του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
του σώματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση στο πάχος των τοιχωμάτων, αυτό το πάχος θα πρέπει να 
αυξάνεται κατά την κατασκευή με κατάλληλη ποσότητα. Αυτό το επιπλέον πάχος για να λαμβάνει υπόψη 
τη διάβρωση θα πρέπει να προστίθεται στο πάχος των τοιχωμάτων όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο (7) [βλέπε επίσης περιθωριακό 3621 (3)]. 

(4) Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για αποφυγή φθοράς από γαλβανική δράση λόγω α\τιπαοάθεσης 
ανόμοιων μετάλλων. 

(5) Αλουμινένια ίΒ€ προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης όχι 
μεγαλύτερο από 55 °€ θα πρέπει να μην έχουν κινητά μέρη, τέτοια όπως καλύμματα, πώματα κ.λπ.. 
κατασκευασμένα από απροστάτευτο χάλυβα υποκείμενο σε σκουριά, που θα μπορούσε να προκαλέσει 
επικίνδυνη αντίδραση με το να έλθει σε επαφή τριβής ή κρούσης με το αλουμίνιο. 

(6) Τα μεταλλικά ΙΒΟ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα που ικανοποιούν τις παρακάτω 
απαιτήσεκ: 

(2) ' 


(Ι)) 


για χάλυβα η επιμήκυνση σε θραύση, σε επί τοις εκατό, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερν 


από 1^ 1 


Κ τη 


με απόλυτη ελάχιστη τιμή 20 %. 


όπου Κ.γπ = εγγυώμενη ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού του χάλυβα που χρησιμοποιείται σε 
Ν/πίιτγ. 

για αλουμίνιο και κράματά του η επιμήκυνση σε θραύση, σε επί τοις εκατό, δεν θα πρέπει να 

10 000 .. . . . β0/ 

είναι αικοοτερη απο-ιιε αποΛυτη ελάχιστη τιιιη δ /ο. 

6 Κηι 


Δείγματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επιμήκυνσης σε θραύση θα πρέπει να 
λαμβάνονται εγκάρσια στην κατεύθυνση κύλισης και να είναι έτσι ασφαλισμένα ώστε: 
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3622 

(συνεχ.) 


όπου: ίο = μήκος περιτυπώματος του δείγματος πριν τον έλεγχο 
<3 = διάμετρος 

Α= εμβαδό διατομής του δείγματος ελέγχου. 

(7) Ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων: 


Ιο = 5ά 

ή 

ίο = 5.65 4 λ 


Ο) Για έναν χάλυβα αναφοράς που έχει γινόμενο Κγπ χ Α 0 = 10000, -ο πάχος τοιχωμάτων δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερο από: 



Πάχος τοιχωμάτων σε πιπι 

Χωρητικότητα 

Τύποι: 1 ΙΑ, 11Β, 1 !Ν 

Τύποι: 2ΙΑ, 21 

Β, 21Ν. 

σε πΓ 



3 

1Α.31Β.31Ν 


Μη προστα- 

Προστα- 

Μη προστα- 

Προστα- 


τευμένο 

τευμένο 

τευμένο 

τευμένο 

> 0.25 £ 1.0 

2.0 

1.5 

2.5 

2.0 

>1.0 ύ 2.0 

2.5 

2.0 

3.0 

2.5 

>2.0 ύ 3.0 

3.0 

2.5 

4.0 

3.0 


όπου: Αο = ελάχιστη επιμήκυνση (ως ποσοστό) του χάλυβα αναφοράς που 

χρησιμοποιείται σε θραύση υπό καταπόνηση εφελκυσμού [βλέπε 
παράγραφο (6)]. 

(ό) Για μέταλλα πέραν από το χάλυβα αναοοράς που περιγράφεται στο (α), το ελάχιστο πάχος 
τοιχωμάτων υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο ισότητας: 

21.4 χ €ο 
λ /Κτηι χ Αι 


οπού: 


«ι 

6ο 

Κ-ΓΠτ = 

Α. 


απαιτούμενο ισοδύναμο πάχος τοιχωμάτων του μετάλλου προς χρήση (σε γπγπ), 

απαιτούμενο ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων για τον χάλυβα αναφοράς (σε ππτι). 

εγγυώμενη ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού του μετάλλου προς χρήση (σε Ν/γπιτγ), 

ελάχιστη επιμήκυνση (ως ποσοστό) του μετάλλου προς χρήση σε θραύση υπό 
καταπόνηση εφελκυσμού [βλέπε τιαράγραφο (6)]. 


Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το πάχος τοιχωμάτων να είναι μικρότερο 


από 1.5 


ΓΠΓΠ. 
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(8) Απαιτήσεις για εκτόνωσης της κιεσΐ]ς 

Τα ΙΒΟ για υγρά θα πρέπει να είναι ικανά να απελευθερώνουν αρκετή ποσότητα ατμού ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι. στην περίπτωση φωτιάς, δει- θα σημειώνεται ρήγμα του σώματος. Αυτό μπορεί να 
επιτυγχάνεται με συμβατική συσκευή εκτόνωσης της πίεσης ή με άλλα δομικά μέσα. 

Η πίεση έναρςης αδειάσματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 65 λΡ3 (0.65 όατ) και όχι μικρότερη 
από την συνολική πίεση πιεζόμετρου που υφίσταται στο ΙΒΟ [δηλ. την πίεση ατμών της πληρωτικής υ/ης 
συν τη μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 λΡα (1 όπτ)] στους 03 (Γ. 
προσδιοριζόμενη στη βάση ενός μεγίστου βαθμού πλήρωσης όπως ορίζονται στο περιθωριακό ο601 (/). Η 
απαιτούμενη συσκευή εκτόνωσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένη στο χώρο ατμού. 

Ειδικές διατάξεις για εύκαμπτα ΙΒϋ 

(1) Αυτέε οι διατάζεις ισχύουν για εύκαμπτα ΙΒ(Γ προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών. Αυτά τα ΙΒΟ 
είναι των παρακάτω τύπων: 


13 Η1 πλεγμένο πλαστικό χωρίς επικάλυψη ή επένδυση 

13 Η2 πλεγμένο πλαστικό, επικαλυμμένο 

13 Η3 πλεγμένο πλαστικό με επένδυση 

13 Η4 πλεγμένο πλαστικό, επικαλυμμένο και με επένδυση 

13Η5 πλαστικό φιλμ 

131_ 1 ύφασμα χωρίς επικάλυψη ή επένδυση 

13 VI ύιοασμα. επικαλυμμένο 

131.3 ύφασμα με επένδυση 

131.4 ύφασμα, επικαλυμμένο και με επένδυση 
13 Μ1 χαρτί πολλαπλών τοιχωμάτων 

13Μ2χαρτή πολλαπλών τοιχωμάτων, ανθεκτικό στο νερό. 


("ή Τα σώιιατα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά. Η αντοχή του υλικού και η 
κατασκευή του εύκαμπτου ΙΒΟ θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την χωρητικότητα του την προορισμένη 
χρήση του. 


(3) Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των εύκαμπτων ΙΒΟ των τύπων -?Μ. και 
13Μ2 θα πρέπει, αετά από πλήρη εμβάπτιση σε νερό για όχι λιγότερο απο 24 ώρες, να διατηρεί 
τουλάχιστον το 85 % της αντοχής εφελκυσμού όπως μετράται αρχικα πάνω στο υ/.ικο που εξισορροπείται 

σε 67 % σχετική υγρασία ή λιγότερο. 

(4) Οι ραφές θα πρέπει να σχηματίζονται με ράμματα, θερμικό σφράγισμα, κόλλημα ή οποιαδήποτε 
ισοδύναμη μέθοδο. Όλα τα άκρα των ραφών θα πρέπει να ασφαλίζονται. 

(5) Τα εύκαμπτα ΙΒΟ θα πρέπει να παρέχουν επαρκή αντίσταση στη γήρανση και αποικοόομηση 
προκαλούμενη από την υπεριώδη ακτινοβολία, τις κλιματικές συνθήκες η την περ,εχομενη υ/.η και με 
αυτόν τον τρόπο να παραμένουν κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση. 

(6) Για πλαστικά εύκαμπτα ΙΒΟ. όπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας απαιτείται, αυτή θα 
πρέπει να παρέχεται με την προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών η αναστολέων. Αυτά τα 
πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ ο/.η τη 
ζωή του σώιιατος. Όπου χρησιμοποιούνται αιθάλη, χρωστικές ή αναστο/χις πέραν εκειιων που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του ελεγμένου τύπου σχεδιασμου, ο επανέλεγχος μπορεί ια 
παραλείπεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα σε αιθάλη, σε χρωστική η σε αναστο,χα δεν επηρεάζουν 
δυσμενών ό: φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής. 
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3623 (7) Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται μέσα στο υλικό του σώματος για τη βελτίωση 

(συνεχ.) της αντίστασης στη γήρανση ή για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν 
επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού. 

(8) Υλικό που ανακτάται από χρησιμοποιημένα δοχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή των σωμάτων του ΙΒ(Γ. Υπολείμματα παραγωγής ή απορρίμματα από την ίδια διαδικασία 
κατασκευής μπορούν, πάντως, να χρησιμοποιούνται. Συστατικά μέρη τέτοια όπως εξαρτήματα και βάσεις 
παλετών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια συστατικά δεν έχουν 
φθαρεί με οποιονδήπστε τρόπο σε προηγούμενη χρήση. 

(9) Όταν γεμιστούν, ο λόγος ύψους προς πλάτος θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 2:1. 

(10) Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του 
ΙΒΟ και την προοριζόμενη χρήση. Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστα και ικανά 
να αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να συμβούν υπό κανονικές συνθήκε; διακίνηση; και 
μεταφοράς. 

Ειδικές διατάξεις για άκαμπτα πλαστικά ΙΒϋ 

3624 (1) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών ή 
υγρών. Αυτά τα ΙΒ€ είναι των παρακάτω τύπων: 

11Η1 για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα, εξοπλισμένα με δομικό 
εξοπλισμό σχεδιασμένο να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα ΙΒΟ είναι στοιβαγμένα, 

11Η2 για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα, που στέκονται ελεύθερα. 

21Η1 για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 1 <Ρ 3 (0.1 όατ), 
εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασμένο να αντέχουν όλο το φορτίο όταν τα ΙΒΟ είναι 
στοιβαγμένα, 

21Η2 για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πιέσεις μεγαλύτερες από 10 1<Ρ& (0.1 όετ). που 
στέκονται ελεύθερα, 

31Η1 για υγρά, εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασμένο να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα ΙΒΟ είναι 
στοιβαγμένα, 


31Η2 για υγρά, που στέκονται ελεύθερα. 


(2) Το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστών 
προδιαγραφών και να είναι επαρκούς αντοχής σε σχέση με τη χωρητικότητα του και την προοριζόμενη 
χρήση. Το υλικό θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση και στην αποικοδόμηση που 
προκαλείται από την περιεχόμενη ύλη ή, όπου είναι σχετικό, από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οποιαδήποτε 
διείσδυση της περιεχόμενης ύλης δεν θα πρέπει να συνιστώ κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκεε μεταφοράς. 

(3) Όπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας απαιτείται, αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την 
προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι 
συμβατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη ζωή του σώματος. Όπου 
χρησιμοποιούνται αιθάλη, χρωστικές ή αναστολείς, πέραν εκείνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα 
σε αιθάλη, χρωστική ή αναστολέα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής. 
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3624 (4) Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται στο υλικό του σώματος για βελτίωση της 

(συνεχ.) αντίστασης στη γήρανση ή την εςυπηρέτηση άλλων σκοπών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν 
επηρεάζουν δυσμενώς τις Φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού. 

- (5) Χρησιμοποιημένο υλικό πέραν από υπολείμματα της παραγωγής ή απορρίμματα από την ίδια 

διαδικασία κατασκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην κατασκευή των άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ. 

(6) Τα άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ για υγρά θα πρέπει να είναι ικανά να απελευθερώνουν αρκετή ποσότητα 
ατμού ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα σημειωθεί ρήγμα του σώματος. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με 
συμβατική συσκευή εκτόνωσης της πίεσης ή με άλλα κατασκευαστικά μέσα. Η πίεση αρχής του* 
αδειάσιιατος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την πίεση που χρησιμοποιείται στον ελ^,.χο 
υδραυλικής πίεσης. 

(7) Εκτός εάν αλλιώς εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσης για τη 
μεταφορά επικίνδυνων υγρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία 
κατασκευής του δοχείου του ΙΒΟ εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται Λ,όγω της φύσης του 
υγρού προς μεταφορά. 


Ειδικές διατάξεις για σύνθετα ΙΒϋ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο 


3625 


(1) Αυτές οι διατάζεις ισχύουν για σύνθετα ΙΒΟ προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών ή υγρών. Αυτά 
τα ΙΒΟ είναι των παρακάτω τύπων: 


(*) 11ΗΖ1 

11ΗΖ2 

21ΗΖ1 

21ΗΖ2 

31ΗΖ1 

31ΗΖ2 


για στερεά που φορτώνονται και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα, εξοπλισμένα με 
άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

για στερεά που φορτώνονται και ςεφορτώνονται με τη βαρύτητα, εςοπλισμένα με 
εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

νια στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 
(0.1 6 &γ), εξοπλισμένα με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση μεγαλύτερη από 10 λΡε 
(0.1 0 *γ), εξοπλισμένα με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

για υγρά, εξοπλισμένα με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο, 

για υγρά, εξοπλισμένα με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 


(ό) Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να συμπληρώνεται με αντικατάσταση του γράμματος Ζ με ένα 
κεφαλαίο γράμμα σε συμφωνία με το περιθωριακό 3611 (1) (ό) για να δείχνει τη φύση του 
υλικού που-χρησιμοποιείται για το εξωτερικό περίβλημα. 


(2) Γενικά 

(ε) Το εσωτερικό δοχείο δεν προορίζεται να εκτελεί λειτουργία συγκράτησης χωρίς το εςωτερικό 
περίβλημά του. 

(6) Το εξωτερικό περίβλημα κανονικά συνίσταται από άκαμπτο υλικό μορφοποιημένο έτσι ώσ^ε 
να προστατεύει το εσωτερικό δοχείο από φυσική φθορά κατά τη διάρκεια της διακίνηση.· και 
της μεταφοράς αλλά δεν προορίζεται να εκτελεί τη λειτουργία συγκράτησης. Περιλαμβάνει 
την παλετα βάσης όπου είναι κατάλληλη. 
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(ο) Ένα σύνθετο ΙΒΟ με πλήρως περιβάλλον εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να είναι 

έτσι σχεδιασμένο ώστε η ακεραιότητα του εσωτερικού εμπορευματοκιβωτίου να μπορεί 
άμεσα να εκτιμάται από τους ελέγχους στεγανότητας και τους υδραυλικούς ελέγχους. 

(3) Εσωτερικό δοχείο 

Οι ίδιες απαιτήσεις όπως καλύπτονται στο περιθωριακό 3624 (2) έως (6) για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ 
ισχύουν για το εσωτερικό δοχείο, υπό την προϋπόθεση ότι, σε αυτήν την περίπτωση, οι απαιτήσεις που 
ισχύουν για το σώμα των άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ ισχύουν για το εσωτερικό δοχείο των σύνθετων ΙΒΟ. 

(4) Εξωτερικό 7ζερίβ/^μο 

(ε) Η αντοχή του υλικού και η κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τη χωρητικότητα του σύνθετου ΙΒΟ και της προοριζόμενης χρήσης του. 

(ό) Το εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε προεξοχή που θα 
μπορούσε να βλάψει το εσωτερικό δοχείο. 

(ο) Μεταλλικά εξωτερικά περιβλήματα με πλήρη τοιχώματα ή μορφής κόσκινου θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένα από ένα κατάλληλο υλικό επαρκούς πάχους. 

(ά) Εξωτερικά περιβλήματα από φυσικό ξύλο θα πρέπει να είναι από καλά ωριμασμένο ξύλο, 
εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή 
οποιουδήποτε μέρους του περιβλήματος. Οι κορυφές και οι πυθμένες μπορούν να είναι 
κατασκευασμένοι από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή 
άλλο κατάλληλο τύπο. 

(ο) Εξωτερικά περιβλήματα από κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλά 
ωριμασμένο περιστροφικά κομμένο, τεμαχισμένο ή πριονισμένο καπλαμά, εμπορικά ξηρό και 
ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή του περιβλήματος. Όλα τα 
διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα με αδιάβροχη κόλλα. Αλλα κατάλληλα υλικά 
μπορούν να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για την κατασκευή περιβλημάτων. Τα 
περιβλήματα θα πρέπει να είναι σταθερά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα ή 
να είναι μανταρισμένα με εξίσου κατάλληλη συσκευή. 

(ί) Τα τοιχώματα των εξωτερικών περιβλημάτων από ανασυσταμένο ξύλο θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή 
άλλον κατάλληλο τύπο. Αλλα μέρη των περιβλημάτων μπορούν να είναι κατασκευασμένα από 
άλλο κατάλληλο υλικό. 

(&) Για εξωτερικά περιβλήματα από φύλλο φάίμπερ, γερό και καλής ποιότητας στερεό ή διπλής 

όψης ζαρωμένο φύλλο φάϊμπερ (μονών ή πολλαπλών τοιχωμάτων) θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατάλληλο για τη χωρητικότητα του περιβλήματος και της προοριζόμενης 
χρήσης του. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
η αύξηση στο βάρος, όπως προσδιορίζεται σε έναν έλεγχο που διεξάγεται για 30 λεπτά με τη 
μέθοδο Οοόϋ για τον προσδιορισμό της απορρόφησης του νερού, να μην είναι μεγαλύτερη από 
155 ο/γπ 2 - βλέπε Διεθνές Πρότυπο 150 535-1976 (Ε), Θα πρέπει να έχει κατάλληλη ποιότητα 
λυγίσματος. Το φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να είναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς χαραγές και 
σχισμένο έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς ρωγμή, επιφανειακά σπασίματα ή 
αδικαιολόγητο λύγισμα. Η ράβδωση του ζαρωμένου φύλλου φάϊμπερ θα πρέπει να είναι 
σταθερά κολλημένη στις επιφάνειες. 
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(Η) Τα άκρα των περιβλημάτων από φύλλο φάϊμπερ μπορούν να έχουν ξύλινο πλαίσιο ή 

να είναι πλήρως από ξύλο. Ενισχύσεις από ξύλινες σανίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(ι) Οι κατασκευαστικές συνδέσεις στα περιβλήματα από φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να είναι 
στερεωμένες με ταινία, περιτυλιγμένες και κολλημένες, ή περιτυλιγμένες και ραμμένε: με 
μεταλλικούς συνδετήρες. Οι περιτυλιγμένες συνδέσεις θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο 
κάλυμμα. Όπου το κλείσιμο επιτυγχάνεται με κόλλημα ή περιτύλιγμα με ταινία, μία αδιάβροχη 
κόλλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται. 

(]) Όπου το εξωτερικό περίβλημα είναι από πλαστικό υλικό, οι σχετικές διατάξεις του· 
περιθωριακού 3624 (2) έως (5) για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι. 
σ ? αυτή την περίπτωση, οι απαιτήσεις που ισχύουν για το σώμα των άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ 
ισχύουν για το εξωτερικό περίβλημα των σύνθετων ΙΒΟ. 


(5) Αλλος δομικός εςοπλ.ισμός 

(α) Όποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχηματίζει μέρος ενός ίΒΟ ή οποιαδήποτε 
αποσπώμενη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανικό χειρισμό του ΙΒΟ γεμισμένου 
στο μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 

(ό) Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε προεξοχή της βάσης του ΙΒΟ που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη στην 
πρόκληση φθοράς στη διακίνηση. 

(ο) Το εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποιαδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε 
να εξασφαλίζεται σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Όπου μία αποσπώμενη 
παλέτα χρησιμοποιείται, η κορυφαία επιφάνειά της θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτερές 
προεξοχές που θα μπορούσαν να φθείρουν το ΙΒΟ. 

(ά) Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα υποστηρίγματα για αύξηση της λειτουργίας του 
στοιβάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει να είναι εξωτερικές του 
εσωτερικού δοχείου. 

(ΰ) Όπου τα ΙΒΟ προορίζονται για στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. Τέτοια ΙΒΟ θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε το φορτίο να μην στηρίζεται από το εσωτερικό δοχείο. 

(6) Εκτός εάν αλλιώς εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσης για τη 
μεταφορά επικίνδυνων υγρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία 
κατασκευής του δοχείου του ΙΒΟ εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται λόγω της φύσης του 
υγρού προς μεταφορά. 


Ειδικές διατάξεις για ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ 

3626 (1) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ για τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται 

και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα. ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ είναι των παρακάτω τύπων: 110. 

(2) ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ δεν θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένη κορυφαία συσκευή ανύψωσης. 

(3) Σώμα 

(ά) Γερό και καλής ποιότητας στερεό ή διπλής όψης ζαρωμένο φύλλο φάϊμπερ (μονών ή 
πολλαπλών τοιχωμάτων) θα πρέπει να χρησιμοποιείται, κατάλληλο για τη χωρητικότητα του 
ΙΒΟ και της προοριζόμενης χρήσης του. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα. 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αύξηση σε βάρος, όπως 
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προσδιορίζεται σ’ έναν ελεγχο που διεξάγεται σε μία περίοδο 30 λεπτών με τη 
μέθοδο Οοόό για τον προσδιορισμό της απορρόφησης του νερού, να μην είναι μεγαλύτερη από 
155 §/γπ - βλέπε το Διεθνές Πρότυπο 150 535:1991. Το φύλλο φάϊμπερ θα πρέπει να έχει 
κατάλληλη ποιότητα λυγίσματος. Θα πρέπει να είναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς χαραγές και 
σχισμένο^ έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς ρωγμές, επιφανειακά σπασίματα ή 
αδικαιολόγητο λύγισμα. Η ράβδωση του ζαρωμένου φύλλου φάϊμπερ θα πρέπει να είναι 
σταθερά κολλημένη στις επιφάνειες. 

(δ) Τα τοιχώματα, συμπεριλαμβανομένης της κορυφής και του πυθμένα, θα πρέπει να έχουν 
ελάχιστη αντίσταση στη διάτρηση 15 3 μετρημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 150 3036 
: 1975. 


(ο) Ο* κατασκευαστικές συνδέσεις στο σώμα των ΙΒΟ θα πρέπει να είναι φτιαγμένες ιιε μία 
κατάλληλη επικάλυψη και θα πρέπει να είναι τυλιγμένες με ταινία, κολλημένες, ραμμένες με 
μεταλλικούς συνδετήρες, ή στερεωμένες με άλλο μέσον τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό. 
Όπου οι συνδέσεις γίνονται με κόλληση ή τύλιγμα με ταινία, μία αδιάβροχη κόλλα θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται. Οι μεταλλικοί συνδετήρες θα πρέπει να περνάνε πλήρως μέσω όλων των 
κομματιών προς στερέωση και να μορφοποιούνται ή προστατεύονται έτσι ώστε οποιαδήποτε 
εσωτερική επένδυση να μην μπορεί να γδέρνεται ή να τρυπιούνται από αυτούς. 

(4) Επένδυση 


Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ένα κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα και 
την προοριζόμενη χρήση του ΙΒΟ. Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες και ικανές 
να αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να σημειωθούν υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης καί 
μεταφοράς. 


(5) Δομικός εζοπ/,ισμός 

(*) Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχηματίζει μέρος ενός ΙΒΟ ή οποιαδήποτε 
αποσπώμενη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανική διακίνηση του ΙΒΟ 
γεμισμένου στο μέγιστο επιτρεπτό βάρος του. 

(ό) Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε προεςοχή της βάσης του ΙΒΟ που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη σε φθορά 
στη διακίνηση. 

(ο) Το σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποιαδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να 
εξασφαλίζεται σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Όπου μία αποσπώμενη παλέτα 
χρησιμοποιείται, η κορυφαία επιφάνεια της θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτερές 
προεξοχές που θα μπορούσαν να βλάψουν το ΙΒ(Γ. 

(ά) Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα υποστηρίγματα για αύξηση της επιτέλεσης του 
στοιβάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέπει να είναι εξωτερικές της 
επένδυσης. 

(ο) Όπου τα ΙΒΟ προορίζονται για στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. 

Ειδικές διατάξεις για ξύλινα ΙΒΟ 

(I) Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για ξύλινα ΙΒΟ για τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται και 
ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα. Τα ξύλινα ΙΒΟ είναι των παρακάτω τύπων: 
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3627 110 Φυσικό ξύλο με εσωτερική επένδυση 

(συνεχ.) 1 ] 0 Κόντρα πλακέ με εσωτερική επένδυση 

11Ρ Ανασυσταμένο ξύλο με εσωτερική επένδυση. 

(2) Ξύλινα ΙΒΟ δεν θα τρέπει να έχουν ενσωματωμένες κορυφαίες συσκευές ανύψωσην 

(3) Σώμα 

(α) Η αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούμαι και η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι 
κατάλληλες για τη χωρητικότητα και την προοριςόμενη χρήση του I Β<2. 

(ύ) Εάν τα σώματα είναι από φυσικό ςύλο. αυτό θα πρέπει να είναι καλά ωριμασμένο. εμπορικά 
ςηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή οποιουδήποτε 
μέροιχ, του ΙΒ(Ζ. Κ,άθε μέρος του ΙΒΟ θα πρέπει να συνΐσταται από ένα κομμάτι ή να είναι 
ισοδύναμο με αυτό. Μέρη θεωρούμαι ισοδύναμα με ένα κομμάτι όταν μία κατάλληλη 
μέθοδος κολλημένου μομαρίσματος (όπως για παράδειγμα σύνδεση ίίηάεπτιαηη. σύνδεση 
//αόσσας και αυλακιού, σύνδεση εΗιρ-Ιαρ ή πιόββΐ). σύνδεση λαβής με τουλάχιστον δύο 
ζαρωμένα μεταλλικά στερεώματα σε κάθε σύνδεση, ή άλλες μέθοδοι τουλάχιστον εέίσου 
αποτελεσματικές, χρησιμοποιούνται. 

(ο) Εάν τα σώματα είναι από κόντρα πλακέ. αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-φύλλο. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο από καλα ωριμασμένο περιστροφικά κομιιένο, τεμαχισιιένο 
ή πριονισμένο καπλαμά, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείωναν 
ουσιαστικά την αλτοχή του σώματος. Όλα τα διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα με 
αδιάβροχη κόλλα. Άλλα καταλληλα υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για 
την κατασκευή του σώματος. 

(ά) Σώματα από ανασυσταμένο ξύλο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αδιάβροχο 
ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλο κατάλληλο τύπο. 

(β) Τα ΪΒΟ θα πρέπει να είναι σταθερά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα ή να 
είναι μονταρισμένα με εξίσου κατάλληλες συσκευές. 

(4) Επένδυση 

Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ένα κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα και 
την προοριςόμενη χρήση του ΙΒΟ Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες και ικανές 
να αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να συμβούν υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης καί 
μεταφοράς. 

(5) Δομικός εξοπ/Ασμός 

(α) Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχηματίζει μέρος ενός ΙΒΟ ή οποιαδήποτε 
αποσπώμενη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανική διακίνηση του ίΒΘ 
γεμισμένου στο μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 

(ό) Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε προεξοχή της βάσης του ΙΒΟ που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη σε φθορά 
στη διακίνηση. 

(ο) Το σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποιαδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Η κορυφαία επιφάνεια της 
αποσπώμενης παλέτας θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτερές προεξοχές που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το ΙΒΟ. 
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3628- 

3649 
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Προσθήκη Α.6 

(ά) Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα*υποστηρίγματα για αύξηση της 

λειτουργίας του στοιβάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέπει να είναι 
εξωτερικές της επένδυσης. 

(6) Όπου τα ΙΒΌ προορίζονται για στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. 


Μέρος 4: Απαιτήσεις ελέγχου για ΙΒΌ 
Α. Έλεγχοι τύπου σχεδιασμού 
Γενικές απαιτήσεις 

(1) Ο τύπος σχεδιασμού κάθε ΙΒΟ θα πρέπει να ελέγχεται και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή ή από 
ένα σώμα που καθορίζεται από εκείνη την αρχή. 

(2) Για κάθε τύπο σχεδιασμού, ένα μόνο ΪΒΟ θα πρέπει να υπόκειται επιτυχώς στους ελέγχους που 
αναφέρονται στο (5) παρακάτω με τη σειρά που αναφέρεται στον- πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προκαθορίζονται στα περιθωριακά 3652 έως 3660, (και, για εύκαμπτα ΪΒΌ, σε συμφωνία με τις διαδικασίες 
που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή) πριν χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο ΙΒΌ. Ένας τύπος σχεδιασμού 
ΙΒΟ ορίζεται από τον σχεδίασμά. το μέγεθος, το υλικό και το πάχος τον τρόπο κατασκευής και το μέσο 
πλήρωσης και ξεφορτώματος αλλά μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες επιφανειακές επεξεργασίες. Επίσης 
περιλαμβάνει ΐΒΟ που διαφέρουν από τον τύπο σχεδιασμού μόνον στις μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις 
τους. 

Η αρμόδια αρχή μπορεί παρ' όλα αυτά να επιτρέπει τον επιλεκτικό έλεγχο των 1Β0 που διαφέρουν από 
έναν τύπο ήδη ελεγμένο μόνον σε δευτερεύοντα σημεία, για παράδειγμα, μικρές μειώσεις στις εξωτερικές 
διαστάσεις. 

(3) Έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται σε ΓΒΟ προετοιμασμένα όπως για αποστολή. Τα ΙΒΟ θα πρέπει να 
είναι γεμισμένα όπως υποδεικνύεται για τους διάφορους ελέγχους. Οι ύλες προς μεταφορά στα ΙΒΟ 
μπορούν να αντικαθίστανται από άλλες ύλες, εκτός όπου αυτό θα καθιστούσε τα αποτελέσματα των 
ελέγχων μη ισχύοντα. Για στερεά, εάν μία άλλη ύλη χρησιμοποιείται, θα πρέπει να έχει τα ίδια φυσικά 
χαρακτηριστικά (βάρος, μέγεθος κόκκου κ.λπ.) όπως η ύλη προς μεταφορά. Επιτρέπεται η χρήση 
πρόσθετων, τέτοιων όπως σάκοι από μολυβένια σκάγια, για να επιτυγχάνεται το απαραίτητο συνολικό 
βάρος κόλου, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετούνται έτσι ώστε ία αποτελέσματα του ελέγχου δεν 
επηρεάζονται, 

(4) Στον έλεγχο πτώσης για υγρά, εάν μία άλλη ύλη χρησιμοποιείται, η σχετική πυκνότητα και το ιξώδες 
θα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα της ύλης προς μεταφορά. Νερό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο πτώσης υγρού υπό τους παρακάτω όρους: 

(η) εάν οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που δεν υπερβαίνει το 1.2, τα ύψη 
πτώσης θα πρέπει να είναι εκείνα που εμφανίζονται υπό τα σχετικά μέρη για τους διάφορους 
τύπους ΪΒΌ, 

(ό) όπου οι ύλες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2. τα ύψη πτώσης 
θα πρέπει να υπολογίζονται στη βάση της σχετικής πυκνότητας (ά) της ύλης προς μεταφορά 
στρογγυλοποιημένης στο πρώτο δεκαδικό ως ακολούθως: 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας Π 

Ομάδα συσκευασίας III 

ά χ 1.5 ΓΠ 

ά X 1.0 ΓΠ 

ά χ 0.67 γπ 
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3650 (5) Έλεγχοι που απαιτούνται για κάθε τύπο σχεδιασμού ΙΒΟ. 

(συνεχ.) 

Κάθε X δείχνει ότι η κατηγορία ΙΒΟ που εμφανίζεται στην κορυφή της στήλης πρέπει να υπόκειται στον 
έλεγχο που υποδεικνύεται πάνω στη συγκεκριμένη σειρά, με τη σειρά που αναφέρεταυ 



Μεταλλικά 

Εύκαμπτα 

Ακαμπτα 

Σύνθετα 

ΙΒΟ από 

Ξύλινα 


ΙΒΟ 

ΙΒΟ 

πλαστικά 

ΙΒΟ με 

φύλλο 

ΙΒΟ 




ΙΒΟ 

πλαστικό 

φάϊμπερ 






εσωτερικό 







δοχείο 



Ανύψωση πυθμένα 



X 

X 

X 

X 

Ανύψωση κορυφής 


X* 

χ - 

X 4 



Σχίσιμο 


X 





Στοίβαγμα 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Στεγανότητα 

X* 


X* 

X* 



Εσωτερική 

X* 


χ- 

X- 



υδραυλική πίεση 







Πτώση 

X* 

X 

X 

X- 

X 

X 

Ανατροπή 


X 





Ανόρθωση 


X 4 


1 




- Για ΙΒ€ σχεδιασμένα να διακινούνται με αυτόν τον τρόπο. 

- Ο έλζεγχος εσωτερικέ] ς υδραυλικής πίεσης δεν απαιτείται για !Β€ του τύπου IIΛ. ΙΙΒ , //.V. 11ΗΙ. 

Ι1Η2, Ι1ΗΖ1 ή 11ΗΖ2. 

- Ένα ά/λο ΙΒΟ του ίδιου σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιείται για τον έλζετγχο πτώσης. 

- Όταν τα ΙΒΌ είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή από τα π/.άγια 

- Ο έλ/Γγγρς στεγανόττμας δεν απαιτείται για ΙΒΟ του τύπου 11 Λ, ΙΙΒ, 11Ν, 11 Η !, Ι1Η2. ΙΙΗΖ1 ή 
Ι1ΗΖ2. 


Προετοιμασία των ΙΒΟ για τον έ/χγχο 

3651 (1) Εύκαμπτα ΙΒΟ, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ και σύνθετα ΙΒΟ με εξωτερικό περίβλημα από φύλλο 

φάϊμπερ 

Χάρτινα ΙΒΟ, ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ και σύνθετα ΪΒΟ με εξωτερικά περιβλήματα από φύλλο φάϊμπερ θα 
πρέπει να εξισορροπούνται για τουλάχιστον 24 ώρες σε μία ατμόσφαιρα που έχει ελεγχόμενη θερμοκρασία 
και σχετική υγρασία (γ.Η.). Υπάρχουν τρεις δυνατότητες, μία από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται. Η 
προτιμώμενη ατμόσφαιρα είναι 23 °€ ± 2 °(Γ και 50 % ± 2 % γ.Η. Οι άλλες δύο δυνατότητες είναι 20 °0 = 
2 και 65 % = 2 % γ.Η. ή 27 ο 0 = 2 ο 0 και 65 % ± 2 % γ.Η. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι τιμές αντιστοιχούν σε μέσες τιμές.Βραχυπρόθεσμα οι τιμές της σχετικής υγρασίας 
μπορούν να διαφέρουν κατά - 5 % χωρίς αυτό να έχει επίδραση πάνω στον έ/^τχ/ο. 

(2) Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο 
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36:51 Μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να εξακριβώνεται ότι το πλαστικό υλικό που 
(συνεχ.) χρησιμοποιείται στην κατασκευή άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ και σύνθετων ΙΒΟ είναι σύμφωνο με τις 
διατάξεις του περιθωριακού 3624. 

Για να αποδειχθεί ότι υπάρχει αρκετή χημική συμβατότητα με τα περιεχόμενα εμπορεύματα, το δείγιια ΙΒΟ 
θα πρέπει να υπόκειται σε μία προκαταρκτική αποθήκευση για έξι μήνες, κατά*τη διάρκεια των οποίων τα 
δείγματα παραμένουν γεμισμένα με τις ύλες που προορίζονται να περιέχουν ή με ύλες που είναι γνωστό ότι 
έχουν τουλάχιστον ίδιας σοβαρότητας επίδραση σπασίματος λόγω καταπόνησης, εξασθένισης ή μοριακής 
αποικοδόμησης πάνω στα συγκεκριμένα πλαστικά υλικά και μετά από τις οποίες τα δείγματα θα πρέπει να 
υπόκεινται στους ισχύοντες ελέγχους που αναφέρονται στο περιθωριακό 3650 (5). 

Όπου η συμπεριφορά του πλαστικού υλικού έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα, ο παραπάνω έλεγχος 
συμβατότητας μπορεί να παραλείπεταυ Τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με 
τον παραπάνω έλεγχο συμβατότητας και να είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή. 

διαδικασίες ελέγχου 

3652 Έλεγχος ανύψωσης πυθμένα 

(1) Δ ννατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους ΙΒΌ που είναι εξοπλισμένοι με μέσα για ανύψωση από τη βάση. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Το ΙΒΌ γεμίζεται έως 1.25 φορές το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του, ενώ το φορτίο κατανέμεται 
ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

Το ΙΒΌ ανυψώνεται και κατεβαίνει δύο φορές με ανυψωτικό όχημα με τα πηρούνια κεντρικά 
τοποθετημένα και με απόσταση ίση με τα τρία τέταρτα της διάστασης της πλευράς εισόδου (εκτός εάν τα 
σημεία εισόδου είναι κανονισμένα). Τα πηρούνια θα πρέπει να διεισδύουν στα τρία τέταρτα της διάστασης 
εισόδου. Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από κάθε δυνατή διάσταση εισόδου. 

(4) Κριτήρια για πέρασμα του ελέγχου 

Καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά το ΙΒΌ (συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλέτας για σύνθετα 
ΙΒΌ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, ΙΒΌ από φύλλο φάϊμπερ και ξύλινα ΙΒΌ) ανασφαλές για μεταφορά και 
καμία απώλεια περιεχομένου. 

3653 Ελέγχος ανύψωσης κορυφής 

(1) Δ ννατότητα ισχύος 

Για όλους του τύπους ΙΒΌ που είναι εξοπλισμένοι με μέσα ανύψωσης από την κορυφή ή, όπου είναι 
κατάλληλο, από τα πλάγια για εύκαμπτα ΙΒΌ. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλσγχο 

Μεταλλικά ΓΒΟ, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΌ και σύνθετα ΙΒΌ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

Το ΙΒΌ γεμίζεται έως δύο φορές το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 
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3653 Εύκαμπτα ΙΒ€: 

(συνεχ.) 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως έξι φορές το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ε^τ/χου 
Μεταλλικά και εύκαμπτα ΙΒ<2: 

Το ΙΒ€ ανυψώνεται με τον τρόπο για τον οποίο είναι σχεδιασμένο μέχρι να ανασηκωθεί τελείως από το 
δάπεδο και παραμένει σ' εκείνη τη θέση για μία περίοδο πέντε λεπτών. 

Για εύκαμπτα ΙΒΟ άλλες μέθοδοι ελέγχου ανύψωσης κορυφής και προετοιμασία τουλάχιστον εέίσου 
αποτελεσματική μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

Το ΙΒΟ ανυψώνεται από κάθε ζευγάρι διαγωνίως αντίθετων συσκευών ανύνι/ωσης. έτσι ώστε οι δυνάμεις 
ανύψωσης να εφαρμόζονται κάθετα, για μία περίοδο πέντε λεπτών και 

Το ΙΒΟ ανυψώνεται από κάθε ζευγάρι διαγωνίως αντίθετων συσκευών· ανύψωσης, έτσι ώστε οι δυνάμεις 
ανύψωσης να εφαρμόζονται προς το κέντρο σε 45° γωνία με την κάθετο, για μία περίοδο πέντε λεπτών. 

(4) Κριτήρια για πέρασμα του ε/έγχου 

Μεταλλικά ΙΒΟ, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ. σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο: 

Καμία μόνιμη παραμόρφωση που να καθιστά το ΙΒΟ (συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλέτας για 
σύνθετα ΙΒΟ) ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια περιεχομένου. 

Εύκαμπτα ΙΒΟ: 

Καμία φθορά στο ΙΒΟ ή την συσκευή ανύψωσής του που να καθιστά το ΙΒΟ ανασφαλές για μεταφορά ή 
διακίνηση. 

3654 Έλεχ χος σχισίματος 

(1) Δυνατόπμα ισχύος 

Για όλους τους τύπους εύκαμπτων ΙΒΟ. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έ/^τ/χο 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του, ενώ το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος έ/ίτρ/ου 

Αφού το ΙΒΟ τοποθετείται πάνω στο δάπεδο, γίνεται μία χαραγή ] 00 γπγπ με μαχαίρι, που διεισδύει πλήρως 
στο τοίχωμα μίας πλατιάς πλευράς, σε 45° γωνία στον κύριο άξονα του ΙΒΟ, στα μισά μεταξύ της 
επιφάνειας του πυθμένα και του κορυφαίου επιπέδου του περιεχομένου. Το ΙΒΟ στη συνέχεια υπόκειται σε 
ομοιόμορφα κατανεμημένο από επάνω φορτίο ισοδύναμο με δύο φορές το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο. Το 
φορτίο θα πρέπει να εφαρμόζεται για τουλάχιστον πέντε λεπτά. 
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Τα ΙΒΟ που είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή τα πλάγια, στη συνέχεια, 

μετά την απομάκρυνση του από επάνω φορτίου, ανυψώνονται τελείως από το δάπεδο και παραμένουν σ* 

εκείνη τη θέση για μία περίοδο πέντε λεπτών. Αλλες ισοδύναμες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

(4) Κριτήριο για πέρασμα τον ύέτ/χου 

Η τομή δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται περισσότερο από το 25 % του αρχικού μήκους της. 

Έλεγχος στοιβάγματος 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους ΓΒ(1 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Όλες οι κατηγορίες ΙΒΟ πέραν από εύκαμπτα ΙΒΟ: 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του. 

Εύκαμπτο ΙΒΟ: 

Το ΓΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητάς του και. έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του, ενώ το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ε/εε/χου 

Το ΙΒΟ τοποθετείται στη βάση του σε επίπεδο σκληρό έδαφος και υπόκειται σε ομοιόμορφα κατανεμημένο 
από επάνω φορτίο ελέγχου (βλέπε (4) παρακάτω). 


Κατηγορίες και Τύποι ΙΒΟ 

Χρόνος ελέγχου 

Μεταλλικά ΙΒΟ 

5 λεπτά 

Εύκαμπτα ΙΒΟ, άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ των τύπων 

ΠΗΓ21Η1 και 31Η1 


Σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο των τύπων 

11ΗΖ1, 21ΗΖ1 και 31ΗΖ1 

24 ώρες 

ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ, ξύλινα ΙΒΟ 


Άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ των τύπων 11Η2, 21Η2 και 

31Η2 

Σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο των τύπων 

11ΗΖ2, 21Η22 και 31ΗΖ2 

28 ημέρες στους 40 


Για όλες τις κατηγορίες ΙΒΟ πέραν από μεταλλικά ΙΒΟ, το από επάνω φορτίο ελέγχου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με μία από τις παρακάτω μεθόδους: 

Ένα ή περισσότερα ΙΒΟ του ίδιου τύπου που φορτώνονται έως το μέγιστο επιτρεπτό μικτό 
βάρος τους (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο στην περίπτωση εύκαμπτων ΙΒΟ) στοιβάζονται πάνω 
στο ελεγχόμενο ΙΒΟ, 
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κατάλληλο, βάρη φορτώνονται πάνα) σε μία επίπεδη πλάκα ή ένα αντίγραφο της 
βάσης του ΙΒΟ, που τοποθετείται πάνω στο ελεγχόμενο ΙΒΟ. 

Υπολογισμός του από επάνω εφαρμοζόμενου φορτίου ελέγχου 

Το φορτίο προς τοποθέτηση πάνω στο ΙΕ^ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1-8 φορές το συνδυασμένο 
μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του αριθμού παρόμοιων ΙΒΟ που μπορούν να στοιβάζονται στην κορυφή 
του ΙΒΟ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

(5) Κριτήρια για πέρασμα τον ελέγχου 

- ΙΒΟ πέραν από εύκαμπτα ΙΒΟ: 

Καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά το ΙΒΟ (συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλετας για 
σύνθετα ΙΒΟ. ΙΒΟ από φύλλο φάϊμπερ ή ξύλινα ΙΒΟ) ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια 
περιεχομένου. 

- Εύκαμπτα ΓΒΟ: 

Καμία φθορά του σώματος που καθιστά το ΙΒΟ ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια 
περιεχομένου. 

3656 Έλεγχος στεγανότητας 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους μεταλλικού ΙΒΟ και για τύπους πλαστικού ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό 
εσωτερικό δοχείο για τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση ή για τη 
μεταφορά υγρών. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για &£τ/χο 

Τα εξαεριζόμενα πώματα είτε αντικαθίστανται από παρόμοια μη-εξαεριζόμενα πώματα είτε ο εξαεριστήρα*: 
σφραγίζεται. Επιπλέον, για μεταλλικά ΙΒΟ, ο έλεγχος του τύπου σχεδιασμού θα πρέπει να διεξάγεται πριν 
την τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευής θερμικής μόνωσης. 

Για αυτόν τον έλεγχο το ΙΒΟ δεν χρειάζεται να έχει τα πώματα του τοποθετημένα. Το εσωτερικό δοχείο 
των σύνθετων ΙΒΟ μπορεί να ελέγχεται χωρίς την εξωτερική συσκευασία υπό την προϋπόθεση ότι τα 
αποτελέσματα του ελέγχου δεν επηρεάζονται. 

(3) Μέθοδος ελέγχου και πίεση που πρέπει να εφαρμόζεται 

Ο έλεγχος διεξάγεται για μία περίοδο τουλάχιστον 10 λεπτών με τη χρήση αέρα σε μία συνεχή πίεση 
πιεζομέτρου όχι μικρότερη από 20 λΡ& (0.2 βει*). Η αεροστεγανότητα του ΙΒΟ προσδιορίζεται με μία 
κατάλληλη μέθοδο τέτοια όπως ο έλεγχος του διαφορικού της πίεσης αέρα ή με εμβάπτιση του ΙΒΟ σε 
νερό. Στην τελευταία περίπτωση ένας συντελεστής διόρθωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την 
υδροστατική πίεση. Άλλες μέθοδοι τουλάχιστον ίδιας αποτελεσματικότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και για σύνθετα ΙΒΟ. 

(4) Κριτήριο για πέρασμα του ελέγχου 
Καμία διαρροή αέρα. 
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(συνεχ.) 

(4) 
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Έλεγχος εσωτερικής (υδραυλικής) πίεσης 

(1) Δ υναχότητα ισχύος 

Για ΙΒΟ των τύπων: 

21Α, 21Β, 21Ν, 31Α, 31Β, 31Ν 
21Η1, 21Η2, 31Η1,31Η2 
21ΗΖ1,21Η22, 3ΙΗΖ1, 31ΗΖ2. 

(2) Προετοιμασία των ΪΒ€ για έλσγχο 

Οι συσκευές εκτόνωσης της πίεσης απομακρύνονται και τα ανοίγματα τους βουλώνονται, ή καθίστανται 
ανενεργός. Επιπλέον, για μεταλλικά ΙΒΟ, ο έλεγχος διεξάγεται πριν την τοποθέτηση οποιοσδήποτε 
συσκευής θερμικής μόνωσης. 

(3) Μέθοδος ε/χγχου 

Ο έλεγχος διεξάγεται για μία περίοδο τουλάχιστον 10 λεπτών εφαρμόζοντας υδραυλική πίεση όχι 
μικρότερη από εκείνη που υποδεικνύεται στο (4). Τα ΓΒΟ δεν θα πρέπει να συγκροτούνται μηχανικά κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου. 

(4) Πιέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται 
(ε) Μεταλλικά ΙΒΟ: 

1. Για ΙΒΟ των τύπων 2ΙΑ, 21Β και 21Ν, για στερεά της Ομάδας Συσκευασίας I. πίεση 
πιεζόμετρου 250 1(Ρε (2.5 ό&τ), 

2. Για ΙΒΟ των τύπων 21 Α, 21 Β, 21Ν, 31 Α, 31Β και 31Ν, για ύλες της Ομάδας Συσκευασίας 
Π ή ΠΙ, πίεση πιεζόμετρου 200 λΡα (2 όατ), 

3. Επιπλέον, για ΙΒΟ των τύπων 3ΙΑ, 31Β και 31Ν, πίεση πιεζομέτρου 65 λΡα (0.65 όατ). 
Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν τον έλεγχο των 2 όετ. 

(6) Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΟ με εσωτερικό πλαστικό δοχείο: 

1. Για ΙΒΟ τωντύπων2ΙΗ1, 21Η2, 21ΗΖ1 και21ΗΖ2: πίεση πιεζόμετρου 75 λΡα (0.75 0 &γ) 

2. Για ΙΒΟ των τύπων 31Η1,31Η2, 31ΗΖί και 31ΗΖ2: η μεγαλύτερη από τιε τιμέε στο (ί) ή (ϋ): 

(ί) Η συνολική πίεση πιεζομέτρου που μετράται στο ΙΒΟ (δηλ. η τάση ατμών της 
πληρωτικής ύλης και η μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 
1<Ρ<ι) στους 55 °0 πολλαπλάσιασμενη με έναν συντελεστή ασφάλειας 1.5. Αυτή η 
συνολική πίεση πιεζομέτρου θα πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση ενός μεγίστου 
βαθμού πλήρωσης σε συμφωνία με το 3601 (7) και μία θερμοκρασία πλήρωσης 15 

ή 

1.75 φορές την τάση ατμών στους 50 °0 της ύλης προς μεταφορά μείον 100 1<Ρα, αλλά 
με ελάχιστη πίεση ελέγχου 100 λΡα, ή 


1.5 φορές την τάση ατμών στους 55 °0 της ύλης προς μεταφορά μείον 100 ΙίΡε. αλλά με 
ελάχιστη τάση ελέγχου 100 λΡα, 
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(π) δύο φορές την στατική πίεση της ύλης προς μεταφορά, με ελάχιστη τιμή δύο 
φορές την στατική πίεση του νερού. 

(5) Κριτήρια για κέρασμα τον (των) ε)^τ/χον(ων) 


Μεταλλικά ΙΒΌ: 

Για ΙΒΟ των τύπων 21 Α, 21 Β, 21 Ν, 31 Α. 3 1Β και 31Ν, όταν υπόκεινται στην πίεση ελέγχου 
που προκαθορίζεται στο (4) (ε) 1. ή 2.: καμία διαρροή. 

Για ΙΒΌ των τύπων 3ΙΑ, 31Β και 31Ν, όταν υπόκεινται στην πίεση ελέγχου που 
προκαθορίζεται στο (4) (ε) 3.: ούτε μόνιμη παραμόρφωση που θα καθιστούσε το ΙΒΌ 
ανασφαλές για μεταφορά, ούτε διαρροή. 

Ακαμπτα πλαστικά ΙΒΟ και σύνθετα ΙΒΌ: 

Ούτε μόνιμη παραμόρφωση που θα καθιστούσε το ΙΒΌ ανασφαλές για μεταφορά, ούτε 
απώλεια περιεχομένου. 

Έ)~εγχος πτώσης 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους ΙΒΌ. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έ/^γο 
Τα ΙΒΟ γεμίζονται: 

Για στερεά, 

έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του, 

Γ ια υγρά, 

έως όχι λιγότερο από το 98% της χωρητικότητάς του στην περίπτωση μεταλλικών ΙΒΟ ή 
άκαμπτων πλαστικών ΙΒΟ και έως όχι λιγότερο από το 90 % της χωρητικότητάς του στην 
περίπτωση σύνθετων ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο. 

Το ΙΒΓ περαιτέρω γεμίζονται έως το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο του σε συμφωνία με τον τύπο 
σχεδιασμού. 

Γιά μεταλλικά ΙΒΌ. άκαμπτα πλαστικά ΙΒΌ και σύνθετα ΙΒΌ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, οι 
συσκευές εκτόνωσης της πίεσης Θα πρέπει να απομακρύνονται και τα ανοίγματά τους να 
βουλώνονται, ή Θα πρέπει να καθίστανται ανενεργές. 

Για άκαμπτα πλαστικά ΙΒΌ και σύνθετα ΙΒΌ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο, ο έλεγχος θα πρέπει να 
διεξάγεται όταν η θερμοκρασία του δείγματος ελέγχου και του περιεχομένου του έχει μειωθεί στους 
-18 °Ό ή χαμηλότερα. Όπου δείγματα ελέγχου προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο, η εςισορρόπηση 
που προκαθορίζεται στο 3651 (2) μπορεί να παραλείπεται. 
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Τα δοκιμαστικά υγρά θα πρέπει να διατηρούνται στην υγρή κατάσταση, εάν είναι 
απαραίτητο με την προσθήκη αντιψυκτικού. 

Αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να παραβλέπεται εάν η αντοχή ελατότητας και εφελκυσμού των 
συγκεκριμένων υλικών δεν μειώνεται σημαντικά στους -18 °0 ή χαμηλότερα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

Το ΙΒΟ πέφτει πάνω σε μία άκαμπτη, μη-ελαστική, λεία, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, με τη βάση του 
(για εύκαμπτα ΙΒΟ) ή με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σημείο κρούσης είναι σ’ εκείνο το 
μέρος της βάσης του ΙΒΟ που θεωρείται ότι είναι το πιο ευαίσθητο (για όλους τους άλλους τύπους ΙΒΟ). 

ΙΒΟ χωρητικότητας 0.45 γπ 3 ή μικρότερης θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σ’ έναν έλεγχο πτώσηε πάνω στο 
πιο ευαίσθητο μέρος πέραν από το μέρος της βάσης του ΙΒΟ που ελέγχεται στην πρώτη πτώσης (για 
μεταλλικά ΙΒΟ), πάνω στην πιο ευαίσθητη πλευρά (για εύκαμπτα ΙΒΟ), επίπεδα με μία πλευρά, επίπεδα με 
την κορυφή και με μία γωνία (για όλους τους άλλους τύπους ΙΒΟ). Τα ίδια ή διαφορετικά ΙΒΟ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για κάθε πτώση. 

(4) Ύψος πτώσης 


Ομάδα συσκευασίας I 

Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας III 

1.8 γπ 

1.2 γπ 

0.8 γπ 


(5) Κριτήρια για 7τέρασμα του ελέγχου 
Όλα τα ΙΒΟ: 

Καμία απώλεια περιεχομένου. 

ΙΒΟ πέραν από μεταλλικά ΙΒΟ: 

Μία μικρή διαρροή από τα πώματα (ή τις τρύπες των ραφών στην περίπτωση εύκαμπτων ΪΒΟ) 
κατά την κρούση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι αστοχία του ΙΒΟ, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν σημαίνει περαιτέρω διαρροή. 

Έλεγχος ανατροπής 

(1) Δ υνστότητα ισχύος 

Για όλους τους τύπους εύκαμπτων ΙΒΟ. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έλεγχο 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ελέγχου 

Προκαλείται στο ΙΒΟ ανατροπή με οποιοδήποτε μέρος της κορυφής του πάνω σε μία άκαμπτη, 
μη-ελαστική, λεία, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. 
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(5) Κριτήρια για πέρασμα τον ε/έτχχον 

Καμία απώλεια περιεχομένου. Μία πολύ μικρή διαρροή, π.χ. από τα πώματα ή τις οπές των ραφών, κατά 
την κρούση δεν- θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι αστοχία του 1Β0. υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμβαίνει 

περαιτέρω διαρροή. 

3660 Έλεγχος ανόρθωσης 

(1) Δυνατότητα ισχύος 

Για όλα τα ΙΒΟ που είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή τα πλάγια. 

(2) Προετοιμασία των ΙΒΟ για έ/εγχο 

Το ΙΒΟ γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα. 

(3) Μέθοδος ε/έγχου 

Το ΙΒΟ. που στέκεται σε μία πλευρά του, ανυψώνεται με μία ταχύτητα τουλάχιστον 0.1 ιτι/δ στην όρθια 
θέση, πλήρως από το δάπεδο, με μία συσκευή ανύψωσης, ή με δύο συσκευές ανύψωσης όταν διαθετει 

τέσσερεις. 

(4) Κριτήριο για πέρασμα του εϊετ/χου 

Καμία φθορά στο ΙΒΟ ή τη συσκευή ανύψωσής του που να καθιστά το ΙΒΟ ανασφαλές για μεταφορά ή 
διακίνηση. 

Αναφορά ελέτ/χου 

3661 (1) Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία θα πρεπει να συντασσεται 

και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες του ΙΒΟ: 

1. Ονομασία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων για τον έλεγχο. 

2. Ονομασία και διεύθυνση του αιτούντος (όπου είναι κατάλληλο). 

3. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στοιχείο της α\αφοράς ελέγχου, 

4. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου, 

5. Κατασκευαστής του ΙΒΟ, 

6 Περιγραφή του τύπου σχεδιασμού του ΙΒΟ (π.χ. διαστάσεις, υλικά, πώματα, πάχος, κ.λπ.) 

συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου κατασκευής (π.χ. καλούπωμα με φύσημα) και που μπορεί 
να περιλαμβάνει σχέδιο(α) και/ή φωτογραφία(ες), 

7. Μεγίστη χωρητικότητα. 


(4) Ύψος ανατροττης 


Ομάδα συσκευασίας 1 

Ομάδα συσκευασίας II 

Ομάδα συσκευασίας III 

1.8 Γη 

1.2 γπ 

0.8 γπ 

----- 
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3662 


3663 


Προσθήκη Α.6 

8. Χαρακτηριστικά του δοκιμαστικού περιεχομένου, π.χ. ιξώδες και σχετική πυκνότητα 
για υγρά και μέγεθος σωματιδίων για στερεά, 

9. Περιγραφές και αποτελέσματα του ελέγχου, 

10. Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται με το όνομα και τη θέση του υπογράφοντος. 

(2) Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει δηλώσεις ότι το ΙΒΟ προετοιμασμένο όπως για μεταφορά 
ελέγχθηκε σε συμφωνία με τις κατάλληλες διατάξεις της Προσθήκη Α.6 και ότι η χρήση άλλων μεθόδων 
συσκευασίας ή συστατικών μπορεί να την καταστήσει μη ισχύουσα. Ένα αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή. 

Β. Έλεγχοι και επιθεώρηση για κάθε μεταλλικό ΙΒ<2, άκαμπτο πλαστικό ΙΒΌ και σύνθετο ΙΒΟ με 
πλαστικό εσωτερικό δοχείο 

Αρχικοί και περιοδικοί έλτ/χοι 

(1) Όλα τα μεταλλικά ΙΒΟ του τύπου 21Α, 21 Β, 21Ν, 31Α, 31Β και 31Ν, όλα τα άκαμπτα πλαστικά ΙΒΟ 
του τύπου 21Η1, 21Η2, 31Η1 και 31Η2 και όλα τα σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό εσωτερικό δοχείο του τύπου 
21ΗΖ 1,21 ΗΖ2, 31ΗΖ1 και 31ΗΖ2 θα πρέπει να υποβάλλονται επιτυχώς στον έλεγχο στεγανότητας και να 
είναι ικανά να ικανοποιούν τα κατάλληλα επίπεδα σύμφωνα με το περιθωριακό 3656 (3) πριν 
χρησιμοποιηθούν για μεταφορά για την πρώτη φορά. 

(2) Ο έλεγχος στεγανότητας που αναφέρεται στο (1) θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 

τουλάχιστον μία φορά κάθε δυόμισι χρόνια 

μετά από οποιαδήποτε επισκευή, πριν επαναχρησιμοποιηθεί για μεταφορά. 

(3) Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα πρέπει να καταγράφονται στις αναφορές ελέγχου που πρέπει να 
διατηρούνται από τον ιδιοκτήτη του ΙΒΟ. 

Επιθεώρηση 

(1) Όλα τα μεταλλικά ΙΒΟ, όλα τα άκαμπτα πλαστικά ΙΒ€ και όλα τα σύνθετα ΙΒΟ με πλαστικό 
εσωτερικό δοχείο θα πρέπει να επιθεωρούνται προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχήο πριν τεθούν σε 
υπηρεσία, και μετά απ’ αυτό σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια, όσον αφορά στα 
παρακάτω: * 


συμφωνία με τον τύπο σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου του μαρκαρίσματος, 

εσωτερική και εξωτερική κατάσταση, 

σωστή λειτουργία του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 

Για μεταλλικά ΙΒΟ, η θερμική μόνωση χρειάζεται να αφαιρείται μόνον στο βαθμό που είναι απαραίτητο για 
μία σωστή εξέταση του σώματος του ΙΒΟ. 

(2) Όλα τα ΙΒΟ που αναφέρονται στο (I) θα πρέπει να επιθεωρούνται οπτικά προς ικανοποίηση της 
αρμόδιας αρχής μετά από όχι περισσότερο από δυόμισι χρόνια, αναφορικά με την εξωτερική κατάσταση 
του ΙΒΟ και τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 
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3664- 

3699 


Για μεταλλικά ΙΒ<3, η μόνωση χρειάζεται να αφαιρείται μόνον εάν αυτό είναι ουσιαστικό για μία 
σωστή εξέταση του σώματος του ΙΒΟ. 

(3) Κάθε επιθεώρηση θα πρέπει να είναι το αντικείμενο μίας αναφοράς που θα πρέπει να διατηρείται από 
τον ιδιοκτήτη τουλάχιστον μέχρι την επόμενη ημερομηνία επιθεώρησης. 

(4) Εάν τα δομικά χαρακτηρισηκά ενός ΙΒΟ έχουν εςασθενήσει από μία βίαιη κρούση (για παράδειγμα, 
ένα ατύχημα) ή άλλη αιτία, το ΓΒΟ θα πρέπει να επισκευάζεται και να υπόκειται στον έλεγχο στεγανότητας 
σύμφωνα με το περιθωριακό 3656, εάν απαιτείται για τον τύπο σχεοιασμού και στην επιθεώρηση που 
ορίζεται στην παράγραφο (1) παραπάνω. 
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Αυτή η Προσθήκη περιλαμβάνει: 


ΜΕΡΗ: 

I ΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

II ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

III ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

IV ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

V ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9705 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 
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ΜΕΡΟΣ ϊ 

ΟΡΙΑ ΑΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 


Βασικές τιμές Αι και Αζ 


3700 Οι τιμές Α[/Α : για τα ραδιονουκλεΐδια δίνονται στον πίνακα I. 


Πίνακας I: τιμές Αι και Αι για ραδιονουκλειδια 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατοαικόε αριθμό: 

Αι 

-- | 

Α; 

ΤΒς 

(Ο 

(περίπου*) 

ΤΒς 

(Οι) 

(περίπου*) 

225 α ϊ 

Αο - 

Ακτίνιο (89) 

0.6 

10 

1 χ 10' 2 

2 χ ΙΟ' 1 



40 

1 000 

2 ,\ ισ 5 

5 χ 10~ 

=*Αα 


0.6 

10 

0.4 

_!!!_! 

105 α 8 

Αργυρος (47) 

2 

50 

2 

50 

.°.Α § ™ 


0.6 

10 

0.6 

10 

"V 


0.4 

10 

0.4 

10 

'"α§ 


0.6 

10 

0.5 

10 

:6 αι 

Αλουμίνιο (13) 

0.4 

10 

0.4 

10 

241 Αγπ 

Αμερίκιο (95) 

2 

50 

2 χ 10 -4 

5 χ 10' 3 

242 Απι™ 


ί 

50 

2 χ 10' 

5χ ΙΟ' 3 

"«Αγπ 


2 

50 

2χ ΙΟ· 4 

5χ ΙΟ' 3 

3Τ Αγ 

Αργό (18) 

40 

1 000 

40 

1 000 

39 Αγ 


20 

500 

20 

500 

4, Αγ 


0.6 

10 

0.6 

10 

42 Αγ ' 


0.2 

5 

! 0-2 

5 ί 


- Οι τιμές Οί που παρατίθενται λαμβάνονται με στρο'ργυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Οι Αυτό όιασφα/.ίζει ότι η σπουδαιότητα των Αι ή Α: σε Ο* είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒη. 

* Η τιμή Αι και/ή Α: περιορίζεται από π/ν α/.υσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων, 

ί- Τα Αι και/ή Α: δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελΤτ/χου ακτινοβολίας. Γ\α ασφά/£ΐα πυρηνικής 

κρισιμότητας ; το υλικό αυτό υπόκειται στον ϋιτ/χο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/.ικά 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεξεργασμένο ουράνιο. 
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Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεχδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 

ΤΒς 

(Οί) 

(περίπου-) 

ΤΒς 

(01) 

(περίπου-) 

72 Α5 

Αρσενακό (33) 

0.2 

5 

0.2 

5 

73 Α5 


40 

1 000 

40 

1 000 

74 Α $ 


1 

20 

0.5 

10 

76 Α5 


0.2 

5 

0.2 

5 

77 Αδ 


20 

500 

0.5 

10 

211 ΑΙ 

Αστάτιο (85) 

30 

800 

2 

50 

193 Αυ 

Χρυσός (79) 

6 

100 

6 

100 

194 Αυ 


1 

20 

1 

20 

ι9ί Αυ 


10 

200 

10 

200 

196 Αυ 


2 

50 

2 

50 

Ι9ί Αυ 


:> 

80 

0.5 

10 

'"Αα 


10 

200 

0.9 

20 

131 β& 

Βάριο (56) 

2 

50 

2 

50 

Ι3 3 β 3 ·π 


10 

200 

0.9 

20 

133 Βε 


3 

80 

3 

80 



0.4 

10 

0.4 

10 

7 Βε 

Βηρύλλιο (4) 

20 

500 

20 

500 

,0 Βε 


20 

500 

0.5 

10 

205 Βί 

Βισμούθιο (83) 

0.6 

10 

0.6 

10 

206 Βί 


0.3 

8 

0.3 

8 

207 Βί 


0.7 

10 

0.7 

10 

:ΐ0β|π»ΐ' 


0.3 

8 

3 χ 10- 2 

8 χ 10"' 

2,9 Βί 


0.6 

10 

0.5 

10 


I Οι τιμές Ο που παρατίθενται λαμβάνονται με στρογ/υλε/ποίηω] προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒς μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό όιασφαλ.ίζει ότι η σπουόαιότητα των Α, ή Α : σε Ο είναι πάντα μικρότερη απο εκείνη σε 

ΤΒς. 

I η χιμή Αι και/ή Α: περιορίζεται από την αλ.υσίδα διάσπασΐ]ς των θυγατρικών προϊόντων. 

- ΤαΑι και/ή Α: δεν περιορίζονται μόνο για /άγους ελέγχου ακτινοβολίας. Για ασφάλεια πυρηνική , 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανετεεξεργασμένο ουράνιο . 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α 

| 

ΤΒς 

(α) 

(περίπου-) 

ΤΒς 

(Οι) 

(περίπου 2 ) 

212 Βϊ * 


0.3 

8 

0.3 

8 

:47 ΒΙί 

Βερκελιο (97) 

2 

50 

2 χ ΙΟ -4 

5 χ !0* 3 

249 ΒΙ< 


40 

1 000 

8 χ 10° 

2 

" 6 Βγ 

Βρώμιο (35) 

0.3 

8 

0.3 

8 

'Έγ 



80 

** 

80 

82 Βγ 


0.4 

10 

0.4 

10 

"0 

Ανθρακας (6) 

1 

20 

0.5 

10 

:4 0 


40 

1 000 

2 

50 ί 

4| α 

Ασβέστιο (20) 

40 

1 000 

40 

1 000 

43 ε 3 


40 

1 000 

0.9 

20 

4: ο 3 


0.9 

20 

0.5 

10 

,09 θ£ΐ 

Κάδμιο (48) 

40 

1 000 

1 

20 

π3 αΓ 


20 

500 

9 χ 10° 

2 

115 αΓ 


0.3 

8 

0.3 

8 

" 5 01 


4 

100 

0.5 

10 

' 39 0ε 

Δημήτριο (58) 

6 ί 

100 

6 

100 ! 

I 

!4| 0ε 


ίο ! 

200 

I 

0.5 

10 

|43 0ε 


0.6 

10 

0.5 

10 

'^ε 1 


0.2 

5 

0.2 

5 

:43 0ί 

Καλιφόρνιο (98) 

30 

800 

3 χ 10' 5 

8 χ 10’ : 

249 ΟΓ 


2 

50 

2 χ ΙΟ -4 

5 χ 10" 3 | 

: 5 °€ Γ 


5 

100 

5 χ ΙΟ -4 

1 χ ΙΟ 2 

:5 ’ογ 


2 

50 

2 χ ΙΟ -1 

5.x ΙΟ" 3 | 


Οι τιμές Ο* που παρατίθενται λαμβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒα μετά 
από μετατροπή σε Οι Αυτό διασφαλ.ιΖει όχι η σπουδαιότητα των Λ, ή Λ, σε Π είναι πάντα υικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒη. 


4 Η τιμή Λ/ και/ή Α : περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

~ ΤαΑ { και/ή Α 2 δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελέγχου ακτινοβολίας. Για ασφάλχια πυρηνικής 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλχτγγο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά. 

~ Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεςεργασμένο ουράνιο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α: 

ΤΒς 

(α) 

(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(ε>) 

(περίπου 1 ) 

232 ΟΓ 


0.1 

2 

1 χ 30° 

2x10° 

233 ΟΓ 


40 

1 000 

6 χ 10 2 

1 

234 α 


3 χ 10' 3 

8χ ΙΟ* 2 

6 χ 10 4 

1 χ ΙΟ* 2 

36 α 

Χλώριο (17) 

20 

500 

0.5 

10 

38 α 


0.2 

5 

0.2 

5 

240 Οπι 

Κιούριο (96) 

40 

1 000 

2χ 10* 2 

5 χ 10*' 

24Ι Ογπ 


2 

50 

0.9 

20 

242 0ιη 


40 

1 000 

1 χ 10" 2 

2χ 10* 1 

243 0γτι 


3 

80 

3 χ10 4 

8 χ 10* 3 

244 0γπ 


4 

100 

4χ ΙΟ 4 

1 χ 10* 2 

243 0γπ 


2 

50 

2 χ10 4 

5 χ 10* 3 

246 0ιη 



50 

2χ 10 4 

5 χ 10* 3 

24 '0πι 


2 

50 

2χ 10 4 

5 χ 10* 3 

248 0πι 


4χ 10" 2 

1 

5χ 10* 3 

1 χ 10* 3 

33 0ο 

Κοβάλτιο (27) 

0.5 

10 

0.5 

10 

36 0ο 


0.3 

8 

0.3 

8 

37 0ο 


8 

200 

8 

200 

ί8 0ο π ’ 


40 

1 000 

40 

1 000 

38 0ο 


1 

20 

1 

20 

“εο 


0.4 

10 

0.4 

10 

3, 0γ 

Χρώμιο (24) 

30 

800 

30 

800 

,29 θ5 

Καίσιο (55) 

4 

100 

4 

100 

131 ε 5 


40 

1 000 

40 

1 000 

1 


ί Οι τιμές Ο* που παρατίθενται '/τχιιβάνονται με στρογγΌλοποίηστ] προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒς μετά 
από μετατροπή σε ά Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότψα των Α } ή Α : σε Ο είναι πάπα μικρότερη αχό εκείνη σε 
ΤΒς. 

1 Η χψή Αι και/ή Α 2 περιορίζεται οστό την αλυσίδα διάσπασης των θυ',πτρικών προϊόντων. 

1 ΤαΑ\ και/ή Α ; δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελίγχου ακτινοβολίας. Για ασφόλχια πυρηνικήν 

κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεξεργασμένο ουράνιο . 


ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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37 0 Ο Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικοί αριθμός 

Α, 

λ 1 

_1 

• 

ΤΒς 

(Ο) 

(περίπου 2 ) 

ΤΒς 

(Ο) 

(περίπου 2 ) 

,: ' 2 θ5 


1 

20 

1 

20 



40 

1 000 

9 

200 

,34 α 


0.6 

10 

0.5 

10 

' 35 θ5 


40 

1 000 

0.9 

20 

136 θ5 


0.5 

10 

0.5 

10 

13 Χ$* 


1 

50 

0.5 

_ί°_, 

Μ 0α 

Χαλκός (29) 

5 ! 

100 

0.9 

20 

67 0α 


9 ΐ 

200 | 

0.9 

20 

!5 Έ>ν 

Δυσπρόσιο (66) 

20 

500 

20 

500 

,65 [)ν· 


0.6 

10 

0.5 

10 

,64 Ε)ν· 

• 

0.3 

8 

0.3 

8 

_I 

ι6, Εγ 

Έρβιο (68) 

40 

1 000 

0.9 

20 

,7, Εγ 


0.6 

10 

0.5 

10 

,47 Ειι 

Ευρώταο (63) 

2 

50 

2 

50 

,48 Ευ 


0.5 

10 

0.5 

10 

14, Εα 


20 

500 

20 

500 

ι50 Ει» 


0.7 

10 

0.7 

10 

,32 ΕιΓ 


0.6 

10 

0.5 

10 

152 Ευ 


0.9 

20 

0.9 

20 

Ι54 Εα 


0.8 

20 

0.5 

10 

,!5 Ειι 


20 

500 

2 

50 

Ι56 Εα 

ι 

0.6 

10 

0.5 

10 

“Γ 

Φθόριο (9) 

1 

20 

0.5 

10 


I Οι τιμές Ο που παρατίθενται λαμβάνοντω με στρα, ^ποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλ.ίζει ότ, η σπουδα,ότητα των Α, ή Α : σε Ο ε,να, παντα μικρότερη απο εκείνη σε 


ΤΒς. 


Η τιμή Α, και/ή Α : περιορίζεται από την ώ.υσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

Τα Α, και/ή Α > δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελέγχου ακτινοβολίας. Για ασφωεια πυρηνικής 

' .. Τ'- . * »» λ τιτη 


κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλετ,γο που εφαρμόζεται σε σχασιμα υλίκα 
ί Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεξεργασμένο ουράνιο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α: 


ΤΒς 

(€Ι) „ 
(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(α) 

(περίπου-) 


Σίδηρος (26) 

0.2 

5 

0.2 

5 

55 Ρε 


40 

1 000 

40 

1 000 

!, Ρε 


0.8 

20 

0.8 

20 

60ρ ς 


40 

1 000 

0.2 

5 

6 Ό2 

Γάλλιο (31) 

6 

100 

6 

100 

68 0* 


0.3 

8 

0.3 

8 

72 α* 


0.4 

10 

0.4 

10 

'«Οά* 

Γαδολίνιο (64) 

0.4 

10 

0.4 

10 

Ι4ί Ο<3 


3 

80 

3x10"* 

8 χ 10' 3 

,53 0(1 


10 

200 

5 

100 

,59 0ά 


4 

100 

0.5 

10 

68 0ε ' 

Γερμάνιο (32) 

0.3 

8 

0.3 

8 

7, Οε 


40 

1 000 

40 

1 000 

77 0ε 

- 

0.3 

8 

0.3 

8 

Γ2 Ηί* 

Άφνιο (72) 

0.5 

10 

0.3 

8 

175 ηρ 


3 

80 

-Ί 

-3 

80 

181 ηρ 


2 

50 

0.9 

20 , I 

ι82 Ηί 


4 

100 

3 χ ισ 2 

8x10* | 

,94 Η 8 ' 

Υδράργυρος (80) 

1 

20 

1 

20 

!,5 Η§ π ’ 


δ 

100 

5 

100 

, ’ 7 η 8 '" 


10 

200 

0.9 

20 

,9 ή§ 


10 

200 

10 

200 

203 η§ 


4 

100 

| 0.9 

20 


I Οι τιμές Ο' που παρατίθενται λαμβότνονται με στρογ/υ/σποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒς μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό δ,ασφαλ.ίζει ότι η σπουδαιότητα των Α, ή Α_- σε Ο είναι πάντα μικρότερη απο εκείνη σε 

ΤΒς. 

1 Η τιμή Α, και/ή Α 2 περιορίζεται από την α/.υσίόα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

I ΤαΑ, και/ή Α 2 δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελώ-γχου ακτινοβολίας. Για ασφάλεια πυρηνικής 

κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/.ικα 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεξεργασμένο ουράνιο. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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3 7 00 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 
(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α : 


ΤΒς 

(0!) , 
(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(<Γ!) . 
(περίπου 1 ) 

163 Ηο 

Όλμιο (67) 

40 

1 000 

40 

I 000 

^Ηο™ 


0.6 

10 

0.3 

8 

Ι 66 Ηο 


0.3 

8 

0.3 

8 

123 Ι 

Ιώδιο (53) 

6 

100 

6 

100 

124| 


0.9 

20 

0.9 

20 

,25 Ι 


20 

500 

2 

50 

' 26 Ι 


2 

50 

0.9 

20 

129 Ι 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


,3, Ι 


3 

80 

0.5 

10 

,32 Ι 


0.4 

10 

0.4 

10 

Ι33 Ι 


0.6 

10 

0.5 

10 

134| 


0.3 

8 

0.3 

8 

135» 

1 


0.6 

10 

0.5 

10 

"Ίη 

Ίνδιο (49) 

2 

50 

2 

50 

ιι3 1η π> 


4 

100 

4 

100 

"V- 


0.3 

8 

0.3 

8 ι 

,,5 Ιη" 


6 

100 

0.9 

20 

, 89 1 γ 

Ιρίδιο (77) 

10 

200 

10 

200 

ι 90 Ιγ 


0.7 

10 

0.7 

10 

! 92 1 γ 


1 

20 

0.5 

10 

193 Ιγ π ' 


10 

ιυ 

ο 

ο 

10 

200 

Ι 94 1 γ 


0.2 

5 

0.2 

5 1 

30 Κ 

Κάλιο (19) 

0.6 

10 

0.6 

10 

42 κ 


0.2 

5 

0.2 

5 


1 Ο, τιμές Ο η» καρα,ίθεντω λαμβάνοτται με ΦΚ “ * άτω · " μ ™’ "™ 

« ά Μ ™ ' «οΛΛ»» «θ’ Λ * Α ·- “ ° «” " 

ΤΒρ. 

* Η τιμή Λ, και/ή Α 2 περιορίζεται από την αλ.υσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊοντων. 

* ΤαΑ, και/ήΑ: δεν περιορίζονται μόνο γ,α λώγους όίτ Γ/ ρυ ακτινοβολίας. Γ,α ασφωκια πυρηνικής 

κρισιμότητας , το υλικό αυτό υπόκειται στον έλχτ/χο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/.ικα 

± Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεξεργασμένο ουράνιο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 · Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλε'ώίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α: 


ΤΒς 

(Ο0 

(περίπου* 1 ) 

ΤΒς 

<α> 

(περίπου*) 

43 κ 


1 

20 

0.5 

10 

81 Κτ 

Κρυπτό (36) 

40 

1 000 

40 

1 000 

,5 Κτ" 


6 

100 

6 

100 

83 Κγ 


20 

500 

10 

200 

87 Κγ 


0.2 

5 

0.2 

5 

,37 ΐΑ 

Λανθάνιο (57) 

40 

1 000 

2 

50 

'Ύζ 


0.4 

10 

0.4 

10 

15Α 

Υλικά χαμηλής ειδικής δραστικότητας [βλέπε περιθωριακό 2700 (2)] ! 

' 11 ΙΜ 

Λουτήσιο (7) 

0.5 

10 

0.5 

;ο 

,73 Ι.ιι 


8 

200 

8 

200 

,74 Ι.α 


20 

500 

8 

200 

174 1.α 


8 

200 

τ 

100 

,7 Τυ 


30 

800 

0.9 

20 

ΜΡΡ 

Για προϊόντα μικτής σχάσης, χρησιμοποιήστε τον τύπο για μείγματα ή τον πίνακα 


Π (περιθωριακό 3701) 






Μαγνήσιο (12) 

0.2 1 

5 

0.2 

5 

"Μη 

Μαγγάνιο (25) 

0.3 

8 

0.3 

8 

53 Μη 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


Μ Μη 


1 

20 

1 

20 

56 Μη 


0.2 

5 

0.2 

5 

,;, Μο 

Μολυβδένιο (42) 

40 

1 000 

7 

100 

*Μο 


0.6 

10 

0.5 

10 

ι3 Ν 

Άζωτο (7) 

0.6 

10 

0.5 

10 

-Ν3 

Νάτριο (11) 

0.5 

1 1° 

0.5 

10 


I Οι τιμές Ο που παρατίθενται λαυβάνονται με στ ρογγυ/^ποίηση προς τα κάτω, σπο την τιμή ΤΒς μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό δ,ασφω.ίζε, ότι η σπονδαιότητα των Λ, ή Α : σε Ο είναι πάντα μικρότερη απο εκείνη σε 

ΤΒς. 

* // χψή Α/ και/ή Α: περιορίζεται από την α/,νσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντω \. 

ί Τα Λι και/ή Α ? δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελέγχου ακτινοβολίας. Για οσφάλζια πυρη\ ική * 

κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/,ικά. 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επσνεπεςεργασμένο ουράνιο. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας ϊ 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Αι 

Α : 

ΤΒς 

(0) , 
(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(ΟΪ) 

(περίπου 1 ) 

34 Νε 


0.2 

5 

0.2 

5 

’’ΝΙ)” 

Νιόβιο (41) 

0.7 

10 

0.7 

10 

,3 Ν1>“ 


40 

1 000 

6 

100 

*ΝΙ> 


0.6 

10 

0.6 

10 

,5 Ν6 


1 

20 

1 

20 

,7 νι> 


0.6 

10 

0.5 

10 

Ν7 Νά 

Νεοδύμιο (60) 

4 

100 

0.5 

10 

|49 Ν(3 


0.6 

10 

0.5 

10 

ί9 ΝΊ 

Νικέλιο (28) 

40 

1 000 

40 

1 000 

63 νι 


40 

1 000 

30 

800 

65 Νϊ 


0.3 

8 

0.3 

8 

:33 Νρ 

Ποσειδώνιο (93) 

40 

1 

1 000 

40 

1 000 

:36 Νρ 


1 

7 

100 

1 

1 χ 10' 3 

2 χ 10' 3 

:37 Νρ 


2 

50 

2x10^ 

5χ 10° 

:39 Νρ 


6 

[ 100 

0.5 

10 

Ιί5 θ5 

Όσμιο (76) 

1 

20 

1 

20 

'^Οδ™ 


40 

1 000 

40 

1 000 

!9, Οδ 


10 

200 

0.9 

20 

' 93 0δ 


0.6 

10 

0.5 

10 

| 

|94 0δ* 


0.2 

5 

0.2 

1 

5 

33 Ρ 

Φώσφορος (15) 

0.3 

8 

0.3 

8 

33 Ρ 


40 

1 000 

0.9 

20 

1 

Ο 

*τ) 

Πρωτακτίνιο (91) 

2 

30 

0.1 

2 


1 Οι τιμές Ο που παρατίθεμαι λαμβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒς μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότητα τον Αι ή Λ: σε Ο είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒς. 


* Η τιμή Αι και/ή Λ? περιορίζεται από την αλ.νσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊό\των. 

- Τα Λ ι και/ή Α? δεν περιορίζονται μόνο για /-όγονς ε/πγχου ακτινοβολίας. Για ασφάλεια πυρηνικής 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεε/χο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/τκά 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεξεργασμένο ουράνιο. 


9714 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α> 


ΤΒς 

(περίπου-) 

ΤΒς 

(α) „ 
(περίπου-) 

231 ρ* 


0.6 

10 

6 χ 10' 5 

1 χ 10' 3 

- 33 ρ 3 


5 

100 

0.9 

20 

20, Ρό 

Μόλυβδος (82) 

1 

20 

ί 

20 

202 Ρ6 


40 

1 000 

2 

50 

203 ρ6 


"·» 1 

80 

3 

80 

205 Ρό 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 




0.6 

10 

9 χ 10' 3 

2 χ 10 -1 

' Μ η* 


0.3 

8 

0.3 

8 

1°3ρ ά 

Παλλάδιο (46) 

40 

1 000 

40 

1 000 

,0 *Ρ<1 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


Ι°9 ρ(3 


0.6 

10 

0.5 

10 

Ι43 Ρπι 

Προμήθειο (61) 

3 

80 


80 

Ι44 Ρπι 


0.6 

10 

0.6 

10 

Ι45 Ριτι 


30 

800 

7 

100 

Ι47 Ρπι 


40 

1 000 

0.9 

20 

Ι4 *Ρπι” 


0.5 

10 

0.5 

10 

149 Ρτη 


0.6 

10 

| 0.5 

10 

151 Ργπ 


-5 

80 

1 0-5 

10 

:ο8 Ρο 

Πολώνιο (84) 

40 

1 000 

2 χ 10' : 

5 χ 10* 1 

209 Ρο 


40 

1 000 

2 χ 10' 2 

5χΐσ' 

2ι0 Ρο 


40 

1 000 

2 χ 10' : 

5 χ ΙΟ' 1 

142 Ργ 

Πρασεοδύμιο (59) 

0.2 

5 

0.2 

5 

,43 Ργ 


4 

100 

0.5 

10 


I Ο, εψα α «» παρατίθενται ίμμβάεονεα, με σερεητύμμο^νκ «, «*». ατό „« μμή ΤΒμμε,ά 

„ό με,μ,μσσή ^ Λ» *α£ΐ& *. , σ,σ^όμμμ »ν Αι ή Α: σε Ο ό,.τ» «αν» ««ο « 

ΤΒς. 

I Η τιμή Α, και/ή Α, περιορίζεται από την αλυσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

I ΤαΑι κω/ή Λ, δεν περιορίζονται μόνο για λάρυς ελίτγχον ακτινοβολίας. Γ,α ασφάλεια πυρηνικής 


κρισιμότητας, το υ/.ικο αστό 


υπόκεπαι στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/.ικα. 


Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεζεργασμένο ουράνιο. 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Αι 

Αι 

ΤΒς 

(<Γί) 

(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(Ο0 

(περίπου - ) 

'“Ρι· 

Λευκόχρυσος (78) 

0.6 

10 

0.6 

10 

191 Ρι 


3 

80 

3 

80 

193ργπ 


40 

1 000 

9 

200 

193 Ρΐ 


40 

1 000 

40 

1 000 

195ρ^ιη 


10 

200 

-7 

50 



10 

200 

0.9 

20 

1,7 Ρι 


20 

500 

0.5 

10 

^Ρυ 

Πλουτώνιο (94) 

7 

100 

7 χ ΙΟ'* 

1 χ 10' : 

:57 Ρυ 


20 

500 

20 

500 

238 Ρα 



50 

2x10** 

5 χ 10° 

239 Ρυ 


Λ 

50 

2χ 10* 

5 χ ΙΟ" 5 

:40 Ρυ 


2 

50 

2x10“* 

5χ ισ 3 

241 Ρυ 


40 

1 000 

1 χ 10' 2 

2 χ ΙΟ' 1 

242 Ρυ 


2 

50 

2χ ΙΟ - * 

5 χ 10' 3 

244 Ριι 2 


0.3 

8 

2x10** 

5 χ ΙΟ -3 

::3 Ρ2 1 

Ράδιο (88) 

0.6 

10 

13 χ ισ 2 

8χ ΙΟ' 1 

224 ΙΙε' 


0.3 

8 

1 6χ ισ 2 

1 

1 

22! Ρε 2 


0.6 

10 

12 χ ισ 2 

5x10* 

226 Κ» } 


0.3 

8 

2 χ 10' 2 

5 χ ΙΟ'* 

223 Κ.ε ' 


0.6 

10 

4 χ 10 2 

1 

31 Ρ& 

Ρουβίδιο (37) 

2 

50 

0.9 

20 

33 Κ& 


2 

50 

0.9 

20 

33 Κ6 . 


2 

50 

2 

50 



1 

20 

0.9 

20 


- Οι τιμές Ο* που παρατίθενται λαμβάνονται με στρογ Γ /νλοποίηση προς τα κάτω. αχό την τιμή ΤΒς αετό, 
από αετατροπή σε Ο*. Αυτό όιασφα/.ίζει ότι η σπουδαιότητα των Α; ή Λ: σε Ο είναι πά\τα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒφ 

* Η τιμή Α] και/ή Α ; περιορίζεται από την α/.νσίόα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων . 

- ΤαΑ; και/ή Α; δεν τζεριορίζονται μόνο για λόγους ε/πγχου ακτινοβολίας. Για ασφά/πια "πυρηνικής 
κρισψ0Ό]τας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έ/^τγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υ/.ικα. 

- Α υτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επσνεπεξεργάσμένο ουράχιο . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α: 


ΤΒς 

(α) 

(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(α) . 

(περίπου 1 ) 

“κό 


03 

8 

0.3 

8 

ί7 Κΐ3 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


Ρό (φυσικό) 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 



Ρήνιο (75) 

5 

100 

5 

100 

■“Κε™ 


3 

80 

3 

80 



1 

20 

1 

20 

,Μ Κε 


4 

100 

0.5 

10 

,,7 Κε 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


ΙΜ Κε 


0.2 

5 

0.2 

5 

1Μ Κε 


4 

100 

0.5 

10 

Ρε (ηαίιίΓΗΐ) 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 



Ρόδιο (45) 

2 

50 

2 

50 

101 μ 


4 

100 

4 

100 

Ι02 Κ1Γ 


2 

50 

0.9 

20 

,02 Κ1ι 


0.5 

10 

0.5 

10 

103 Κ1ι” 


40 

1 000 

40 

1 000 

105 Κ1ι 


10 

200 

0.9 

20 

“Κη» 

Ραδόνιο (86) 

0.2 

5 

4 χ 10' 3 

! 

1 χ ΙΟ -1 

91 Κυ 

Ρουθήνιο (44) 

4 

100 

4 

100 

ι03 Κ.ιι 


2 

50 

0.9 

20 

ι 05 Κ.ιι 


0.6 

10 

0.5 

10 

106 Κυ ' 


0.2 

5 

0.2 

5 

3ί 5 

Θείο (16) 

40 

1 000 

2 

50 1 


- Οι τιμές Οί που παοατϊθεντοα λ.χψβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒα μετά 
οστό μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπονδαιότητα των Α ; ή Α : σε Ο είναι πάντα μικρότερη απο εκείνη σε 

ΤΒη. 

1 Η τιμή Α / και/ή Α 2 περιορίζεται από την αλοσϊδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

1 ΤαΑ, κοα/ή Α 2 δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελέγχου ακτινοβολίας. Για ασφάλεια πυρηνικής 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά. 

- Α υτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεττεξεργασμένο ουράνιο. 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεώίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α: 


ΤΒς 

(α) 

(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(Ο 

(περίπου 1 ) 

5Β 

Αντιμόνιο (51) 

0.3 

8 

0.3 

8 

124 51 ϊ 


0.6 

10 

0.5 

10 

!23 56 


2 

50 

0.9 

20 

,26 56 


0.4 

10 

0.4 

10 

"5ο 

Σκάνδιο (2) 

0.3 

10 

0.5 

10 

46 δο 


0.5 

10 

0.5 

10 

47 5ο 


9 

200 

0.9 

20 

«5ο 


0.3 

ι!_ 

0.3 

8 

500 

Επιφανειακά μολυσαένα αντικείμενα [βλέπε περιθωριακό 2700 (2)] 1 

75 δ* 

Σελήνιο (34) 

3 

80 

3 

80 

”50 


40 

1 000 

2 

50 

3ί 5ί 

Πυρίτιο (14) 

0.6 

10 

0.5 

10 

32 δί 


40 

1 000 

0.2 

5 

145 δπι 

Σαμάριο (62) 

20 

500 

20 

500 

Ι 4 ' 5 γπ 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


Ι 3 Ι 5 πι 


40 

1 000 

4 

100 

!33 5πι 


4 

100 

0.5 

10 

" 3 5η ' 

Κασσίτερος (50) 

4 

100 

4 

100 

"■δη" 1 


6 

100 

Ί 

50 

"’δη 1 ” 


40 

1 000 

40 

1 000 

,:ι δη"· 


40 

1 000 

0.9 

20 

Ι23 δη 


0.6 

10 

0.5 

10 

ι25 δη 


0.2 

5 

0.2 

5 


' Οι τιιιές Ο που παρατίθεμαι λαμβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, απο την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφοό.ίζει ότι η σπουδαιότητα των Α, ή Α : σε Ο είναι παντα μικρότερη απο εκείνη σε 

ΤΒη. 

* Η τιμή Α / και/ή Α : περιορίζεται από την αλ.υσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 

- ΤαΑι και/ή Α 2 δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελέγχου ακτινοβο/.ιας. Για ασφάλεια πυρην ική , 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλετ/χο που εφαρμόζεται σε σχασιμα υ/.ικα. 

4 - α υτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεςεργασμένο ουράνιο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

α 2 

κλεϊδίου 


ΤΒς 

(0>) 

(περίπου^) 

ΤΒς 

(ϋΐ) 

(περίπου*) 

'“5η» 


0.3 

8 

0.3 

8 

8: δΓ' 

Στρόντιο (38) 

0.2 

5 

0.2 

5 

“δί" 


5 

100 

5 

100 

83 5γ 


2 

50 

2 

50 

87 $γ" 



80 

3 

80 

89 5γ 


0.6 

10 

0.5 

10 

% 5γ" 


0.2 

5 

0.1 

2 

91 5γ 


0.3 

8 

0.3 

8 

“δΓ* 


0.2 

5 

0.2 

5 

Τ (όλες οι 
μορφές) 

Τρίτιο (1) 

40 

1 000 

40 

1 000 

' 78 Τ3 

Ταντάλιο (73) 

1 

20 

1 

20 

ι79 Τ3 


30 

800 

30 

800 

182 Τ3 


0.8 

20 

0.5 

10 

ι57 ΤΒ 

Τέρβιο (65) 

40 

1 000 

10 

200 

Ι38 Τό 


1 

20 

0.7 

10 

Ι60 ΤΪ5 


0.9 

20 

0.5 

10 

«Το™ 

Τεχνήτιο (43) 

2 

50 

I 2 ! 

50 

96γ ς Π» ϊ 


0.4 

10 

0.4 

10 



0.4 

10 

0.4 

10 

*Ύ<:" 


40 

1 000 

40 

1 000 

97 Το 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


98 Το 


0.7 

10 

0.7 

10 

"Το” 


8 

200 

8 

200 


- Οι ημές Οί που παρατίθενται /τχμβότνονται με στρογγν/*οποίηση προς τα κάτω. από την τιμή ΤΒη μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαλίζει ότι η σπουδαιότητα των Α / ή Α; σε Οί είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒς. 


Η τιμή Α/ και/ή Α> περιορίζεται από την εύ,νσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 


* ΤαΑ] και/ή Α 2 δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ε/πγ/ου ακτινοβο/τας. Γ\α ασφάλεια τωρηνικής 
κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά. 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επανεπεςεργασμένο ουράνιο. 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊόίου 

----- — - Γ 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α; 


ΤΒς 

(Ο) 

(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(α) , 
(περίπου- ) 

3 

Η 

ο 


40 

1 000 

0.9 

20 

:ι8 Τε ' 

Τελλούριο (52) 

0.2 

5 

0.2 

5 

ϊ-'Τς™ 


5 

100 

5 

100 

ι:ι Τβ 


2 

50 


50 

’-Τε" 


7 

100 

7 

100 

,3 Τε" 


30 

800 

9 

200 

'^Τβ" - 


20 

500 

0.5 

10 

ι:7 Τε 


20 

500 

0.5 

10 

I 

* 


0.6 

10 

0.5 

ίο ι 

ι:9 Τε 


0.6 

10 

0.5 

10 

“'Τε" 


0.7 

10 

0.5 

10 

ι:: Τε * 


0.·* 

10 

0.4 

10 

-ΤΗ 

Θόριο (90) 

9 

200 

1 χ Ι0' : 

2x10·* } 

::8 Τ1ι ' 


0.3 

8 

4χ 10 -1 

ι χ ισ : 

- 2<> -Πι 


0.3 

8 

3 χ 10 ? 

8 χ 10" 1 

:30 τη 


2 

50 

2Χ10" 1 

5 χ 10° 

:; '*ΤΗ 


40 

1 000 

ί 0.9 

20 



Χωρίς όριο 

ί 

Χωρίς όριο 


- 


0.2 

1 _ 
ΐ 3 

0.2 

5 

ΤΗ (φυσικό) 


Χωρίς όριο 

1 

Χωρίς όριο 


"Τί' 

Τιτάνιο (22) 

0.5 

10 

0.2 

1 _ 

:οο τι 

Θάλλιο (81) 

0.8 

20 

0.8 

20 

:οι Τ1 


10 

200 

10 

200 

1 


I Οι τιμές Ο που παρατίθενται λαιιβάνονται με στρομ/υλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒη μετά 
**** « α ^ Λ. , Λ, 1 Λ: «Ο *« «ί™ Μ«ρο«Μ «ο «*ν, « 


ΤΒφ 


^ Η τιμή Λ, καάή Λ : περιορίζεται από την ώ.υσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 


ί Τα Λ, κω/ή Λ : δεν περιορίζομαι μόνο για λόγους ελέγχω» ακτινοβολίας. Για ασφώχια πιψην,κής 

κρισιμότιμας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σγασιμα ιν.ικα. 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επω'εττεςεργασμένο ουράνιο . 
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3700 Προσθήκη Α.7 

Πίνακας I 

(συνεχ.) 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α, 

Α 


κλεϊδίου 


ΤΒς 

(ΟΟ 

(περίπου 1 ) 

ΤΒς 

(Ο) 

(περίπου-) 

202 Τ | 


2 

50 

2 

50 

2«τι 


4 

100 

0.5 

10 

167 Τπι 

Θούλιο (69) 


100 

7 

100 

Ι6 *Τιπ 


0.8 

20 

0.8 

20 

|7& Τγπ 


4 

100 

0.5 

10 

,7 ’Τπι 


40 

1 000 

10 

200 

*°υ 

Ουράνιο (92) 

40 

1 000 

1 χ 10° 

2 χ 10' 1 

3: υ 


3 

80 

3χ 10·* 

8χ ΙΟ -3 

:33 υ 


10 

200 

1 χ 10' 3 

2 χ 10' 2 

234 υ 


10 

200 

1 χ 10' 3 

2 χ 10° 

Η5 υ 


Χωρίς όριο* 


Χωρίς όριο 3 


2^ 


10 

200 

1 χ 10° 

2 χ 10° 

238 υ 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


II (φυσικό) 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο- 


υ (εμπλουτι¬ 
σμένο 5% ή 
λιγότερο) 


Χωρίς όριο* 


Χωρίς όριο*- 


υ (εμπλουτι¬ 
σμένο 

περισσότε-ρο 
από 5%) 


10 

200 

1 χ 10* 3 - 

2x10° 

υ 

(εξαντλημέ¬ 

νο) 


Χωρίς όριο 


Χωρίς όριο 


4* ν 

Βανάδιο (23) 

0.3 

8 

0.3 

8 


* Οι τιμές €ί που παρατίθενται /τψβάνονται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒς μετά 
από μετατροπή σε Ο’. Λυτό διασφαλ,ίζει ότι η σπουδαιότητα των Α/ ή Α: σε 01 είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 
ΤΒς. 


* Η τιμή Α / και/ή Α: περιορίζεται από την αλ.υσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων . 

^ ΤαΑι και/ή Α 2 δεν περιορίζονται μόνο για λόγους ελέγχου ακτινοβολίας. Για ασφάλεια πυρηνικής 

κρισιμότητας, το υλικό αυτό υπόκειται στον έλεγχο που εφαρμόζεται σε σχάσιμα υλικά 

- Αυτές οι τιμές δεν εφαρμόζονται σε επσνεπεξεργασμένο ουράνιο . 
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Προσθήκη Α.7 


Σύμβολο 

ραδιονου- 

κλεϊδίου 

Στοιχείο και 
ατομικός αριθμός 

Α* 

Ατ 


ΤΒς 

(Οι) 

(περίπου-) 

ΤΒς 

(Ο) 

(περίπου*) 

49 ν 


40 

1 000 

40 

ί 000 

,τ *\ν ' 

Βολφράμιο (74) 

1 

20 

ί 

20 

,8 '\ν 


30 

800 

30 

800 

185 V/ 


40 

1 000 

0.9 

20 

187 \ν 


ο 

50 

0.5 

10 

188 \ν- 


0.2 

5 

0.2 

5 

ι:: Χε ' 

Ξένο (54) 

0.2 

5 

0.2 

5 

,:3 χ ε 


0.2 

5 

0.2 

5 

ι:: Χε * 


4 

100 

4 

100 

13, Χ«· 


40 

1 000 

40 

1 000 

133 Χε 


20 ! 

500 

20 

500 

135 χ β 


4 ^ 

100 

4 

100 

Γγ 

Ύττριο (39) 

2 

50 

2 

50 

Μγ 


0.4 

10 

0.4 

10 

90γ 


0.2 

5 

0.2 

5 

91 γΓΠ 



50 

2 

50 

’Ύ 


0.3 

8 

0.3 

8 

,: Υ 


0.2 

5 

0.2 

5 

«γ 


0.2 

5 

0.2 

5 

ι69 Υί> 

Υττέρβιο (70) 

3 

80 

ί 3 

80 

,75 γι> 


30 

800 

0 9 

20 

65 Ζη 

Ψευδάργυρος (30) 

2 

50 

-ί 

50 

ί *Ζη" ί ' 


-ι 

50 

0.5 

10 

69 Ζπ 


4 

100 

0.5 

10 

88 Ζγ 

Ζιρκόνιο (40) 

3 

80 

Ο 

80 

,: ’Ζγ 


40 

1 000 

0.2 

5 

° } Ζγ 


1 

20 

0.9 

20 

’Ζγ 


0.3 

8 

0.3 

8 


ί Οι τι μές Ο που παρατίθενται λααβάνονται με στρογ/ολοποίηση προς τα κάτω, απο την τιμή ΤΒμ μετά 
από μετατροπή σε Ο. Αυτό διασφαό.ίζε, ότι η σπονδαιότητα των Λ , ή Α : σε Ο είναι πάντα μικρότερη από εκείνη σε 

ΤΒφ 

» // Χί μή Α} και ; ή Λ: περιορίζεται από την α/.νσίδα διάσπασης των θυγατρικών προϊόντων. 
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Προσδιορισμός των Α ; και Α 2 

3701 (1) Για μεμονωμένα ραδιονουκλειδιά των οποίων οι ταυτότητες είναι γνωστές, αλλά που δεν 

αναφέρονται στον Πίνακα I, ο προσδιορισμός των τιμών των Α| και Α 2 θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή 
έγκριση. Εναλλακτικά, οι τιμές των Αι και Α 2 στον Πίνακα II μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς τη λήψη 
έγκρισης της αρμόδιας αρχής. 

Πίνακας Π: Γενικές τιμές για Αι και Α 2 


Περιεχόμενο 

ΑΙ 

Α2 

ΤΒς 

(α> 5/ 

ΤΒς 

(Ο* 

Μόνον βήτα ή γάμα εκπέμποντα 
νουκλεΐδια είναι γνωστό ότι είναι 
παρόντα 

0.2 

5 

0.02 

0.5 

Αλφα εκπέμποντα νουκλεΐδια είναι 
γνωστό ότι είναι παρόντα ή δεν 
υπάρχουν σχετικά δεδομένα διαθέσιμα 

0.1 

λ 

2 χ 10' 5 

5χ 10 4 


(2) Στους υπολογισμούς των Αι και Α 2 για ένα ραδιονουκλεΐδιο που δεν είναι στον Πίνακα I, μία μόνη 
ραδιενεργή αλυσίδα διάσπασης στην οποία τα ραδιονουκλεΐδια είναι παρόντα στις φυσικά απαντώμενες 
αναλογίες και στην οποία κανένα θυγατρικό νουκλεΐδιο δεν έχει χρόνο ημιζωής είτε μεγαλύτερο από 10 
ημέρες είτε μεγαλύτερο από εκείνον του μητρικού νουκλεϊδίου θα πρέπει να θεωρείται ως ένα μόνο 
ραδιονουκλεΐδιο και η δραστικότητα που θα λαμβάνεται υπόψη και οι τιμές Αι ή Α 2 που θα ισχύουν θα 
πρέπει να είναι εκείνες που αντιστοιχούν στο μητρικό νουκλεΐδιο εκείνης της αλυσίδας. Στην περίπτωση 
ραδιενεργών αλυσίδων διάσπασης στις οποίες οποιοδήποτε θυγατρικό νουκλεΐδιο έχει χρόνο ημιζωής είτε 
μεγαλύτερο από 10 ημέρες είτε μεγαλύτερο από εκείνον του μητρικού νουκλεϊδίου. τα μητρικά και τέτοια 
θυγατρικά νουκλεΐδια θα πρέπει να θεωρούνται ως μείγματα διαφορετικών νουκλεϊδίων. 

(3) Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων των οποίων οι ταυτότητες και οι αντίστοιχες δραστικότητες είναι 
γνωστές, οι παρακάτω όροι θα πρέπει να ισχύουν: 

(α) Για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό: 

ν^-< 1 

V Α/0 

(ό) Για άλλες μορφές ραδιενεργού υλικού: 

ν Αίϊί. < ] 

, Α:(0 

όπου Β(ί) είναι η δραστικότητα του ραδιονουκλεϊδίου ί και Α|(ΐ) και Α 2 (ί) είναι οι τιμές Α; και Α : για το 
ραδιονουκλεΐδιο ί, αντίστοιχα. 

Εναλλακτικά, μία τιμή Α 2 για μείγματα μπορεί να προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

1 

Για ένα μείγμα, Α 2 =- ΤΤ^Γ 

Α :(0 


£ Οι τιμές ειιηβ που παρατίθενται λαμβάνονται με στρογ'/Ό/τοποίηση προς τα κάτω, από την τιμή ΤΒς 

μετά από μετατροπή σε Ο'. 
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3701 όπου Γ(ί) είναι το τμήμα της δρασακότητας του νουκλεϊδίου ί στο μείγμα και Α : (ί) είναι η 
(συνεχ.) κατάλληλη τιμή για το νουκλεΐδιο ΐ. 

(4) Οταν η ταυτότητα κάθε ραδιονουκλεϊδίου είναι γνωστή αλλά οι μεμονωιιένετ δραστικότητε^ 
μερικών από τα ραδιονουκλεΐδια δεν είναι γνωστές, τα ραδιονουκλεΐδια μπορούν να ομαόοποιούνται και η 
χαμηλότερη τιμή Αι ή Α^, ως κατάλληλη, για τα ραδιονουκλεΐδια σε κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιείται 
στην εφαρμογή των τύπων στην παράγραφο (3) παραπάνω. Οι ομάδες μπορούν \α βασίζο\ται πάνω στη 
συνολική άλφα δραστικότητα και τη συνο/ακή βήτα/γάμα δραστικότητα όταν αυτές είναι γνωστές με τη 
χρήση της χαμηλότερης τιμής ή Α : για τους άλφα εκπομπούς ή βήτα'γάμα εκπομπούς. αντίστοιχα. 

(5) Για μεμονωμένα ραδιονουκλεΐδια ή για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων για τα οποία επαρκή δεδομένα 
δεν είναι διαθέσιμα, οι τιμές που εμφανίζονται στον Πίνακα II θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

Όρια περιεχομένου για κόλα 

3702 Η ποσότητα ραδιενεργού υλικού σε ένα κόλο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα σχετικά όρια που 
προκαθορίζονται σε αυτό το περιθωριακό. 

(1) Εξαιρούμενα κόλα 

(α) Για ραδιενεργό υλικό πέραν από είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο 
ουράνιο ή φυσικό θόριο, ένα εξαιρούμενο κόλο δεν θα πρέπει να περιέχει όραστικότητες 
μεγαλύτερες από τις παρακάτω: 

(ΐ) Όπου το ραδιενεργό υλικό περικλείεται σε ή αποτελεί ένα συστατικό μέρος ενός 
οργάνου ή άλλου κατασκευασμένου είδους, τέτοιο όπως ένα ρολόι ή μία ηλεκτρονική 
συσκευή, τα όρια που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3713 (4) για κάθε μεμονωμένο 
είδος και κάθε κόλο, αντίστοιχα, και 

(ϋ) Όπου το ραδιενεργό υλικό δεν είναι έτσι εγκλεισμένο ή κατασκευασμένο, τα όρια που 
προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3713(5). 

(ό) Για είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, ένα 
εξαιρούμενο κόλο μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε ποσότητα τέτοιου υλικού υπό την 
προϋπόθεση ότι η εξωτερική επιφάνεια του ουρανίου ή θορίου πειρικλείονται σε ένα ανενεργό 
περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλο ή κάποιο άλλο στέρεο υλικό. 

(2) Βιομηχανικά κό/Μ. 

Η συνολική δραστικότητα σε ένα μόνο κόλο Γ5Α υλικού ή σε ένα μόνο κόλο 5(ΤΟ θα πρέπει να είναι έτσι 
περιορισμένη ώστε το επίπεδο ακτινοβολίας που προκαθορίζεται στο περιθωριακό 3714 (I) να μην 
υπερβαίνεται και η δραστικότητα σε ένα μόνο κόλο θα πρέπει επίσης να είναι έτσι περιορισμένη ώστε τα 
όρια δρασακότητας για ένα όχημα που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3714 (6) να μην υπερβαίνονται. 

(3) Κόλα τύπον Α 

Τα κόλα τύπου Α δεν θα πρέπει να περιέχουν δραστικότητες μεγαλύτερες από τις παρακάτω: 


(η) 

α>) 


Για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό - Α[, ή 
Για όλα τα άλλα ραδιενεργά υλικά - Α> 
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3702 Οι τιμές για τα Α| και Αι αναφέρονται στους Πίνακες I και II των περιθωριακών 3700 και 3701 
(συνεχ.) αντίστοιχα. 

(4) Κόλα τύπου Β 

Τα κόλα τύπου Β δεν θα πρέπει να περιέχουν: 

(α) δραστικότητες μεγαλύτερες από εκείνες που επιτρέπονται για τον σχεδίασμά του κόλου, 

(ό) ραδιονουκλεΐδια διαφορετικά από εκείνα που επιτρέπονται για τον σχεδίασμά του κόλου, ή 

(α) περιεχόμενο σε μορφή, ή φυσική ή χημική κατάσταση διαφορετική από εκείνες που 

επιτρέπονται για τον σχεδίασμά κόλου, όπως προκαθορίζονται στα πιστοποιητικά έγκρισής 
τους. 

(5) Σνσκενασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό 

Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα όρια 
δραστικότητας για τα κόλα που προκαθορίζονται στις παραγράφους (1) έως (4) παραπάνω. 

Συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό, πέραν από εκείνες που περιέχουν υλικά που συμμορφώνονται 
με ης διατάξεις του περιθωριακού 3703 δεν θα πρέπει να περιέχουν: 

(*) βάρο<; σχάσιμου υλικού μεγαλύτερο από εκείνο που επιτρέπεται για τον σχεδίασμά του κόλου, 

(ό) οποιοδήπστε ραδιονουκλεΐδιο ή σχάσιμο υλικό διαφορετικό από εκείνο που επιτρέπεται για 
τον σχεδίασμά του κόλου, ή 

(ο) περιεχόμενο σε μορφή ή φυσική ή χημική κατάσταση, ή σε χωρική τακτοποίηση, διαφορετική 
από εκείνες που επιτρέπονται για τον σχεδίασμά του κόλου. όπως προκαθορίζονται στα 
πιστοποιητικά έγκρισής τους. 

3703 Κόλα που ικανοποιούν έναν από τους όρους αυτού του περιθωριακού θα πρέπει να εςαιρούνται από τις 
διατάξεις που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3741 και από τις άλλες διατάξεις αυτής της Προσθήκης 
που ισχύουν ειδικά για το σχάσιμο υλικό. Τέτοια κόλα, πάντως θα πρέπει να ρυθμίζονται ως κόλα 
μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού, όπως ισχύουν και θα πρέπει ακόμα να υπόκεινται σ' εκείνες τις διατάξεις 
αυτή; της Προσθήκης που αφορούν στη ραδιενεργή φύση και τις ιδιότητες τους: 

(α) Κόλα που περιέχουν μεμονωμένα όχι περισσότερο από 15 § σχάσιμου υ/.ικού. υπό την 
προϋπόθεση ότι η μικρότερη εξωτερική διάσταση κάθε κόλου δεν είναι μικρότερη απο 10 οιπ. 
Για μη-συσκευασμένο υλικό, ο περιορισμός της ποσότητας θα πρέπει να ισχύει για το φορτίο 
που μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο όχημα. 

(β) Κόλα που περιέχουν ομογενή υδρογονούχα διαλύματα ή μείγματα που ικανοποιούν τους 
όρους που αναφέρονται στον Πίνακα III. Για μη-συσκευασμένο υλικό, οι περιορισμοί τη^, 
ποσότητας στον Πίνακα III θα πρέπει να ισχύουν για το φορτίο που μεταφέρεται μέσα ή πάνω 
στο όχημα. 
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(συνεχ.) 
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(ο) Κόλα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε ουράνιο-235 έως ένα μέγιστο 1 % 

κατά βάρος, και με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο-233 που όεν 
υπερβαίνει το 1 % του βάρους του ουρανίου-235, υπό την προϋπόθεση ότι το σχάσιμο υλικό 
είναι κατανεμημένο βασικά ομογενώς σ’ όλο το υλικό. Επιπλέον, εάν ουράνιο-2_?5 είναι παρόν 
σε μορφές μεταλλικές, οξειδίου, ή καρβιδίου δεν θα πρέπει να σχηματίζει πλέγμα μέσα στο 
κόλο. 

(ά) Κόλα που περιέχουν όχι περισσότερο από 5 § σχάσιμου υλικού σε οποιονδήποτε όγκο 10 
λίτρων, υπό την προϋπόθεση ότι το ραδιενεργό υλικό περιέχεται σε κόλα που θα διατηρήσουν 
τους περιορισμούς στην κατανομή του σχάσιμου υλικού υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να 
συμβούν κατά τη διάρκεια συνήθους μεταφοράς. 

(ε) Κόλα που περιέχουν μεμονωμένα όχι περισσότερο από 1 λα συνολικού πλουτωνίου, από το 
οποίο όχι περισσότερο από 20 % κατά βάρος μπορεί να συνίσταται από πλουτώνιο-239, 
πλουτώνιο-241, ή οποιονδήποτε συνδυασμό εκείνων των ραδιονουκλεϊδίων. 

(ί) Κόλα που περιέχουν υγρά διαλύματα νιτρικού ουρανυλίου εμπλουτισμένα σε ουράνιο-235 
έως ένα μέγιστο 2 % κατά βάρος, με συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο-233 
που δεν υπερβαίνει το 0.1 % του βάρους του ουρανίου-235 και με ελάχιστη ατομική αναλογία 
αζώτου προς ουράνιο (Ν/1)) 2. 

Πίνακας ΓΠ. Περιορισμοί σε ομογενή υδρογονούχα διαλύματα ή μείγματα σχάσιμου 
υλικού 


Παράμετροι 

Ουράνιο-235 μόνον 

Οποιοδήποτε άλλο 
σχάσιμο υλικό 
(συμπε¬ 
ριλαμβανομένων 
μειγμάτων) 



Ελάχιστο Η/Χ - 

5200 

5200 

Μέγιστη συγκέντρωση σχάσιμου 
υλικού (2/1) 

5 

5 

Μέγιστο βάρος σχάσιμου υλικού σε 
ένα κόλο ή όχημα (§) 

800 - 

500 


3704- 

3709 


ί Οπου Η/Χ είναι ο λόγος του αριθμού των ατόμων υδρογόνου προς τον αριθμό των ατόμων του 

σχάσιμου νουκ/^εϊδιου. 

: Με συνολική περιεκτικότητα πλουτωνίου και ουρανίου-233 όχι μετγαλ.ύτερη από το 1 % του βάρους του 

ουρανίου-235. 
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ΜΕΡΟΣ Π 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Διατάξεις για την επιθεώρηση του κόλου 

3710 (1) Πριν από την πρώτη φόρτωση οποιουδήποτε κόλου, οι παρακάτω διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται: 

(&) Εάν η πίεση σχεδιασμού του συστήματος συγκράτησης υπερβαίνει τα 35 1 <Ρη (0.35 03Γ πίεση 
πιεζόμετρου), θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το σύστημα συγκράτησης κάθε κόλου συμφωνεί με 
τις εγκεκριμένες διατάξεις σχεδιασμού που είναι σχετικές με την ικανότητα εκείνου του 
συστήματος να διατηρεί την ακεραιότητά του υπό πίεση. 

(ό) Για κάθε κόλο Τύπου Β και για κάθε συσκευασία που περιέχει σχάσιμο υλικό, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι η αποτελεσματικότητα της θωράκισης και συγκράτησής της και. όπου είναι 
απαραίτητο, τα χαρακτηριστικά μεταφοράς της θερμότητας, είναι μέσα στα όρια που ισχύουν ή 
προκαθορίζονται για τον εγκεκριμένο σχεδίασμά. 

(ο) Για κάθε συσκευασία που περιέχει σχάσιμο υλικό, όπου, για να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
του περιθωριακού 3741, δηλητήρια νετρονίων περιλαμβάνονται ειδικά ως συστατικά του κόλου, 
έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία και η κατανομή 
εκείνων των δηλητηρίων νετρονίων. 

(2) Πριν από κάθε φόρτωση οποιουδήποτε κόλου, οι παρακάτω διατάξεις θα πρέπει να πληρούνται: 

(ε) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα εξαρτήματα ανύψωσης που δεν ικανοποιούν τις διατάξεις του 
περιθωριακού 3732 έχουν αφαιρεθεί ή αλλιώς καταστεί ανίκανα για χρήση για την ανύψωση του 
κόλου. 

(5) Για κάθε κόλο Τύπου Β και για κάθε συσκευασία που περιέχει σχάσιμο υλικό, θα πρέ-πει να 
εξασφαλίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις που προκαθορίζονται στα πιστοποιητικά έγκρισης και τις 
σχετικές διατάξεις αυτής της Προσθήκης έχουν ικανοποιηθεί. 

(ο) Κάθε κόλο Τύπου Β θα πρέπει να κρατείται μέχρι την προσέγγιση των συνθηκών ισορροπίας 
αρκετά κοντά ώστε να εμφανίζει συμφωνία με τις διατάςεις φόρτωσης για θερμοκρασία και πίεση 
εκτός εάν εξαίρεση από αυτές τις διατάξεις έχει λάβει μονομερή έγκριση. 

(ά) Για κάθε κόλο Τύπου Β, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με εξέταση και/ή κατάλληλους ελέγχους ότι 
όλα τα πώματα, οι βαλβίδες και άλλα ανοίγματα του συστήματος συγκράτησης μέσω των οποίων- 
το ραδιενεργό περιεχόμενο θα μπορούσε να διαφύγει είναι σωστά κλεισμένα και. όπου είναι 
κατάλληλο, σφραγισμένα με τον τρόπο για τον οποίο οι επιδείξεις συμφωνίας με τις διατάξεις του 
περιθωριακού 3738 είχαν γίνει. 

Μεταφορά άλλων εμπορευμάτων 

3711 (1) Ένα κόλο δεν θα πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε αλλα είδη εκτός από τέτοια είδη και έγγραφα που είναι 

απαραίτητα για τη χρήση του ραδιενεργού υλικού. Αυτή η διάταξη δεν θα πρέπει να αποκλείει τη μεταφορά 
υλικού χαμηλής ειδικής δραστικότητας ή επιφανειακά μολυσμένων αντικειμένων με άλλα είδη. Η μεταφορά 
τέτοιων ειδών και εγγράφων σε ένα κόλο, ή υλικού χαμηλής ειδικής δραστικότητας ή επιφανειακό 
μολυσμένων αντικειμένων με άλλα είδη μπορεί να επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
αντίδραση μεταξύ αυτών και της συσκευασίας ή του περιεχομένου της που θα μείωνε την ασφάλεια του 
κόλου. 
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3711 (2) Δεξαμενες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού δεν θα πρέπει να 
(συνεχ.) χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή τη μεταφορά άλλων εμπορευμάτων. 

(3) Η μεταφορά άλλων εμπορευμάτων με φορτώσεις που μεταφέρονται υπό αποκλειστική χρήση θα 
πρέπει να επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι διευθετήσεις ελέγχονται μόνον από τον αποστολέα και δεν 
απαγορεύεται από άλλες διατάξεις. 

(4) Τα φορτία θα πρέπει να είναι απομονωμένα από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια 
μεταφοράς και αποθήκευσης σε συμφωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 2703 υπό το τμήμα 7. και 71 
403. 

(5) Το ραδιενεργό υλικό θα πρέπει να είναι επαρκώς απομονωμένο από μη εμφανισμένα φωτογραφικά 
φιλμ. Η βάση για τον προσδιορισμό των αποστάσεων απομόνωσης για αυτό το σκοπό θα πρέπει να είναι 
ότι η έκθεση στην ακτινοβολία ενός μη εμφανισμένου φωτογραφικού φιλμ λόγω της μεταφοράς 
ραδιενεργού υλικού πρέπει να περιορίζεται σε 0.1 πιδν (10 σίΓΟΓη) ανά φορτίο τέτοιων φιλμ σε συμφω\ία 
με το περιθωριακό 2711. 

Απαιτήσεις και έλεγχοι για μόλυνση και για κόλα με διαρροή 

3712 (1) Η μη-σταθερή μόλυνση πάνω στις εξωτερικές επιφάνειες ενός κόλου θα πρέπει να διατηρείται όσο 
χαμηλότερη είναι πρακτικά δυνατόν και. υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να συμβούν σε συνήθη 
μεταφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV. 

(2) Στην περίπτωση υπερσυσκευασιών και εμπορευματοκιβωτίων, το επίπεδο της μη-σταθερής 
μόλυνσης πάνω στις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που 
προκαθορίζονται στον Πίνακα IV. 

Πίνακας IV. Όρια της μη-σταθερής μόλυνσης σε επιφάνειες 


Τύπος κόλου. 

Μολυντής 

υπερσυσκευασίας, 
εμπορευματοκιβωτίου, δεξαμενής ή 
οχήματος και εξοπλισμός τους 

Όριο - των βήτα και γάμα 
εκπομπών και των χαμηλής 
τοξικότητας άλοα 
εκπομπών 

Όριο - όλων των άλλων άλφα 
εκπομπών 


Βς/οπι 2 

(πιΟί/οτη 2 ) 

Βς/οττι 2 

(πι(Γ ΐ/οπτ) 

Εξωτερικές επιφάνειες των: 
εξαιρουμένων κόλων 
άλλων από εξαιρούμενα κόλα 

0.4 

4 

(10- 5 ) 

(ίο- 4 ) 

0.04 

0.4 

(ΐσ 6 ) 

(ίο- 5 ) 

Εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες υπερσυσκευασιών, 
εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων 
και των εξαρτημάτων τους όταν 
μεταφέρουν ή προετοιμάζονται για να 
μεταφέρουν: 





Φορτία συμπεριλαμβανομένων 
εξαιρουμένων κόλων και/ή μη- 
ραδιενεργών εμπορευμάτων 

0.4 

(ίο- 5 ) 

0.04 

<10-*) 


Τα όρια ισχύουν όταν τίθενται ως μέσος όρος σε οποιοόήποτε εμβαόό 300 αη~ οποιουόήποτε μέρους 


της επιφάνειας. 
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Τύπος κόλου, 

υπερσυσκευασίας, 
εμπορευματοκιβωτίου, δεξαμενής ή 
οχήματος και εξοπλισμός τους 

Μολυντής 

Όριο * των βήτα και γάμα 
εκπομπών και των χαμηλής 
τοξικότητας άλφα 
εκπομπών 

Όριο * όλων των άλλων άλφα 
εκπομπών 

Βς/οπι 2 

(ιπΟί/οιτι 2 ) 

Βς/οιτΓ 

(πίΟ/οπτ) 

Φορτία συνιστώ μένα μόνον από 
ραδιενεργό υλικό σε κόλα πέραν των 
εξαιρούμενων κόλων 

4 

(ίο- 1 ) 

0.4 

(ίο- 5 ) 

Εξωτερικές επιφάνειες εμπορευ¬ 
ματοκιβωτίων, δεξαμενών και 
οχημάτων και των εξαρτημάτων τους 
που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά 
μη-συσκευασμένου ραδιενεργού 
υλικού 

4 

(ΙΟ 4 ) 

0.4 

(ίο- 5 ) 


(3) Εάν είναι εμφανές ότι ένα κόλο είναι φθαρμένο ή παρουσιάζει διαρροή, ή εάν υπάρχει ή υποψία ότι 
το κόλο μπορεί να έχει παρουσιάσει διαρροή ή να έχει φθαρεί, η πρόσβαση στο κόλο θα πρέπει να 
απαγορεύεται και ένα αρμόδιο άτομο θα πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να εκτιμά τον βαθμό της 
μόλυνσης και το προκύπτον επίπεδο ακτινοβολίας του κόλου. 

Η έκταση της έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόλο, το όχημα, τις γειτονικές περιοχές φόρτωσης και 
εκφόρτωσης και, εάν είναι απαραίτητο, όλα τα άλλα υλικά που έχουν μεταφερθεί στο όχημα. Όταν είναι 
απαραίτητο, πρόσθετα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, σε συμφωνία με τις διαταςεις που 
επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή, θα πρέπει να λαμβάνονται για το ξεπέρασμα και την ελαχιστοποιηση 
των επιπτώσεων τέτοιας διαρροής ή φθοράς. 


(4) Κόλα που παρουσιάζουν διαρροή ραδιενεργού περιεχομένου πέραν των επιτρεπόμενων ορίων για 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς μπορούν να απομακρύνονται υπό επίβλεψη αλλά δει- θα πρεπει να 
προωθούνται προς αποστολή μέχρι να επισκευαστούν ή επιδιορθωθούν και απολυμανθούν. 


(5) Ένα όχημα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικου θα 
πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ώστε να προσδιορίζεται το επίπεδο μόλυνσης. Η συχνότητα τέτοιων 
ελέγχων θα πρέπει να σχετίζεται με την πιθανότητα μόλυνσης και την έκταση στην οποία ραδιενεργό υ/.ικο 

μεταφέρεταυ 


6) Εκτός από τκ περιπτώσεις εκείνεε που δίνονται στην παράγραφο (7) παρακάτω, οποιοοήποτε όχημα, 
άοπλισμός, ή μέρος αυτών που έχει μολυνθεί παραπάνω από τα όρια που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV 
ί που εμφανίζει επίπεδο ακτινοβολίας μεγαλύτερο από 5 πι$ν/Η (Ο.ο ΐίΐτβπιΛι) κατα την εςελιςη της 
ιεταφοράς ραδιενεργού υλικού θα πρέπει να απολυμαίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα απο αρμόδιό 
χτομο και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται εκτός εάν η μη-σταθερή ραδιενεργή μόλυνση δεν 
ιπερβαίνει τα επίπεδα που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV, και το επίπεδο ακτινοβολίας που απορρέει απο 
ιη σταθερή μόλυνση σε επιφάνειες μετά την απολύμανση είναι μικρότερο από 3 σι5ν/Η (0.5 γπγ6 )- 


Τα όρια ισχύουν όταν τίθενται ως μέσος όρος σε οποιοδήποτε εμβαόό 300 αη : οποιουόήποτε μέρους 


της επιφάνειας. 
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3712 (7) Μία υπερσυσκευασία, εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα αφιερωμένο στη μεταφορά χαμηλής 

(συνεχ.) ειδικής δραστικότητας υλικού ή επιφανειακά μολυσμένων αντικειμένων υπό αποκλειστική χρήση θα 
πρέπει να εςαιρείται από τις παραγράφους (2) και (6) παραπάνω αποκλειστικά όσον αφορά στην εσωτερική 
επιφάνεια του και μόνον για όσο παραμένει υπό εκείνη την συγκεκριμένη αποκλειστική χρήση. 


Απαιτήσεις και έλεγχοι για τη μεταφορά εξαιρούμενων κόλων 

3713 (1) Τα εξαιρούμενα κόλα θα πρέπει να υπόκεινται μόνον στις παρακάτω διατάξεις: 

(ε) Στα τμήματα II. III και V, μόνον στις διατάξεις που προκαθορίζονται: 

(ί) στις παραγράφους (2) έως (6) αυτού του περιθωριακού, όπως ισχύουν και στο 
περιθωριακό 3770 και 

(ϋ) στις γενικές διατάξεις για όλες τις συσκευασίες και τα κόλα που προκαθορίζονται στο 
περιθωριακό 3732, 

(\>) Εάν το εξαιρούμενο κόλο περιέχει σχάσιμο υλικό, στις διατάξεις του περιθωριακού 3703. 

(ο) Στην διάταξη του περιθωριακού 2705 (1). 

(2) Το επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια ενός εξαιρούμενου 
κόλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 πι5ν/Η (0.5 πΐΓβτπ/Η). 

(3) Η μη-σταθερή ραδιενεργή μόλυνση σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια ενός εξαιρούμενου κόλου 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που προκαθορίζονται στον Πίνακα IV. 

(4) Ραδιενεργό υλικό που περικλείεται σε ή αποτελεί συστατικό μέρος ενός οργάνου ή άλλου 
κατασκευασμένου είδους, με δραστικότητα όχι μεγαλύτερη από τα όρια του είδους και του κόλου που 
προκαθορίζονται στις στήλες 2 και 3 αντίστοιχα στον Πίνακα V, μπορεί να μεταφέρεται σε ένα 
εξαιρούμενο κόλο υπό την προϋπόθεση ότι: 

(ε) το επίπεδο ακτινοβολίας σε 10 ογπ από οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εξωτερική επιφάνεια 
οποιουδήποτε μη-συσκευασμένου οργάνου ή είδους δεν είναι μεγαλύτερο από 0.1 ιπδν/Η (10 
ΓΠΓειτι'Τι) και 

(ό) κάθε όργανο ή είδος (εκτός από ραδιοεκπέμποντα ρολόγια ή συσκευές) φέρει το μαρκάρισμα 
"Ραδιενεργό". 


Πίνακας V. Όρια δραστικότητας για εξαιρούμενα κόλα 


Φυσική κατάσταση 
του περιεχομένου 

Όργανα και είδη 

Υλικό 

Όρια είδους 

Όρια κόλου 

Όρια κόλου 

Στερεά: 
ειδικής μορφής 
άλλων μορφών 

ΙΟ' 2 Α, 

10° Α, 

Α, 

α 2 

ο ο 

> > 

Υγρά: 

ΙΟ' 3 α 2 

10·' α 2 

ΙΟ' 1 α 2 

Αέρια: 




τρίτιο 

2 χ 10° Α 2 

2 χ ΙΟ' 1 Α 2 

2 χ 10° Α, 

ειδικών μορφών 

ΙΟ 3 Α, . 

10° Α, 

10° Α| 

άλλων μορφών 

10’ 3 α 2 

10’ : Α 2 

10° Α, 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μείγματα ραδιονουκ/χϊόίων, β/±ιτε περιθωριακό 3701 (3) έως (5). 

(5) Ραδιενεργό υλικό σε μορφές άλλες από αυτές που προκαθορίζονται στην παράγραφο (4) παραπανω, 
με δραστικότητα που δεν υπερβαίνει το όριο που προκαθορίζεται στη στήλη 4 του Πίνακα V, μπορεί να 
μεταφέρεται σε ένα εξαιρούμενο κόλο υπό την προϋπόθεση ότι. 

(α) το κόλο διατηρεί το περιεχόμενο της υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να συμβαίνουν σε 
συνήθη μεταφορά και 

( μ το κόλο φέρει το μαρκάρισμα "Ραδιενεργό" σε μία εσωτερική επιφάνεια με τέτοιο τρόπο ώστε 
μία προειδοποίηση για την παρουσίαση ραδιενεργού υλικού να είναι ορατή με το άνοιγμά του 

κόλου. 


(61 Ένα κατασκευασμένο είδος στο οποίο το μόνο ραδιενεργό υλικό είναι μη-αναγεννημενο φυσικό 
ουράνιο, μη-αναγεννημένο εξαντλημένο ουράνιο ή μη-αναγεννημένο φυσικό θοριο μπορεί να μεταφερεται 
ως ένα Εξαιρούμενο κόλο υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου η θορίου είναι 
εγκλεισμένη σε ένα ανενεργό περίβλημα κατασκευασμένο από μέταλλο ή κάποιο ολλο στερεό υλικό. 

Απαιτήσεις και έλεγχοι για τη μεταφορά Έ8Α υλικού και 500 σε βιομηχανικά κόλα ή μη- 
συσκευασμένο 

(1) Η ποσότητα του Ι.5Α υλικού ή 800 σε ένα μόνο βιομηχανικό κόλο (ΙΡ-1, ΙΡ-2 ή ΙΡ-3) ή αντικείμενο 
ή σύνολο αντικειαένων, οτιδήποτε είναι κατάλληλο, θα πρέπει να είναι έτσι περιορισμένη ώστε το επίπεδο 
^ρΪήΓ^νοβολίας σε 5 οι από το μη-προστατευμένο υλικό ή αντικείμενο ή συνοκο αντικείμενων να 

μην υπερβαίνει τα 10 ιη5ν/Η (1 000 ιηγοπι/Η). 

(2) Το Γ5Α υλικό και 500 που είναι ή^περιέχει σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες 
διατάξεις των περιθωριακών 2714 (2) και (->) και ο741. 

(3) Κόλα, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων, που περιέχουν 15Α υλικό ή 
500 θα πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις του περιθωριακού 3712(1) και (_). 

(4) Τ5Α υλικό και 500 στις ομάδες Γ5Α-Ι και 500-1 μπορεί να μεταφέρεται μη-συσκευασμένο υπό 
τους παρακάτω όρους: 

(,) Όλα τα μη-συσκευασμένα υλικά εκτός από μεταλλεύματα που περιέχουν μόνον φυσικά 

απαντώμ^να ραδιονουκλείδια θα πρέπει να μεταφέρονται με τέτοιον τροπο ώστε υπο 
συνθήκεςπου είναι πιθανόν να συμβούν σε συνήθη μεταφορά δεν θα υπάρχει διαφυγή 
περιεχομένου από το όχημα ούτε θα υπάρχει οποιαδήποτε απώλεια του περιβλήματος. 

ίό) Κάθε όχημα θα πρέπει να είναι υπό αποκλειστική χρήση, εκτός μόνον όταν μεταφορά 500*1 

°° “ οπΤη μόλυνση πάνω στις προσβάσιμες και τις προσβασιμες επιφανές δεν ε - 

μεγαλύτερη από δέκα φορές το ισχύον επίπεδο που προκαθορίζεται στο περιθωριακό .700 (-)· 

(ο) Για 500-1 όπου υπάρχει υποψία ότι μη-σταθερή μόλυνση υπάρχει σε μη-προσβασιμες 
επιφάνειες σε μεγαλύτερες τιμές από αυτές που προκαθορίζονται στο περιθωριακό .700 ( λ 
μετρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται οτι το ραδιενεργό υλικό όει 

απελευθερώνεται μέσα στο όχημα. 
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3714 (5) ί5Α υλικό και 500, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες αλλιώς προκαθορίζεται στην 

(συνεχ.) παράγραφο (4) παραπάνω, θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε συμφωνία με τα επίπεδα ακεραιότητας του 
κόλου που προκαθορίζονται στον πίνακα VI με τέτοιον τρόπο ώστε, υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να 
συμβούν σε συνήθη μεταφορά, δεν θα υπάρχει διαφυγή περιεχομένου από τα κόλα, ούτε θα υπάρχει 
οποιαδήποτε απώλεια περιβλήματος που προσφέρεται από τη συσκευασία. ί$Α-ΙΙυλικό. Ι_$Α-!ΙΙ υλικό και 
$00-11 δεν θα πρέπει να μεταφέρονται μη-συσκευασμένα. 

Πίνακας VI. Διατάξεις για βιομηχανικά κόλα των ΤδΑ υλικών και 500 


Περιεχόμενο 

ϊ--- 

Τύπος βιομηχανικού κόλου - 


Αποκλειστική 

χρήση 

Όχι υπό αποκλειστική χρήση 

1.5Α-Ι ® 



Στερεό 

ΙΡ-1 

ΙΡ-1 

Υγρό 

ΙΡ-2 

ΙΡ-2 

Τ5Α-Π 



Στερεό 

ΙΡ-2 

ΙΡ-2 

Υγρό και αέριο 

ΙΡ-2 

ΙΡ-3 

Ι.5Α-ΠΙ 

ΙΡ-2 

ΙΡ-3 

$00-1 

ΙΡ-1 

ΙΡ-Ι 

500-Π 

ΙΡ-2 

ΙΡ-2 


(6) Η συνολική δραστικότητα των Σ$Α υλικών και $00 σε οποιοδήποτε μόνο όχημα δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα όρια που εμφανίζονται στον πίνακα VII. 


Πίνακας νΠ. Όρια για τη δραστικότητα οχημάτων για ΤδΑ υλικά και $00 σε 
βιομηχανικά κόλα ή μη-συσκευασμένα 


Φύση του υλικού 

Όριο δραστικότητας για το 
όχημα 

Ι.5Α-Ι 

Χωρίς όριο 

1 

Σ$Α-ΙΙ και 0$Α-ΙΙΙ μη-καύσιμα στερεά 

Χωρίς όριο 

Σ$Α-ΙΙ και 0$Α-ΪΙΙ καύσιμα στερεά, και όλα τα υγρά και 

100 Α : 

αέρια 


$00 

100 Α; 


Προσδιορισμός του δείκτη μεταφοράς (ΤΙ) 

3715 (1) Ο δείκτης μεταφοράς (ΤΙ) που βασίζεται στον έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία για ένα κόλο. 

υπερσυσκευασία, δεξαμενή, εμπορευματοκιβώτιο, ή για μη-συσκευασμένα 0$Α-1 ή $00-1, θα πρέπει να 
είναι ο αριθμός που απορρέει σε συμφωνία με την παρακάτω διαδικασία: 


- Β/χπε περιθωριακό 2 700 (2). 

— Υπό τους όρονς που προκαθορίζονται στην παρστ.ραφο (4) παραπάνω , ΙΞΛ-Ι υλικά και 5(20-1 μπορούν 

να μεταφέρονται ασυσκεύαστα. 
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Προσθήκη Α.7 

(α) Προσδιορίζεται το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε μία απόσταση I γπ από τις 

εξωτερικές επιφάνειες του κόλου, της υπερσυσκευασίας, της δεξαμενής, του 
εμπορευματοκιβωτίου, ή των μη-συσκευασμένων Γ5Α-Ι και 500-1. Όπου το επίπεδο 
ακτινοβολίας προσδιορίζεται σε μονάδες πυΐΐίείενεπ ανά ώρα (ιτι5ν/Η), οι τιμή που 
προσδιορίζεται θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται με 100. Όπου το επίπεδο ακτινοβολίας 
προσδιορίζεται σε μονάδες ΓηΠΙίτεΐΏ ανά ώρα (πίΓεπη/Η), η προσδιοριζόμενη τιμή δεν αλλάζει. 

Για μεταλλεύματα και συμπυκνώματα ουρανίου και θορίου, ο μέγιστος ρυθμός δόσης 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο 1 γπ από την εξωτερική επιφάνεια του φορτίου μπορεί να 
λαμβάνεται ως: 

0.4 Γη5ν/Η (40 ππΓεΓπ/Η) για τα μεταλλεύματα και τα φυσικά συμπυκνώματα ουρανίου 

και θορίου, 

0.3 Γη5ν/Η (30 ΐΏΓΟίπ/Ιι) για χημικά συμπυκνώματα θορίου, 

0.02 Γπ5ν/Η (2 ΓΠΓβΓΤΐ/Ιι) για χημικά συμπυκνώματα ουρανίου, εκτός από εξαφθοριούχο 
, ουράνιο. 

(ά) Για δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια και μη-συσκευασμένα Γ5Α-Ι και 500-1, η τιμή που 
προσδιορίζεται στο στάδιο (ε) παραπάνω θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται με τον κατάλληλο 
συντελεστή από τον Πίνακα VIII. 

(ς) Η τιμή που λαμβάνεται στα στάδια (α) και (ό) παραπάνω θα πρέπει να στρογγυλοποιείται στην 
πρώτη δεκαδική θέση (π.χ. το 1.13 γίνεται 1.2), εκτός του ότι μία τιμή 0.05 ή μικρότερη 
μπορεί να θεωρείται ως μηδέν. 


Πίνακας ΥΠΙ. Συντελεστές πολλαπλασιασμού για φορτία μεγάλης διάστασης 


Μέγεθος φορτίου 

Συντελεστής πολλαπλασιασμού 

(Μέτρηση του εμβαδού της μέγιστης 


διατομής του φορτίου) 


Μέγεθος φορτίου < 1 γπ 2 

1 

1 πγ < μέγεθος φορτίου < 5 γπ 2 

2 

5 γπ 2 < μέγεθος φορτίου < 20 τη 2 

3 

20 γπ 2 < μέγεθος φορτίου 

10 


(2) Ο δείκτης μεταφοράς (ΤΙ) που βασίζεται σε έλεγχο της πυρηνικής κρισιμότητας θα πρέπει να 
λαμβάνεται με διαίρεση του αριθμού 50 με την τιμή του Ν που απορρέει με τη χρήση των διαδικασιών που 
προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3741 (δηλ. Δείκτης μεταφοράς = 50/Ν). Η τιμή του δείκτη μεταφοράς 
για τον έλεγχο της πυρηνικής κρισιμότητας μπορεί να είναι μηδέν, υπό την προϋπόθεση ότι ένας 
απεριόριστοζ αριθμός κόλων είναι υποκρίσιμος (δηλ. Ν είναι ουσιαστικά ίσο με το άπειρο). 

(3) Ο δείκτης μεταφοράς για κάθε φορτίο θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συμφωνία με τον Πίνακα IX. 
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Προσθήκη Α.7 

3715 Πίνακας IX. Προσδιορισμός του δείκτη μεταφοράς 
(συνεχ.) 


Είδος 

Περιεχόμενο 

Μέθοδος προσδιορισμού του Δείκτη Μεταφοράς 
(ΤΙ) 

Κόλα 

Μη-σχάσιμο υλικό 

ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία 

Σχάσιμο υλικό 

0 μεγαλύτερος μεταξύ του ΤΙ για έλεγχο της 
έκθεσης σε ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της 
πυρηνικής κρισιμότητας 

Μη-άκαμπτες 

Υπερσυσκευασίες 

Κόλα 

Άθροισμα των ΤΙ όλων των κόλων που περιέχονται 

Άκαμπτες 

Υ περσυσκευασίες 

Κόλα 

Το άθροισμα των ΤΙ όλων* των κόλων που 
περιέχονται. ή. για τον αρχικό αποστολέα είτε ο ΤΙ 
για τον έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία είτε το 
άθροισμα των ΤΙ όλων των κόλων 

Εμπορευματο¬ 

κιβώτια 

Κόλα ή 

Υπερσυσκευασίες 

Άθροισμα των ΤΙ όλων των κόλων και των 
υπερσυσκευασιών που περιέχονται 

Ε5Α υλικό ή 500 

Είτε το άθροισμα των ΤΙ είτε ο μεγαλύτερος 
μεταόύ του ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε 
ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας 

Εμπορευματο¬ 
κιβώτια υπό 
αποκλειστική χρήση 

Κόλα ή 

Υπερσυσκευασίες 

Είτε το άθροισμα των ΤΙ είτε ο μεγαλύτερος 
μεταξύ του ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε 
ακτινοβολία και του ΤΙ για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας 

Δεξαμενές 

Μη-σχάσιμο υλικό 

ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία 

Σχάσιμο υλικό 

0 μεγαλύτερος μεταξύ του ΤΙ για έλεγχο της 
έκθεσης σε ακτινοβολία και του ΤΙ για έ/χγχο της 
πυρηνικηε κρισιμότητας 

Μη-συσκευασμένο 

I ^Α-Τ και 500-1 0 ΤΙ για έλεγχο της έκθεσης σε ακτινοβολία | 


Πρόσθετες διατάξεις για υπερσυσκευασίες 

3716 Οι παρακάτω πρόσθετες διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν για τις υπερσυσκευασίες. 

( 3 ) Τα κόλα σχάσιμου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιαότητας είναι Ο και τα κόλα μη-σχάσιμου ραδιενεργού υλικού μπορούν να συνδυάζονται 
μαζί σε μία υπερσυσκευασία για μεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε κολο που περιεχεται 
σ' αυτήν ικανοποιεί την ισχύουσα διάταξη αυτής της Προσθήκης. 

(Μ Τα κόλα σχάσιιιου υλικού για τις οποίες ο δείκτης μεταφοράς για έλεγχο της πυρηνικής 
κρισιμότητας υπερβαίνει το 0 δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε μια υπερσυσκευασια. 

(ο) Μόνον ο αρχικός αποστολέας των κόλων που περιέχονται μέσα στις υπερσυσκευασίες θα 
πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη μέθοδο άμεσης μέτρησης του επίπεδου ακτινοβολίας 
για τον προσδιορισμό του δείκτη μεταφοράς μίας άκαμπτης υπερσυσκευασιας. 
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Προσθήκη Α.7 

Όρια στον δείκτη μεταφοράς και το επίπεδο ακτινοβολίας για κόλα και υπερσυσκευασίες 

(1) Εκτός από την περίπτωση φορτίων υπό αποκλειστική χρήση, ο δείκτης μεταφοράς οποιουδήποτε 
μεμονωμένου κόλου ή υπερσυσκευασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10. 

(2) Εκτός από την περίπτωση κόλων ή υπερσυσκευασιών που μεταφέρονται υπό αποκλειστική χρήση 
υπό τους όρους που προκαθορίζονται στο περιθωριακό 2713 (1) (α), το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε 
οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια ενός κόλου ή υπερσυσκευασίας δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 2 ιτιδν/Η (200 ιώγοπι/Η). 

(3) Το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια ενός 
κόλου που μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ηη5ν/1ι (1 000 πίΓετη/ίι). 

Κατηγορίες 

Τα κόλα και υπερσυσκευασίες θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις κατηγορίες Ι-ΛΕΥΚΗ, 
Π-ΚΙΤΡΙΝΗ ή ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ σε συμφωνία με τους όρους που προκαθορίζονται στους πίνακες X και XI, 
όπως ισχύουν και με τις παρακάτω διατάξεις: 

(ε) Για ένα κόλο, τόσο ο δείκτης μεταφοράς όσο και οι όροι για το επίπεδο επιφανειακής 
ακτινοβολίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόιιτη στον προσδιορισμό της κατάλληλης 
κατηγορίας. Όπου ο δείκτης μεταφοράς ικανοποιεί τους όρους για μία κατηγορία αλλά το 
επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας ικανοποιεί τους όρους για μία διαφορετική κατηγορία, το 
κόλο θα πρέπει να καταχωρείται στην υψηλότερη κατηγορία από τις δύο. Για αυτό το σκοπό, η 
κατηγορία Ι-ΛΕΥΚΗ θα πρέπει να θεωρείται ως η χαμηλότερη κατηγορία. 

(ό) Ο δείκτης μεταφοράς θα πρέπει να προσδιορίζεται ακολουθώντας τις διαδικασίες που 
προκαθορίζονται στο περιθωριακό 3715 και υπόκεινται στον περιορισμό του περιθωριακού 
3716(ο). 

(ο) Εάν ο δείκτης μεταφοράς είναι μεγαλύτερος από 10, το κόλο ή υπερσυσκευασία θα πρέπει να 
μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση. 

(ά) Εάν το επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερο από 2 πιδν/Η (200 π-ιτεαι/ΐι), το 
κόλο ή υπερσυσκευασία θα πρέπει να μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση και υπό τις 
διατάξεις του περιθωριακού 2713 (1) (α). 

(ο) Ένα κόλο που μεταφέρεται υπό ιιία ειδική ρύθμιση θα ποέπει να καταχωρείται στην 
κατηγορία ΠΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ. 

(ί) Μία υπερσυσκευασία που περιέχει κόλα που μεταφέρονται υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει να 
καταχωρείται στην κατηγορία II Ι-ΚΙΤΡΙΝΗ. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9735 


Προσθήκη Α.7 


3718 Πίνακας X. Κατηγορίες κόλων 


Όροι 

Δείκτης μεταφοράς 

Μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας 
οποιουδήποτε σημείου στην εξωτερική 
επιφάνεια 

Κατηγορία 

ο - 

Όχι μεγαλύτερο από 0.005 πι$ν/δ (0.5 

ΓΠΓεπι/Η) 

Ι-ΛΕΥΚΗ 

Μεγαλύτερος από 0 αλλά όχι 
μεγαλύτερος από 1 — 

Μεγαλύτερο από 0.5 πι$ν/Η (0.5 ΓΠΓ&πι/Η) 
αλλά όχι μεγαλύτερο από 0.5 σιδν/δ (50 

ΓΠΓ6ΓΠ/δ) 

ΙΙ-ΚΙΤΡΓΝΗ 

Μεγαλύτερος από 1 αλλά όχι 
μεγαλύτερος από 10 

Μεγαλύτερο από 0.5 πηδν/δ (50 τυΓΟΓη/Ιι) 
αλλά όχι μεγαλύτερο από 2 πιδν/Η (200 
ΓΠΓαΓη/δ) 

ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ 

Μεγαλύτερος από 10 

Μεγαλύτερο από 2 Γη$ν/δ (200 πίγοιτι/Η) 
αλλά όχι μεγαλύτερο από 10 ιτιδν/Η (1000 
ΠΊΓεπι/Η) 

ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ και 
επίσης υπό 
αποκλειστική 
χρήση 


Πίνακας XI. Κατηγορίες υπερσυσκευασιών συμπεριλαμβανομένων εμπορευματοκιβωτίων όταν 
χρησιμοποιούνται ως υπερσυσκευασίες 


Δείκτης μεταφοράς 

Κατηγορία 

0 

Ι-ΛΕΥΚΗ 

Μεγαλύτερος από 0 αλλά μικρότερος από ή ίσος με 1 

Η-ΚΙΤΡΙΝΗ 

Μεγαλύτερος από 1 

ΙΙΙ-ΚΙΤΡΙΝΗ 


Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών 

3719 (1) Πριν από την πρώτη φόρτωση οποιουδήποτε κόλου που απαιτεί έγκριση από αρμόδια αρχή, ο 

αποστολέας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αντίγραφα κάθε ισχύοντος πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής 
που ισχύει για εκείνον τον σχεδίασμά κόλου έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή κάθε χώρας μέσω της 
οποίας ή στην οποία το φορτίο πρόκειται να μεταφερθεί. Ο αποστολέας δεν απαιτείται να περιμένει 
γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή, ούτε η αρμόδια αρχή απαιτείται να κάνει τέτοια γνωστοποίηση 
παραλαβής του πιστοποιητικού. 

(2) Για κάθε φόρτωση που αναφέρεται στα (ε), (δ) ή (ο) παρακάτω, ο αποστολέας θα πρέπει να ειδοποιεί 
την αρμόδια αρχή κάθε χώρας μέσω της οποίας ή στην οποία το φορτίο πρόκειται να μεταφερθεί. Αυτή η 
ειδοποίηση θα πρέπει να είναι στα χέρια κάθε αρμόδιας αρχής πριν το ξεκίνημα της φόρτωσης και κατά 
προτίμηση τουλάχιστον 7 ημέρες πριν. 

(ε) Κόλα τύπου Β(Π) που περιέχουν ραδιενεργό υλικό με δραστικότητα μεγαλύτερη από 3 χ 1Ο' 
Α; ή 3 χ ΙΟ 3 Α 2 , όποια τιμή είναι κατάλληλη, ή 1000 ΤΒς (20 1ν(Γ0. όποια τιμή είναι η 
χαμηλότερη. 


“ Εάν ο μετρημένος ΤΙ δεν είναι μεγα/ώτερος από 0.05 . η τιμή που παρατίθεται μπορεί να είναι μηδέν σε 
συμφωνία με το περιθωριακό 5/15 (1) (ο). 
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3719 

(συνεχ.) 


(Β) Κόλα τύπου Β(Μ). 

(ο) Μεταοορά υπό ειδική ρύθμιση. 


(3) Η ειδοποίηση για το φορτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 


(α) Αρκετές πληροφορίες ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του κό/ 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων αριθμών πιστοποιητικού και χαρακτηριστικών 
μαρκαρισμάτων. 

(ό) Πληροφορίες για την ημερομηνία φόρτωσης, την αναμενόμενη ημερομηνία άφιςης και το 
προτεινόμενο δρομολόγιο. 

(ο) Την ονομασία του ραδιενεργού υλικού ή νουκλεϊδίου. 

(ά) Μία περιγραφή της φυσικής και χημικής μορφής του ραδιενεργού υλικού, ή εάν είναι ειδικής 
μορφής ραδιενεργό υλικό και 

(6) Τη μεγίστη όραστικότητα του ραδιενεργού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
εκφρασμένη σε μονάδες (Βς) [και. εάν επιθυμείται, ουπε (ΟΓ)] με ένα κατάλληλο 5! 

πρόθεμα [βλέπε περιθωριακό 2001 (1)]. Για σχάσιμο υλικό, το συνολικό βάρος του σχάσιμου 
υλικού σε μονάδες γραμμαρίων ( 2). ή πολλαπλασίων αυτών, μπορεί να χρησιμοποιείται στη 
θέση της δραστικότητας. 

(4) Ο αποστολέας δεν απαιτείται να στείλει ςεχωριστή ειδοποίηση εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες 
έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση για έγκριση της φόρτωσης. [Βλέπε περιθωριακό 3757 (3)]. 


Κατοχή πιστοποιητικών και οδηγίες λειτουργίας 

Ο αποστολέαε θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού που απαιτείται στο 
Μέρος III αυτής της Προσθήκης και ένα αντίγραφο των οδηγιών αναφορικά με το σωστό κλείσιμο του 
κόλου και άλλες προετοιμασίες για τη φόρτωση πριν κάνει οποιαδήποτε φόρτωση υπό τους όρους των 
πιστοποιητικών. 


3720- 

3729 
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ΜΕΡΟΣ ΙΠ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάζεις στο ΜΕΡΟΣ III είναι οι ίδιες όπως εκείνες που ορίζονται στην Έκδοση τον 

1985 των Ρυθμίσεων της ΙΑΕΑ για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργού υλικού και το Συμπλήρωμα του 1988. 
Οι αριθμοί παραγράφων που αναφέρονται στα περιθωριακά 3730 έως 3742 είναι οι αριθμοί των ισχυόντων 
παραγράφων της Έκδοσης του 1985. 

3730 Δ ιατάξεις για ΕΞΑ-ΙΙΙ υ'/Λκό 
παράγραφος 501 

3731 Λ ιατάξεις για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 
παράγραφοι 502-504 

3732 Γενικές διατάξεις για όλες τις σνσκενασίες και τα κόλα 
παράγραφοι 505 - 514 

3733 Διατάξεις για βιομηχανικά κόλα τύπου 1 (ΙΡ-1) 
παράγραφος 518 

3734 Πρόσθετες διατάξεις για βιομηχανικά κόλα τύπου 2 (ΙΡ-2) 
παράγραφος 519 

3735 Πρόσθετες διατάξεις για βιομηχανικά κόλα τύπου 3 (ΙΡ-3) 
παράγραφος 520 

3736 Εναλλακτικές διστάζεις για δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια για χαρακτηρισμό ως ΙΡ-2 και ΙΡ-3 
παράγραφοι 521 - 523 

3737 Διατάξεις για κόλα Τύπου Α 
παράγραφοι 524-540 

3738 Διατάξεις για κόλα Τύπου Β 
παράγραφοι 541 - 548 

3739 Διατάξεις για κόλα Τύπου Β(ϋ) 
παράγραφοι 549 - 556 

3740 Διατάξεις για κόλα Τύπου Β(Μ) 
παράγραφοι 557 - 558 

3741 Διατάξεις για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό 
παράγραφοι 559- 568 

3742 Διαδικασίες ελέγχου 
παράγραφοι 601 - 633 


3743- 

3749 
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Προσθήκη Α.7 
ΜΕΡΟΣ IV 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Λ «' ψάξεις στο ΜΕΡΟΣ IV είναι οι ίδιες όπως εκείνες που ορίζονται ση ΐν Έκδοση 

ΐοοη Των Ρυθ ·“ ,σεων "Κ 14£Α ”7 ν Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Κακού <όπως διορθώθηκε το 

1990) ο, αριθαοι που αναφερονται υπό τα περιθωριακά 3761 έως 3764 είναι ο, αρ,θαοί των ,σνυόντων 
πσρατ/ραφων της Έκόοσης του 1985. * 

Γενικά 


3 < 50 Εγκριση της αρμόδιας αρχής θα τρέπει να απαιτείται για τα παρακάτω: 

(2) Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό (βλέπε περιθωριακό 375 ]). 

(5) Ολα τα κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό (βλέπε περιθωριακά 3 754 και 3755). 

(ο) Κόλα Τύπου Β - Τύπου Β(Ε) και Τύπου Β(Μ) (βλέπε περιθωριακά 3752. 3753 και 3755). 

(ά) Ειδικές ρυθμίσεις (βλέπε περιθωριακό 3758). 

(«) Ορισμένες φορτώσεις (βλέπε περιθωριακό 3757). 

(ί) Υπολογισμός των μη αναφεοομένων τιμών Α, και Α : [βλέπε περιθωριακό 370! (1)]. 

Εγκριση ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού 

ο751 (!) Ο σχεδιασμός για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό θα πρέπει να απαιτεί μονομερή έγκριση. Μία 

αίτηση για έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 


(3) Μία λεπτομερή περιγραωή του ραδιενεργού υλικού ή, εάν είναι μία κάψουλα, του 
περιεχομένου. Συγκεκριμένη αναφορά θα πρέπει να γίνεται τόσο στκ Φυσικέ; όσο και στιε 
χημικές καταστάσεις. 


(ό) Μία λεπτομερή εκθεση του σχεόιασμού οποιοσδήποτε κάιι/ουλατ προς χρήση. 

(Ο Μία έκθεση των ελέγχων που έχουν γίνει και των αποτελεσμάτων τους, ή στοιχεία βασισμένα 
σε υπολογιστικές μεθόδους που να δείχνουν ότι το ραδιενεργό υλικό είναι ικανό να ικανοποιεί 
ό πρότυπα, απόδοσης, ή άλλα στοιχεία ότι το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό ικανοποιεί τιε 
ισχύουσες διατάξεις αυτής της Προσθήκης. 

(ά) Στοιχεία ενός προγράμματος εξασφάλισης τηε ποιότητας. 

(-) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναωέρει ότι ο 
εγκεκριμένος σχεδιασμός ικανοποιεί τις διατάξεις για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό και θα πρέπει να 
δίνει σ' αυτόν τονσχεδιασμό ένα χαρακτηριστικό σήμα. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να καθορίζει τι- 
λεπτομέρειες του ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού. 
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Έγκριση σχεδιασμών κόλου 

Έγκριση σχεδιασμών κόλου Τύπου Β(υ) 

3752 (1) Οποιοσδήποτε σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(υ) που προέρχεται από ένα Κράτος Μέλος θα πρέπει να 

είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή αυτού του Κράτους. Εάν το Κράτος όπου το κόλο έχει 
σχεδιαστεί δεν είναι Κράτος Μέλος η μεταφορά είναι δυνατή υπό τον όρο ότι: 

(η) ένα πιστοποιητικό έχει δοθεί από αυτό το Κράτος, αποδεικνύοντας ότι το κόλο ικανοποιεί τκ 
τεχνικές διατάξεις αυτής της Οδηγίας και ότι αυτό το πιστοποιητικό προσυπογράφεται από 
την αρμόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή, 

(ό) εάν κανένα πιστοποιητικό δεν έχει δοθεί, ο σχεδιασμός του κόλου εγκρίνεται από την αρμόδια 
αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους που προσεγγίζεται από την αποστολή. 

Οποιοσδήποτε σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Ε Τ ) για σχάσιμο υλικό, που υπόκειται επίσης στο περιθωριακό 
3741 θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

(2) Μία αίτηση για έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

(β) Μία λεπτομερή περιγραφή του προτεινόμενου ραδιενεργού περιεχομένου με συγκεκριμένη 
αναφορά στις φυσικές και χημικές καταστάσεις του και στη φύση της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας. 

(ό) Μία λεπτομερή έκθεση του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων πλήρων μηχανολογικών 
σχεδίων και καταστάσεων των υλικών και μεθόδων κατασκευής προς χρήση. 

(ο) Μία έκθεση των ελέγχων που έχουν γίνει και των αποτελεσμάτων τους, ή στοιχεία βασισμένα 
σε υπολογιστικές μεθόδους ή άλλα στοιχεία ότι ο σχεδιασμός είναι επαρκής για την 
ικανοποίηση των ισχυουσών διατάξεων. 

(ά) Τις προτεινόμενες οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για τη χρήση της συσκευασίας. 

(ο) Εάν το κόλο είναι σχεδιασμένο να έχει μέγιστη κανονική πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 
100 λΡε (1.0 όατ) πίεση πιεζομέτρου, η αίτηση για έγκριση θα πρέπει, συγκεκριμένα, να 
αναφέρει, σε σχέση με τα υλικά κατασκευής του συστήματος συγκράτησης, τις προδιαγραφές, 
τα δείγματα προς λήψη και τους ελέγχους προς διεξαγωγή. 

(ί) Όπου το προτεινόμενο ραδιενεργό περιεχόμενο είναι εκπέμπον καύσιμο, ο αϊτών θα πρέπει να 
αναφέρει και να δικαιολογεί οποιαδήποτε παραδοχή στην ανάλυση ασφάλειας σχετική με τα 
χαρακτηριστικά του καυσίμου. 

(§) Οποιεσδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος απαραίτητες "/ία την εξασφάλιση της ασφαλούς 
διάχυσης της θερμότητας από το κόλο, προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς προς χρήση και τον τύπο του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου. 

(Η) Ένα αναπαραγόμενο σχήμα όχι μεγαλύτερο από 21 οπι χ 30 ογπ που να εμφανίζει τη 
διαρρύθμιση του κόλου και 

(ί) Στοιχεία ενός προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. 
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3752 (3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο 

(συνεχ.) σχεδιασμός ικανοποιεί τις διατάξεις για κόλα Τύπου Β(υ). 

Έγκριση σχεόιασμών κόλον Τύπου Β (Μ) 

3753 (1) Κάθε σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Μ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων για σχάσιμο υλικό που 
υπόκεινται επίσης στο περιθωριακό 3754 θα πρέπει να απαιτούν πολυμερή έγκριση. 

(2) Μία αίτηση για έγκριση ενός σχεδιασμού κόλου Τύπου Β(Μ) θα πρέπει να περιλαμβάνει, επιπλέον 
των πληροφοριών που απαιτούνται στο περιθωριακό 3752 (2) για κόλα Τύπου Β(ϋ): 

(ε) Έναν κατάλογο των συγκεκριμένων διατάξεων για κόλα Τύπου Β(Τ : ) που προκαθορίζονται 
στα περιθωριακά 3738 και 3739 με τις οποίες το κόλο δεν συμφωνεί 

(ο) Οποιουσδήποτε προτεινόμενους συμπληρωματικούς λειτουργικούς ελέγχους προς εφαρμογή 
κατά τη διάρκεια μεταφοράς που δεν δίνονται συνήθως σε αυτήν την Προσθήκη, αλ/Λ που 
είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας του κόλου ή την αντιστάθμιση για τις 
ελλείπεις που αναΦέρονται στο παραπάνω, τέτοιοι όπως ανθρώπινη παρέμβαση για μετρήσεις 
τη- θερμοκρασίας ή της πίεσης ή για περιοδικό εξαερισμό. λαμβάνοντας υπόψη την 
πιθανότητα μη-αναμενόμενης καθυστέρησης. 

ίς) Περιγραφή των οποιωνδήποτε περιορισμών πάνω στον τρόπο μεταφοράς και των 
οποιωνδήποτε ειδικών διαδικασιών φόρτωσης. μεταφοράς, εκψόρτωσης ή διακίνησης και 

(ό) Τις μέγιστες και ελάχιστες συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία) που 
αναμένεται να προκόψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και που έχουν ληφθεί υπόψη στο 
σχεδίασμά. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο σχεδιασμός 
ικανοποιεί τις ισχύουσες διατάξεις για κόλα Τύπου Β(Μ). 


Έγκριση σχεόιασμών κόλον για σχάσιμο ό/λκο 

3754 (1) Κάθε σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο υλικό θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

(2) VIία αίτηση για έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
την ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι ο σχεδιασμός ικανοποιεί τις διατάςεις του περιθωριακού 3741 και 
στοιχεία ενός προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης που να αναφέρει ότι ο σχεδιασμός 
ικανοποιεί τις ισχύουσες διατάξεις του περιθωριακού 3741. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 

3755 Κόλα Τύπου Β(ϋ) και Τύπου Β(Μ) και συσκευασίες που περιέχουν σχάσιμο υλικό που δεν συμφωνούν 
πλήρως με τις διατάξεις αυτής της Προσθήκης αλλά που παρ’ όλα αυτά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΑΟΚ που ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 1989 για το 
αντίστοιχο υλικό της Κλάσης 7 μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούνται υπό τους παρακάτω όρους για τη 
μεταφορά αυτού του υλικού: 

ί α) Πολυμερής έγκριση θα πρέπει να απαιτείται πάνω στη λήξη της μονομερούς έγκρισης και 

(ό) ένας σειριακός αριθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωριακού 2705 (3) θα πρέπει να 
καταχωρείται και να μαρκάρισμα πάνω στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας. 
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3755 Αλλαγές στο σχεδίασμά της συσκευασίας ή στη φύση ή την ποσότητα του επιτρεπόμενου 

(συνεχ.) ραδιενεργού περιεχομένου που, όπως προσδιορίζεται από την αρμίδια αρχή, θα επηρέαζε σημαντικά την 
ασφάλεια θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάζεις αυτής της Προσθήκης. 

Ειδοποίηση και καταχώρηση των σειριακών αριθμών 

3756 Η αρμόδια αρχή τη; χώρας προέλευσης της έγκρισης του σχεδιασμού θα πρέπει να ενημερώνεται 'Λα τον 

σειριακό αριθμό κάθε συσκευασίας κατασκευασμένης με έναν σχεδίασμά εγκεκριμένο υπό τα περιθωριακά 

3752 3753 (1), 3754 (1) και 3755. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διατηρεί ενα μητρώο τέτοιων σειριακών 
αριθμών. 

Έγκριση φορτώσεων 

3757 (1) Εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται στην παράγραφο (2) παρακάτω, πολυμερής έγκριση θα 
πρέπει να απαιτείται για: 

(π) Τη φόρτωση κόλων Τύπου Β(Μ) ειδικά σχεδιασμένων να επιτρέπουν ελεγχόμενο περιοδικό 
ες αερισμό. 

(ό) Τη Φόρτωση κόλων Τύπου Β(Μ) που περιέχουν ραδιενεργό υλικό με δραστικότητα 
μεγαλύτερη από 3 χ 10" Α, ή 3 χ 10 3 Α 2 , όποια τιμή είναι κατάλληλη, ή 1000 ΤΒς (20 λΟι), 
όποια τιμή είναι η χαμηλότερη. 

(ς) Τη φόρτωση κόλων που περιέχουν σχάσιμο υλικό εάν το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς 
των μεμονωμένων κόλων υπερβαίνει το 50 όπως δίνεται στο περιθωριακό 2712 (4). 

(2) Μία αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει μεταφορά μέσα στην ή μέσω της χώρας της χωρίς έγκριση 
φόρτωσης με μία συγκεκριμένη διάταξη στην έγκριση σχεδιασμού της (βλέπε περιθωριακό 3 ·'59). 

(3 ) Μία αίτηση για έγκριση φόρτωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει; 

(π) Την περίοδο χρόνου, που σχετίζεται με τη φόρτωση για την οποία ζητείται η έγκριση. 

(6) Το πραγματικό ραδιενεργό περιεχόμενο, οι αναμενόμενοι τρόποι μεταφοράς, ο τύπος 
οχήματος και το πιθανό ή προτεινόμενο δρομολόγιο και 

(ο) Τις λεπτομέρειες του πώ; οι ειδικέ; προφυλάξεις και οι ειδικοί διοικητικοί ή λειτουργικοί 
έλενχοι. που αναωέρονται στα πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου που 
εκδίδονται υπό τα περιθωριακά 3752 (3), 3753 (3) και 3754 (3) θα τίθενται σε εφαρμογή. 

(4) Μετά την- έγκριση της Φόρτωσης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης. 

Έγκριση της φόρτωσης υπό ειδικές ρυθμίσεις 

3758 (1) Κάθε φορτίο που αποστέλλεται υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. 

Ρ) Μία αίτηση για έγκριση μία; φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητε; για την ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι το όλο επίπεδο ασφαΛειας 
σε μεταφορά είναι τουλάχιστον ισοδύναμο μ’ εκείνο που θα ήταν εάν 0Λες οι ισχύουσες διαταςεις αυτής 
της Προσθήκης είχαν ικανοποιηθεί. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει; 
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(&) Μία έκθεση των παραγόντων σχετικά με τους οποίους, και των λόγων για τους 

οποίους, η φόρτωση δεν μπορεί να γίνει σε πλήρη συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις αυτής 
της Προσθήκης και 

(6) Μία έκθεση οποιωνδήποτε ειδικών προφυλάξεων ή ειδικών διοικητικών ή λειτουργικών 
ελέγχων που θα υιοθετούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για την αντιστάθμιση της 
αδυναμίας ικανοποίησης των ισχυουσών διατάξεων αυτής της Προσθήκης. 

(3) Μετά την έγκριση μίας φόρτωσης υπό ειδική ρύθμιση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει ένα 
πιστοποιητικό έγκρισης. 

Πιστοποιητικά έγκρισης της αρμόδιας αρχής 

Τέσσερεις τύποι πιστοποιητικών έγκρισης μπορούν να εκδίδονται: ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού, 
ειδικής ρύθμισης, σχεδιασμού φόρτωσης και κόλου. Ο σχεδιασμός και τα πιστοποιητικά έγκρισης της 
φόρτωσης του κόλου μπορούν να συνδυάζονται σ' ένα μόνο πιστοποιητικό. 

Χαρακτηριστικά σήματα της αρμόδιας αρχής 

(1) Σε κάθε πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από μία αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταχωρείται ένα 
χαρακτηριστικό σήμα. Το σήμα θα πρέπει να είναι του παρακάτω γενικευμένου τύπου: 

Σύμβολο εθνικότητας της χώρας/αριθμός/κωόικός τύπου: 

Ο) Το σύμβολο εθνικότητας αντιπροσωπεύει το διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε 
διεθνή διακίνηση στο Συνέδριο της Βιέννης για την Οδική Διάκριση (1968). 

(ό) Ο αριθμός θα πρέπει να καταχωρείται από την αρμόδια αρχή και θα πρέπει να είναι μοναδικός 
και συγκεκριμένος αναφορικά με το συγκεκριμένο σχεδιασμό ή φόρτωση. Το χαρακτηριστικό 
σήμα της έγκρισης φόρτωσης θα πρέπει να σχετίζεται καθαρά με το χαρακτηριστικό σήμα της 
έγκρισης σχεδιασμού. 

(ο) Οι παρακάτω κωδικοί τύπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά σειρά που αναωέρονται για 
την ένδειξη των τύπων των πιστοποιητικών έγκρισης που εκδίδονται: 

ΑΕ Σχεδιασμός κόλου Τύπου Α για σχάσιμο υλικό 

Β(1?) Σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(ϋ). Β(ϋ)Ρ εάν είναι για σχάσιμο υλικό 

Β(Μ) Σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Μ). Β(Μ)Ρ εάν είναι για σχάσιμο υλικό 

ΙΡ Σχεδιασαός βιομηχανικού κόλου για σχάσιμο υλικό 

5 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 

Τ Φόρτωση 

X Ειδική ρύθμιση. 
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3760 

(συνεχ.) 


Προσθήκη Α.7 

(ά) Για πιστοποιητικά έγκρισης σχεδιασμού κόλου, εκτός από εκείνα που εκδίδονται 

υπό τις διατάξεις του περιθωριακού 3755. το σύμβολο ”-85 Μ ^ θα πρέπει να προστίθεται στον 
κωδικό τύπου του σχεδιασμού κόλου. 


(2) Αυτοί οι κωδικοί τύπου θα πρέπει να εφαρμόζονται ως εξής: 

(*) Κάθε πιστοποιητικό και κάθε κόλο θα πρέπει να φέρει το κατάλληλο χαρακτηριστικό σήμα, 
που να περιλαμβάνει τα σύμβολα που ορίζονται στην παράγραφο (1) παραπανω, εκτός του ότι. 
για κόλα, μόνον οι ισχύοντες κωδικοί τύπου σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου, εάν ισχύει» 
του συμβόλου Μ -85" θα πρέπει να εμφανίζονται μετά τη δεύτερη κάθετο, πράγμα που 
σημαίνει ότι. τα Τ ή X δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στο χαρακτηριστικό μαρκάρισμα πάνω 
στο κόλο. Όπου η έγκριση σχεδιασμού και η έγκριση φόρτωσης συνδυάζονται, οι ισχύοντες 
κωδικοί τύπου δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται. Για παράδειγμα: 


Α/132/Β(Μ)Ρ-85: Ένας σχεδιασμός κόλου Τύπου Β(Μ) εγκεκριμένης για σχάσιμο υλικό, 

που απαιτεί πολυμερή έγκριση, για την οποία η αρμόδια αρχή της 
Αυστρίας έχει καταχωρήσει τον αριθμό σχεδιασμού 132 ( που πρέπει 
να μαρκάρεται πάνω τόσο στο κόλο όσο και στο πιστοποιητικό 
έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου). 


Α/132/Β(Μ)Ρ-85Τ: Η έγκριση φόρτωσης που εκδίδεται για ένα κόλο που Φέρει το 

χαρακτηριστικό σήμα που αναλύεται παραπάνω (που πρέπει να 
μαρκάρεται πάνω στο πιστοποιητικό μόνο). 


Α/137/Χ-85: Μία ειδική έγκριση ρύθμισης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της 

Αυστρίας, για την οποία ο αριθμός 137 έχει καταχωρηθεί (που πρέπει 
να μαρκάρεται πάνω στο πιστοποιητικό μόνο). 


Α/139/ΕΡ-85: Ο σχεδιασμός ενός βιομηχανικού κόλου για σχάσιμο υλικό εγκεκριμένος από 

την αρμόδια αρχή της Αυστρίας, για τον οποίο ο αριθμός σχεδιασμού 
κόλου 139 έχει καταχωρηθεί (που πρέπει να μαρκάρεται πάνω τόσο στο 
κόλο όσο και στο πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού του κόλου). 


(ό) Όπου πολυμερής έγκριση πραγματοποιείται με επικύρωση, μόνον το χαρακτηριστικό σήμα 
που εκδίδεται από τη χώρα προέλευσης του σχεδιασμού ή της φόρτωσης θα πρέπει να 
χρησιαοποιείται. Όπου πολυμερής έγκριση πραγματοποιείται με έκδοση πιστοποιητικών απο 
διαδοχικέο χώοες, κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να φέρει το κατάλληλο σήμα και το κολο του 
οποίου ο σχεδιασμός είχε έτσι εγκριθεί θα πρέπει να φέρει όλα τα κατάλληλα χαρακτηριστικό 
σήματα. Για παράδειγμα: 

Α/132/Β(Μ)Ρ-85 

<2Η/28/Β(Μ)Ρ-85 

θα ήταν το χαρακτηριστικό σήμα ενός κόλου που είχε αρχικά εγκριθεί από την Αυστρία και 
είχε επακολούθως εγκριθεί, με ξεχωριστό πιστοποιητικό, από την Ελβετία. Πρόσθετα 
χαρακτηριστικά σήματα θα εμφανίζονταν μ’ έναν παρόμοιο τρόπο πάνω στο κόλο. 


ίΐ Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι ο σχεδιασμός κόλου ικανοποιεί τις διατάξεις των Ρυθμίσεων για την 
Λ'~<οα/.ή Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών. Σειρά Ασφάλειας Αριθμ. 6. Έκδοση 1985. 

ϋ' αΝ $[ Ν 14.1 - 1982 δημοσιευμένη το 1982 και διαθέσιμη από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο 
Προτύπων. 10430 Βτοαάνναχ. Νενν ΥογΚ ΝΥ10018. 
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3761 


3762 


3763 


3764 


3765 


Προσθήκη Α.7 

(ε) Η αναθεώρηση ενός πιστοποιητικού θα πρέπει να υποδεικνύεται με μία παρενθετική 

έκφραση μετά από το χαρακτηριστικό σήμα πάνω στο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα. 
Α/132/Β(Μ)Ρ-85 (Αναθ.2) θα δήλωνε την αναθεώρηση 2 του αυστριακού πιστοποιητικού 
έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου. ή Α/132/Β(Μ)Ρ-85 (Αναθ.Ο) θα δήλωνε την αρχική 
έκδοση του αυστριακού πιστοποιητικού έγκρισης του σχεδιασμού του κό/ιου. Για αρχικές 
εκδόσεις, η παρενθετική καταχώρηση είναι προαιρετική και άλλες λέξεις τέτοιες όπως Αρχική 
έκδοση' μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στη θέση των Άναθ.Ο'. Αριθμοί αναθεώρησης 
Πιστοποιητικού μπορούν μόνον να εκδίδονται από τη χώρα που εκδίδει το αρχικό 
πιστοποιητικό έγκρισης. 

(ά) Πρόσθετα σύμβολα (όπως μπορεί να επιβάλλονται από εθνικές απαιτήσεις) μπορούν να 
προστίθενται σε παρένθεση στο τέλος του χαρακτηριστικού σήματος, για παράδειγμα. 
Α/132/Β(Μ)Ρ-85 (5Ρ503). 

( β ) Λεν είναι απαραίτητο να τροποποιείται το χαρακτηριστικό σήμα πάνω στη συσκευασία κάθε 
φορά που γίνεται μία αναθεώρηση στο πιστοποιητικό σχεδιασμού. Τέτοιο επαναμαρκαρισμα 
θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η αναθεώρηση στο πιστόποιητικό 
σχεδιασμού του κόλου συνεπάγεται αλλαγή στους γραμματικούς κωδικούς τύπου για τον 
σχεδίασμά του κόλου μετά την δεύτερη κάθετο. 

Περιεχόμενο των πιστοποιητικών έγκρισης 

(βλέπε εισαγωγική σημείωση σ αυτό το μέρος) 


Πιστοποιητικά έγκρισης ειδικής μορφής ραδιενεργού υλικού 

παράγραφος 726 

Πιστοποιητικά έγκρισης ειδικών ρυθμίσεων 

παράγραφος 727 


Πιστοποιητικά έγκρισης φόρτωσης 

παράγραφος 728 

Πιστοποιητικά έγκρισης σχεδιασμού του κόλου 


παράγραφος 729 


Ισχύε των πιστοποιητικών 

Πολυμερής έγκριση μπορεί να γίνει με ισχύ του αρχικού πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού ή της φόρτωσης. 

Τέτοια ισχύς μποοεί να λάβει τη μορφή μίας επικύρωσης πάνω στο αρχικό πιστοποιητικό ή της έκδοσης 
μίας ξεχωριστής επικύρωσης, παραρτήματος, συμπληρώματος κ.λπ.. απο την αρμοοια αρχή της χωρά, 
μέσω της οποίας ή στην οποία γίνεται η φόοτωση. 
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Γενική διάταξη για το πρόγραμμα εξασφάλισης της ποιότητας 

3766 Προγράμματα εξασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να καθιερώνονται για το σχεδίασμά, την κατασκευή, 
τον έλεγχο, την τεκμηρίωση, τη χρήση, τη συντήρηση και την επιθεώρηση όλων των κόλων και για τις 
λειτουργίες μεταφοράς και υπό μεταφορά αποθήκευσης για την εξασφάλιση συμφωνίας με τις σχετικές 
διατάξεις αυτής της Προσθήκης. Όπου έγκριση της αρμόδιας αρχής για το σχεδιασμό ή τη φόρτωση 
απαιτείται, τέτοια έγκριση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να εξαρτάται από την επάρκεια του 
προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. Πιστοποίηση ότι οι προδιαγραφές σχεδιασμού έχουν πλήρως 
εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή. Ο κατασκευαστής ο αποστολέας ή ο 
χρήστης οποιουδήποτε σχεδιασμού κόλου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να προσφέρει 
διευκολύνσεις για την επιθεώρηση της συσκευασίας από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και της χρήσης και να επιδεικνύει σε οποιαδήποτε σχετική αρμόδια αρχή ότι; 

(&) Οι μέθοδοι τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της συσκευασίας 
είναι σε συμφωνία με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού και 

(ό) Όλες οι συσκευασίες που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα μ ? έναν εγκεκριμένο σχεδιασμό 
επιθεωρούνται περιοδικά και, όπως απαιτείται, επισκευάζονται και συντηρούνται σε καλή 
κατάσταση έτσι ώστε να συνεχίζουν να είναι σύμφωνες με όλες τις σχετικές διατάξεις και 
προδιαγραφές ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση. 


3767- 

3769 
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Προσθήκη Α.7 
ΜΕΡΟΣ V 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ .ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
3770 (1) Τα ραδιενεργά υλικά που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες θα πρέπει να είναι συσκευασμένα: 

(ε) σε συμφωνία με τις διατάσεις για την Κλάση 7 και 

(ό) εκτός εάν μεταφέρονται ως ένα κόλο Τύπου Α ή Τύπου Β. επίσης σε συμφωνία με τις 
διατάξεις της κατάλληλης κλάσης. 

(2) Τα πυροφορικά ραδιενεργά υλικά θα πρέπει να είναι συσκευασαένα σε κόλα Τύπου Α ή Τύπου Β και 
θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα αδρανοποιημένα. 

(3) Για ραδιενεργά υλικά σε εξαιρούμενα κόλα που έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, βλέ^ε 
περιθωριακό 2002 (12) και (13). 

(4) Οι συσκευασίες για εξαφθοριούχο ουράνιο θα πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε συμοωνία με τις διατάξεις του περιθωριακού 37 ; 1. 


Διατάξεις για τη συσκευασία και τη μεταφορά του εξαφθοριούχου ουρανίου 


3771 (1) Οι συσκευασίες για εξαφθοριούχο ουράνιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ως δοχεία πίεσης και 

κατασκευασμένα από κατάλληλο κοινό χάλυβα ή άλλο κατάλληλο κράμα χάλυβα. 

(2) (ε) Οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης τους θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες για 

θερμοκρασίες εργασίες τουλάχιστον - 40 °0 έως 121 °0 και για πίεση εργασίας ι .-τ ΜΡε (1- 
όετ). 

(ό) Οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμησης τους θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένες ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή ή μόνιμη παραμόρφωση όταν 
υπόκεινται για πέντε λεπτά σε υδραυλική πίεση ελέγχου 2.8 ΜΡ& (-8 ύετ). 

(ε) Οι συσκευασίες και ο δομικός εξοπλισμός τους (εάν αυτός είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στη 
συσκευασία) θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν μία εςωτερική πίεση 
πιεζόμετρου 150 λΡα (1.5 δατ) χωρίς μόνιμη παραμόοωωση. 

(ά) Οι συσκευασίες και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησής τους θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες 
ώστε να παραμένουν στεγανές έτσι ώστε να τηρείται το όριο που προκαθορίζεται στην 
παράγραφο (4) (Γ)· 

(€) Βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης δεν επιτρέπονται και ο αριθμός ανοιγμάτων θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν λιγότερες. 

(ί) Συσκευασίες με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 4ο0 λίτρα και ο εςοπλισμός εξυπηρέτησης και 
δόμησής τους (εάν αυτός είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στη συσκευασία) θα πρέπει να είν αι 
έτσι σχεδιασμένες ώστε να παραμένουν στεγανές όταν υπόκεινται στον έλεγχο πτώσης που 
προκαθορίζεται στο περιθωριακό 3742. 

(3) Μετά την κατασκευή, το εσωτερικό των μερών που φέρουν την πίεση θα πρέπει να είναι διεςοοικα 
καθαρισμένο από γράσο, λάδι, επικαθίσεις, σκουριά και άλλες ξένες ύλες με μία κατάλληλη διαδικασία. 
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Προσθήκη Α.7 

(α) Κάθε κατασκευασμένη συσκευασία και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμησής 

της θα πρέπει, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, να υποβάλλεται σε μία επιθεώρηση αρχικά πριν 
τεθεί σε υπηρεσία και περιοδικά μετέπειτα. Αυτές οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται και να πιστοποιούνται σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή. 

(ύ) Η αρχική επιθεώρηση θα πρέπει να συνίσταται από έναν έλεγχο των χαρακτηριστικών του 
σχεδιασμού, τον έλεγχο αντοχής, τον έλεγχο στεγανότητας, το έλεγχο χωρητικότητας νερού 
και έναν έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 

(ο) Ο 1 περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να συνίστανται από μία οπτική επιθεώρηση, τον έλεγχο 
αντοχής, τον έλεγχο στεγανότητας και έναν έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίαν του 
εξοπλισμού εξυπηρέτησης. Το διάστημα για τις περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να είναι 
όχι μεγαλύτερο από πέντε χρονιά. Συσκευασίες που δεν έχουν επιθεωρηθεί μέσα σε αυτή την 
περίοδο των πέντε χρόνων θα πρέπει να εξετάζονται πριν τη μεταφορά σε συμφωνία με ένα 
πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Δεν θα πρέπει να ξαναγεμίζονται πριν την 
συμπλήρωση του πλήρους προγράμματος για τις περιοδικές επιθεωρήσεις. 

(ά) Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών του σχεδιασμού θα πρέπει να παρουσιάζει συμφωνία με τις 
προδιαγραφές των τύπων σχεδιασμού και το πρόγραμμα κατασκευής. 

(ο) Ο έλεγχος αντοχής πριν τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να διεξάγεται με 
υδραυλικό έλεγχο με εσωτερική πίεση 2.8 ΜΡα (28 όατ). Για τις περιοδικές επιθεωρήσεις, 
οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μη- επιβλαβής διαδικασία εξέτασης αναγνωρισμένη από την 
αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζεται. 

(ί) Ο έλεγχος στεγανότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συμφωνία με μία διαδικασία που 
είναι ικανή να δείχνει τις διαρροές στο σύστημα συγκράτησης με ευαισθησία 0.1 Ρα.Ι/$ (ΙΟ -6 
ύατ.Ι/δ). 

(β) η χωρητικότητα νερού των συσκευασιών θα πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια - 0.25 % σε 
μία θερμοκρασία αναφοράς 15 °0. Ο όγκος θα πρέπει να αναφέρεται πάνω στον πίνακα που 
περιγράφεται στην παράγραφο (6). 

(5) Με την εξαίρεση των συσκευασιών για λιγότερο από 10 λα εξαφθοριούχο ουράνιο, η αρμόδια αρχή 
της χώρας προέλευσης θα πρέπει, για κάθε τύπο σχεδιασμού κόλου εξαφθοριούχου ουρανίου, να 
επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί με τις διατάξεις αυτού του περιθωριακού και να εκδίδει μία έγκριση. Αυτή η 
έγκριση μπορεί να είναι μέρος της έγκρισης για ένα κόλο Τύπου Β και/ή για ένα κόλο με σχάσιμο 
περιεχόμενο σε συμφωνία με το Μέρος IV αυτής της Προσθήκης. 

(6) Μία πλάκα κατασκευασμένη από μη-διαβρωτικό μέταλλο θα πρέπει να είναι με διάρκεια 
προσαρμοσμένη σε κάθε συσκευασία σε μία άμεσα προσπελάσιμη θέση. Η μέθοδος προσαρμογής της 
πλάκας δεν πρέπει να μειώνει την αντοχή της συσκευασίας. Τα παρακάτω στοιχεία, τουλάχιστον, θα πρέπει 
να είναι μαρκαρισμένα πάνω στον πίνακα με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο: 

- αριθμός έγκρισης, 

- σειριακός αριθμός του κατασκευαστή, 

- μεγίστη πίεση εργασίας (πίεση πιεζομέτρου) 1.4 ΜΡε (14 ό&τ), 

- πίεση ελέγχου (πίεση πιεζο μέτρου) 2.8 ΜΡε (28 δετ). 


3771 (4) 

(συνεχ.) 
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Προσθήκη Α.7 


3771 - περιεχόμενο: εςαοθοριούχο ουράνιο* 

(συνεχ.) 

- χωρητικότητα σε λίτρα, 

- μέγιστο επιτρεπτό βάρος πΛ,ήροσης εςαφθοριούχου ουρανίου. 


- απόβαρο, 

- ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του αρχικού ελέγχου και του πιο πρόσφατου περιοδικού ελέγχου. 


- σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεςήγαγε τον έλεγχο. 


(7) ( 2 ) Το εέαφθοριούχο ουράνιο πρέπει να είναι σε στερεή μοριοή όταν μεταφερεται. 

(ή) Ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να είναι μόνον τέτοια ώστε η χωρητικότητα να μην είναι 
περισσότερο από 95 % γεμισμένη στους 121 X. 

(Ο Ο καθαρισμός των συσκευασιών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον με μία κατάλ/.η/.η 
διαδικασία. 

(ό) Η εκτέλεση των επισκευών επιτρέπεται μόνον σε συμφωνία με τα προγράμματα σχεδιασμου 
και κατασκευής που τίθενται γραπτά. Τα προγράμματα επισκευής απαιτούν την προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

(ε) Οι ακαθάριστες κενές συσκευασίες θα πρέπει να είναι το ίδιο σωιχτά κλειόμενες, κατα τη 
διάρκεια της μεταφοράς και της ενδιάμεσης αποθήκευσης, όπως όταν είναι γεμάτε,. 

(ί) Για τη συντήρηση, ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή θα πρεπει να 
ενεργείται. 


(8) Συσκευασίεε κατασκευασμένες σε συμφωνία με το Πρότυπο ΑΝ$Ι Ν/14.1 - 198. των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ή ισοδύναμε;, μπορούν να χρησιμοποιούνταν αε τη συγκατάθεση της συγκεκριμενη^μ^ια, 
αρχή;, εάν οι ελεγχοι που προκαθορίζονται σε αυτά τα πρότυπα έχουν διεςαχθει απο τον εμπειρογνώμονα 
που’ ονομάζεται σ' αυτά και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και να πιστοποιούνται σε συμφωνία με τη 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο (4) (ο). 


3772- 

3799 


ΙΑ \· 14,1 - 1982 δημοσιευμένη το 1982 και διαθέσιμη από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο 

Προτύπων, 10430 Βτοαά\ναν. Υοτέ. ΝΥ10018. 
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3800- 

3899 


3900 


3901 


3902 


Επιφυλασσόμενο 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α.9 


1 . Διατάξεις σχετικές με ετικέτες κινδύνου. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ : Για συσκευασίες. βίέπε επίσης περιθωριακό 2007. 

(1) Οι ετικέτεε αριθα. 1. 1.4. 1.5, 1.6. 01. 2. 3. 4.1. 4.2.4.3, 5.1. 5.2. 05, 6.1. 6.2. 7Α. 7Β. 7(Γ, 8 και 9 θα 
πρέπει να είναι σε σχήμα ρόμβου και να έχουν διαστάσεις 100 χ 100 ιτιπι. Έχουν μία μαύρη γραμμή 3 πυη 
αέσα από την άκρη που διατρέχει παράλληλα μ αυτήν. Εάν το μέγεθος της συσκευασιας έτσι απαιτεί, οι 
διαστάσεις των ετικετών μπορούν να μειώνονται, υπό την προϋπόθεση οτι παραμένουν καθαρα ορατέ- 
[βλέπε επισηε περιθωριακό 2224 (6)]. Οι ετικέτες αριθμ. 7Ό και ΟΛ/χς ετικετες που πρεπει να 
τοποθετούνται σε οχήματα, σε δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης ^απο ^ ιυ η σε μεγα,.α 
εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να έχουν διαστάσεις οχι μικρότερες απο 230 χ .30 τυπι. 

ρν Οι ετικέ-ε- αριθα. 10. ! 1 και 12 θα πρέπει να είναι ορθογώνιες, πρότυπου σχήματος Α5 (148 χ _ 10 
™η). Εάν το μέγεθος της συσκευασιας έτσι απαιτεί, οι διαστάσεις των ετικετών .απορουν να μειώνονται. 

υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν καθαρά ορατές, 

(3) Μία περιγραιοή, με αριθμούς ή γράμματα, που αφορούν στη φύση του κινουνου μπορεί να 
τοποθετείται πάνω στο χαμηλότερο μέρος των ετικετών. 

(4) Η διατύπωση στις ετικέτες κινδύνου θα πρέπει να είναι καθαρά ευανάγνωστη και ανεςιτηκη. 

(Π Οι ετικέτες κινδύνου πρέπει να τοποθετούνται στις συσκευασίες και στις σταθερές δεςαμενες μ^ 
έναν κατάλληλο τρόπο και να είναι καθαρά ορατές. Μόνον όπου η κατάσταση του εςωτερικουμια 
συσκευασίαε δεν το επιτρέπει αυτό οι ετικέτες θα πρέπει να κολλούνται πάνω σε κάρτες η πινακιοε, που 
είναι με ασφάλεια προσαρμοσμένες στη συσκευασία. Ανεξίτηλα μαρκαρίσματα κίνδυνου που αντιστοιχούν 
ακριβώς στα οριζόμενα υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί για ετικετες. 

(2) Είναι καθήκον του αποστολέα να τοποθετήσει τις επκέτε,. 

(31 Επιπλέον των ετικετών κινδύνου που ορίζονται σ αυτήν την Οδηγία, ετικέτες ^ ν5 ^^°«_ να ^ 
τκ απαιτήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς μπορούν να τοποθετούνται στν. συσκευασ -. -- 

εαπορευαατοκιβώτια. τα ε.απορευματοκιβώτια-δεξαμενές και ^συστοιχίες των δοχείωνποι 
επικίνδυνα ειιπορεύματα που μεταφέρονται για μέρος μιας δωιορομης οοικως και που πρε.,ει 
επισημασμένα σε συμφωνία με τις διατάξεις εκείνων των απαιτήσεων. 


2. Ετζεξήγηση των σνιιβόλων 

Οι ετικέτες κινδύνου που ορίζονται για ύλες και 
έχουν τις παρακάτω σημασίες: 


είδυ των Κλάσεων I έως 9 (βλέπε αντίτυπα στο τέλος) 


Αριθμ. 1 


Αριθμ. 1.4 


Αριθμ. 1.5 


(μαύρη σε πορτοκαλί φόντο: έκρηξη βόμβας 
στο επάνω μισό, κατάλληλος αριθμός 
υποδιαίρεσης και γράμμα ομάδας 
συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός αριθμός 1 
στην κάτω γωνία): 

(μαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθμός 
υποδιαίρεσης Ί .4* που γεμίζει το μεγαλύτερο 
μέρος του επάνω μισού, κατάλληλο γράμμα 
οιιάδας συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός 
αριθμός 1 στην κάτω γωνία): 

(μαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθμός 


υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαιρέσεις 
].Κ 1.2 και 1.3. 


υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαίρεση 1.4. 


υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαίρεση 1.5. 
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υποδιαίρεσης Ί .5* που γεμίζει το μεγαλύτερο 
τμήμα του επάνω μισού, γράμμα ομάδας 
συμβατότητας Ό' στο κάτω μισό, μικρός 
αριθμός 1 στην κάτω γωνία): 


Αριθμ 1.6 

(μαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθμός 
υποδιαίρεσης Ί.6 1 που γεμίζει το μεγαλύτερο 
τμήμα του επάνω μισού, γράμμα ομάδας 
συμβατότητας 'ΝΓ στο κάτω μισό, μυφός 
αριθμός Τ στην κάτω γωνία). 

υπόκειται σε έκρηξη, υποδιαίρεση 1.6, 

Αριθμ 01 

(μαύρο σε πορτοκαλί φόντο, έκρηξη βόμβας 
στο επάνω μισό): 

υπόκειται σε έκρηξη, 

Αριθμ. 2 

(κύλινδρος αερίου, μαύρος ή λευκός, σε 
πράσινο φόντο, μικρός αριθμός "2" στην κάτω 
γωνία): 

μη-εύφλεκτο μη-τοξικό αέριο. 

Αριθμ. 3 

(μαύρη ή λευκή φλόγα σε κόκκινο φόντο): 

κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτο υγρό). 

Αριθμ. 4.1 

(μαύρη φλόγα σε φόντο από ισαπέχουσες 
εναλλασσόμενες κόκκινες και λευκές κάθετες 
ραβδώσεις): 

κίνδυνος φωτιάς (εύφλεκτο στερεό), 

Αριθμ. 4.2 

(μαύρη φλόγα σε λευκό φόντο, το κάτω 
τρίγωνο της ετικέτας κόκκινο): 

ύλη που υπόκειται σε αυτόματη 
ανάφλεξη. 

Αριθμ. 4.3 

(μαύρη ή λευκή φλόγα σε μπλε φόντο): 

κίνδυνος έκλυσης εύφλεκτων αερίων 
σε περίπτωση επαφής με το νερό, 

Αριθμ. 5.1 

(φλόγα πάνω από έναν κύκλο, μαύρη σε 
κίτρινο φόντο, μικρός αριθμός "5.1" στην κάτω 
γωνία): 

οξειδωτική ύλη 

Αριθμ. 5.2 

(φλόγα πάνω από έναν κύκλο, μαύρη σε 
κίτρινο φόντο, μικρός αριθμός ”5.2" στην κάτω 
γωνία): 

οργανικό υπεροξείδιο, κίνδυνος 
φωτιάς. 

Αριθμ. 05 

(φλόγα πάνω από έναν κύκλο, μαύρη σε 
κίτρινο φόντο): 

κίνδυνος ενίσχυσης της φωτιάς, 

Αριθμ. 6.1 

(νεκροκεφαλή σε διασταυρούμενα οστά, μαύρη 
σε λευκό (ρόντο): 

τοξική ύλη: να διατηρείται ξεχωριστά 
από τρόφιμα και άλλα είδη για 
κατανάλωση σε οχήματα και σημεία 
φόρτωσης εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης 

Αριθμ. 6.2 

(σύμβολο με τρεις ημισέληνους τοποθετημένες 
σ ? έναν κύκλο): 

μολυσματικό: να διατηρείται * 
ξεχωριστά σε οχήματα και σε σημεία 
φόρτωσης, εκα>όρτωσης ή 
μεταφόρτωσης από τρόφιμα, άλλα 
είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές. 
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Αριθμ, 7Α 


Αριθμ. 7Β 


Αριθμ. 70 


Αριθμ. 7Ό 


Αριθμ. 8 


(τυποποιημένο τριφύλλι, επιγραφή 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΌ ακολουθούμενη από μία κάθετη 
ράβδωση στο κάτω μισό, με το παρακάτω 
κείμενο: 

Περιεχόμενο. 

Δραστικότητα . 

μικρός αριθμός 7 στην κάτω γωνία, μαύρο 
σύμβολο και επιγραφές σε λευκό φόντο, 
κόκκινη κάθετη ράβδωση): 

(όπως παραπάνω, αλλά με δύο κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις στο κάτω μισό και το 
παρακάτω κείμενο: 

Περιεχόμενο. 

Δραστικότητα... 

Δείκτης μεταφοράς. 

(στο ορθογώνιο μαύρο πλαίσιο). Μικρός 
αριθμός 7 στην κάτω γωνία, μαύρο σύμβολο 
και επιγραφές. Φόντο στο επάνω μισό: κίτρινο. 
Φόντο στο κάτω μισό: λευκό. Κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις): 

(όπως παραπάνω, αλλά με τρεις κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις στο κάτω μισό): 


ραδιενεργό υλικό σε συσκευασίες της 
Κατηγορίας I - ΛΕΥΚΗ. Στην 
περίπτωση φθοράς στις συσκευασίες. 
κίνδυνος για την υγεία από κατάποση ή 
εισπνοή, ή επαφή με το χυμένο 
περιεχόμενο. 


ραδιενεργό υλικό σε συσκευασίες της 
Κατηγορίας II - ΚΙΤΡΙΝΗ. Οι 
συσκευασίες να διατηρούνται μακριά 
από συσκευασίες που φέρουν την 
επιγραωή "ΡΟΤ0" (βλέπε περιθωριακό 
2711). Στην περίπτωση φθοράς στις 
συσκευασίες, κίνδυνος για την υγεία 
από κατάποση ή εισπνοή, ή επαφή με 
το χυμένο περιεχόμενο και κίνδυνος 
εξωτερικής ακτινοβολίας σε μία 
απόσταση. 


ραδιενεργό υλικό σε συσκευασίες της 
Κατηγορίας III - ΚΙΤΡΙΝΗ. Οι 
συσκευασίες να διατηρούνται μακριά 
από συσκευασίες που φέρουν την 
επιγραφή ΤΟΤΟ" (βλέπε περιθωριακό 
2711). Στην περίπτωση Φθοράς στις 
συσκευασίες, κίνδυνος για την υγεία 
από κατάποση ή εισπνοή, ή επαφή με 
το χυαένο περιεχόμενο και κίνδυνος 
εξωτερικής ακτινοβολίας σε μία 
απόσταση, 


(τυποποιημένο τριφύλλι, επιγραφή 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ και αριθμός 7. Μαύρο σύμβολο 
και επιγραφές. Φόντο στο επάνω μισό: κίτρινο, 
φόντο στο κάτω μισό: λευκό. 

Η χρήση της λέξης "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ" στο κάτω 
μισό είναι προαιρετική ώστε να επιτρέπει την 
εναλλακτική χρήση αυτής της ετικέτας για την 
ένδειξη του κατάλληλου χαρακτηριστικού 
αριθμού της ύλης για το φορτίο): 

(υγρό που στάζει από έναν δοκιμαστικό 
σωλήνα σε μία πλάκα και από έναν άλλο 
δοκιμαστικό σωλήνα σε ένα χέρι. Μαύρο σε 
λευκό φόντο. Το κάτω τρίγωνο της ετικέτας 
μαύρο με λευκό περιθώριο): 


ραδιενεργό υλικό που παρουσιάζει 
τουα κινδύνους που περιγράφονται στα 
7Α.7Β ή 70. 


διαβρωτική ύλη. 
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3. 

3903 


Αριθμ. 9 

(λευκό φόντο με 7 μαύρες κάθετες ραβδώσεις 
στο επάνω μισό και μικρός αριθμός 9, 
υπογραμμισμένος, στην κάτω γωνία): 

διάφορες ύλες και είδη που, κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιάζουν 
κινδύνους άλλους από εκείνους που 
καλύπτονται από τις άλλες κλάσεις, 

Αριθμ. 10 

(μαύρη ανοιχτή ομπρέλα και έξι μαύρες 
σταγόνες νερού, σε λευκό ή κατάλληλο για τη 
δημιουργίας αντίθεσης φόντο): 

να διατηρείται ξηρό, 

Αριθμ. 11 

(δύο μαύρα βέλη σε λευκό ή κατάλληλο για τη 
δημιουργία αντίθεσης φόντο): 

αυτή η πλευρά προς τα επάνω: 
η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται, με τα 
βέλη να δείχνουν προς τα επάνω, 

Αριθμ. 12 

(μαύρο ποτήρι του κρασιού σε λευκό ή 
κατάλληλο για τη δημιουργία αντίθεσης 
φόντο): 

εύθραυστο, ή να διακινείται με 
προσοχή. 


Μεταβατικές διατάξεις 

Οι ετικέτες κινδύνου που μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1987 συμφωνούσαν με τα υποδείγματα Αριθμ. 7Α, 7Β, 
70, 10, 11 και 12 μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. 


3904- 

3999 



ΕΦΗΜΕ ΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ετικέτες κινδύνου 

Για επεξηγήσεις, βλέπε Προσθήκη Λ.9 (περιθωριακό 390_) 
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Ν*6.1 Ν*6.2 



1) Ένδειςη του κατάλληλου αριθμού υποδιαίρεσης και γράμματος της ομάδας συμβατότητας 

2) Ένδειςη του κατάλληλου γράμματος της ομάδας συμβατότητας 

3) Για τις διαστάσεις, βλέπε ετικέτα Αριθμ. 1 

4) Για τκ διαστάσεις, βλέπε ετικέτα 7Α ιη , 

5) Οι διαστάσεις των ετικετών που θα επικολλώνται στα κο/χι θα έχουν σμικρυνθει στο σχήμα Α/(/4\ 10. πυυ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 
(ΤΕΥΧΟΣ Π) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Περιθωριακά 

Σχέδιο του Παραρτήματος . 10 000 

Εφαρμοσιμότητα άλλων διατάξεων, εθνικών ή διεθνών . 10 001 

Εφαρμοσιμότητα των διατάξεων του Μέρους I . 10 002 

Μέρος I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Γενικά 10 010 και επόμενα 

Πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος 

(περιλαμβανομένων περιορισμένων ποσοτήτων) . 10 010 και επόμενα 

Ορισμοί . 10 014 και επόμενα 

Τμήμα 1 Τρόπο<: ιιεταοοοάς 10 100 και επόμενα 

Μέθοδος αποστολής περιορισμοί στη μεταφορά . 10 105 και επόμενα 

Πλήρες φορτίο . 10 108 και επόμενα 

Μεταφορά χύμα . 10 111 και επόμενα 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια . 10 118 και επόμενα 

Μεταφορά σε δεξαμενές . 10 121 και επόμενα 

Τμήμα 2 Ειδικέε προϋποθέσεκ ποοε εκπλήρωση από τα αεταφοοικά 

μέσα και τον ε£οπλισαό τους 10 200 και επόμενα 

Τύποι οχημάτων .*. 10 204 και επόμενα 

Οχήματα με σταθερές ή αφαιρούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες 

δοχείων . 10 220 και επόμενα 

Πυροσβεστικές συσκευές . 10 240 και επόμενα 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός . 10 251 και επόμενα 

Διάφορος εξοπλισμός . 10 260 και επόμενα 

Έγκριση οχημάτων . 10 282 και 10 283 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Τμήμα 3 Γενικές απαιτήσεις εέυπηοετησεως 

Πληρώματα οχημάτων . 

Ειδική εκπαίδευση οδηγών . 

Επίβλεψη οχημάτων . 

Μεταφορά επιβατών . 

Χρήση πυροσβεστικών συσκευών . 

Φορητές φωτιστικές συσκευές . 

Άδειες δεξαμενές . 

Έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στη μονάδα μεταφοράς 

Γ ραπτές οδηγίες . 


Περιθωριακά 

10 300 και επόμενα 
10 311 και επόμενα 
10 315 και επόμενα 
10 321 και επόμενα 
10 325 και επόμενα 
10 340 και επόμενα 
10 353 και επόμενα 
10 378 και επόμενα 
10 381 και επόμενα 
10 385 και επόμενη 


Τμήμα 4 


Ειδικές διατά£εκ που αα?ορούν τη φόοτωσπ. εκ α>όρτωση 
και Ύειοισαό 

Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων . 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα . 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα εμπορευματοκιβώτιο .. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με εμπορεύματα περιεχόμενα 
σε εμπορευματοκιβώτιο . 

Καθαρισμός προ τη φορτώσεως . 

Χειρισμός και στοιβασία . 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση . 

Απαγόρευση καπνίσματος .*. 

Προφυλάξεις για ηλεκτροστατικές φορτίσεις . 

Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών σε 
εμπορευματοκιβώτια .* 

Θέση σε κίνηση της μηχανήζ κατ ά διάρκεια της φορτώσεως 
ή της εκφορτώσεως . 


10 400 και επόμενα 
10 40! και επόμενα 
10 403 και επόμενη 
10 404 και επόμενα 

10 405 και επόμενα 

10413 

10 414 

10415 

10416 

10 417 και επόμενα 
10 419 και επόμενα 
10 431 και επόμενα 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 

Περιθωριακά 

Τμήμα 5 Ειδικές διατάζεις που αφορούν τη λειτουργία των ο γηράτων 10 500 και επόμενα 

Επισήμανση των οχημάτων . 10 500 και επόμενα 

Στάθμευση γενικά . 10 503 και επόμενα 

Στάθμευση τη νύκτα ή σε κακή ορατότητα . 10 505 και επόμενα 

Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο . 10 507 και επόμενα 

Άλλες διατάξεις . 10 599 και 

Τμήμα 6 Μεταβατικέ: διατάςεις. ανακλήσεις και διατάξε ις 

ιδιόοουθαες νια οοισαένες Ύώρες 10 600 και επόμενα 

Ταχεία διαδικασία για να επιτραπούν παρεκκλίσεις προς 

το σκοπό δοκιμών . 10 602 επό · ιιενα 

Μέρος Π ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΈ 

ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 1 ΜΕΧΡΙ 9 

Κλάσηΐ Εκρηκτικές ύλες και είδη . 11 000 και επόμενα 

Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση . 21 000 και επόμενα 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά . 31 000 και επόμενα 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά . 41 000 και επόμενα 

Κλάση 4.2 Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή αυτσγενή ανάφλεξη . 42 000 και επόμενα 

Κλάση 4.3 Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό . 43 000 και επόμενα 

„ . ,, .. 51 000 και επόαενα 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικες ύλες . 

Γ . 5 52 000 και επόμενα 

Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξειδια . 

.... -** . 61 000 και επόμενα 

Κλαση 6.1 Τοςικεςυλες . 

... . 62 000 και επόμενα 

Κλάση 6.2 Μολυσματικές ύλες . ^ 

„ ^ - -·ν„ 71 000 και επόμενα 

Κλάση 7 Ραδιενεργεις ύλες . ^ 

' .81 000 και επόιιενα 

Κλάση 8 Διαβρωτικες ύλες . ^ 

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη . 9 * 999 και ε^Μ·^ 01 
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Πίνακας Περιεχομένων 
(συνέχεια) 


Μέρος ΠΤ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 


Προσθήκη Β.1 
Προσθήκη Β.ΐα 

Προσθήκη Β.ΐό 
Προσθήκη Β.1 ο 

Προσθήκη Β.ΐά 


Προσθήκη Β.2 

Προσθήκη Β.3 

Προσθήκη Β.4 
Προσθήκη Β.5 
Προσθήκη Β.6 


Διατάξεις κοινές στις Προσθήκες Β. 1 . 

Διατάξεις που αφορούν σταθερές δεξαμενές (οχήματα- 
δεξαμενές) αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και 
συστοιχία δοχείων . 

Διατάξεις που αφορούν εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές . 

Διατάξεις που αφορούν σταθερές δεξαμενές και αποσυναρ¬ 
μολογούμενες δεξαμενές από ενισχυμένο πλαστικό . 

Προϋποθέσεις που αφορούν τα υλικά και την κατασκευή 
συγκολλημένων σταθερών δεξαμενών, συγκολλημένων 
αποσυναρμολογού μενών δεξαμενών και περιβλημάτων 
συγκολλημένων εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων 
βαθιάς καταψύξεως της Κλάσης 2 . 

Ενιαίες διατάξεις που αφορούν την κατασκευή οχημάτων 
προοριζόμενα για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τους 
εγκεκριμένους τύπους τους, όπου αυτό χρειάζεται . 

Πιστοποιητικό εγκρίσεως για οχήματα που μεταφέρουν 
ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα . 

Υπό επιφύλαξη . 

Κατάλογος ουσιών και αριθμοί αναγνώρισης . 

Πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως οδηγού σύμφωνα με το 
περιθωριακό 10 315(1) . 


Περιθωριακά 

200 000 και επόμενα 

^211 000 και επόμενα 

212 000 και επόμενα 

213 000 και επόμενα 


214 000 και επόμενα 

220 000 και επόμενα 

230 000 και επόμενα 
240 000 και επόμενα 
250 000 και επόμενα 

260 000 και επόμενα 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 


Σχέδιο του Παραρτήματος 
10 000 (1) Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει: 

(ε) Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών όλων των Κλάσεων 

(Μέρος I). 

(ό) Ειδικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στην μεταφορά επικίνδυνων ουσιών των Κλάσεων I 

μέχρι 9 (Μέρος II). 

(ο) Προσθήκες όπως τα παρακάτω: 

- Προσθήκη Β.ίε που αφορά σταθερές δεξαμενές (οχήματα. δεξαμενές), 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, 

- Προσθήκη Β. 1 δ που αφορά εμπορευματοκφώτια-δεξαμενές, 

- Προσθήκη Β.ΐο που αφορά σταθερές δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 
κατασκευασμένες από ενισχυμένο πλαστικό, 

- Προσθήκη Β. 1<3 που αφορά τις προϋποθέσεις για τα υλικά και την κατασκευή 
συγκολλημένων σταθερών δεξαμενών, συγκολλημένων αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών 
και περιβλημάτων συγκολλημένων εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που προορίζονται για 
τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της Κλάσης 2 ή για τα οποία 
απαιτείται η πίεση δοκιμής να μην είναι μικρότερη από 1 Μρε (10 03 γ), 

- Προσθήκη Β.2 που αφορά τις ενιαίες διατάξεις για την κατασκευή οχημάτων προοριζόμενα 
για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των διατάςεων για τους 
εγκεκριμένους τύπους τους, όπου αυτό χρειάζεται, 

- Προσθήκη Β.3 που περιέχει τύπο πιστοποιητικού για έγκριση οχημάτων, 

- Προσθήκη Β.5 που περιέχει τον κατάλογο ουσιών που καλύπτονται από το περιθωριακό 
10500 (2), 

- Προσθήκη Β.6 που περιέχει υπόδειγμα πιστοποιητικού εκπαιδεύσεως οδηγού. 

(2) Οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1 και οι ειδικές διατάξεις του Μέρους 11 χωρίζονται σε Τμήματα με 
τις ακόλουθες επικεφαλίδες: 

Γενικά: Το παρόν τμήμα περιγράφει το πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος και περιλαμβάνει τις 

διατάξεις που αφορούν επιτρεπόμενες εξαιρέσεις και ορισμούς. 

Τμήμα 1: Τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων (αυτό το τμήμα περιέχει τις διατάξεις που αφορούν 
μέθοδο αποστολής, περιορισμούς αποστολής, πλήρη φορτία και τη δυνατότητα μεταφοράς 
εμπορευμάτων χύμα, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια ή σε δεξαμενές) 

Τμήμα 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση με τα μέσα μεταφοράς και εξοπλισμός αυτών 

Τμήμα 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 
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Τμήμα 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό (αυτό το τμήμα 
περιέχει επίσης τις απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως) 

Τμήμα 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων 

Τμήμα 6: Μεταβατικές διατάξεις, μειώσεις και διατάξεις αποκλειστικές για ορισμένες χώρες. 

Εφαρμοσιμότητα άλλων διατάξεων, εθνικών ή διεθνών. 

10 001 (1) Αν το όχημα που εκτελεί εργασία μεταφοράς με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτής της Οδηγίας 
αποστέλλεται πάνω σε τμήμα του ταξιδιού κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική έλξη, οποιεσδήποτε 
εθνικές ή διεθνείς διατάξεις που διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σ’ εκείνο το τμήμα με 
τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την αποστολή του οδικού οχήματος, θα έχουν εφαρμογή σ’ 
εκείνο το τμήμα του ταξιδιού. 

(2) Στις περιπτώσεις όπου κάποια μεταφορά που υπόκειται στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας 
υπόκειται επίσης στο σύνολο ή σε μέρος του ταξιδιού στις διατάξεις μίας διεθνούς σύμβασης, η οποία 
καθορίζει την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με κάποιο τρόπο μεταφοράς εκτός της οδικής 
μεταφοράς δυνάμει διατάξεων που εκτείνουν την εφαρμοσιμότητα της σύμβασης αυτής σε ορισμένες 
υπηρεσίες μηχανοκίνητων οχημάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της διεθνούς σύμβασττ θα εφαρμόζονται 
στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως με εκείνες αυτής της Οδηγίας οι οποίες δεν είναι ασύμβατες με εκείνες, οι 
υπόλοιπες διατάξεις αυτής της Οδηγίας δεν θα εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού. 

Εφαρμοσιμότητα των διατάξεων του Μέρους I του Παραρτήματος. 

10 002 Οταν διατάξεις του Μέρους II ή των Προσθηκών του παρόντος Παραρτήματος συγκρούονται με διατάξεις 
του Μέρους I, εκείνες οι διατάξεις του Μέρους I δεν θα έχουν εφαρμογή. 

Παρά ταύτα, 

( 3 ) οι διατάξεις των περιθωριακών 10 010 και 10 013 θα έχουν προτεραιότητα πάνω σ’ εκείνες του 
Μέρους II, 

(ό) οι διατάξεις του περιθωριακού 10 403 θα λαμβάνουν προτεραιότητα επί των απαγορεύσεων για μικτή 
φόρτωση που προβλέπεται στο Τμήμα 4 του Μέρους II. 


10 003- 
10 009 
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ΜΕΡΟΣ I 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

(Βλέπε, όμως, το περιθωριακό 10 002) 


Γενικά 

Πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος 

10 010 Το Παράρτημα Α εξαιρεί από τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, τη μεταφορά που γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους (συσκευασίας, όγκου κ.λπ.) που αναφέρονται στα περιθωριακά 2201α, 2301α, 
2401α, 2471α, 2501α. 2551α, 2601α, 2801α και 2901α. 


10 011 Πίνακας που καθορίζει τις περιορισμένες ποσότητες επικίνδυνων υλών σε κόλα που μπορεί να 
μεταφερθούν σε μία μεταφορική μονάδα χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
που έχουν σχέση με: 

ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 
(όλα τα Τμήματα 2 των Μερών I και Π), υποκείμενες, εντούτοις, στις διατάξεις των περιθωριακών 
10 240 (1) (ε) και 21 212, 

τα πληρώματα οχήματος (περιθωριακά XX 311 των Μερών ϊ και II), 

την ειδική εκπαίδευση για οδηγούς (περιθωριακό 10315), 

την μεταφορά επιβατών (περιθωριακό 10325), 

γραπτές οδηγίες (περιθωριακά XX 385 των Μερών I και II), 

τους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης (περιθωριακά XX 407 του Μέρους II) και 

ειδικές διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των οχημάτων (όλα τα Τμήματα 5 των Μερών I και II). 
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10 011 Γενικές Διατάξεις 

(συνεχ.) 


Κλάσεις 

Πολλαπλάσιοί 
συνολικών πο< 
φορτίο που πε 
η κάθε μία πει 
όρια όγκου (βί 

ΥΛΕΞ 

Ανώτατη συνολική ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα 
(μικτό βάρος) 

ττές για τον υπολογισμό των 
ιοτήτων που εξαιρούνται για 
ριλαμβάνει πολλές ύλες που 
ζορίζεται από διαφορετικά 
^έπε παρακάτω σημείωση 1) 

Α 

200 

5 

*δ 

Β 

50 

20 

Γ 

20 

50 

Δ 

10 

100 

^δ 

Ε 

3 

333 

*δ 

Σ1Τ 

2 

500 

ζ 

1 

1000 

^δ 

απεριό¬ 

ριστα 

1,2 [μόνο ο 
ταξινομημέ 
(6)1,3, 4.1, 
5.2, 6.1, 8 κ 

ιέρια 

να υπό (ε) και 
4.2, 4.3, 5.1, 
*αι9 

Αδειες συσκευασίες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
δοχείων, εξαιρουμένων των 
δεξαμενών) 






... 


X 

1 

1°, 3°, 5° - 7°. ί 
21°-23°, 25°, 
ΟΗΕ 0331 και 

>°, 10°, 12°. 13°, 15°. 17° - 19°, 
27°, 30° - 32°, 34°, 48° (Αριθμ. 
0332) 



X 






2°, 4°, 8°, 11° 24° 

X 








26°, 29°, 33° 


X 







35° έως 43° 






X 



46°, 47° 


! 






X 

48° (Αριθμ. ΟΗΕ 0482) 

X 








2 

Χλωρο-κυανίδιο του 3° (α) 

X 








Φωσγένιο του 3° (ει), φθόριο του 1° (ει) 



X 






1° (ε) και (ό), 2° (ε) και (ΐ>) 







X 


Αλλες ύλες και άδειες συσκευασίες που 
περιείχαν αέριο ταξινομημένο υπό (3.1), (όΐ), (ο) 

ή(«) 





X 




3 

6°, 12°, 13° και ύλες της "(αΓ ή 11°, 14“ έως 

28° και 41° έως 47°, 57° 

X 








Ύλες της (&) του 11° και 14° έως 28° και 41° 
έως 57° 




X 





1° (ε), 2° (&) και 3° (ό), 4° (ε) και (6), 5° (ε), 
και 7° 0)) 





X 




31° (α) και 34° (ο) 







X 


Αλλες ύλες 






X 



4.1 

1 ° (6) και 2° (ο) 








X 

6° (ς) και 11° (ο) 





X 




21° έως 26° 

X ^ 








35°, 36°, 45°, 46° 


X ι; 







37° έως 40° και 47° έως 50° 



Χ ;/ 






Αλλες ύλες 



X 






4.2 

1° ο) 








X 

Ύλες ταξινομημένες υπό (5) 





X 




Ύλες ταξινομημένες υπό (ο) 







X 



Εξαιρείται το βάρος της συσκευής κατάψυξης εάν υπάρχει τέτοια. 
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10 011 Γενικές Διατάξεις 

(συνεχ.) 


Κλάσεις 

43 

ΥΛΕΣ 

Πολλαπλασιαστές για τον υπολογισμό των 
συνολικών ποσοτήτων που εξαιρούνται για 
φορτίο που περιλαμβάνει πολλές ύλες που 
η κάθε μία περιορίζεται από διαφορετικά 
όρια όγκου (βλέπε παρακάτω σημείωση 1) 

11° (α), 13 ώ (δ). 14° (3), και !6° (δ) έως 18° (») 

Ανώτατη συνολική ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα 
(μικτό βάρος) 

Α 

200 

5 

X 

Β 

50 

20 

Γ 

20 

50 

Δ 

10 

100 

^8 

Ε 

3 

333 

^8 

ΣΤ 

2 

500 

^8 

Ζ 

1 

1000 

απεριό¬ 

ριστα 

11° (ό) έως 17 β (6) 





X 




11° (ο) έως 15° (ε) 









5.1 

Ύλες ταξινομημένες υπό (ε) 



X 






Ύλες ταξινομημένες υπό (5) 




X 





Ύλες ταξινομημένες υπό (ο) 






X 



5° 


X 







5.2 

5 3 ,6°, 15°, 16° 


X ^ 







7° έως 10°, 17°έω;20° 



Χ!' 






6.1 

Ύλες ταξινομημένες υπό (ο) 




X 





Ύλες ταξινομημένες υπό (ό) 



X 






Αλλες ύλες (εκτός 1° και 2°) 

χ 1 

1 

1 







6.2 

2° 

: 

χ ί 







Ύλες της (ό) 




X 





7 

Υλικά των περιθωριακών 2704, προγράμματα 

1° έως 4° 








X 

8 

6°, 14° και ύλες ταξινομημένες υπό (3) 


X 







Ύλες ταξινομημένες υπό (ό) 




X 





Ύλες ταξινομημένες υπό (ο) 






X 



9 

Ύλες ή είδη ταάνοιιημένα υπό 1 0 (ό), 4° (ο) ή 

5° 



X 






Ύλες ή είδη ταξινομηαένα υπό 1° (ο), 6°. 7° ή 
13° (6) 




X 

1 

_1- 



11 ° (ς) και 12° (ς) 





1 1 χ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι ανώτατες ποσότητες που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αντιπροσωπεύουν 
βαθμό κινδύνου ο οποίος μπορεί, από μια πολύ απλοποιημένη άποψη, να θεωρηθεί σαν ισότιμο^ για κάθε μια 
από τις αναγραφόμενες ύλες. Ο κίνδυνος αυτός δεν θα ξεπερνιέται ακόμη και όταν ένα φορτίο που δεν θίγεται 
από οποιαδήποτε απαγόρευση επί μικτής φορτώσεως 7τεριλαμβόνει περισσότερες από μια επικίνδυνες ύλες. 

Όπου το ίδιο όριο εξαιρέσεως ισχύει για τις ύλες για τις οποίες πρόκειται, τα αντίστοιχα βάρη τους 
προσθέτονται και το σύνολο δεν πρέπει να υπερβεί εκείνο το όριο. Όπου εντούτοις, ισχύουν για τις ύλες 
διαφορετικά όρια εξαιρέσεως, οι ανώτατες ποσότητες που επιτρέπονται για κάβε μία θα υπολογίζονται όπως 
παρακάτω: 


] 


Εξαιρείται το βάρος της συσκευής κατάψυξης εάν υπάρχει τέτοια. 
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Γενικές Διατάξεις 


10 011 
(συνεχ.) 


(α) Το ολικό πραγματικό βάρος κάθε ύλης που αναφέρεται σε οποιαδήποτε στήλες του πίνακα 
θα πο/Μζπ/.ασιάζεται με το συντελεστή που αναφέρεται στην κεφαλή της στήλες. 

(ό) Τα προϊόντα που επιτυγχάνονται κατ’ αυτό τον τρόπο θα προστίθενται μαζί και το σύνολο τους 
δεν θα υπερβαίνει το 1,000. 


Μέχρι αυτό τον αριθμό , η διαφορά διαιρούμενη με το συντελεστή που αντιστοιχεί προς κάποια όλλτ] ύ/ε\ δίνει 
το όριο εςαιρέσεως που δεν έχει ακόμη καλυφθεί. 


Παράδειγμα αυτών των υπολογισμών 


Κ). 

Τ'-η 

Ανώτατη ποσότητα 

5 *2 

20*2 

50*2 

100 

333*2 

500*2 

1000*2 

2 

2° (α) 




1 

1 



100 

3 

33° ίο 






50 


4.1 

4°(0 



2 





6.1 

16° (6) 



3 





6.1 

16° (ο 




25 




Σύνοι 

ποσά 

ω μεταφερομένων 
τήτων 



5 

25 


50 

100 

Πο/λαπ/.ασιαστής 

200 

50 

20 

10 

3 

2 

1 

Προϊόν (πο/λστήςχ 
ποσότητα) 



100 

250 


100 

100 

Σύνολο προϊόντων 


100 + 250 - 100+ 100 

= 550 


Αφού το σύνολο των προϊόντων είναι λιγότερο από 1,000, η παραπάνω περίπτωση αφήνει διαθέσιμα μέσα στο 
όριο εςαιρέσεως 1,000 - 550 = 450 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπ/ρρωθει το φορτίο, 
παραδείγματος χάρη, κυλίνδρους αερίου της ΚλΜαης 2, 11° (α) (όριο 333 λξ) έως την αςια 4ο 3 Ε· 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για την εφαρμογή αυτού του περιθωριακού και του πινσκάτου, τα βάρη των υγρών~ ή 
αερίων που ττεριέχονται στις συνηθισμένες σταθερές δεξαμενές ή μέσα μεταφοράς για την προώ ηση τους η 
για την λειτουργία του εξειδικευμένου εξοπλ.ισμού (ψυκτικές συσκευές για παράδειγμα) η για την εξασφα/.ιση 
της ασφάλειας τους, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
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Γενικές Διατάξεις 

Αυτοί οι πολλαπλασιασμοί ή διαιρέσεις μπορεί να αποφευχθούν με τη χρησιμοποίηση των πινάκων βάρους που 


(συνεχ.) υπάρχουν παρακάτω. 


Ανώτατο βάρος κάθε μιας από δύο διαφορετικές ύλες που αναφέρονται στις στήλες Α μέχρι Ο του παραπάνω πίνακα που μπορεί να 
φορτωθούν μαζί σε μεταφορική μονάδα χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια εςαιρέσεως (σε λ§): 


λες Α και επό 



2Ρ 308 
50 283 

75 258 

100 233 

125 208 
150 183 

175 158 

200 133 

225 108 

250 83 

275 58 
300 33 

325 8 


λ και 

τ— 

”2Τ 


50 

425 

75 

387 

100 

350 

125 

312 

150 

271 

175 

237 

200 

200 

225 

162 

250 

125 

275 

87 

300 

50 

325 

12 

333 

0 


έ. και Ο 1 


Κ *£1 

50 

850 

75 

775 

100 

700 

125 

625 

150 

550 

175 

475 

200 

400 

225 

325 

250 

250 

275 

175 

300 

100 

325 

25 

' 333 

0 


- Στήλες Γ και Ο 


»· 1 —] 


4Ρ0 

100 

400 

150 

350 

200 

300 

250 

250 

300 

200 

350 

150 

400 

100 

450 

50 

500 

0 


| 1- και Ο ~~| 

5ΪΓ 

100 

900 

800 

150 

700 

200 

600 

250 

500 

300 

400 

350 

300 

400 

200 

450 

100 

500 

0 


Αν, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της πρώτης προς φόρτωση 
ύλης (όπως φαίνεται σε μία από τις στήλες πίνακα ταχείας 
αναφορά*:), όεν επιτευχθεί η ανώτατη ποσότητα για τη 
δεύτερη ύλ.η [στην άλΛη στηλη του ίόιου πίνακα) ο ογκος που 
απομένει όιαθέσιαος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρίτη υ/.η. 
Για να εξακριβωθεί ο επιτρεπόμενος όγκος εκείνης της υ/.ης, 
πρέπει νά γίνει αναφορά στον πίνακα ταχείας αναφοράς που 
έχει επικεφαλίδα από τα γράμματα στηλης που αντιστοιχούν 
στη δεύτερη και τρίτη ύλη. Αν και η ανώτατη ποσότητα για 
ττιν τρίτη ύλη δεν εξαντληθεί, μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια 
διαδικασία σχετικά με τη φόρτωση μιας ή περισσότερων 
άλλων υλών. 


Στην αριστερή στήλη κάθε πίνακα, μια ενδιάμεση υψηλότερη 
αξία για την πραγιιατικά φορτωθείσα ποσότητα (π.χ. στον 
πίνακα Β και 6, 9 μεταξύ 8 και 10) μπορεί, να στρογγυλευτεί 
στη χαμηλότερη εμφαινομενη αςια (σ αυτή την περίπτωση 8). 
Στη όεςια στήλη, από το άλλο μέρος, μια ενδιάμεση αςια για 
μια πραγματικά φορτωθείσα ποσότητα (π.χ. στον ίδιο πίνακα 
55 αντί για 60) μπορεί να στρογγυλευτεί στην υψηλότερη 
εμφαινομενη αξία (σ’ αυτή την περίπτωση 60). 
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Γενικές Διατάξεις 

10 012 (1) Στην περίπτωση εξαιρέσεων που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 011, το έγγΡ α Φ° μεταφοράς που 

προβλέπεται από το περιθωριακό 2002 (3) θα φέρει την παρακάτω εγγραφή μετά από τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο Β των ειδικών προϋποθέσεων για κάθε Κλάση του Παραρτήματος Α: 

" Φορτίο μη υπερβαίνον τα όρια εξαιρέσεως που προβλεπονται στο περιθωριακό 10 01 1" 

(2) Όταν αποστολές από περισσότερους του ενός αποστολείς μεταφέρονται στην ίδια μονάδα 
μεταφοράς, τα έγγραφα μεταφοράς που συνοδεύουν αυτές ης αποσιολές δεν υποχρεούνται να φέρουν την 
εγγραφή που ορίζεται στην παράγραφο (1). 

10 013 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος μπορεί να γίνουν σε περίπτωση επείγουσας 
μεταφοράς για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών. 

Ορισμοί 

10 014 (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: 

Ο όρος "αρμόδια αρχή* σημαίνει την αρχή που έχει υποδειχθεί σαν τέτοια σε κάθε χώρα και σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την Κυβέρνηση. 

Ο όρος ”εύθραυστο κόλο * σημαίνει κόλο που περιέχει εύθραυστο δοχείο (δηλ. δοχείο από 
γυαλί, πορσελάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά) που δεν περιέχεται σε συσκευασία με 
πλήρεις πλευρές που το προστατεύουν αποτελεσματικά κατά της κρούσεως [(βλέπε επίσης 
και Παράρτημα Α, περιθωριακό 2001(7)]. 

Ο όρος * αέριο* σημαίνει αέριο ή ατμός. 

Ο όρος "επικίνδυνες όλες”, όταν χρησιμοποιείται μόνος σημαίνει τις ύλες και τα είδη που 
ορίζονται ότι είναι ύλες και είδη αυτής της Οδηγίας. 

Ο όρος "ΚΙΏ" σημαίνει διατάξεις που αφορούν διεθνή μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο που αποτελούν το Παράρτημα I της ΟΟΤΙΡ - Συνθήκη που 
αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές με σιδηρόδρομο, Παράρτημα Β - Ενιαίοι κανόνες που 
αφορούν το συμβόλαιο για διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο (ΟΙΜ). 

Ο όρος "μεταφορά χύμα* σημαίνει τη μεταφορά στερεάς ύλης χωρίς συσκευασία. 

Ο όρος " εμπορευματοκιβώτιο" (οοηίαίηδΓ) σημαίνει αντικείμενο εξοπλισμού μεταφοράς 
(ανυψούμενο όχημα, αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή ή άλλες παρόμοιες κατασκευές): 

μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια αρκετά στερεό για να είναι κατάλληλος για 
επανειλημμένη χρήση, 

ειδικά σχεδιασμένος για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων, με ένα ή 
περισσότερα μέσα μεταφοράς, χωρίς θραύση του φορτίου, 

εξοπλισμένου με συσκευές που επιτρέπουν τον έγκαιρο χειρισμό του, ειδικότερα 
όταν μεταφορτώνεται από ένα μέσον μεταφοράς σε άλλο, 

σχεδιασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκοκο το γέμισμα και το άδειασμα, 
και να έχει εσωτερικό όγκο όχι λιγότερο από 1 γπ . 
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10 014 
(συνεχ.) 


Γενικές Διατάξεις 

Ο όρος "εμπορευματοκιβώτιο” δεν καλύπτει συμβατικές συσκευασίες, ή ΙΒΟ, ή οχήματα, ή 
εμπορευματοκψώτια-δεξαμενές. Μόνο για την Κλάση 7, ο όρος " εμπορευματοκιβώτιο" ορίζεται 
στο περιθωριακό 2700 (2). 

Ο όρος "μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο" σημαίνει εμπορευματοκιβώτιο που έχει εσωτερικό όγκο 
πάνω από 3 αι 3 . 

Ο όρος ”μικρό εμπορευματοκιβώτιο" σημαίνει εμπορευματοκιβώτιο που έχει εσωτερικό όγκο όχι 
λιγότερο από 1 πι 3 και όχι περισσότερο από 3 πι . 

Ο όρος "εμπορενματοκιβώτιο-δεξαμενή" σημαίνει είδος εξοπλισμού μεταφοράς που ταιριάζει με 
τον ορισμό του όρου "εμπορευματοκιβώτιο” που δίνεται παραπάνω και κατασκευασμένο για να 
περιέχει υγρές, αεριώδεις, σε σκόνη ή σε κόκκους ύλες, αλλά που έχει χωρητικότητα πάνω από 
0.45 πι 3 . 

Ο όρος "συστοιχία δοχείων" ή "συστοιχία δεξαμενών"σημαίνει συγκρότημα που περιλαμβάνει 
αριθμό δοχείων όπως αυτά ορίζονται στο περιθωριακό 2212 (1)0), ή δεξαμενών όπως αυτές 
ορίζονται στο περιθωριακό 2212 (1)0), τα οποία αλληλοσυνδέονται με πολλαπλό αγωγό και είναι 
μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε πλαίσιο. 

Ο όρος "αποσνναρμολογούμενη δεξαμενή" σημαίνει δεςαμενη άλλη, εκτός από σταθερή δεςαμενή, 
εμπορευματοκιβώτιο-δεςαμενη ή συστοιχία δοχείων, που έχει χωρητικότητα πάνω από 1000 
λίτρα, δεν είναι σχεδιασμένη για τη μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς θραύση φορτίου, και συνήθως 
χειρισμός της μπορεί να γίνει μόνο όταν είναι άδεια. 

Ο όρος "σταθερή δεξαμενή" σημαίνει δεξαμενή που είναι δομικά προσαρτημένη σε όχημα (που 
τότε γίνεται όχημα δεςαμενή) ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου αυτού του οχήματος. 

Ο όρος "δεξαμενή" όταν χρησιμοποιείται χωριστά, σημαίνει εμπορευματοκιβώτιο-δεςαμενη ή 
δεξαμενή χωρητικότητας που ξεπερνά το 1 γπ 3 που μπορεί να είναι σταθερή δεςαμενή, 
αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή ή συστοιχία δοχείων. (Βλέπε, εντούτοις, περιορισμό στην έννοια 
της λέξεως "δεξαμενή" στις διατάξεις των Προσθηκών Β.1, περιθωριακό 200 000 (2)). 

Ο όρος "μονάδα μεταφοράς" σημαίνει αυτοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο συρόμενα όχημα, ή 
συρμό αποτελούμενο από αυτοκίνητο όχημα και προσαρτημένο συρόμενο όχημα. 

Ο όροο ”κλειστό όχημα" σημαίνει όχημα που έχει αμάςωμα που μπορεί να κλείνει. 

Ο όροο "ανοικτό όχημα" σημαίνει όχημα του οποίου η πλατφόρμα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει 
απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα. 

Ο όρος "όχημα με κά?.νμμα" σημαίνει ανοικτό όχημα εφοδιασμένο με κάλυμμα για την προστασία 
του φορτίου. 

Ο όρος "όχημα δεξαμενή" σημαίνει όχημα κατασκευασμένο για τη μεταφορά υγρών, αερίων ή 
υλών σε σκόνη ή σε κόκκους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες σταθερές δεξαμενές. 

Ο όρος "όχημα συστοιχία" σημαίνει όχημα με συστοιχία δοχείων ή με συστοιχία δεξαμενών το 
οποίο καλύπτεται από τον όρο "όχημα δεξαμενή" 

Ο όρος "όχημα βάσης" σημαίνει κάθε ημιτελές αυτοκίνητο όχημα ή το συρόμενο όχημά του που 
αντιστοιχεί σε εγκεκριμένο τύπο σύμφωνα με την Προσθήκη Β.2. 
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10 014 
(συνεχ.) 


10 015 


10 016- 
10 099 


10 100 - 
10 104 


10 105 


Γενικές Διατάξεις 

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι δεξαμενές [βλέπε ορισμό στο 

παραπάνω (1)] δεν είναι τοποθετημένες πάνω στην ίδια βάση όπως τα δοχεία, του όρου "δοχεία" 
χρησιμοποιούμενου με περιορισμένη έννοια. Οι διατάςεις που αφορούν δοχεία έχουν εφαρμογή σε 
σταθερές δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευ ματοκιβώτια - 
δεξαμενές μόνο αν αυτό καθορίζεται ρητά. 

(3) Ο όρος "πλήρες φορτίο” σημαίνει οποιοδήποτε φορτίο που προέρχεται από ένα αποστολέα, για τον 
οποίο η χρήση ενός οχήματος ή μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου κρατείται αποκλειστικά και όλες οι 
εργασίες φορτώσεως και εκφορτώσεως γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή του 
παραλήπτη (βλέπε περιθωριακό 10 108). 

(4) Τα "Απόβλητα" είναι ύλες, διαλύματα, μείγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ’ ευθείας 
χρήση αλλά μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόθεση, καταστροφή δΓ αποτεφρώσεως ή άλλες 
μεθόδους διάθεσης. 

(1) Εκτός αν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά, το σημείο "%" στο παρόν Παράρτημα αντιπροσωπεύει: 

(ε) Στην περίπτωση αναμείξεως στερεών ή υγρών, επίσης δε και στην περίπτωση διαλυμάτων 
και στερεών υγραμένων από υγρό: ποσοστό κατά βάρος βασιζόμενο στο συνολικό βάρος 
του μείγματος, το διάλυμα ή το βρεγμένο υγρό. 

(ό) Στην περίπτωση αναμείξεως συμπυκνωμένων αερίων: ποσοστό κατ’ όγκο βασιζόμενο στο 
συνολικό όγκο του μείγματος αερίων. Στη περίπτωση αναμείξεως υγροποιημένων αερίων 
και αερίων διαλυμένων υπό πίεση: ποσοστό κατά βάρος βασιζόμενο στο συνολικό βάρος 
του μείγματος. 

(2) Όταν στο παρόν Παράρτημα αναφέρεται το βάρος κόλου, εννοείται το μικτό βάρος εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. Το βάρος των εμπορευματοκιβωτίων ή δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται στο μικτό βάρος. 

(3) Οι πιέσεις όλων των ειδών που σχετίζονται με τις δεξαμενές (όπως η πίεση δοκιμής, πίεση 
εργασίας, πίεση*ανοίγματος βαλβίδας ασφαλείας) δείχνονται πάντα σε πίεση μετρητή (πίεση πέρα από 
την ατμοσφαιρική πίεση) όμως η πίεση εξαερώσεως των υλών εκφράζεται πάνω σε απόλυτη πίεση. 

(4) Όπου το παρόν Παράρτημα ορίζει βαθμό πληρώσεως για δεξαμενές, ο βαθμός πληρώσεως δίνεται 
πάντα για θερμοκρασία των υλών στους 15° Ο εκτός αν ορίζεται κάποια άλλη θερμοκρασία. 


ΤΜΗΜΑ 1.Τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων 


Μέθοδος αποστολής, περιορισμοί μεταφοράς 

Η μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στις εντεταλμένες χρήσεις ενός 
συγκεκριμένου τύπου μεταφοράς ή εξοπλισμού. Αυτοί οι ειδικοί όροι καθορίζονται στο παρόν 
Παράρτημα, Μέρος II, περιθωριακά XX 105. 


10106- 
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Γενικές Διατάξεις 

Πλήρες φορτίο 

10 108 Όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς σαν "πλήρες φορτίο", οι αρμόδιες αρχές μπορεί να 
ζητήσουν, όπως το όχημα ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται γι’ αυτή τη μεταφορά να 
φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκφορτωθεί μόνο σε ένα σημείο. 

10 109- 
10110 

Μεταφορά χύμα 

10 111 (1) Οι στερεές επικίνδυνες ύλες δεν μπορεί να μεταφέρονται χύμα εκτός αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς 

επιτρέπεται ρητά γι' αυτές ης ύλες από τις διατάξεις του Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος, και 
τότε μόνο κάτω από τις συνθήκες που καθορίζονται από εκείνες τις διατάξεις. Παρ’ όλα αυτά, η κενή 
συσκευασία, χωρίς να έχει καθαριστεί, μπορεί να μεταφέρεται χύμα αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν 
απαγορεύεται ρητά από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α. Μέρος II. 

(2) Για μεταφορά χύμα σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε περιθωριακό 10 118 (2). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Β/έπε περιθωριακό 10 500 για το μαρκάρισμα και την επισήμανση οχημάτων μεταφοράς 
χύμα 

10 112 - 
10117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διστάζεις που αφορούν μεταφορά σε εμπορενματοκιβώτια-δεξαμενές καθορίζονται στα 
περιθωριακά που τιτλοφορούνται "Μεταφορά σε δεξαμενές”. 

10 118 (1) Η μεταφορά κόλων σε εμπορευματοκιβώτια επιτρέπεται. 

(2) Ύλες δεν μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε εμπορευματοκιβώτια εκτός αν η μεταφορά τους χύμα 
επιτρέπεται ρητά (βλέπε περιθωριακό 10 111), τα μικρά εμπορευματοκιβώτια θα είναι του κλειστού 
τύπου και θα έχουν πλήρη τοιχώματα. 

(3) Τα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που αφορούν το αμάξωμα 
του οχήματος που καθορίζεται στο παρόν Παράρτημα για το φορτίο για το οποίο πρόκειται, το αμάξωμα 
του οχήματος τότε δεν χρειάζεται να ανταποκρίνεται σ ! αυτές τις διατάζεις. 

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας φράσεως στο παραπάνω (3), το γεγονός ότι 
επικίνδυνεε ύλες περιεχονται σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια δεν θα θίγει τους όρους που 
πρέπει, καλύπτει το όχημα εξ αιτίας της φύσεως και των ποσοτήτων των μεταφερόμενων επικίνδυνων 
υλών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Β/±πε περιθωριακό 10 500 για το μαρκάρισμα και την επισήμανση εμπορευματοκιβωτίων. 


10 119- 
10 120 
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Γενικές Διατάξεις 


Μεταφορά σε δεξαμενές 

10 121 (1) Οι επικίνδυνες ύλες μπορεί να μεταφέρονται σε δεξαμενές μόνο αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς 

επιτρέπεται ρητά γι' αυτές τις ύλες από τις διατάξεις περί χρησιμοποιήσεως σταθερών δεξαμενών, 
αποσυναρμολογούμενών δεξαμενών και συστοιχιών δοχείων που ορίζονται σε κάθε Τμήμα 1 της 
Προσθήκης Β.ΐα, Μέρος II και εκείνες πάνω στη χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που 
ορίζονται σε κάθε Τμήμα 1 της Προσθήκης Β.ΐό, Μέρος II. 

(2) Δεξαμενές ενισχυμένου πλαστικού μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο αν η χρήση τους επιτρέπεται 
ρητά στην Προσθήκη Β.ΐο, περιθωριακό 213 010 (Χρήση). Η θερμοκρασία της μεταφερόμενης ύλης δεν 
θα υπερβαίνει τους 50° Ο κατά το χρόνο της πληρώσεως. 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ : Βλέπε περιθωριακό 10 500 για το μαρκάρισμα και την επισήμανση των οχημάτων με σταθερές 
ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 

10 122 - 
10199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από το μέσο μεταφοράς και τον εξοπλισμό του 

10 200 - 
10 203 

Τύποι οχήματος 

10 204 (1) Μεταφορική μονάδα φορτωμένη με επικίνδυνες ύλες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερα από ένα συρόμενο ή επικαθήμενο όχημα. 

(2) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τους τύπους οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 
ορισμένων επικινδύνων υλών θα βρεθούν, όπου χρειάζεται, στο Μέρος II του παρόντος Παραρτήματος 
(βλέπε επίσης τα περιθωριακά που αναφέρονται σε μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, μεταφορά 
στερεών υλών χύμα, μεταφορά σε δεξαμενές, και δεςαμενές). 

(3) Κόλα που περιλαμβάνουν συσκευασίες από υλικά που είναι ευαίσθητα στην υγρασία θα 
φορτώνονται σε οχήματα με κάλυμμα. 

10205- 
10 219 

Οχήματα χρησιμοποιούμενα για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων ή εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενες με 
χωρητικότητα μεγαλύτερη από 3000 λίτρα 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Οι διατάξεις που αφορούν το σχέδιο, επιθεώρηση, κίρρωση και χρήση των 
σταθερών δεξαμενών, αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και συστοιχιών δοχείων, και οι διάφορες 
διατάξεις που αφορούν οχήματα - δείαμενές και τη χρήση αυτών, θα βρίσκονται στη Προσθήκη Β. Ια και οσον 
αφορά το σχέδιο των σταθερών δεξαμενών, αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και συστοιχιών δοχείων που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της Κλ.άσης 2 ή που απαιτούν 
δοκιμή πίεσης όχι μικρότερης του 1 ΜΡα(10 δαε) στην Προσθήκη Β.ΐά (για την έγκριση οχημάτων- 
δεξαμενών βλέπε περιθωριακό 10 282). 
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Γενικές Διατάξεις 

10 219 (Ί?) Οι διατάξεις που αφορούν την κατασκευή, τα είδη του εξοπλισμού , έγκριση τύπου , 

(συνεχ.) δοκιμές, ιιαρκόρισμα, κλπ. των εμπορευμστοκιβωτίων-δεξαμενών υπάρχουν στην Προσθήκη Β.1& και όσον 
αφορά 777ν κατασκευή των εμπορενματοκιβωτίων-δεξαμενών που προορίζονται για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της Κ/.άσης 2 ή που απαιτούν δοκιμή πίεσης όχι μικρότερης του 1 
ΜΡαίΊ 0 στην Προσθήκη Β. Ιά. 

(ο) Οι διατάξεις που αφορούν την κατασκευή σταθερών δεξαμενών και 
αποσι > ναρμολογούμενω ν δεξαμενών από ενισχνμένο πλαστικό υπάρχουν στην Προσθήκη Β. Ιο. 

(ά) Οι κοινές διατάξεις των Προσθηκών Β. 1 υπάρχουν στο ττεριθωριακό 200 000. 

(β) Για τα δοχεία β/επε Παράρτημα Λ. 

10 220 (1) Οπίσθια προστασία των οχημάτων: Προφυλακτήρας αρκετά ανθεκτικός στην πρόσκρουση από 

πίσω θα τοποθετείται στο πλήρες πλάτος της δεξαμενής στο πίσω μέρος του οχήματος. Θα υπάρχει 
διάκενο 100 ππη τουλάχιστο μεταξύ του πίσω τοιχώματος της δεξαμενής και του πίσω μέρους του 
προφυλακτήρα (διάκενο που μετράται από το πιο πάνω σημείο της δεξαμενής ή από προεξέχοντα 
εξαρτήματα που βρίσκονται σε επαφή με τη μεταφερόμενη ύλη). Οχήματα με δεξαμενή με τέντα για την 
μεταφορά υλών σε σκόνη ή σε κόκκους με ;άσω εκφόρτωση δεν- χρειάζονται προφυλακτήρα εάν τα πίσω 
εξαρτήματα της δεξαμενής είναι εφοδιασμένα με μέσα προστασίας που προφυλάσσουν την δεξαμενή με 
τον ίδιο τρόπο όπως ένας προφυλακτήρας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που χρησιμοποιούμαι για την μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για την προστασία των δεξαμενών από ζημία προερχόμενη από πλευρική πρόσκρουση ή 
ανατροπή, β/επε το περιθωριακό 211 127 (4) και (5). 

(2) Οχήματα που μεταφέρουν υγρά που έχουν σημείο αναφλέξεως 61 ° Ο ή παρακάτω ή οι εύφλεκτες 
ύλες της Κλάσης 2 όπως ορίζονται στο περιθωριακό 2200 (3) θα ανταποκρίνονται επί πλέον στις 
απαιτήσεις των περιθωριακών 220 532, 220 533 και 220 534 της Προσθήκης Β.2. 

Πέδηση 

10 221 (1) Αυτοκίνητα οχήματα (ελκυστήρες και ενιαία οχήματα) με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 

16 τόνους, και συρόμενα οχήματα (δηλ. πλήρη συρόμενα οχήματα, επικάθήμένα και συρόμενα κεντρικού 
άξονα) με μέγιστο βάρος που* υπέρ βαίνει τους 10 τόνους 1 , που αποτελούν τους παρακάτω τύπους 
μεταφορικών μονάδων: 

δεξαμενές οχήματα, 

οχήματα που μεταφέρουν αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων, 

οχήματα που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 3 
000 λίτρα, και 

μεταφορικές μονάδες τύπου ΠΙ [βλέπε περιθωριακό 11 204 (3)], 


ϊ Για τα επικαθήμενα και συρόμενα οχήματα κεντρικού άξονα, το μέγιστο βάρος αναφέρεται στο βάρος 
που διαβιβάζεται στο έδαφος από τον άξονα ή τους άξονες του επικαθήμενου ή του συρόμενου οχήματος κεντρικού 
άξονα, όταν αυτό το συρόμενο είναι ενωμένο με το έλκον όχημα και μεταφέρει το μέγιστο του φορτίο. 
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Γενικές Διατάξεις 

10 221 που γράφτηκαν για πρώτη φορά μετά την 30 Ιουνίου 1993, θα προσαρμόζονται με ένα σύστημα 
(συνεχ.) πέδησης με προστασία από κλείδωμα (εηϊΐ-ΐοοίί), η απόδοση του οποίου θα ικανοποιεί τις διατάξεις των 
περιθωριακών 220 520 και 220 521 της Προσθήκης Β.2. 

(2) Κάθε μεταφορική μονάδα ενός τύπου που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (1), η οποία 
περιλαμβάνει αυτοκίνητο όχημα και/ή συρόμενο ενός τύπου που ορίζεται παραπάνω στο (1) θα 
προσαρμόζεται με ένα σύστημα πέδησης αντοχής που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των περιθωριακών 
220 522 και 220 535 της Προσθήκης Β.2. 

Όταν η μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει ένα αυτοκίνητο όχημα και ένα συρόμενο όχημα, η απαίτηση 
εφαρμόζεται όταν το αυτοκίνητο όχημα έχει εγγραφεί μετά τις 30 Ιουνίου 1993. 

(3) Κάθε μεταφορική μονάδα ενός τύπου που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (1) που βρίσκεται σε 
λειτουργία ιιετά την 31 Δεκεμβρίου 1999 θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τα εςαρτήματα που 
αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2). 

10 222 - 
10 239 

Συσκευές καταπολεμήσεως πυρκαΐάς 

10 240 (1) Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα είναι εξοπλισμένη με: 

(α) Τουλάχιστο ένα φορητό πυροσβεστήρα με ελάχιστη χωρητικότητα 2 στεγνής σκόνης (ή 
αντίστοιχη τάξη για κατάλληλα πυροσβεστικά), κατάλληλο για την καταπολέμηση πυρκαΐάς 
στον κινητήρα ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της μεταφορικής μονάδας, τέτοιο ώστε, αν 
χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση πυρκαΐάς στο φορτίο, δεν επιδεινώνει τη φωτιά και αν 
είναι δυνατόν, την ελέγχει. Εντούτοις, αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με μόνιμο 
πυροσβεστήρα, αυτόματο ή εύκολα τιθέμενο σε λειτουργία για την καταπολέμηση πυρκαΐάς 
στον κινητήρα, ο φορητός πυροσβεστήρας δεν χρειάζεται να είναι κατάλληλος για την 
καταπολέμηση φωτιάς στον κινητήρα. 

Ο) Πέραν από τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο παραπάνω (&). τουλάχιστον ένας φορητός 
πυροσβεστήρας με ελάχιστη χωρητικότητα 6 στεγνής σκόνης (ή αντίστοιχη τάξη για 
κατάλληλα πυροσβεστικά), κατάλληλος για την καταπολέμηση φωτιάς στα ελαστικά/φρένα 
ή στο φορτίο, και τέτοιος ώστε, αν χρησιμοποιηθεί για καταπολέμηση φωτιάς στον 
κινητήρα ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της μεταφορικής μονάδας, να μην επιδεινώνει τη 
φωτιά. Αυτοκίνητα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτωμένα μικρότερο από 3.5 
τόνους θα είναι εφοδιασμένα με ένα φορητό πυροσβεστήρα ελάχιστης χωρητικότητας 2 ^2 
σκόνη. 

(2) Ο κατασβεστικός παράγων που περέχεται στους πυροσβεστήρες με τους οποίους είναι 
εφοδιασμένη μια μεταφορική μονάδα θα είναι τέτοιοι ώστε να μην εξαπολύουν τοξικά αέρια στο 
κου βούκλιο του οδηγού ή υπό την επίδραση της θερμότητας της φωτιά-,. 

(3) Οι φορητοί πυροσβεστήρες που υπόκεινται στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου (1) θα είναι 
κλεισμένοι με σφραγίδα που θα επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί Επί πλέον, θα φέρουν ενα 
σήμα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που αναγνωρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και μια 
εγγραφή που θα υποδεικνύει την προσεχή ημερομηνία ελέγχου.. 
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10 240 
(συνεχ.) 


10 241- 
10 250 


10 251 


10 252- 
10 259 


10260 


10 261 


Γενικές Διατάξεις 

(4) Όπου μια μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει συρόμενο όχημα και το φορτωμένο συρόμενο 
όχημα είναι ασύνδετο και έχει αφεθεί στη δημόσια εθνική οδό, σε κάποια απόσταση από το έλκον 
όχημα, το συρόμενο όχημα θα είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα σύμφωνο με τις 
διατάξεις του εδαφίου (1) (δ) του παρόντος περιθωριακού. 


Ηλεκτρικός εξοπλισμός 

Οι προϋποθέσεις που αφορούν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που ορίζεται στο περιθωριακό 220 511 της 
Προσθήκης Β.2 θα έχουν εφαρμογή σε κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες για τις 
οποίες απαιτείται μία έγκριση σύμφωνα με τα περιθωριακά 10 282 και 10 283. Οι προϋποθέσεις στα 
περιθωριακά 220 512 έως 220 516 της Προσθήκης Β.2 θα εφαρμόζονται μόνο στα παρακάτω οχήματα: 

(π) Οχήματα που φέρουν δεξαμενές (σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες) ή συστοιχίες δοχείων 
που μεταφέρουν είτε υγρά που έχουν σημείο αναφλέςεως 61 0 0 ή παρακάτω, ή τα εύφλεκτα 
αέρια της Κλάσης 2 που αναγράφονται στο περιθωριακό 2200 (3). Οχήματα που φέρουν 
δεξαμενές (σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες) που μεταφέρουν καύσιμο ντήζελ, γκαζόιλ ή 
ελαφρύ πετρέλαιο θέρμανσης, με τον αριθμό αναγνώρισης 1202, εγγεγραμμένο πριν τον 
Ιούλιο του 1995 και τα οποία δεν συμφωνούν με αυτό το περιθωριακό, μπορούν εντούτοις να 
χρησιμοποιούνται. 

(δ) Οχήματα προορισμένα για τη μεταφορά εκρηκτικών και που πρέπει να ανταποκρίνομαι 
στις προϋποθέσεις του περιθωριακού 11 204 (3) για μεταφορικές μονάδες του τύπου III. 


Διάφορος εξοπλισμός 

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα είναι εφοδιασμένη με: 


(ε) κιβώτιο εργαλείων για επείγουσες επισκευές του οχήματος, 

(ϋ) για κάθε όχημα, τουλάχιστο ένα τάκο κατάλληλου μεγέθους προς το βάρος του οχήματος 
και τη διάμετρο των τροχών, 

(<λ δύο κίτρινα φώτα. Αυτά τα φώτα θα είναι ανεξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του 
οχήματος και θα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε η χρήση τους να μη μπορεί να προκαλεσει 
ανάφλεξη των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Αυτά τα φώτα θα είναι σταθερα η 
αναβοσβήνοντα. 

(ά) ο απαραίτητος εξοπλισμός για την λήψη των άμεσων μέτρων ασφαλείας που αναφερονται στις 
οδηγίες ασφαλείας που ορίζονται στο περιθωριακό 10 385. 


(1) Αυτοκίνητα οχήματα (ελκυστήρες και ενιαία οχήματα) με μέγιστο βάρος που ξεπερνά τους 12 
τόνους, εγγεγραμμένα για πρώτη φορά μετά την 1 Ιουλίου 1995, θα είναι εφοδιασμένα με έναν μηχανισμό 
περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με το περιθωριακό 220 540 της Προσθήκης Β.~ 
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Γενικές Διατάξεις 

10 261 (2) Οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (1) εφαρμόζονται επίσης σε οχήματα με τα 

(συνεχ.) ίδια χαρακτηριστικά που έχουν εγγραφεί ανάμεσα στην 1 Ιανουάριου 1988 και την’Ι Ιουλίου 1995, όπως 
από την I Ιουλίου 1996. 

10 262- 

10 280 

Έγκριση οχημάτων 

10 281 Μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή του κανονικά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οχήματα βάσης 
νέων αυτοκίνητων οχημάτων και τα συρόμενα οχήματά τους τα οποία υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με 
τα περιθωριακά 10 282 και 10 283, μπορούν να εγκριθούν από μία αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την 
Προσθήκη Β.2. Αυτή η έγκριση του τύπου θα γίνει αποδεκτή ως διασφαλίζουσα τη συμφωνία του 
οχήματος βάσης όταν αποκτηθεί η έγκριση ολόκληρου του οχήματος αρκεί καμία τροποποίηση του 
οχήματος βάσης να μην μεταβάλλει την ισχύ της έγκρισης. 

10 282 (1) Οχήματα - δεξαμενές, οχήματα που φέρουν αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων 

και, όπου χρειάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος, άλλα οχήματα 
θα υπόκεινται σε τεχνική επιθεώρηση στη χώρα εγγραφής τους για να εξασφαλιστεί ότι είναι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, περιλαμβανόμενων εκείνων των προσθηκών του και τις γενικές 
διατάξεις ασφαλείας (που αφορούν τα φρένα, τον φωτισμό κ.λπ.) που ισχύουν στη χώρα εγγραφής τους. Αν 
αυτά τα οχήματα είναι συρόμενα ή επικαθήμενα συνδεμένα πίσω από ελκυστήρα, ο ελκυστήρας θα 
υπόκειται σε τεχνική επιθεώρηση για τους ίδιους σκοπούς. 

(2) Πιστοποιητικό εγκρίσεως θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας εγγραφής για κάθε όχημα 
του οποίου η επιθεώρηση δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θα είναι συντεταγμένο στη γλώσσα ή σε 
μία από τις γλώσσες της χώρας που το εκδίδει, επίσης δε αν αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, 
Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός αν συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών στο χώρο της μεταφοράς προβλέπουν διαφορετικά. Θα είναι όπως 
το υπόδειγμα που δίνεται στην Προσθήκη Β.3. 

(3) Ειδικό πιστοποιητικό εγκρίσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές ενός Κράτους Μέλους για 
όχημα εγγεγραμμένο στην περιοχή εκείνου του Κράτους Μέλους θα γίνεται δεκτό, εφόσον η ισχύς του 
συνεχίζεται, από τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών. 

(4) Η ισχύς του ειδικού πιστοποιητικού εγκρίσεως θα λήγει όχι αργότερα από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία του τεχνικού ελέγχου του οχήματος που προηγείται της εκδόσεως του πιστοποιητικού. 
Εντούτοις, στην περίπτωση δεξαμενών που υπόκεινται σε υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση αυτή η 
διάταξη δεν θα σημαίνει ότι οι δοκιμές στεγανότητας, οι δοκιμές υδραυλικής πιέσεως ή οι εσωτερικές 
επιθεωρήσεις των δεξαμενών πρέπει να γίνονται σε χρονικά διαστήματα βραχύτερα εκείνων που 
ορίζονται στις Προσθήκες Β. 1 α και Β. I ο. 

10 283 Οι μεταφορικές μονάδες που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που 
υπερβαίνουν τη χωρητικότητα των 3 000 λίτρων θα υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο στη χώρα 
εγγραφής τους για να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις γενικές διατάξεις ασφαλείας που αφορούν 
φρένα, φωτισμό κ.λπ. που ισχύουν στη χώρα τους. Πιστοποιητικό εγκρίσεως θα εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή της χώρας εγγραφής για κάθε στοιχείο της μεταφορικής μονάδας της οποίας η επιθεώρηση 
δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεωρήσεως πρέπει να καθορίζεται. 
Το υπόδειγμα που υπάρχει στην Προσθήκη Β.3 μπορεί να χρησιμοποιείται γι' αυτό το πιστοποιητικό. 
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10 284- 
10 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές απαιτήσεις εςυπηρετήσεως 

10 300- 
10 310 

Πληρώματα οχήματος 

10 311 Όπου οι σχετικές διατάξεις του Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος απαιτούν την παρουσία στο 
όχημα βοηθού, ο βοηθός πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει το όχημα από τον οδηγό. 

10 312- 
10 314 

Ειδική εκπαίδευση οδηγών 

10 315 (1) Οι οδηγοί οχημάτων - δεξαμενών ή μεταφορικών μονάδων που φέρουν δεξαμενές ή 

εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη των 3 000 λίτρων και/ή 
επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος που υπερβαίνει 3.5 τόνους και, όπου αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του 
Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος, οι οδηγοί άλλων οχημάτων θα κρατούν πιστοποιητικό 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή από οργανισμό αναγνωρισμένο από εκείνη την αρχή που θα 
αναφέρει ότι έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό κύκλο και έχουν περάσει τις εξετάσεις πάνω στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να ανταποκρίνονται κατά τη διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων. 

(2) Από την 1 Ιανουάριου 1995, οι οδηγοί οχημάτων άλλων από εκείνα που σημειώνονται υπό την 
παράγραφο (1) με επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, των κατηγοριών 0 και Ε 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 6 της Συνθήκης για την Οδική Κυκλοφορία (1968), πρεπει να φέρουν 
πιστοποιητικό όπως περιγράφεται στην παράγραφο (1). 

(3) Με κατάλληλες ανανεώσεις πάνω σ' αυτό το πιστοποιητικό του που θα γίνονται κάθε πέντε χρόνια 
από την αρμόδια αρχή ή από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος από εκείνη την αρχή ο οδηγος 
του οχήματοε πρέπει να είναι σε θέση να δείξει ότι μέσα στο έτος πριν την ημερομηνία ληςης του 
πιστοποιητικού του έχει συμπληρώσει έναν κύκλο ανανέωσης της εκπαίδευσης και εχει περάσει με 
επιτυχία την εγκεκριμένη από αυτή την αρχή δοκιμασία. 

(4) Η εκπαίδευση θα γίνεται σε κύκλους εκπαιδεύσεως εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή. Οι 
κύριοι στόχοι της είναι να ενημερώσει τους οδηγούς για τους κινδύνους που παρουσιάζονται στη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να τους δώσει βασικές πληροφορίες απαραίτητες για την 
ελαχιστοποίηση του ενδεχόμενου ατυχήματος καμ αν γίνει, να μπορέσουν να λαβουν μέτρα που μπορεί 
να αποδειχθούν αναγκαία για την δική τους ασφάλεια και εκείνη του περιβάλλοντος και για τον 
περιορισμό των συνεπειών του συμβάντος. Η εκπαίδευση αυτή, η οποία πρεπει να περιλαμβάνει 
ατομικές πρακτικές ασκήσεις, θα πρέπει να καλύπτει ως βασική εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες 
οδηγών: 

(ε) Τις γενικές προϋποθέσεις που καλύπτουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

(ί>) Τους κύριους τύπους κινδύνων. 

(ο) Πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία στον έλεγχο της μεταφοράς 
αποβλήτων. 
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10 315 
(συνεχ.) 


(ά) Προληπτικά και μέτρα ασφαλείας κατάλληλα για τους διάφορους τύπους 
κινδύνου. 

(β) Τι να κάνουν μετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις για τη 
χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, κ.λπ.). 

(0 Επισήμανση και μαρκάρισμα για να δείχνεται κίνδυνος. 

(§) Τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να μην κάνει ο οδηγός κατά τη διάρκεια μεταφοράς 
επικινδύνων εμπορευμάτων. 

(Η) Το σκοπό και τη μέθοδο λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού πάνω σε οχήματα. 

(1) Απαγορεύσεις σχετικές με μικτά φορτία στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο. 

(]) Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων 

φορτίων. 

(λ) Γενικές πληροφορίες που αφορούν την αστική ευθύνη. 

(1) Πληροφορίες σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές. 


Για τους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα σε κόλα, οι γνώσεις που απαιτούνται για την 
απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα πρεπει επίσης να καλύπτουν: 


(πι) Τον χειρισμό και την στοιβασία των κόλων. 

Για τους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα σε δεξαμενές, οι γνώσεις που απαιτούνται για 
την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να καλύπτουν: 

(η) Τη συμπεριφορά οχημάτων που φέρουν δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές πάνω 
στο δρόμο, περιλαμβανόμενων των κινήσεων του φορτίου. 

(5) Όλα τα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος 
περιθωριακού και εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στην Προσθήκη Β.6 από τις 
αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους ή από οργανισμό αναγνωρισμένο από αυτές τις αρχές, θα γίνονται 
δεκτά κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους από τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών Μελών. 

(6) Το πιστοποιητικό θα συντάσσεται στην γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του κράτους της αρμόδιας 
αρχής η οποία εξέδωσε το πιστοποιητικό ή αναγνώρισε τον οργανισμό έκδοσης και, αν αυτή η γλώσσα δεν 
είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά από συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών στο χώρο της 
μεταφοράς 

(7) Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίστηκε στις ισχύουσες διατάξεις 
αυτής της Οδηγίας έως την 31 Δεκεμβρίου 1989 μπορούν να χρησιμοποιούνται έως την ημερομηνία Λήξης 
τους. Εντούτοις, για την μεταφορά εμπορευμάτων της Κλάσης 1 θα χρησιμοποιούνται μόνο εάν ισχύουν 
για τις Κλάσεις 1 ε, Ιό και 1ε, και για την μεταφορά εμπορευμάτων της Κλασης 9 θα χρησιμοποιούνται 
μόνο εάν ισχύουν για τις Κλάσεις 3, 6.1 και 8. 
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10 315 (8) Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο που καθορίστηκε στις ισχύουσες 

(συνεχ.) διατάξεις αυτής της Οδηγίας έως την 28 Ιανουάριου 1992 μπορούν να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές ή για εμπορεύματα της Κλάσης 1 αντίστοιχα έως την ημερομηνία 
λήξης τους. 

10 316- 
10 320 

Επίβλεψη οχημάτων 

10 321 Τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε ποσότητες που αναγράφονται στα σχετικά 
περιθωριακά του Μέρους Π θα τελούν υπό επίβλεψη ή εναλλακτικά μπορεί να σταθμεύουν, χωρίς 
επίβλεψη, σε απομονωμένη θέση στα ανοικτά σε ασφαλή αποθήκη ή σε ασφαλή κτίρια εργοστασίου. Αν 
δεν υπάρχουν τέτοιες διευκολύνσεις, το όχημα, αφού διασφαλιστεί κατάλληλα, μπορεί να σταθμεύσει σε 
μεμονωμένη θέση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παραγράφων (ί), (ϋ) ή (ϊίϊ) παρακάτω. Οι 
διευκολύνσεις σταθμεύσεως που επιτρέπονται στην παράγραφο (π) θα χρησιμοποιούνται μόνο αν αυτές 
που περιγράφονται στην παράγραφο (ί) δεν υπάρχουν και αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 
(Πί) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που περιγράφονται στις 
παραγράφους (ι) και (ϋ). 

(ί) Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων εποπτευόμενος από φύλακα, ο οποίος έχει ειδοποιηθεί για 
τη φύση του φορτίου και για το μέρος που βρίσκεται ο οδηγός. 

(ϋ) Δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος σταθμεύσεως όπου η μεταφορική μονάδα δεν είναι πιθανό να 
υποστεί βλάβη από άλλα οχήματα ή 

(ίϋ) Κατάλληλος ανοικτός χώρος χωρισμένος από τη δημόσια εθνική οδό και από κατοικίες, 
όπου το κοινό συνήθως δεν διέρχεται ή συγκεντρώνεται. 


10 322- 
10 324 

Μεταφορά επιβατών 

10 325 Εκτός από τα μέλη του πληρώματος οχήματος, δεν θα μεταφέρονται επιβάτες σε μεταφορικές μονάδες 
που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες. 

10 326- 
10 339 

Χρήση πυροσβεστικών συσκευών 

10 340 Το πλήρωμα του οχήματος πρέπει να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει τις πυροσβεστικές συσκευές. 

10 341- 
10 352 

Φορητές φωτιστικές συσκευές 

(1) Στο όχημα δεν μπορεί να εισέρχονται πρόσωπα τα οποία φέρουν φωτιστικές συσκευές που 
περιλαμβάνουν φλόγα. Επί πλέον, η φωτιστική συσκευή που χρησιμοποιείται δεν θα εμφανίζει 
μεταλλική επιφάνεια που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα. 


10 353 
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Γενικές Διατάξεις 

10 353 (2) Στα κλειστά οχήματα που μεταφέρουν υγρά με σημείο ανάφλεξης 61 0 Ο ή κάτω, ή 

(συνεχ.) εύφλεκτες ύλες ή είδη της Κλάσης 2, όπως αναγράφονται στο περιθωριακό 2200 (3), δεν θα μπορούν να 
εισέρχονται πρόσωπα τα οποία φέρουν φωτιστικές συσκευές εκτός από τις φορητές λάμπες που είναι 
έτσι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες που δεν μπορούν να αναφλέξουν εύφλεκτους ατμούς ή αέρια τα 
οποία μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του οχήματος. 


10 354- 
10 377 

Κενές δεξαμενές 

10 378 (1) Για μόνιμες δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες 

δοχείων, βλέπε το περιθωριακό 211 177. 

(2) Για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, βλέπε το περιθωριακό 212 177. 


10 379- 
10 380 


Έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στη μεταφορική μονάδα 

10 381 (1) Εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με άλλες διατάξεις, πρέπει να υπάρχουν στη 

μεταφορική μονάδα τα παρακάτω έγγραφα: 

(ε)Τα έγγραφα μεταφοράς που προβλέπονται στο Παράρτημα Α, περιθωριακό 2002 (3), (4) και 
(9), καλύπτουν όλες τις μεταφερόμενες επικίνδυνες ύλες και 

(Ε) ένα αντίγραφο του κύριου κειμένου της ειδικής συμφωνίας (-ιών) που συνάφθηκε σύμφωνα με 
τα περιθωριακά 2010 και 10 602 εάν η μεταφορά εκτελείται με βάση τέτοια συμφωνία (-ίες) 

(2) Όπου οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος απαιτούν τα παρακάτω έγγραφα, αυτά τα έγγραφα 
θα πρέπει να βρίσκονται στη μεταφορική μονάδα: 

(*)Το ειδικό πιστοποιητικό εγκρίσεως που αναφέρεται στο περιθωριακό 10 282 ή 10 283 για κάθε 
μεταφορική μονάδα ή στοιχείο αυτής. 

Ο) Το πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως του οδηγού που προβλέπεται στο περιθωριακό 10 315 και 
απεικονίζεται στην Προσθήκη Β.6. 

(ο) Τις οδηγίες που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 385, που αναφέρεται σε όλες τις 
μεταφερόμενες επικίνδυνες ύλες. 

(ά) Την άδεια που επιτρέπει την μεταφορά. 


10 382- 
10 384 

Γ ραπτές οδηγίες 

10 385 (1) Σαν προληπτικό μέτρο κατά οποιουδήποτε ατυχήματος ή περιπτώσεις ανάγκης που μπορεί να 

συμβεί ή να προκόψει στη διάρκεια της μεταφοράς, στον οδηγό θα δίδονται γραπτές οδηγίες που θα 
καθορίζουν συνοπτικά: 

(α)Τη φύση του κινδύνου που ενυπάρχει στις- μεταφερόμενες επικίνδυνες ύλες και τα μέτρα 
ασφαλείας που πρέπει να παρθούν για την αποφυγή του. 
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10 385 
(συνεχ.) 


(ό) Την ενέργεια που πρέπει να γίνει και τη θεραπεία που πρέπει να εφαρμοστεί σε 

περίπτωση που πρόσωπα έλθουν σε επαφή με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή με 
οποιεσδήποτε ύλες που μπορεί να διαφύγουν από αυτά. 

(ς) Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν σε περίπτωση πυρκαϊάς και, ειδικά, οι πυροσβεστικές 
συσκευές ή εξοπλισμός που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

(ά) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση σπασίματος ή φθοράς των συσκευασιών ή 
των μεταφερόμενων επικίνδυνων υλών, ειδικά όπου αυτές οι επικίνδυνες ύλες έχουν χυθεί 
πάνω στο οδόστρωμα. 

(β) Στην περίπτωση οχημάτων - δεξαμενών ή μεταφορικών μονάδων με δεξαμενές ή 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές χωρητικότητας πάνω από 3 000 λίτρα, και/ή ένα 
επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 3.5 τόνους που μεταφέρουν ύλες που 
αναφέρονται στην Προσθήκη Β.5, το όνομα της ύλης/υλών, η Κλάση, ο αριθμός και το 
γράμμα του είδους/ειδών και οι αριθμοί αναγνωρίσεως της ύλης και του κινδύνου σύμφωνα 
με την Προσθήκη Β.5. 

(ί) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των ζημιών στην 
περίπτωση που χυθούν ύλες που θεωρούνται ότι μολύνουν το υδρόβιο περιβάλλον επί πλέον 
των κινδύνων που αναφέρονται από τις ετικέτες κινδύνου. 


(2) Οι οδηγίες αυτές θα ετοιμάζονται για κάθε επικίνδυνη ύλη ή Κλάση επικίνδυνων υλών από τον 
βιομήχανο ή τον αποστολέα σε γλώσσα της χώρας προελεύσεως. Οπου αυτή η γλώσσα δεν είναι ίδια με 
εκείνες των χωρών διελεύσεως ή προορισμού, οι οδηγίες θα συντάσσονται επίσης στη γλώσσα εκείνων 
των χωρών. Μια σειρά από αυτές τις οδηγίες θα φυλάσσεται στο κουβούκλιο του οδηγού. 


(3) Οι οδηγίες αυτές θα δίδονται στον μεταφορέα το αργότερο όταν δίδεται η εντολή μεταφοράς, για 
να μπορέσει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 
γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες και μπορούν να τις διεκπεραιώσουν σωστά. 


10 386- 
10 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

10 400 

Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων 

10 401 Το γεγονός ότι επικίνδυνες ύλες περιέχονται σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια δεν Θ& 
επηρεάζει τους περιορισμούς βάρους που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα σχετικά με τη μεταφορά 
σε ένα όχημα ή σε μία μεταφορική μονάδα. 

10 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

10 403 Εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις των Τμημάτων 4 του Μέρους II του παρόντος 
Παραρτήματος, οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα δεν θα έχουν εφαρμογή σε φορτία 
εμπορευμάτων συσκευασμένων μαζί με τον τρόπο που επιτρέπεται από τις διατάξεις μικτής 
συσκευασίας που περιέχονται στο Παράρτημα Α. Η συμμόρφωση προς τις απαγορεύσεις περί μικτής 
φορτώσεως θα βασίζεται πάνω στις ετικέτες κινδύνου της Προσθήκης Α.9 που θα τοποθετούνται πάνω 
στα κόλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται για τις διάφορες Κλάσεις στο Παράρτημα Α. 



9780 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10 403 
(συνεχ.) 

10 404 

10 405 

10 406- 
10 412 

10 413 

10 414 


10 415 


Γενικές Διατάξεις 


ΣΗ ΜΕΙΩΣ Η: Όπως προβλεπεται στο περιθωριακό 2002 (4). θα συντάσσονται χωριστά έγγραφα 
μεταφοράς για φορτία πον δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο ίδιο όχημα. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 

Οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα θα τηρούνται επίσης σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με εμπορεύματα περιεχόμενα σε εμπορευματοκιβώτιο 

Προς το σκοπό εφαρμογής των απαγορεύσεων μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη ύλες που περιέχονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια με πλήρεις πλευρές. 


Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

Όλες οι διατάξεις στο παρόν Παράρτημα που σχετίζονται με τον καθαρισμό οχημάτων πριν από τη 
φόρτωση θα έχουν επίσης εφαρμογή και για τον καθαρισμό των εμπορευματοκιβωτίων. 

Χειρισμός και στοιβασία 

( 1 ) Τα διάφορα στοιχεία φορτίου που περιλαμβάνει επικίνδυνες ύλες θα στοιβάζονται κατάλληλα στο 
όχημα και θα στερεώνονται αε κατάλληλα μέσα για να αποφευχθεί η μετακίνησή τους κατα 
οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση προς άλληλα και προς τα τοιχώματα του οχήματος. Το φορτίο μπορεί να 
προστατεύεται, για παράδειγμα, με την χρήση ιμάντων πρόσδεσης στα πλευρικά τοιχώματα, σφήνες και 
ρυθμιζόμενους βραχίονες στήριξης, αερόσακκους και μηχανισμούς κλειδώματος έναντι στην ολίσθηση. Το 
φορτίο είναι επίσης ικανοποιητικά προφυλασσόμενο με την έννοια της πρώτης πρότασης εαν κάθε στρώση 
του συνολικού χώρου φόρτωσης είναι πλήρως συμπληρωμένη με κόλα. 

(2) Όλες οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος που έχουν σχέση με τη φόρτωση και εκφόρτωση 
οχημάτων και με τη στοιβασία και χειρισμό υλών θα έχουν επίσης εφαρμογή για τη φόρτωση, στοιβασία 
και εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων επί και από τα οχήματα. 

(3) Τα κόλα που φέρουν ετυτέτες σύμφωνα με το μοντέλο Αριθμ. 12 θα προστατεύονται έναντι ζημιάς 
που μπορεί να προκληθεί από άλλα κόλα. 

(4) Ο οδηγός ή ο βοηθός οδηγός δεν μπορούν να ανοίξουν κόλο που περιέχει επικίνδυνες ύλες. 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

(1) Αν, όταν ένα όχημα που είναι φορτωμένο με συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα 
ξεφορτώνεται, μερικά από τα περιεχόμενα διαπιστωθεί ότι έχουν διαφύγει, το όχημα θα καθαρίζεται το 
ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν από την επόμενη φόρτωση. 

(2) Οχήματα τα οποία έχουν φορτωθεί με επικίνδυνες ύλες χύμα θα πλένονται καλά πριν από τη νέα 
φόρτωση εκτός αν το νέο φορτίο αποτελείται από την ίδια επικίνδυνη ύλη με το προηγούμενο φορτίο. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9781 


Γενικές Διατάξεις 

10 415 (3) Όλες οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος που έχουν σχέση με τον καθαρισμό ή την 

(συνεχ.) απολύμανση οχημάτων θα έχουν επίσης εφαρμογή . στον καθαρισμό και την απολύμανση των 
εμπορευματοκιβωτίων. 

Απαγόρευση καπνίσματος 

10 416 Το κάπνισμα θα απαγορεύεται στη διάρκεια εργασιών χειρισμού, κοντά στα οχήματα και μέσα στα 
οχήματα 

Προληπτικά μέτρα κατά ηλεκτροστατικών φορτίσεων 

10 417 Σε περίπτωση υλών με σημείο ανάφλεξης 61° Ο ή κάτω, θα δημιουργηθεί καλή ηλεκτρική επαφή 
(ένωση) μεταξύ του αμαξώματος του οχήματος και του εδάφους πριν οι δεξαμενές γεμίσουν ή 
αδειάσουν. Επί πλέον, ο ρυθμός πληρώσεως θα είναι περιορισμένος. 

10418 

Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων υλών σε εμπορευματοκιβώτια 

10 419 Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος που έχουν σχέση με τη φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων 
και τη στοιβασία και χειρισμό επικίνδυνων υλών θα έχουν επίσης εφαρμογή στη φόρτωση και 
εκφόρτωση επικίνδυνων υλών σε εμπορευματοκιβώτια. 

10 420- 
10 430 

Λειτουργία του κινητήρα στη διάρκεια φορτώσεως ή εκφορτώσεως. 

10 431 Εκτός όπου ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση των αντλιών ή άλλων συσκευών για 
φόρτωση ή για εκφόρτωση του οχήματος, η δε νομοθεσία της χώρας στην οποία λειτουργεί το όχημα 
επιτρέπει αυτή τη χρήση, ο κινητήρας θα είναι κλειστός στη διάρκεια των εργασιών φορτώσεως και 
εκφορτώσεως. 

10 432- 
10499 

ΤΜΗΜΑ 5.Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων (-δεξαμενών), συστοιχιών 
δοχείων και εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών). 

Μαρκάρισμα 

10 500 (1) Οι μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες θα προβάλλουν δύο ορθογώνιε*. 

αντανακλαστικές πινακίδες χρώματος πορτοκαλί με βάση 40 οπι και ύψος όχι μικρότερο από .>0 οιτι σε 
κάθετο επίπεδο. Οι πινακίδες θα έχουν μαύρο περίγραμμα πλάτους όχι μεγαλύτερου των 15 πιπι π/ιατος. 
Θα τοποθετούνται μία μπροστά και μία πίσω της μεταφορικής μονάδας, και οι δύο κατακορυφες προς 
τον διαμήκη άξονα της μεταφορικής μονάδας. Θα είναι καθαρά ορατές. Εάν το μέγεθος και η κατασκευή 
του οχήματος είναι τέτοιες ώστε η διαθέσιμη επιφάνεια να μην είναι ικανοποιητική για την τοποθέτηση 
αυτών των πορτοκαλί πινακίδων, οι διαστάσεις τους μπορούν να μειωθούν σε 300 πιπι για τη βάση, 120 
πΓίΓπ και 10 πιπι για το ύψος για το μαύρο περίγραμμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα των πορτοκαλί πινακίδων σε συνθήκες κανονικής χρήσεως πρέπει να έχουν 
συντεταγμένες χρωματικότητας που να βρίσκονται μέσα στο χώρο του διαγράμματος χρωματικότητας που 
σχηματίζεται με την ένωση των παρακάτω συντεταγμένων: 



Συντεταγμένες χρωματικότητας σημείων στις γωνίες 



τον χώρον πάνω στο διάγραμμα χρωματικότητας 


X 

0.52 

0.52 

0.578 

0.618 

Υ 

0.38 

0.40 

0.422 

0.38 
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10 500 Συντελεστής φωτεινότητας αντανακλαστικού χρώματος: β > 0.12. 

(συνεχ.) 

Κέντρο αναφοράς Ε % καθιερωμένο φωτιστικό €, κανονική πρόσπτωση 45 °, θεώμενο σε 0°. 

Συντελεστής φωτεινής εντάσεως αντανάκλασης σε γωνία φωτισμού 5°, Θεώμενη στους 0.2°: όχι λιγότερο από 
20 κηρία κατά λουζ ανά πι 2 , 

(2) Οχήματα - δεξαμενές ή μεταφορικές μονάδες με μία ή περισσότερες δεξαμενές που μεταφέρουν 
επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται στην Προσθήκη Β.5 θα προβάλλουν, επί πλέον, στα πλευρά 
κάθε δεξαμενής ή διαμερίσματος δεξαμενής, καθαρά ορατές και παράλληλες προς το διαμήκη άξονα του 
οχήματος, πορτοκαλί πινακίδες ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο (1). Αυτές οι 
πορτοκαλί πινακίδες θα φέρουν τους αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται στην Προσθήκη Β.5 για 
κάθε μία από τις μεταφερόμενες στη δεξαμενή ύλες ή σε διαμέρισμα της δεξαμενής. 

(3) Μεταφορικές μονάδες και εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν επικίνδυνες στερεές ύλες χύμα που 
καλύπτονται από την Προσθήκη Β.5 θα προβάλλουν, επί πλέον, στα πλευρά κάθε μεταφορικής μονάδας ή 
εμπορευματοκιβωτίου, καθαρά ορατές και παράλληλες προς το διαμήκη άξονα του οχήματος, πορτοκαλί 
πινακίδες ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο (1). Αυτές οι πορτοκαλί πινακίδες θα 
φέρουν τους αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται για κάθε ύλη που μεταφέρεται χύμα στην 
μεταφορική μονάδα ή στο εμπορευματοκιβώτιο. 

(4) Για εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν επικίνδυνες στερεές ύλες χύμα και για 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, οι πινακίδες που προβλέπονται στις παραγράφους (2) και (3) μπορεί να 
αντικατασταθούν από αυτοκόλλητο φύλλο, από μπογιά ή από οποιοδήποτε ισότιμο τρόπο, με τον όρο ότι το 
υλικό που χρησιμοποιείται γι' αυτό το σκοπό είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει 
ανθεκτική επισήμανση. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της τελευταίας φράσεως 
της παραγράφου (6), που αφορούν αντίσταση στη φωτιά. 

(5) Για μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν μόνο μία από τις ύλες που αναφέρονται στην Προσθήκη 
Β.5, οι πορτοκαλί πινακίδες που προβλέπονται στις παραγράφους (2) και (3) δε θα είναι αναγκαίες με 
τον όρο ότι αυτές που προβάλλονται μπροστά και πίσω σύμφωνα με την παράγραφο (1) φέρουν τους 
αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται στην Προσθήκη Β.5.. 

(6) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως θα αποτελούνται από μαύρους αριθμούς (ψηφία) ύψους 100 γώγπ και 
πάχους γραφής 15 γπγπ. Ο αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου θα είναι γραμμένος στο επάνω μέρος της 
πινακίδας και ο αριθμός αναγνωρίσεως της ύλης στο κάτω μέρος. Θα χωρίζονται με οριζόντια μαύρη 
γραμμή, με πάχος γραφής 15 ιήπι εκτεινόμενη από πλευρά σε πλευρά της πινακίδας σε μέσο ύψος (βλέπε 
Προσθήκη Β.5). Οι αριθμοί αναγνωρίσεως θα είναι ανεξίτηλοι και θα παραμένουν ευανάγνωστοι μετά 
από 15 λεπτά περιτύλιξη από τη φωτιά. 

(7) Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν επίσης εφαρμογή για κενές δεξαμενές, σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, μη καθαρισμένων και 
μη απαερωμένων και κενά οχήματα μεταφοράς χύμα και κενά εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς χύμα, μη 
καθαρισμένων. 

(8) Οι πορτοκαλί πινακίδες που δεν αναφέρονται στα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα, ή στα 
επ'αυτών υπολείμματα, θα αφαιρούνται ή θα καλύπτονται. Εάν οι πινακίδες είναι καλυμμένες, το κάλυμμα 
θα είναι συνολικό και θα παραμένει αποτελεσματικό μετά από 15 λεπτά περιτύλιξη από τη φωτιά. 
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Γενικές Διατάξεις 


10 500 Επισήμανση 

(συνεχ.) 

(9) Αν οι επικίνδυνες ύλες που μεταφέρονται μέσα σε εμπορευματοκιβώτια είναι τέτοιες ώστε, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α, πρέπει να τοποθετηθούν μία ή περισσότερες ετικέτες κινδύνου στο κόλο 
που τις περιέχει, ίδια ετικέτα ή ετικέτες θα τοποθετούνται στο έξω μέρος του εμπορευματοκιβωτίου που 
περιέχει αυτές τις ύλες σε κόλα ή χύμα. Εντούτοις, οι ετικέτες Αριθμ. 10, Π και 12 δεν χρειάζεται να 
τοποθετηθούν. 

(10) Εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς χύμα, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων θα 
φέρουν και στις δύο πλευρές τις πινακίδες που προβλέπονται στα περιθωριακά XX 500 κάθε Κλάσης. 
Αν αυτές οι πινακίδες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του οχήματος, οι ίδιες πινακίδες θα 
τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οχήματος και στα πίσω τοιχώματα. 

(11) Οχήματα μεταφοράς χύμα και οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές θα φέρουν 
και στις δύο πλευρές και στα πίσω τοιχώματα τις ετικέτες που προβλέπονται στο περιθωριακό XX 500 
κάθε Κλάσης. 

(12) Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 500 (10) και (11) εφαρμόζονται επίσης σε κενές δεξαμενές 
σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, μη 
καθαρισμένων και μη απαερωμένων και κενά οχήματα μεταφοράς χύμα και κενά εμπορευματοκιβώτια 
μεταφοράς χύμα, μη καθαρισμένων. 

(13) Οι ετικέτες που δεν αναφέρονται στα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα, ή στα επ’αυτών 
υπολείμματα, θα αφαιρούνται ή θα καλύπτονται. 

10 501- 
10 502 

Στάθμευση γενικά 

10 503 Καμία μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες δεν μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να 
χρησιμοποιηθούν τα φρένα σταθμευσεως. 

10 504 

Στάθμευση τη νύχτα ή με κακή ορατότητα 

10 505 (1) Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή ορατότητα και τα φώτα του δεν είναι 

αναμμένα, θα τοποθετηθούν στο δρόμο τα κίτρινα φώτα που αναφέρονται στο περιθωριακό 10 260 (ο). 

- το ένα περίπου 10 γπ μπροστά από το όχημα και 

- το άλλο περίπου 10 σι πίσω από το όχημα. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος περιθωριακού δεν θα έχουν εφαρμογή στην επικράτεια του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

10 506 

Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο 

10 507 Χωρίς βλάβη των μέτρων που προβλέπονται στο παραπάνω περιθωριακό 10 505, αν η φύση των 
επικίνδυνων υλών που μεταφέρει το σταθμευμένο όχημα αποτελεί πηγή ειδικού κινδύνου προς τους 
χρήστες της οδού (π.χ. στην περίπτωση υλών επικίνδυνων για τους πεζούς τα ζώα ή τα οχήματα 
εκχυνόμενες πάνω στο δρόμο) το δε πλήρωμα του οχήματος δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει τον 
κίνδυνο γρήγορα, ο οδηγός θα ειδοποιεί τις 


9784 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γενικές Διατάξεις 

10 507 πλησιέστερες αρμόδιες αρχές ή θα ενεργεί για να ειδοποιηθούν αμέσως. Επίσης, όπου 

(συνεχ.) χρειάζεται, θα λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στις οδηγίες που δίδονται στο περιθωριακό 10 385. 

10 508- 
10 598 

Άλλες διατάξεις 

10 599 Όσον αφορά τις διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτό το Μέρος ή στο Μέρος II του παρόντος 
Παραρτήματος που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, τα 
σχετικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα αυτό από κάθε Κράτος Μέλος βάσει της εσωτερικής 
νομοθεσίας του και αφορά εσωτερικές μεταφορές, θα έχουν εφαρμογή στη διεθνή μεταφορά που 
χρησιμοποιεί την επικράτεια αυτού. 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, παρεκκλίσεις και διατάξεις ιδιόμορφες για ορισμένες χώρες 

10 600- 
10 601 

Ταχεία διαδικασία για να επιτραπούν παρεκκλίσεις προς το σκοπό δοκιμών 

10 602 Προς το σκοπό διεξαγωγής των αναγκαίων δοκιμών για να τροποποιηθούν οι διατάξεις του παρόντος 
Παραρτήματος για να προσαρμοστούν με τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις, οι αρμόδιες αρχές 
των Κρατών Μελών μπορούν να συμφωνήσουν απ’ ευθείας μεταξύ τους να επιτρέψουν μερικές 
μεταφορικές εργασίες στις επικράτειες τους με προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος 
Παραρτήματος. Η περίοδος ισχύος της προσωρινής παρέκκλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη 
από την ημερομηνία της θέσεως της σε ισχύ. Η προσωρινή παρέκκλιση θα λήγει αυτόματα την ημερομηνία 
θέσεως σε ισχύ της αντίστοιχης τροποποίησης στο παρόν παράρτημα. 


10 603- 
10 999 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9785 


ΜΕΡΟΣ Π 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 1 ΕΩΣ 9 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ή 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ I 


ΚΛΑΣΗ 1. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 


Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


11 000 - 
11 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

11 100 - 
11107 

Πλήρη φορτία 

11 108 (1)Ύλες και αντικείμενα της Συμβατικής Ομάδας Έ μπορούν να μεταφέρονται μόνο ως πλήρες φορτίο. 

(2) Όταν ύλες και αντικείμενα των υποδιαιρέσεων 1.1, 1.2 ή 1.5 μεταφέρονται σε μεγάλα 
εμπορευματοκιβώτια, τέτοια εμπορεύματα μπορούν να μεταφέρονται μόνο ως πλήρες φορτίο. 

11 109- 
11 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

11 118 Εφ'όσον μικρά εμπορευματοκιβώτια καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται σχετικά με το 
αμάξωμα του οχήματος για την εκάστοτε εργασία μεταφοράς, τότε δεν θα είναι αναγκαίο να καλύπτει 
αυτές τις απαιτήσεις το αμάξωμα του οχήματος. 

11 119- 
11 199 
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Κλάση 1 

ΤΜΗΜΑ 2: Ειδικές απαιτήσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και 

τα οχήματα και τον εξοπλισμό τους 


11 200 - 
11203 


Τύποι οχημάτων 

11 204 Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι μεταφορικές μονάδες που έχουν άδεια μεταφοράς 
υλών και αντικειμένων της Κλάσης 1 κατατάσσονται όπως παρακάτω: 

(1) Μεταφορικές μονάδες ’Τύπου I”: 

Αυτά τα οχήματα μπορούν να είναι είτε κλειστά είτε επενδεδυμένα. Τα φύλλα των επενδεδυμένων 
οχημάτων πρέπει να είναι από αδιάβροχο υλικό που να μην αναφλέγεται εύκολα. Πρέπει να είναι 
τεντωμένα ούτως ώστε να καλύπτουν το όχημα από όλες τις πλευρές, με επικάλυψη όχι μικρότερη από 
20 εκ. προς τα κάτω επί των τοιχωμάτων του οχήματος και να διατηρούνται στη θέση τους με μηχανισμό 
που κλειδώνεται. 

(2) Μεταφορικές μονάδες ’Τύπου ΙΓ: Μονάδες των οποίων οι κινητήρες χρησιμοποιούν υγρό 
καύσιμο με σημείο αναφλέξεως 55 ή μεγαλύτερο. 

(&) Γενικά 

Αυτά τα οχήματα μπορούν να είναι είτε κλειστά είτε επενδεδυμένα. Το αμάξωμα πρέπει να 
είναι στερεά κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει επαρκώς τα 
μεταφερόμενα εμπορεύματα. Η επιφάνεια φορτώσεως, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπροσθίου τοιχώματος, θα είναι συνεχής. Εάν το όχημα είναι επενδεδυμένο, θα τηρούνται 
οι διατάξεις οι σχετικές με την επένδυση στις μεταφορικές μονάδες "Τύπου I". 

Εάν η μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει συρόμενο όχημα, το συρόμενο όχημα πρέπει να 

έχει συσκευή σύνδεσης που αποσπάται γρήγορα και είναι στερεή- η μεταφορική μονάδα 
πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένη με αποτελεσματικό μηχανισμό πέδησης που επενεργεί 
σε όλους τους τροχούς, ενεργοποιείται από το σύστημα ελέγχου πέδησης του έλκοντος 
οχήματος και αυτομάτως σταματά το συρόμενο όχημα σε περίπτωση θραύσεως της 
συνδέσεως. 

(ό) Κινητήοαε και σύστημα εέαγωτήε καυσαερίων 

Ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των περιθωριακών 220 533 και 220 534 του Παραρτήματος Β.2. 

(ς) ΔεΕαιιενη καυσίαων 

Η δεξαμενή καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του περιθωριακού 220 532 του 
Παραρτήματος Β.2. 

(ά) Κουβούκλιο οδηνού 

Το υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του κουβουκλίου του οδηγού πρέπει να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του περιθωριακού 220 531(1) του Παραρτήματος Β.2. 

Οι βοηθητικές θερμαντικές εγκαταστάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
περιθωριακού 220 536 του Παραρτήματος Β.2. 
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11204 (3) Μεταφορικές μονάδες "Τύπου III": 

(συνεχ.) 

που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των κλειστών οχημάτων "Τύπου II” με αμαξώματα τα οποία πληρούν 
τις ακόλουθες διατάξεις: 

(α) Το αμάξωμα είναι κλειστό και έχει συνεχή επιφάνεια. Είναι στερεά κατασκευασμένο από 
υλικά που δεν είναι εύκολα αναφλέξιμα, κατά τρόπο ώστε να προστατεύει επαρκώς τα 
μεταφερόμενα εμπορεύματα. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για επίστρωση δεν θα μπορούν 
να προκαλέσουν σπινθήρες. Οι μονωτικές και αντιθερμαντικές ιδιότητες του αμαξώματος 
είναι σε όλα τα σημεία κατ'ελάχιστον ισοδύναμες με εκείνες ενός χωρίσματος 
αποτελούμενου από εξωτερικό μεταλλικό τοίχωμα επενδεδυμένο με στρώμα άφλεκτου 
ξύλου πάχους 10 χιλ. 

(β) Όλες οι πόρτες μπορούν να κλειδώνονται. Θα τοποθετούνται και 

κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται οι αρμοί. 

Ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση οχημάτων ορισμένων τύπων 

11 205 (1) Συρόμενα οχήματα, εξαιρούμενων των επικαθημένων οχημάτων, φορτωμένα με ύλες και 

αντικείμενα της Κλάσης 1, τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μεταφορικές μονάδες 
των Τύπων II και III, μπορούν να έλκονται από μηχανοκίνητα οχήματα που δεν τηρούν αυτές τις 
προδιαγραφές. 

(2) Για μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιθωριακών 10 118(3) και 
11 118. Για ύλες σε ελεύθερα ιπτάμενη σκόνη των 2°, 4°, 8°, 26° και 29°, και για πυροτεχνήματα των 9°, 
21° και 30°, το δάπεδο του εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να έχει μη μεταλλική επιφάνεια ή επικάλυψη. 


11206- 
11 209 

Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αμαξωμάτων οχημάτων 

11210 Για την κατασκευή του αμαξώματος, δεν θα χρησιμοποιούνται υλικά που είναι 
ενδεχόμενο να σχηματίσουν επικίνδυνα μείγματα με τα μεταφερόμενα εκρηκτικά 
[βλέπε και περιθωριακό 11 204 (3)]. 

11211 Για μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιθωριακών 10 118(3) και 11 
118. Για ελεύθερα ιπτάμενες ύλες σε σκόνη των 2°, 4°, 8°, 26° και 29°, και για πυροτεχνήματα των 9°, 
21 0 και 30°, το δάπεδο του εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να έχει μη μεταλλική επιφάνεια ή επικάλυψη. 


11212 - 

11 250 

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

11251 (1) Η καθορισμένη τάση του ηλεκτρικού συστήματος φωτισμού δεν θα υπερβαίνει τα 24ν. 

(2) Οι μεταφορικές μονάδες των Τύπων II και III πρεπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις. 

(α) Οι συσσωρευτές πρέπει να φυλάσσονται επαρκώς και να προστατεύονται από ζημιά λόγω 
σύγκρουσης και οι ακροδέκτες τους πρέπει να προστατεύονται με ηλεκτρομονωτικό 
κάλυμμα. 

(6) Η εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού στο διαμέρισμα μεταφοράς φορτίου 
πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη (κατ'ελάχιστον ΙΡ54 ή ισοδύναμη) ή, 
στην περίπτωση της Συμβατικής Ομάδας I, να είναι άφλεκτη Εχ <3 
(κατ'ελάχιστον ΙΡ65 ή ισοδύναμη). Ο διακόπτης θα τοποθετείται εξωτερικά. 
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11 252- 
11 281 

Έγκριση οχημάτων 

11 282 Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 282 έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες Τύπου III. 

11 283- 
11 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

11 300- 
11310 

Πληρώματα οχημάτων 

11 311 (1) Σε κάθε μεταφορική μονάδα θα υπάρχει βοηθός οδηγού. Αν οι εθνικές διατάξεις το προβλέπουν, η 

αρμόδια αρχή Κράτους Μέλους μπορεί να ζητήσει να υπάρχει στο όχημα εξουσιοδοτημένος κρατικός 
υπάλληλος με έξοδα του μεταφορέα. 

(2) Η πρώτη πρόταση του (1) δεν εφαρμόζεται σε φάλαγγες περισσοτέρων των δύο οχημάτων εάν οι 
οδηγοί του πρώτου και του τελευταίου οχήματος της φάλαγγας συνοδεύονται από οδηγό. 

(3) Η παρουσία βοηθού οδηγού δεν απαιτείται στην περίπτωση αντικειμένων του 43°, με 
χαρακτηριστικό αριθμό 0336, μεταφερόμενα σε μεταφορική μονάδα Τύπου I. 

11 312- 

11314 

Ειδική εκπαίδευση οδηγών 

11315 Οι διατάξεις (1), (3), (4)(α) έως (πι) και (5) του περιθωριακού 10 315 εφαρμόζονται σε οδηγούς 
οχημάτων που μεταφέρουν ύλες ή αντικείμενα της Κλάσης 1 σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια που 
ορίζονται στο περιθωριακό 10 011. 

11316- 

11320 

Επιθεώρηση οχημάτων 

11 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή μόνο σε οχήματα που μεταφέρουν ύλες και 
αντικείμενα της Κλάσης I με συνολικό βάρος εκρηκτικής ύλης άνω των 50 κιλών. Επί πλέον, αυτά τα 
εμπορεύματα θα επιβλέπονται πάντοτε ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη ^ενέργεια και να 
κινητοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή πυρκαϊάς. Εξαιρούνται κενες 
συσκευασίες του 51°. 


11 322- 
11 353 


Απαγόρευση φωτιάς και γυμνής φλόγας 

11 354 Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς ή γυμνής φλόγας επί οχημάτων που μεταφέρουν ύλες και αντικείμενα της 
Κλάσης 1, στην πλησίον τους περιοχή και κατά την φόρτωση και εκφόρτωση αυτών των υλών και 
αντικειμένων. 


ΦΕΚ 821 
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11355- 

11399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωοη, εκφόρτωση και χειρισμό 

11 400 

Περιορισμός των μεταφερομένων ποσοτήτων 

11 401 Το συνολικό καθαρό βάρος σε κιλά εκρηκτικής ύλης (ή, στην περίπτωση εκρηκτικών αντικειμένων, το 
συνολικό καθαρό βάρος εκρηκτικής ύλης που περιέχεται στο σύνολο των αντικειμένων) το οποίο μπορεί 
να μεταφέρεται σε μία μεταφορική μονάδα περιορίζεται κατά τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα 
(βλέπε και περιθωριακό 11 403 όσον αφορά την απαγόρευση μικτής φορτώσεως): 


Μέγιστο επιτρεπόμενο καθαρό βάρος εμπορευμάτων Κλάσης 1 σε κιλά ανά μεταφορική 
μονάδα 


Υποδιαίρεση 

Είδος 

Μεταφορική 

Μονάδα 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 και 1.6 



Ι3°-25° 

0 

■**· 

Γ>Ί 

Ο 

Ό 

Π 

35 β -45° 

46°, 47° 

48°, 49°. 50° 

51» 

Τύπος I 

50 

50 

50 

300*/ 

Απεριό¬ 

ριστο 

50 

Απεριό-ριστο 

Τύπος II 

1 000 

3 000 

5 000 

15 000 

Απεριό¬ 

ριστο 

5 000 

Απεριό-ριστο 

Τύπος III 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

Απεριό¬ 

ριστο 

15 000 

Απεριό-ριστο 


*/ Χαρακτηριστικός αριθμός 0336: 3 000 κιλά (4 000 κιλά για μεταφορική μονάδα με συρόμενο όχημα). 

11 402 Εάν ύλες και αντικείμενα διαφορετικών υποδιαιρέσεων της Κλάσης I μεταφέρονται σε μία μεταφορική 
μονάδα σύμφωνα με τις απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως που περιλαμβάνονται στο 11 403, το φορτίο 
στο σύνολό του θα θεωρείται ως εάν ανήκε στην πλέον επικίνδυνη υποδιαίρεση (με τη σειρά 1.1, 1-5, 
1.2,1.3,1.6, 1.4). 

Εάν ύλες 48° μεταφέρονται σε μία μεταφορική μονάδα μαζί με ύλες και ανηκείμενα της υποδιαίρεσης 
1 .2, το σύνολο του φορτίου θα θεωρείται ως εάν ανήκε στην υποδιαίρεση 1.1. 

Απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως 

11 403 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5 ή 1.6 τα οποία όμως 

έχουν ορισθεί σε διαφορετικές συμβατικές ομάδες δεν θα φορτώνονται μαζί σε ενα όχημα, έκτος εαν η 
μικτή φόρτωση των αντιστοίχων συμβατικών ομάδων επιτρέπεται βάσει του παρακάτω πίνακα: 
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11403 

(συνεχ.) 


Συμβατική 

ομάδα 

Β 

0 

ϋ 

Ε 

* 

0 

Η 

1 

ι 

Ν 

3 

Β 

X 










X 

0 


X 

X 

X 


X 




υν 

X 

Ο 


X 

X 

X 


X 




νν 

X 

Ε 


X 

X 

X 


X 




2 /' 1 ! 

X 

Ρ 





X 






X 

Ο 


X 

X 

X 


X 





X 

Η 







X 




X 

I 








X 



X 

1 




. 





V 



Ν 


1 ! 1 ' 

Ι'Ι! 

21 V 






V 

X 

δ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X = επιτρέπεται η μικτή φόρτωση 


(2) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4 ή 1.5 δεν θα φορτώνονται σε 
ένα όχημα μαζί με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 6.1,6.1 Α, 7Α,7Β, 70, 8 ή 9. 


11 404 

Απαγόρευση μικτής φόρτωσης με εμπορεύματα σε εμπορευματοκιβώτια 

11 405 (1) Οι απαγορεύσεις μικτής φόρτωσης εμπορευμάτων που αναφέρονται στο περιθωριακό 11 403 

έχουν εφαρμογή μέσα σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο. 

(2) Οι διατάξεις του περιθωριακού 11 403 έχουν εφαρμογή μεταξύ των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που περιέχονται σε εμπορευματοκιβώτια και των άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων που είναι 
φορτωμένα στο ίδιο όχημα, είτε τα τελευταία περιέχονται ή όχι σε ένα ή περισσότερα άλλα 
εμπορευματοκιβώτια. 


1/ κόλα του περιέχουν ό/τς· και αντικείμενα της Συμβατικής Ομάδας ! επιτρέπεται να φορτωθούν μαζί σε ένα όχημα με κόκα 

που περιέχουν τον ίδιο τύπο υλών και αντικειμένων αυτής της συμβατικής ομάδας. 

V Διαφορετικοί τύποι αντικειμένων 1.6Ν μπορούν να μεταφέρονται μαζί ως αντικείμενα 1.6Ν μόνο εάν έχει υποδειχθεί διά 

δοκιμής ή αναλογίας άτι δεν υπάρχει πρόσθετος κίνδυνος συμπαθητικής έκρηξης μεταξύ των αντικειμένων. Διαφορετικά πρέπει να θεωρηθούν 
ως σνήκσντα στην κατηγορία κινδύνου 1. /. 


2/ Εάν αντικείμενα της συμβατικής ομάδας Ν μεταφέρονται μαζί με ύλες ή αντικείμενα των συμβατικών ομάδων Ο, Ο ή Ε, τα 

αντικείμενα της συμβατικής ομάδας Ν τφέπει να Θεωρούνται ως έχοντα τα χαρακτηριστικά της συμβατικής ομάδας Ο. 
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11 406 


Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 
11 407 (1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται; 

(η) Φόρτωση ή εκφόρτωση υλών και αντικειμένων της Κλάσης 1, σε δημόσιο χώρο εντός 
κατοικημένης περιοχής χωρίς ειδική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές· 

(ό) Φόρτωση ή εκφόρτωση υλών ή αντικειμένων αυτών των Κλάσεων σε δημόσιο χώρο εκτός 
από κατοικημένη περιοχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση .των αρμόδιων αρχών, εκτός αν 
αυτές οι εργασίες είναι επειγόντως αναγκαίες για λόγους ασφαλείας. 

(2) Αν για οποιονδήποτε λόγο, οι εργασίες χειρισμού πρέπει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε ύλες 
και αντικείιχενα διαφόρων ειδών θα χωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέτες. 


11 408- 
11 409 

Προφυλάξεις σε σχέση με αντικείμενα καταναλώσεως 

11 410 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνες με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα διαχωρίζονται από τρόφιμα, 

άλλα αντικείμενα καταναλώσεως και ζωοτροφές εντός των οχημάτων και στους χώρους φόρτωσης, 
εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 

(2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα 
διαχωρίζονται από τρόφιμα, άλλα αντικείμενα καταναλώσεως και ζωοτροφές εντός των οχημάτων και 
στους χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 


11411- 

11412 


Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

11 413 Πριν να φορτωθούν ύλες και αντικείμενα της Κλάσης 1, η επιφάνεια φόρτωσης του οχήματος πρέπει να 
καθαρίζεται επιμελώς. 

11 414- 

11 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις λειτουργίας οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

11 500 (1) Επί πλέον των διατάξεων του περιθωριακού 10 500, μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν κόλα ή 

αντικείμενα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5 ή 1.6 θα φέρουν 
παρόμοια ετικέτα σε ααφότερες τις πλευρές και στο πίσω μέρος. Οι συμβατικές ομάδες δεν θα 
αναφέρονται στις ετικέτες αν η μεταφορική μονάδα μεταφέρει ύλες και αντικείμενα που ανήκουν σε 
διαφορετικές συμβατικές ομάδες. 
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11 500 (2) Μεταφορική μονάδα που μεταφέρει ύλες ή αντικείμενα διαφορετικών υποδιαιρέσεων 

(συνεχ.) θα φέρει μόνο ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα της πλέον επικίνδυνης υποδιαίρεσης, με τη σειρά: 

1.1 (πλέον επικίνδυνη), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (λιγότερο επικίνδυνη). Εάν ύλες 48° 
μεταφέρονται με ύλες ή αντικείμενα της υποδιαίρεσης 1.2, η μεταφορική μονάδα θα έχει 
ετικέτα της υποδιαίρεσης 1.1. 

(3) Μεταφορικές μονάδες που φέρουν ύλες ή αντικείμενα των παρακάτω ειδών και χαρακτηριστικών 
αριθμών θα φέρουν επιπλέον ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1: 

4° αριθμοί 0076 και 0143 
21° αριθμός 0018 
26° αριθμός 0077 
30° αριθμός 0019 
43° αριθμός 0301 

(4) Μεταφορικές μονάδες που φέρουν αντικείμενα των παρακάτω ειδών και 
χαρακτηριστικών αριθμών θα φέρουν επιπλέον ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8: 

21° αριθμοί 0015 και 0018 
30° αριθμοί 0016 και 0019 
43° αριθμοί 0301 και 0303 

(5) Οι διατάξεις (1) έως (4) δεν θα έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
εμπορευματοκιβώτια, εφ'όσον τα εμπορευματοκιβώτια έχουν ετικέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
περιθωριακού 10 500 (9). 

11501- 

11508 

Στάσεις για την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών 

11 509 Οταν οχήματα που μεταφέρουν ύλες ή αντικείμενα της Κλάσης 1 υποχρεούνται να σταματήσουν για 
εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης σε δημόσιο χώρο, θα διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 50 μ. 
μεταξύ των σταθμευμένων οχημάτων. 

11 510- 
11 519 

Φάλαγγες 

11 520 (1) Όταν οχήματα που μεταφέρουν ύλες ή αντικείμενα της Κλάσης 1 ταξιδεύουν σε φαλαγγα, θα 

διατηρείται μεταξύ'κάθε μεταφορικής μονάδας και της επόμενης απόσταση όχι μικρότερη από 50 μ. 

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να καταρτίσει κανόνες για τη σειρά ή τη σύνθεση των φαλάγγων. 

11 521- 
11599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για 
ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

11 600- 
20 999 
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ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ: ΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


21 000 - 
21 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

21 100 - 
21 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

21 118 Η μεταφορά σε μικρά εμπορευματοκιβώτια κόλων που περιέχουν αέρια του 7° (ε) και 8° (ε) 
απαγορεύεται. 

21 119- 
21 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

21200 - 

21211 

Αερισμός 

21 212 Εάν κόλα που περιέχουν αέρια του 1° μέχρι 6° και 9° (ο) μεταφέρονται σε κλειστό όχημα, το όχημα θα 
είναι εφοδιασμένο με επαρκή εξαερισμό. 

21 213- 
21259 

Ειδικός εξοπλισμός 

21 260 Όταν μεταφέρονται πιεσμένα αέρια ή υγροποιημένα αέρια βλαβερά για τα αναπνευστικά όργανα ή που 
εγκυμονούν κίνδυνο δηλητηριάσεως και χαρακτηρίζονται με το γράμμα "Γ στον πίνακα των υλών, το 
πλήρωμα του οχήματος πρέπει να εφοδιάζεται με ασφυξιογόνες προσωπίδες (αναπνευστήρες) τύπου 
κατάλληλου για τα μεταφερόμενα αέρια. 

21 261- 
21 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γ ενικές διατάξεις εςυπηρετήσεως 

21 300- 
21 320 



9794 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 2 


Επίβλεψη των οχημάτων 

21321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναφέρονται παρακάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν αυτές που καθορίζονται: 

Τριφθοριούχο βόριο και φθόριο του 1° (εΐ)- οι ύλες του 3° (εΐ), του 3° (δΐ) πλην αιθυλοχλωριδίου και 
του 3° (οι)· υδροχλώριο του 5° (εΐ)· και τα υγροποιημένα αέρια βαθιάς καταψύξεως του 7° (ε) και 8° (ε): 
1 000 κιλά· 

Οι ύλες του 3° (δ)· αιθυλοχλωρίδιο του 3° (δι)· βινυλοχλωρίδιο του 3° (ο)· οι ύλες του 4° (δ)· και τα 
υγροποιημένα αέρια βαθιάς καταψύξεως του 7° (δ) και 8° (δ): 10 000 κιλά. 


21322- 
21 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και 
χειρισμό 


21 400- 
21 402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

21 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 2, 3 ή 6.1 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο 
όχημα μαζί με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

21 404- 
21406 


Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 
21 407 (1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται: 

(ε) Φόρτωση ή εκφόρτωση των παρακάτω υλών σε δημόσιο χώρο εντός κατοικημένης περιοχής 
χωρίς ειδυτή άδεια από τις αρμόδιες αρχές: υδροβρώμιο, χλώριο, διοξείδιο του άζωτου, 

διοξείδιο του θείου ή φωσγένιο [3° («!)]· υδρόθειο [3° (δι)]- και υδροχλώριο [5° (81))· 

(Μ Φόρτωση ή εκφόρτωση των παραπάνω υπό (ε) αναφερομένων υλών σε δημόσιο χώρο πλην 
κατοικημένης περιοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών, έκτος αν οι 
προαναφερόμενες εργασίες δικαιολογούνται για σοβαρούς λόγους ασφαλείας. 

Η άδεια και η ειδοποίηση που προβλέπονται παραπάνω στα (ε) και (δ) αντιστοίχως δεν θα απαιτούνται 
αν οι ύλες περιέχονται σε κυλίνδρους, δοχεία, ’συνδεσμολογίες κυλίνδρων 1 ή δοχεία σύμφωνα με το 
περιθωριακό 2207 με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 1 000 λίτρα κατά τα περιγραφομενα στο 
περιθωριακό 2212 (I) (ε), (δ), (ά) ή (ε). 

(2) Αν για οποιοδήποτε λόγο οι εργασίες χειρισμού πρέπει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε: 

Ύλες και αντικείμενα διαφορετικών ειδών θα διαχωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέτες· και 
Κόλα εφοδιασμένα με μέσα χειρισμού θα διατηρούνται επίπεδα κατά τον χειρισμό. 
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Κλάση 2 


21 408- 
21 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

21414 (1) Τα κόλα δεν πρέπει να ράπτονται ή να υποβάλλονται σε πρόσκρουση. 

(2) Τα δοχεία θα στοιβάζονται εντός του οχήματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφ’ενός να μη μπορούν να 
ανατραπούν ή να πέσουν και αφ’ετέρου να καλύπτονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

(ε) Οι κύλινδροι που αναφέρονται στο περιθωριακό 2212 (1 )(ε).θα τοποθετούνται παραλληλα ή 
σε ορθή γωνία προς τον κατά μήκος άξονα του οχήματος· εντούτοις, αυτοί που βρίσκονται 
πλησίον του εμπρόσθιου εγκάρσιου τοιχώματος θα τοποθετούνται σε ορθή γωνία προς τον 
προαναφερόμενο άξονα. 

Οι κοντοί κύλινδροι μεγάλης διαμέτρου (περίπου 30 εκ. και πάνω) μπορεί να στοιβάζονται 
κατά μήκος με τη συσκευή προστασίας της βαλβίδας στραμμένη προς το μέσον του 
οχήματος. 

Κύλινδροι που είναι αρκετά σταθεροί ή μεταφέρονται σε κατάλληλες συσκευές που 
εμποδίζουν αποτελεσματικά την ανατροπή μπορεί να τοποθετούνται όρθιοι. 

Κύλινδροι που τοποθετούνται οριζόντια θα σφηνώνοντας θα προσδένονται ή θα 
ασφαλίζονται κατάλληλα και σταθερά ώστε να μη μπορούν να μετατοπισθούν. 

(δ) Δοχεία που περιέχουν αέρια του 7° (α) ή 8° (ε) θα τοποθετούνται πάντοτε στη θέση για την 
οποία έχουν σχεδιαστεί και θα προστατεύονται έναντι οποιουδήποτε ενδεχόμενου να 
υποστούν βλάβες από άλλα κόλα. 


21 415- 
21 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεξαμενών 
συστοιχιών δοχείων και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση οχημάτων 

Μαρκάρισμα 

21 500 (1) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και 

συστοιχίες δοχείων που περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες της Κλάσης - 
πλην των αναγραφόμενων στον Πίνακα 2 του παρόντος περιθωριακού πρέπει να φέρουν την ετικετα η 
τις ετικέτες που αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω: 


Πίνακαε 1 


Ύλες και αντικείμενα 

Υπόδειγμα ετικέτας Αριθμ. 

Καταχωρημένες υπό (ε) 

2 

Καταχωρημένες υπό (εί) 

6.1 

Καταχωρημενες υπό (ό) 

3 

Καταχωρημένες υπό (όί) 

6.1+3 

Καταχωρημένες υπό (ο) 

3 

Καταχωρημένες υπό (οί) 

6.1 +3 
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Κλάση2 

21 500 (2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια- 

(συνεχ.) δ εξαμ ενές, ή συστοιχίες δοχείων, που περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες που 
αναγράφονται στον Πίνακα 2 παρακάτω θα φέρουν την ετικέτα ή τις ετικέτες που αναφέρονται. 

Πίνακαο 2 


Αριθμός 

είδους 

Ύλες 

Αριθμός υποδεί¬ 
γματος ετικέτας 

1°(ε) 

Οξυγόνο 

2+05 

2° (ε) 

Μείγματα με άνω του 25% οξυγόνο κατ’όγκο 

2+05 

3° («) 

Χλώριο, υδροβρώμιο, φωσγένιο 

6.1 + 8 

3° (εΐ) 

Διοξείδιο του αζώτου 

6.1+05 

5° 00 

Πρωτοςείδιο του αζώτου 

2+05 

5° (εΐ) 

Υδροχλώριο 

6.1 + 8 

7° (ε) 

Οξείδιο του υδρογόνου, οξυγόνο 

2+05 

8° (ε) 

Μείγματα με άνω του 32 % νιτρώδες οξύ κατά βάρος, αέρας, 
μείγματα με άνω του 20 % οξυγόνο κατά βάρος 

2+05 


21 501- 
21508 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

21 509 Κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλών της Κλάσης 2 πλην εκείνων του 1 (ε) και (εΐ), 2 (ε), 7 (ε), 
8° (ε) και 10°, οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται, όσο είναι δυνατό, πλησίον κατοικημενων 
περιοχών ή θερέτρων. Η στάση κοντά σε ένα τέτοιο τόπο δεν θα μπορεί να παρατεινεται παρα μονο με 
τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών. 

21 510- 
21 599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για 
ορισμένες χώρες 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


21 600- 
30 999 
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ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


31 000 - 
31 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I). 

31 100- 
31 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

31 200 - 
31299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

31300- 

31320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

31321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω, για ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: 

Ύλες του 1 β μέχρι 5° (α) και (ό), 7° (5), 21° μέχρι 26° και ελαφρώς τοξικές ύλες του 41° μέχρι 57°: 10 
000 κιλά. 

Ύλες του 6° και 11 0 μέχρι 19°, 27°, 28°, και τοξικές ή πολύ τοξικές ύλες του 41 0 μέχρι 57°: 

5 000 κιλά. 


31 322- 
31399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


31400- 

31402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

31 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνη με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 


31 404- 
31 409 
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Κλάση 3 

Προφυλάξεις σε σχέση με αντικείμενα καταναλώσεως 

31 410 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνες με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα κρατούνται χωριστά από 

τρόφιμα, άλλα αντικείμενα καταναλώσεως και ζωοτροφές εντός των οχημάτων και στους χώρους 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 

(2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα 
κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, άλλα αντικείμενα καταναλώσεως και ζωοτροφές εντός των οχημάτων 
και στους χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 

31 411- 
31 414 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

31415 Εάν οποιεσδήποτε ύλες του 6° και 11° έως 19°, 27°, 28°, 32° και οι τοξικές ή πολύ τοςικές ύλες του 41 ° 
έως 57° έχουν διαρρεύσει και διασκορπιστεί μέσα σε ένα όχημα, αυτό δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι να καθαρισθεί επιμελώς και, εάν είναι αναγκαίο, να απολυμανθεί. 
Οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα και αντικείμενα που μεταφέρονται στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για 
ενδεχόμενη μόλυνση. 

31 416- 
31 499 

ΤΜΗΜΑ 5, Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεξαμενών και 
εμπορευματο κιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

31 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολσγούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 3. 

Όσες περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2312 (3) έως (5) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 


31 501- 
31 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


31 600- 
40 999 
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ΚΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

41 000- 
41 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

41 100- 
41 104 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί διαμεταφοράς 

41 105 (1) Ύλες του 5° και 15° μπορεί να μεταφέρονται μόνο σε οχήματα-δεξαμενές, 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 

(2) Ύλες του 26° πρέπει να προστατεύεται από άμεσο ηλιακό φως και θερμότητα κατά τη μεταφορά. 

(3) Ύλες του 41 0 μέχρι 50° θα φορτώνονται έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται οι θερμοκρασίες ελέγχου 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 2400 (20), που ισχύουν για ύλες που αναγράφονται στο περιθωριακό 
2401 και για μη αναγραφόμενες ύλες στους εγκεκριμένους όρους μεταφοράς [βλέπε περιθωριακό 2400 
(16)]. 

(4) Η διατήρηση της προβλεπόμενης θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά 
πολλών αυτοαναφλεγόμενων υλών. Γενικός πρέπει να υπάρχουν 1 * 

επιμελής επιθεώρηση της μεταφορικής μονάδας πριν από τη φόρτωση* 

οδηγίες στον μεταφορέα για την λειτουργία του συστήματος ψύξεως, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των προμηθευτών ψυκτικού που βρίσκονται κατά 

•μήκος της διαδρομής* 

διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου ■ 
τακτική παρακολούθηση των θερμοκρασιών λειτουργίας* και 
πρόβλεψη εφεδρικού συστήματος ψύξεως ή ανταλλακτικών. 

(5) Οποιεσδήποτε συσκευές ελέγχου και μέτρησης θερμοκρασίας στο σύστημα ψύξεως θα είναι 
εύκολα προσπελάσιμες και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα προφυλάσσονται απο τις καιρικές συνθήκες. 
Η θερμοκρασία του αέρα στον χώρο εντός της μεταφορικής μονάδας θα μετραται απο δυο ανεξάρτητα 
θερμόμετρα και το αποτέλεσμα της μέτρησης θα καταγράφεται έτσι ώστε οι αλλαγές θερμοκρασίας να 
εντοπίζονται αμέσως. Η θερμοκρασία θα ελέγχεται κάθε τέσσερις έως έξι ώρες και θα καταγράφεται. 
Όταν μεταφέρονται ύλες με θερμοκρασία ελέγχου κάτω των +25° Ό, η μεταφορική μονάδά θα είναι 
εξοπλισμένη με ορατούς και ηχητικούς συναγερμούς, ηλεκτροδοτούμενους ανεξάρτητα απο το σύστημα 
ψύξεως, ρυθμισμένους να λειτουργούν στην θερμοκρασία ελέγχου ή κάτω απ αυτήν. 

(6) Εάν η θερμοκρασία ελέγχου υπερβαίνεται κατά τη μεταφορά, θα ενεργοποιείται διαδικασία 
επιφυλακής που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισκευές του εξοπλισμού ψύξεως ή αυςηση της 
ικανότητας ψύξεως (π.χ. με προσθήκη υγρού ή στερεού ψυκτικού υλικού). Θα γίνονται επίσης συχνοί 
έλεγχοι της θερμοκρασίας και προετοιμασίες για την εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης αναγκης. ων 
η θερμοκρασία φθάσει το όριο συναγερμού (βλέπε επίσης περιθωριακά 2400 (20) και 2401), θα τεθούν 
σε λειτουργία οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 
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Κλήση 4.1 

41 105 (7) Η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου μέσου ελέγχου της θερμοκρασίας εξαρτάται 

(συνεχ.) από αρκετούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών που πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκαταλέγονται: 

η (οι) θερμοκρασία (-ίες) ελέγχου της ύλης (των υλών) που πρόκειται να μεταφερθεί (-ούν)· 

η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας ελέγχου και των αναμενόμενων συνθηκών 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος* 

η αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης* 

η διάρκεια μεταφοράς* και 

το επιτρεπτό περιθώριο ασφαλείας για καθυστερήσεις. 

(8) Κατάλληλες μέθοδοι για να ελεγχθεί η θερμοκρασία ελέγχου είναι, κατ’αύξουσα 
σειρά ως προς την ικανότητά τους: 

(ε) θερμομόνωση* εφ’όσον η αρχική θερμοκρασία της (των) αυτοαναφλεγόμενης (-ων) ύλης 
(υλών) είναι αρκούντως κατώτερη της θερμοκρασίας ελέγχου* 

(ό) θερμομόνωση και ψυκτικό σύστημα* εφ’όσον: 

μεταφέρεται επαρκής ποσότητα μη εύφλεκτου ψυκτικού υλικού (π.χ. υγρό άζωτο ή 
στερεό διοξείδιο του άνθρακα), επιτρέποντας ένα λογικό περιθώριο καθυστερήσεων, 

ή εξασφαλίζεται η δυνατότητα αναπλήρωσης* 

δεν χρησιμοποιείται υγρό οξυγόνο ή αέρας ως ψυκτικό υλικό* 

η επίδραση της ψύξεως είναι ομοιόμορφη ακόμη και όταν έχει καταναλωθεί το 
μεγαλύτερο μέρος του ψυκτικού υλικού* και 

η ανάγκη αερισμού της μεταφορικής μονάδας πριν την είσοδο επισημαίνεται με σαφή 
προειδοποίηση πάνω στην θύρα ή τις θύρες* 

(ο) θερμομόνωση και απλή μηχανική ψύξη* εφ'όσον ηλεκτρικά εξαρτήματα με αντοχή στη 
φλόγα χρησιμοποιούνται εντός του διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη 
ανάφλεξης των εύφλεκτων ατμών από τις αυτοαναφλεγόμενες ύλες. 

(ά) θερμομόνωση και συνδυασμός μηχανικής ψύξης και συστήματος με χρήση ψυκτικού 
υλικού* εφ'όσον: 

τα δύο συστήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους* και 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (ό) και (ο)* 

(ο) θερμομόνωση και διπλό σύστημα μηχανικής ψύξης, εφ’όσον: 

πέραν της ενσωματωμένης μονάδας ηλεκτροδότησης, τα δύο συστήματα είναι 
ανεξάρτητα μεταξύ τους* 

κάθε σύστημα είναι από μόνο του ικανό για τη διατήρηση επαρκούς ελέγχου της 
θερμοκρασίας* και 
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41 105 
(συνεχ.) 


41 106- 
41 110 


41 111 


41 112- 
41 117 


41 118 


41 119- 
41 199 


41 200- 
41 203 


Κλάση 4.1 

ηλεκτρικά εξαρτήματα που αντέχουν στη φλόγα χρησιμοποιούνται εντός του 
διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη ανάφλεξης των εύφλεκτων 
ατμών από τις αυτοαναφλεγόμενες ύλες. 

(9) Για ύλες του 41° και 42°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου 
θερμοκρασίας που περιγράφονται στο (δ): 

η μέθοδος (ο) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 10 °0 ή 

η μέθοδος (ά) ή (ε). 

Για ύλες του 43° έως 50°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

η μέθοδος (ε) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά είναι τουλάχιστον 10 °0 χαμηλότερη της θερμοκρασίας ελέγχου- 

η μέθοδος (ό) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 30 °(Γ* ή 

η μέθοδος (ο), (ά) ή (ο). 


Μεταφορά χύμα 

(1) Ύλες αναγραφόμενες ονομαστικά υπό το 6° (ο) με την εξαίρεση της ναφθαλίνης, των 11° (ο), 12° 
(ο), 13° (ο) και 14° (ο) και των στερεών αποβλήτων που αναγράφονται υπό το (ο) των προαναφερομένων 
ειδών μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. 

Η ναφθαλίνη του 6° (ο) μπορεί να μεταφέρεται χύμα σε κλειστά οχήματα με μεταλλικό αμάξωμα ή σε 
οχήματα καλυμμένα με μη αναφλέξιμη επένδυση τα οποία έχουν μεταλλικό αμάξωμα ή δάπεδο και 
τοιχώματα που προστατεύονται από το φορτίο. 

(2) Απόβλητα του 4° (ς) μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε ανοικτά επενδεδυμένα οχήματα με επαρκή 
αερισμό. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή 
οποιοσδήποτε από τα περιεχόμενα, ιδιαίτερα των συστατικών σε υγρή μορφή. 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

Μικρά εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύμα των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 41111 πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οχημάτων αυτού του περιθωριακού. 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και 
τον εξοπλισμό τους 
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Κλάση 4.1 


Τύποι οχημάτων 

41 204 Ύλες του 31° μέχρι 40° θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Σε περιπτώσεις όπου, 
κατά τις διατάξεις του 41 105, οι ύλες απαιτείται να μεταφέρονται σε μονωμένα, ψυχόμενα ή μηχανικώς 
ψυχόμενα οχήματα, τα οχήματα αυτά θα ικανοποιούν τις διατάξεις του 41 248. Ύλες του 41° μέχρι 50° 
που περιέχονται σε προστατευτικές συσκευασίες πλήρεις ψυκτικού υλικού θα μεταφέρονται σε κλειστά 
ή επενδεδυμένα οχήματα. Εάν τα χρησιμοποιούμενα οχήματα είναι κλειστά πρέπει να αερίζονται 
επαρκώς. Τα επενδεδυμένα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με χωρίσματα στα πλάγια και στο 
πίσω μέρος. Η επένδυση αυτών των οχημάτων θα αποτελείται από αδιάβροχο και μη αναφλέξιμο υλικό. 


41 205- 
41 247 


Μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα 

41 248 Τα μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 41105 πρέπει να ικανοποιούν τους ακόλουθους όρους: 

(ε) το όχημα πρέπει να είναι τέτοιου είδους και με τέτοιο τρόπο εξοπλισμένο όσον αφορά τη 
μόνωση και τις μεθόδους ψύξεως (βλέπε περιθωριακό 41 105) ώστε να μην υπερβαίνεται η 
μεγίστη θερμοκρασία που προβλέπεται στο 41 105. Ο συνολικός συντελεστής θερμικής 

αγωγιμότητας δεν θα είναι μεγαλύτερος από 0.4 \Η/π\ 2 Κ 

(ό) το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ατμοί των μεταφερομένων 
υλών ή του ψυκτικού υλικού να μην μπορούν να διεισδύσουν στο κουβούκλιο του οδηγού- 

(ο) θα υπάρχει κατάλληλη συσκευή που θα επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την ανάγνωση από το 
κουβούκλιο της θερμοκρασίας που επικρατεί στο χώρο φορτώσεως* 

(<*) ο χώρος φορτώσεως θα έχει εξαεριστήρες ή βαλβίδες αερισμού εάν υπάρχει οποιοσδήποτε 
κίνδυνος να αναπτυχθεί υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του. Θα λαμβάνεται μέριμνα, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, ώστε η ψύξη να μην δυσχεραίνεται από τους εξαεριστήρες ή 

τις βαλβίδες αερισμού· 

( 6 ) το ψυκτικό μέσο δεν πρέπει να είναι εύφλεκτο- και 

(Τ) η ψυκτική συσκευή του μηχανικώς ψυχόμενου οχήματος θα είναι ικανή να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τον κινητήρα του οχήματος. 

41 249- 
41 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


41 300- 
41 320 
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Κλάση 4,1 


Επίβλεψη των οχημάτων 

41 321 Οι διατάξεις του 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναγράφονται παρακάτω 
σε ποσότητες που υπέρ βαίνουν τις καθοριζόμενες: 


- 

ύλες του 21° έως 25°: 

1 000 κιλά 

- 

ύλες του 26°: 

100 κιλά 

- 

ύλες του 31 °, 32°, 43° και 44°: 

1 000 κιλά 

- 

ύλες του 33°, 34°, 45° και 46°: 

2 000 κιλά 

- 

ύλες του 35°, 36°, 47° και 48°: 

5 000 κιλά 

. 

ύλες του 41° και 42°: 

500 κιλά. 


Επιπλέον, οχήματα που μεταφέρουν περισσότερα από 500 κιλά υλών του 41° και 42° θα υπόκεινται ανά 
πάσα στιγμή σε επίβλεψη για την πρόληψη κάθε κακόβουλης ενέργειας και για την κινητοποίηση του 
οδηγού και των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση απώλειας ή πυρκαγιάς. 


41 322- 
41 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


41 400 


Περιορισμός της μεταφερόμενης ποσότητας 

41 401 (1) Μια μεταφορική μονάδα δεν θα μεταφέρει περισσότερα από. 

5 000 κιλά υλών του 3 Γ και 32° εάν ο χώρος φόρτωσης αερίζεται από το άνω μέρος και η 
μεταφορική μονάδα είναι μονωμένη με αντιθερμαντικό υλικό [βλέπε περιθωριακό 11 204 
(3) (*)] ή 1 000 κιλά υλών του 31° και 32° εάν η μεταφοοική μονάδα δεν ικανοποιεί αυτές 

τις απαιτήσεις· 

10 000 κιλά υλών του 33° και 34°· 


20 000 κιλά υλών του 35°, 36°, 37°, 38°, 39° και 40°- 

1 000 κιλά υλών του 4 Γ και 42° ή 5 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με αντιθερμαντικό υλικό· 

5 000 κιλά υλών του 43° και 44° ή 10 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με αντιθερμαντικό 
υλικό* και 

20 000 κιλά υλών του 45°, 46°, 47°, 48°, 49° και 50°. 


(2) Όποτε μεταφέρονται μαζί ύλες αυτής της Κλάσης σε μία μεταφορική μονάδα, τα όρια που 
αναφέρονται στο (1) δεν θα υπερβαίνονται και τα συνολικά περιεχόμενα δεν θα υπερβαίνουν τα -0 000 
κιλά. 
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, Κλάση 4.1 

41 402 Οι διατάξεις των περιθωριακών 10 500 και 41 204 δεν θα έχουν εφαρμογή στη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται ή εξυπακούονται στα 31 ° έως 34° και 41 0 έως 44°, εφ'όσον η ύλη είναι συσκευασμένη 
σύμφωνα με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡΙΑ, ΟΡ1Β, ΟΡ2Α ή ΟΡ2Β, όπως απαιτείται, και η ποσότητα 
ανά μεταφορική μονάδα περιορίζεται σε 10 κιλά. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

41 403 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.1 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα 

όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

(2) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 4.1 και 01 δεν θα φορτώνονται 
μαζί σε ένα όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7Α, 7Β, 70, 8 ή 9. 

41404- 
41 409 

Προφυλάξεις σχετικές με τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές 

41 410 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα κρατούνται χωριστά από 

τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης 
και μεταφόρτωσης. 

(2) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα 
κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 

41 411- 
41 413 

Χειρισμός και στοιβασία 

41 414 (1) Κόλα που περιέχουν ύλες του 26° θα αποθηκεύονται μόνο σε δροσερούς, καλά αερισμένους 

χώρους μακριά από πηγές θερμότητας. 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες του 41° έως 50° δεν θα τοποθετούνται στο επάνω μέρος άλλων 
εμπορευμάτων- επιπλέον, θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμες. 

(3) Για κόλα που περιέχουν ύλες του 41° έως 50°, η καθορισμένη θερμοκρασία ελέγχου θα 
διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της μεταφορικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης, καθώς και τυχόν ενδιάμεσες στάσεις [βλέπε περιθωριακό 41 105(2)]. 

(4) Τα κόλα θα φορτώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας μέσα στο χώρο 
φόρτωσης εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη θερμοκρασία στο φορτίο. Εάν τα περιεχόμενα ενός οχήματος ή 
ιιεγάλου εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνουν τα 5 000 κιλά εύφλεκτων στερεών, το φορτίο θα διαιρείται 
σε στοίβες όχι βαρύτερες των 5 000 κιλών χωριζόμενες από κενό διάστημα τουλάχιστον 0.05 μ. 


41 415- 
41 499 



ΦΕΚ 821 
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Κλάση 4.1 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεξαμενών και 
εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 
Μαρκάρισμα 

41 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.1. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2412 (3) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 


41501- 
41 508 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

41 509 Κατά τη μεταφορά υλών του 3 Γ, 32°. 41° και 42°, οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται, όσο 
είναι δυνατό, πλησίον κατοικημένων ή πολυσύχναστων περιοχών. Η παρατεταμένη στάση κοντά σε 
τέτοιους τόπους μπορεί να επιτραπεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών. Ο ίδιος κανόνας 
θα έχει εφαρμογή εάν η μεταφορική μονάδα είναι φορτωμένη με περισσότερα από 2 000 κιλά υλών του 
33°, 34°, 43° και 44°. * - 


41 510- 
41 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

41 600- 
41999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 
Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


42 000- 
42 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


42 100- 
42 104 


Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί διαμεταφοράς 

42 105 Φώσφορος του 22° μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε οχήματα-δεςαμενές, αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 

42 106- 
42 110 

Μεταφορά χύμα 

42 111 Ύλες του 1°(ς), 2° (ο), 3°, ρινίσματα, ξύσματα, και θραύσματα σιδηρούχων μετάλλων του 12° (ο), 
αναλωμένο οξείδιο του σιδήρου και αναλωμένος σπόγγος σιδήρου του 16° (ο) και στερεά απόβλητα που 
συμπεριλαμβάνονται στο (ο) των προαναφερομένων ειδών, μπορεί να μεταφέρονται χύμα. 

Εντούτοις, αυτές οι ύλες πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα με μεταλλικό 
αμάξωμα. 


42 112- 
42 117 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

42 118 Μικρά εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύμα των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 42 111 θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τα οχήματα στο εν λόγω περιθωριακό. 

42 119- 
42 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


42 200- 
42 203 


Τύποι οχημάτων 

42 204 Κόλα που περιέχουν ύλες της Κλάσης 4.2 θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. 

42 205- 
42 299 
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Κλάση 4.2 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


42 300- 
42 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

42 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω όταν η ποσότητά τους υπερβαίνει την καθοριζόμενη. 

Ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (η) των διαφόρων ειδών και ύλες του 22°: 10 000 κιλά. 

42 322- 
42 377 

Κενές δεξαμενές 

42 378 Για δ εξαμ ενές που περιείχαν στο παρελθόν φώσφορο του 11° (η) και 22°, βλέπε και τα 
περιθωριακά 211 470 (2) και 212 470 (2). 

42 379- 
42 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

42 400- 
42 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

42 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

42 404- 
42 409 

Προφυλάξεις σχετικές με τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές 

42 410 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα κρατούνται χωριστά από 

τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης 
και μεταφόρτωσης. 

(2) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα 
κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 


42 411- 
42 499 
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Κλάση 4.2 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων-δεςαμενών 
και εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

42 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.2. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2442 (3) έως (5) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 


42 501- 
42 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορ»σμένες χώρες 


42 600- 
42 999 


(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
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ΚΛΑΣΗ 43. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΙΔΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 
Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


43 000- 
43 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


43 100- 
43 110 

Μεταφορά χύμα 

43 111 (1) Ύλες του 11° (ο), 12° (ο), 13° (ο), 14° (ο), 17° (ό) και 20° (ο) μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε 

ειδικώς εξοπλισμένα οχήματα. Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση και εκφόρτωση 
πρέπει να μπορούν να κλειστούν ερμητικά. 

(2) Προσμείξεις αλουμηάου του 13° (ό) μπορεί να μεταφέρεται χύμα σε καλά αερισμένα 
επενδεδυμένα οχήματα. 

(3) Προσμείξεις αλουμινίου του 13° (ο), σιδηροπυρίτης του 15° (ο), πυριτικό ασβέστιο σε τεμάχια του 
12° (ύ) και ύλες του 12° (ς) σε τεμάχια μπορεί επίσης να μεταφέρονται χύμα σε επενδεδυμένα ή κλειστά 
οχήματα. 


43 112- 
43 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

43 118 Μικρά εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύμα των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 43 111 θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για οχήματα στο εν λόγω περιθωριακό. 


43 119- 
43 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


43 200- 
43 203 


Τύποι οχημάτων 

43 204 Κόλα που περιέχουν ύλες της Κλάσης 4.3 θα φορτώνονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. 


43 205- 
43 299 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 4 3 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


43 300- 
43 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

43 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω όταν η ποσότητά τους υπερβαίνει την καθοριζόμενη: 

Ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (ε) των διαφόρων ειδών: 10 000 κιλά. 

43 322- ' 

43 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


43 400- 
43 402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

43 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα κατά το υπόδειγμα Αριθμ. 4.3 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί με 
κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

43 404- 
43 409 

Προφυλάξεις σχετικά με τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές 

43 410 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα κρατούνται χωριστά από 

τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης 
και μεταφόρτωσης. 

(2) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα 
κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 


43 411- 
43 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

43 414 Κατά τον χειρισμό νων κόλων, θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να αποφευχθεί η επαφή τους με το 
νερό. 


43 415- 
43 499 
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Κλάση 43 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις σχετικές με τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

43 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 4.3. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο περιθωριακό 
2482 (3) έως (7) θα φέρουν- επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 


43 501- 
43 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 


43 600- 
50 999 


(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΣΗ 5.1. ΟΞΕΙΛΩΤΕΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του μέρους I) 


51 000- 
51 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

51 100- 
51 104 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί φορτώσεως 

51 105 Νιτρικό αμμώνιο του 20° μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε οχήματα-δεςαμενές, αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές. 

51 106- 
51 110 

Μεταφορά χύμα 

51 111 (1) Ύλες του 11° έως 13°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22° (ε) και στερεά απόβλητα, που συμπεριλαμβάνονται 

στα προαναφερόμενα είδη, μπορεί να μεταφέρονται χύμα ως πλήρες φορτίο. 

(2) Ύλες του 11° έως 13°, 16°, 18°, 19°, 2Ρ, 22° (ο) και στερεά απόβλητα που συμπεριλαμβάνονται 
στα προαναφερόμενα είδη πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά οχήματα ή επενδεδυμένα οχήματα 
καλυμμένα με αδιάβροχη μη αναφλέςιμη επένδυση. Τα οχήματα θα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο 
τρόπο ώστε, είτε η ύλη να μην μπορεί να έλθει σε επαφή με ξύλο ή άλλο αναφλέξιμο υλικό, ή ολόκληρη 
η επιφάνεια του δαπέδου και των τοιχωμάτων - εάν είναι εύφλεκτη - να έχει αδιάβροχη και άφλεκτη 
επικάλυψη ή να έχει υποστεί επεξεργασία με ύλες που καθιστούν το ξύ/.ο δύσκολα αναφλέςιμο. 

51 112- 
51 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

51 118 (1) Εξαιρούμενων των εύθραυστων κόλων που εννοούνται στο περιθωριακό 10 014(1) και των 

κόλων που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου ή διαλύματα του υπεροξειδίου του υδρογόνου του 1 ή 
τετρανιτρομεθάνιο του 2°, κόλα που περιέχουν ύλες που αναφέρονται σε αυτήν την Κλάση μπορεί να 
μεταφέρονται σε μικρά εμπορευματοκιβώτια. 

(2) Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά χύμα υλών του 11 ° έως 13°, 16°, 18° και 
19° πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, να είναι στεγανά, να είναι καλυμμένα με καπάκι ή με 
αδιάβροχη επένδυση που αντιστέκεται στην ανάφλεξη, και να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε οι ύλες 
στα εμπορευματοκιβώτια να μη μπορούν να έλθουν σε επαφή με ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο αναφλέξιμο 
υλικό. 
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Κλήση 5.1 

51 118 (3) Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά χύμα υλών του 21 0 και 22° 

(συνεχ.) (ο) πρέπει να είναι καλυμμένα με καπάκι ή αδιάβροχη επένδυση που αντιστέκεται στην ανάφλεξη και να 
είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε, είτε η ύλη μέσα στα εμπορευματοκιβώτια να μη μπορεί να 
έλθει σε επαφή με ξύλο ή άλλο αναφλέξιμο υλικό, ή ολόκληρη η επιφάνεια του δαπέδου και των 
τοιχωμάτων - αν είναι κατασκευασμένα από ξύλο - να έχει επικαλυφθεί με αδιάβροχη επιφάνεια που 
αντιστέκεται στην ανάφλεξη ή να έχει επιχριστεί με πυριτικό νάτριο ή παρόμοια ύλη. 

51 119- 
51 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους ~ 

51 200- 
51 203 

Τύποι οχημάτων 

51 204 Εύφλεκτα ΙΒΟ που περιέχουν ύλες του 11° έως 13° και 16° (5) θα μεταφέρονται σε κλειστά ή 
επενδεδυμένα οχήματα. Η επένδυση θα είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο και μη αναφλέξιμο υλικό. 
Θα λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι, εάν συμβεί διαρροή, οι ύλες που περιέχονται στο όχημα 
δεν μπορούν να έλθουν σε επαφή με το ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. 

51 205- 
51219 

Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με χωρητικότητα μεγαλύτερη 
από 3.0 λίτρα 

51 220 Για τη μεταφορά υγρών του 1 ° (ε): 

(1) Θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιθωριακών 220 531(2), 220 532 και 220 533 του 
Παραρτήματος Β.2· 

(2) Δεν θα χρησιμοποιείται ξύλο - εκτός αν καλύπτεται με μέταλλο ή κατάλληλο συνθετικό υλικό - 
για την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του οχήματος που βρίσκεται στο οπίσθιο τοίχωμα 
προστασίας που προβλέπεται στο περιθωριακό 220 531 (2). 

(3) Τα οχήματα θα μεταφέρουν δεξαμενή τοποθετημένη κατά το δυνατόν με ασφαλή τρόπο, και με 
χωρητικότητα περί τα 30 λίτρα ύδατος. Στο νερό θα προστίθεται αντιψυκτικό παρασκεύασμα που δεν 
προσβάλλει το δέρμα ή τις μεμβράνες του βλεννογόνου και δεν έρχεται σε χημική αντίδραση με το 
φορτίο. 

51 221- 
51 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

51 300- 
51 320 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.1 


Επίβλεψη των οχημάτων 

51321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω όταν η ποσότητά τους υπερβαίνει την αναφερόμενη: 

Ύλες του 5° και ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (ε) όλων των άλλων ειδών: 10 000 κιλά. 


51 322- 
51 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


51 400- 
51402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

51 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.1 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί 
με κόλα που φέρουν ε^έτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

51 404- 
51 409 

Προφυλάξεις σχετικές με τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές 

51 410 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα κρατούνται χωριστά από 

τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης 
και μεταφόρτωσης. 

(2) Κενές ακαθάριστες συσκευασίες που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα 
κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης. 


51411- 
51 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

51414 Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για τη στοιβασία των κόλων στα οχήματα. 

51 415- 
51 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

51 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών, τα οποία 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακάθαρτα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.1. 
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Κλήση 5.1 

51 500 Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλήσης που αναγράφομαι 
(συνεχ.) στο περιθωριακό 2512(3) θα φέρουν επίσης πινακίδες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 

51 501- 
51 599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

51 600- 
51999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 5.2 

ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 


Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους ϊ) 


52 000- 
52 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

52 100- 
52 104 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί φορτώσειος 

52 105 (1) Ύλες του 11° έως 20° θα φορτώνονται κατά τρόπο ώστε οι θερμοκρασίες ελέγχου που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2550 (16) έως (19), οι οποίες ισχύουν για ύλες που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2551 και για μη αναγραφόμενες ύλες στους εγκεκριμένους όρους μεταφοράς [βλέπε 
περιθωριακό 2550 (8)], να μην υπερβαίνονται ποτέ. 

(2) Η διατήρηση της προβλεπόμενης θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά 
πολλών οργανικών υπεροξειδίων. Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει: 

επιμελής επιθεώρηση της μεταφορικής μονάδας πριν από τη φόρτωση* 

οδηγίες στον μεταφορέα για την λειτουργία του συστήματος ψύξεως, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των προμηθευτών ψυκτικού που βρίσκονται κατά 

μήκος της διαδρομής* 

διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου* 
τακτική παρακολούθηση των θερμοκρασιών λειτουργίας· και 
πρόβλεψη εφεδρικού συστήματος ψύξεως ή ανταλλακτικών. 

(3) Οποιεσδήποτε συσκευές ελέγχου και μέτρησης θερμοκρασίας στο σύστημα ψύξεως θα είναι 
εύκολα προσπελάσιμες και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. 
Η θερμοκρασία του αέρα στον χώρο εντός της μεταφορικής μονάδας θα μετράται από δύο ανεξάρτητους 
$£Π 50 Γ 5 και το αποτέλεσμα της μέτρησης θα καταγράφεται έτσι ώστε οι αλλαγές θερμοκρασίας να 
εντοπίζονται αμέσως. Η θερμοκρασία θα ελέγχεται κάθε τέσσερις έως έξι ώρες και θα καταγράφεται. 
Οταν μεταφέρονται ύλες με θερμοκρασία ελέγχου κάτω των +25° Ο, η μεταφορική μονάδα θα είναι 
εξοπλισμένη με ορατούς και ηχητικούς συναγερμούς, ηλεκτροδοτούμενους ανεξάρτητα από το σύστημα 
ψύξεως και ρυθμισμένους να λειτουργούν στην θερμοκρασία ελέγχου ή κάτω απ'αυτήν. 

(4) Εάν η θερμοκρασία ελέγχου υπερβαίνεται κατά τη μεταφορά, θα ενεργοποιείται διαδικασία 
επιφυλακής που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισκευές του εξοπλισμού ψύξεως ή αύξηση της 
ικανότητας ψύξεως (π.χ. με προσθήκη υγρού ή στερεού ψυκτικού υλικού). Θα γίνονται επίσης συχνοί 
έλεγχοι της θερμοκρασίας και προετοιμασίες για την εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Εάν 
η θερμοκρασία φθάσει το όριο συναγερμού [βλέπε επίσης περιθωριακά 2550 (17) και 2551], θα τεθούν 
σε λειτουργία οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

(5) Η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου μέσου ελέγχου της θερμοκρασίας εξαρτάται από αρκετούς 
παράγοντες. Μεταξύ αυτών που πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκαταλέγονται: 


η (οι) θερμοκρασία (-ίες) ελέγχου της ύλης (των υλών) που πρόκειται να μεταφερθεί (-ούν)· 
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52 105 
(συνεχ.) 


Κλάση 5.2 

η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας ελέγχου και της αναμενόμενης θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος* 

η αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης* 
η διάρκεια μεταφοράς* και 

το επιτρεπτό περιθώριο ασφαλείας για καθ'οδόν καθυστερήσεις. 

(6) Κατάλληλες μέθοδοι για να αποφευχθεί η υπέρβαση της θερμοκρασίας ελέγχου 
καταγράφονται παρακάτω, κατ'αύξουσα σειρά ως προς την ικανότητά τους: 

(ε) θερμομόνωση· εφ'όσον η αρχική θερμοκρασία της (των) οργανικής (-ών) ύλης (υλών) είναι 
αρκούντως κατώτερη της θερμοκρασίας ελέγχου- 

(ό) θερμομόνωση και ψυκτικό σύστημα* εφ'όσον: 

μεταφέρεται επαρκής ποσότητα μη εύφλεκτου ψυκτικού υλικού (π.χ. υγρό άζωτο ή 
στερεό διοξείδιο του άνθρακα), επιτρέποντας ένα λογικό περιθώριο καθυστερήσεων, 

ή εξασφαλίζεται η δυνατότητα αναπλήρωσης* 

δεν χρησιμοποιείται υγρό οξυγόνο ή αέρας ως ψυκτικό υλικό* 

η επίδραση της ψύξεως είναι ομοιόμορφη ακόμη και όταν έχει καταναλωθεί το 
μεγαλύτερο μέρος του ψυκτικού υλικού* και 

η ανάγκη αερισμού της μεταφορικής μονάδας πριν την είσοδο επισημαίνεται με σαφή 
προειδοποίηση πάνω στην θύρα ή τις θύρες* 

(ο) θερμομόνωση και απλή μηχανική ψύξη* εφ'όσον ηλεκτρικά ίίπίη£$ με αντοχή στη αλόγα 
χρησιμοποιούνται εντός του διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη 
ανάφλεξης των εύφλεκτων ατμών από τα οργανικά υπεροξείδια. 

(ά) θερμομόνωση και συνδυασμός μηχανικής ψύξης και συστήματος με χρήση ψυκτικού 
υλικού· εφ'όσον: 

τα δύο συστήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους· και 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (ό) και (ο)· 

(ε) θερμομόνωση και διπλό σύστημα μηχανικής ψύξης, εφ'όσον: 

πέραν της ενσωματωμένης μονάδας ηλεκτροδότησης, τα δύο συστήματα είναι 
ανεξάρτητα μεταξύ τους· 

κάθε σύστημα είναι από μόνο του ικανό για τη διατήρηση επαρκούς ελέγχου της 
θερμοκρασίας* και 

ηλεκτρικά ί1αίη§5 που αντέχουν στη φλόγα χρησιμοποιούνται εντός του 
διαμερίσματος του ψυκτικού υλικού για την πρόληψη ανάφλεξης των εύφλεκτων 
ατμών από τα οργανικά υπεροξείδια. 
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Κλάση 5.2 

52 105 (7) Για ύλες του 11 ° και 12°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου 

(συνεχ.) θερμοκρασίας που περιγράφονται στο (6): 

η μέθοδος (ο) όταν η μεγίστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη 
μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 10 “Ο 
αλλιώς 

η μέθοδος (ά) ή (β). 

Για ύλες του 13° έως 20°, θα χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

η μέθοδος (ε) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά 
είναι τουλάχιστον 10 κάτω από τη θερμοκρασία ελέγχου· 

η μέθοδος (ό) όταν η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναμένεται 
κατά τη μεταφορά δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότερο από 30 0 Ο 
αλλιώς 

η μέθοδος (ο), (ά) ή (ε). 

52 106- 
52 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

52 11$ Εύθραυστα κόλα κατά την έννοια του περιθωριακού 10 014(1), καθώς και κόλα που περιέχουν ύλες του 
1° ή 2°, δεν θα μεταφέρονται σε μικρά εμπορευματοκιβώτια. 

52 119- 
52 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 


52 200- 
52 203 

Τύποι οχημάτων 

52 204 Ύλες του 1° έως 10° θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Όπου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περιθωριακού 52 105, οι ύλες χρειάζεται να μεταφέρονται σε μονωμένα, ψυχόμενα ή 
μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα, εκείνα τα οχήματα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 52 248. Ύλες 
του 11 0 έως 20° που περιέχονται σε προστατευτικές συσκευασίες γεμάτες με ψυκτικό υλικό θα 
μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Εάν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται είναι κλειστά 
θα αερίζονται επαρκώς. Τα επενδυμένα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με πλευρικά φύλλα και οπίσθιο 
φύλλο. Τα φύλλα αυτών των οχημάτων θα είναι από αδιάβροχο μη αναφλέςιμο υλικό. 


52 205- 
52 247 


Μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα 

52 248 Τα μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικώς ψυχόμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 52 105 θα ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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52 248 
(συνεχ.) 


52 249- 
52 299 


52 300- 
52 320 


52 321 


52 322- 
52 399 


Κλάση 5.2 

(ε) το όχημα πρέπει να είναι τέτοιου είδους και με τέτοιο τρόπο εξοπλισμένο 

όσον αφορά τη μόνωση και τα μέσα ψύξεως (βλέπε περιθωριακό 52 105) ώστε να μην 
υπερβαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία που προβλέπεται στο 52 105. Ο συνολικός 

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δεν θα υπερβαίνει τα 0.4 \ν/ιυ 2 Κ· 

(ό) το όχημα θα είναι έτσι εξοπλισμένο ώστε οι ατμοί από τις μεταφερόμενες ύλες ή το ψυκτικό 
υλικό να μην μπορούν να διεισδύσουν στο κουβούκλιο του οδηγού· 

(ο) θα υπάρχει κατάλληλη συσκευή που θα καθιστά δυνατό τον καθορισμό της θερμοκρασίας 
που υπάρχει στο χώρο φορτώσεως ανά πάσα στιγμή από το κουβούκλιο· 

(ά) Ο χώρος φορτώσεως θα είναι εφοδιασμένος με εξαεριστήρες ή βαλβίδες 

εξαερισμού αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος επικίνδυνης αυξημένης πιέσεως εντός 
αυτού. Θα λαμβάνεται μέριμνα, όπου χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζεται ή 

ψύξη εξ αιτίας των εξαεριστήρων ή των βαλβίδων εξαερισμού· 

(ο) Το ψυκτικό υλικό δεν θα είναι εύφλεκτο 

(ί) Η συσκευή ψύξεως μηχανικά ψυχόμενου οχήματος θα είναι σε θέση να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα από τον κινητήρα που χρησιμοποιείται για την κίνηση του οχήματος. 


ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


Επίβλεψη των οχημάτων 

Οι διατάξεις του 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναγράφονται 
παρακάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: 

ύλες του Γ, 2°, 13° και 14°: 1 000 κιλά 

ύλες του 3°, 4°, 15° και 16°: 2 000 κιλά 

ύλες του 5°, 6°, 17° και 18°: 5 000 κιλά 

ύλες του 11° και 12°: 500 κιλά 


Επί πλέον, οχήματα που μεταφέρουν περισσότερα από 500 κιλά υλών του 11° και 12° θα υπόκεινται 
πάντοτε σε επίβλεψη για να προληφθεί οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια και για να ειδοποιηθεί ο 
οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή φωτιάς. 
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52 400 


52 401 


52 402 


52 403 


52 404- 
52 412 


52 413 


Κλάση 5.2 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωβη και χειρισμό 


Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων 

(1) Μια μεταφορική μονάδα δεν θα μεταφέρει περισσότερα από: 

5 000 κιλά υλών του 1° και 2° εάν ο χώρος φόρτωσής της εςαερίζεται στο άνω μέρος και η 
μεταφορική μονάδα είναι μονωμένη με υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα [βλέπε 
περιθωριακό 11 204 (3 )(*)], ή 1 000 κιλά υλών του 1° και 2° εάν η μεταφορική μονάδα δεν 

ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις· 

10 000 κιλά υλών του 3° και 4°- 

20 000 κιλά υλών του 5°, 6°, 7°, 8°, 9° και 10°· 

I 000 κιλά υλών του 11° και 12°, ή 5 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με υλικό ανθεκτικό στη 
θερμότητα· 

5 000 κιλά υλών του 13° και 14°, ή 10 000 κιλά εάν είναι μονωμένη με υλικό ανθεκτικό στη 
θερμότητα- και 

20 000 κιλά υλών του 15°, 16°, 17°, 18°, 19° και 20°. 

(2) Όταν ύλες αυτής της Κλάσης φορτώνονται μαζί στην ίδια μεταφορική μονάδα, τα όρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο (1) δεν θα υπερβαίνονται, και το συνολικό βάρος των περιεχομένων δεν 
θα υπέρ βαίνει τα 20 000 κιλά. 

Οι διατάξεις των περιθωριακών 10 500 και 52 204 δεν θα έχουν εφαρμογή για τη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται ή εςυπακούονται στα 1° έως 4° και 11° έως 14° εφ'όσον η ύλη είναι συσκευασμένη 
σύμφωνα με τη μέθοδο συσκευασίας ΟΡΙΑ, ΟΡ1Β, ΟΡ2Α ή ΟΡ2Β, όπως απαιτείται, και η ποσότητα 
ανά μεταφορική μονάδα περιορίζεται στα 10 κιλά. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

(1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο 
όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

(2) Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 5.2 και 01 δεν θα φορτώνονται 
μαζ ί στο ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6, , 
3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 7Α, 7Β, 70, 8 ή 9. 


Καθαρισμός πριν τη φόρτωση 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κόλων που περιέχουν ύλες της Κλάσης 5.2 θα καθαρίζονται 
προσεκτικά. 
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Κλάση 5.2 


Χειρισμός και στοιβασία 

52 414 (1) Η χρήση εύκολα αναφλέξιμων υλικών για τη στοιβασία κόλων στο όχημα απαγορεύεται. 

(2) Κόλα που περιέχουν ύλες του 11° έως 20° θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα 
προσπελάσιμες. 

(3) Σε κόλα που περιέχουν ύλες του 1Γ έως 20°, η θερμοκρασία ελέγχου θα διατηρείται καθ'όλη τη 
μεταφορική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, καθώς και 
οποιωνδήποτε ενδιάμεσων στάσεων [βλέπε περιθωριακό 52 105 (1)]. 

(4) Τα κόλα θα φορτώνονται έτσι ώστε η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα εντός του χώρου φόρτωσης 
να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη θερμοκρασία του φορτίου. Εάν τα περιεχόμενα ενός οχήματος ή 
μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου υπερβαίνουν τα 5 000 κιλά οργανικού υπεροςειδίου, το φορτίο θα 
μοιράζεται σε στοίβες βάρους όχι άνω των 5 000 κιλών που θα διαχωρίζονται από κενά διαστήματα 
τουλάχιστον 0.05 μ. 

52 415- 
52 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

52 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν 
(κενές, ακαθάριστες) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 5.2. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2559 (3) έως (4) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 


52 501- 
52 508 


4 » 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

52 509 Κατά τη μεταφορά υλών του 1 °, 2°, 11 0 και 12° οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνο\ται, όσο αυτό 
είναι δυνατό, κοντά σε κατοικημένες ή αστικές περιοχές. Η στάση πλησίον τέτοιας περιοχής δεν μπορεί 
να παραταθεί παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών. Ο ίδιος κανόνας θα έχει 
εφαρμογή εάν μια μεταφορική μονάδα είναι φορτωμένη με περισσότερα από 2,000 κιλά υλών του 3°, 4 . 
13° και 14°. 

52 510- 
52 599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

52 600- 
60 999 
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ΚΛΑΣΗ 6.1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


61 000- 
61099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

61 100- 
61 110 

Μεταφορά χύμα 

61 111 (1) Ύλες του 60° (ο) και στερεά του 3243 που περιέχουν τοςικό υγρό του 65° (β) μπορούν να 

μεταφέρονται χύμα ως πλήρες φορτίο. 

(2) Ύλες του 60° (ο) και στερεά του 3243 που περιέχουν τοςικό υγρό του 65° (ό) θα μεταφέρονται σε 
επενδεδυμένα, ανοικτά οχήματα. Οχήματα που περιέχουν στερεά του 3243 περιέχοντα τοςικό υγρό του 
65° (ί>) χύμα θα είναι στεγανά ή στεγανοποιημένα, για παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους 
εσωτερική επίστρωση. 

(3) Στερεά απόβλητα που περιέχουν ύλες του 60° (ο) μπορούν να μεταφέρονται υπό τους ίδιους όρους 
με τις ύλες αυτές. Άλλα στερεά απόβλητα που συμπεριλαμβάνονται στο (ο) των διαφόρων ειδών 
μπορούν να μεταφέρονται χύμα μόνο υπό τους όρους του περιθωριακού 61 118. 

61 112- 
61117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

61 118 Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά .χύμα των στερεών αποβλήτων που 
συμπεριλαμβάνονται στο (ο) των διαφόρων ειδών και των στερεών του 3243 που περιέχουν τοςικό υγρό 
του 65° (ά) θα έχουν πλήρη τοιχώματα και θα είναι επενδεδυμένα ή καλυμμένα. 

Εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν στερεά του 3243 περιέχοντα τοςικό υγρό του 65° (ό) χύμα θα είναι 
στεγανά ή στεγανοποιημένα, για παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική επίστρωση. 

61 119- 
61 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

61 200- 
61 259 

Ειδικός εξοπλισμός 

61 260 Οποτεδήποτε μεταφέρονται αντικροτικά μείγματα καυσίμου του 31 0 (α) ή δοχεία που τα περιείχαν, στον 
οδηγό θα δίδεται, ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου μεταφοράς, φορητό κιβώτιο εξοπλισμού με 
χειρολαβή το οποίο θα περιέχει: 
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61260 

(συνεχ.) 


61 261- 
61 299 


61 300- 
61 301 


61302 


61 303 

61304- 

61320 


61 321 


61 322- 
61384 


61385 


Κλάση 6.1 

τρία αντίγραφα των γραπτών οδηγιών καθορίζοντα τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος στη διάρκεια της μεταφοράς (βλέπε περιθωριακό 

61 385> 

δύο ζεύγη γάντια και δύο ζεύγη μπότες κατασκευασμένα από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο 
πλασηκό υλικό* 

δύο αναπνευστήρες με φυσίγγιο ενεργού άνθρακα ικανότητας 500 κυβ.εκ. · 

μία φιάλη (κατασκευασμένη, για παράδειγμα, από βακελίτη) περιέχουσα 2 κιλά υπερμαγγανικού 
καλιού και φέρουσα την ένδειξη "διαλύσατε σε νερό πριν από τη χρήση"* 

έξι πινακίδες ινόπλακας με την ένδειξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ - χυμένο πτητικό δηλητήριο. Μη πλησιάζετε 
χωρίς αναπνευστήρα", στη γλώσσα ή γλώσσες κάθε χώρας στο έδαφος των οποίων λαμβάνει χώρα 

η μεταφορά* 

αυτό το κιβώτιο εξοπλισμού θα φυλάσσεται στο κουβούκλιο του οδηγού σε μέρος όπου μπορεί να 
βρεθεί εύκολα από την ομάδα απολύμανσης. 


ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


Ενέργειες που πρέπει να γίνου σε περίπτωση ατυχήματος 
(Βλέπε περιθωριακό 61 385) 

Προφυλάξεις σε σχέση με αντικείμενα κατανάλωσης 
(Βλέπε περιθωριακό 61 410) 


Επίβλεψη των οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 

ύλες του 1 0 έως 5° και ύλες που συμπεριλαμβάνονιαι στο (ε) όλων των ειδών: 

1 000 κιλά 

- ύλες που συμπεριλαμβάνονται στο (ό) όλων των ειδών: 5 000 κιλά. 


Γραπτές οδηγίες 

Οπότε μεταφέρονται αντικροτικά μείγματα καυσίμου του 31° (*) ή δοχεία που περιείχαν αυτά, το 
κείμενο των γραπτών οδηγιών θα καθορίζει, ιιετα£ύ άλλων, τα ακόλουθα: 
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61 385 (Α) Προφυλάξεις προς τήρηση 

(συνεχ.) 

Η μεταφερόμενη ύλη είναι εξαιρετικά τοξική. Σε περίπτωση διαρροής από ένα από τα δοχεία πρεπει να 
παρθούν οι παρακάτω προφυλάξεις: 

1. Αποφεύγετε: 

(α) την επαφή με το δέρμα* 

(ό) την εισπνοή ατμών* 

(ο) την εισαγωγή του υγρού στο στόμα. 

2. Οταν γίνεται χειρισμός βαρελιών που έχουν ανοίςει ή υποστεί βλάβη ή διαβραχεί με υγρό, είναι 
υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 

(ε) αναπνευστήρες* 

(ύ) γάντια από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο πλαστικό* 

(ο) μπότες από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο πλαστικό. 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος που έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό δημόσιας οδού, είναι 
απαραίτητο να ειδοποιηθούν για τον κίνδυνο που υπάρχει τα πρόσωπα που έρχονται για να 
ελευθερώσουν το χώρο. 

(Β) Ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

Θα γίνουν όλες οι πρακτικώς δυνατές ενέργειες, περιλαμβανομένης της χρήσεως των επιγραφών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 61 260, για να κρατηθούν τα πρόσωπα σε απόσταση όχι μικρότερη των 
15 μέτρων από την τοποθεσία του ατυχήματος· οι επιγραφές που περιέχονται στο κιβώτιο εξοπλισμού θα 
τοποθετηθούν πέριξ της περιφράξεως και οι περίεργοι θα κρατούνται μακριά. 

Οι αναπνευστήρες, τα γάντια και οι μπότες θα επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να πλησιάσει το φορτίο και 
να εξακριβώσει την κατάστασή του. 

Εάν κάποιο από τα βαρέλια ανοίξει, πρέπει να γίνουν τα παρακάτω. 

( 3 ) πρέπει να γίνει άμεση προμήθεια πρόσθετων αναπνευστήρων, γαντιών και μποτών για τον 
εξοπλισμό των εργατών· 

(ύ) τα άθικτα βαρέλια πρέπει να παραμεριστούν· 

(ο) το χυμένο υγρό πάνω στο όχημα ή στο έδαφος πρέπει να εξουδετερωθεί ξεπλένοντας με 
άφθονο υδατικό διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (εξουδετερωτικός παράγων, μια φιάλη 
από τον οποίο φυλάσσεται στο κιβώτιο εξοπλισμού)· το διάλυμα ετοιμάζεται εύκολα 

ανακατεύοντας 0.5 κιλό υπερμαγγανικό κάλιο με 15 λίτρα νερό σε κουβά· το ξέπλυμα 
πρέπει να γίνει πολλές φορές διότι χρειάζονται 2 κιλά από το υπερμαγγανικό κάλιο για να 
εξουδετερωθεί πλήρως 1 κιλό από τη μεταφερόμενη ύλη. 

Όπου είναι πρακτικά δυνατό, ο καλύτερος τρόπος για να απολυμανθεί η περιοχή είναι να περιλουστεί το 
χυμένο υγρό με βενζίνη και να αναφλεγεί. 
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61385 (0) Σημαντική προειδοποίηση 

(συνεχ.) 

Σε περ ίπτωση ατυχήματος, μια από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι να ειδοποιηθεί 

τηλεγραςηκώς ή τηλεφωνικώς.(γράψτε εδώ τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου των 

ιδρυμάτων που πρέπει να ειδοποιηθούν σε κάθε μία από τις χώρες στην επικράτεια των οποίων θα λάβει 
χώρα η μεταφορά). 

Όχημα το οποίο έχει μολυνθεί με την ύλη που μεταφέρει δεν θα τίθεται πάλι σε υπηρεσία μέχρις ότου 
απολυμανθεί με την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οποιαδήποτε ξύλινα μέρη του οχήματος τα οποία 
έχουν προσβληθεί από την ύλη που μεταφέρεται θα αφαιρούνται και θα καίγονται. 


61 386- 
61 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


61 400- 
61402 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

61 403 Κόλα που φέρουν επκέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 δεν θα μεταφέρονται μαζί σε ένα όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

61 404- 
61406 


Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 

61 407 (1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται: 

(ζ) φόρτωση ή εκφόρτωση υλών του 1 0 έως 5° και οποιαδήποτε ύλη ταξινομημένη υπό το (ε) 
άλλων ειδών σε δημόσιο χώρο εντός κατοικημένης περιοχής χωρίς ειδική άδεια από τις 

αρμόδιες αρχές· 

(ύ) φόρτωση ή εκφόρτωση των προαναφερομένων υλών σε δημόσιο χώρο εκτός κατοικημένης 
περιοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών, εκτός εάν οι 
προαναφερόμενες εργασίες δικαιολογούνται για σοβαρούς λόγους ασφάλειας. 

(2) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, οι εργασίες χειρισμού πρέπει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, οι ύλες και 
τα αντικείμενα διαφόρων ειδών θα διαχωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέτες. 

61 408- 
61 409 


Προφυλάξεις σε σχέση με αντικείμενα κατανάλωσης 

61 410 Ύλες της Κλάσης 6.1 θα κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, άλλα αντικείμενα κατανάλωσης και 
ζωοτροφές στα οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης. 


61 411- 
61 414 
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Καθορισμός μετά την εκφόρτωση 

61 415 (1) Όχημα που έχει μολυνθεί με ύλες του 31°(ε) ή με μείγμα αυτών δεν θα τίθεται πάλι σε υπηρεσία 

μέχρις ότου απολυμανθεί υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οποιαδήποτε ξύλινα μέρη του 
οχήματος που έχουν προσβληθεί από ύλες του 31°(ε) θα αφαιρούνται και θα καίγονται. 

(2) Εάν ύλες αυτής της Κλάσης έχουν διαρρεύσει και χυθεί μέσα σε όχημα, αυτό δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοπονηθεί έως ότου καθαρισθεί επιμελώς και, αν χρειασθεί, απολυμανθεί Όλα τα άλλα 
εμπορεύματα και αντικείμενα που μεταφέρονται μέσα στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμενη 
μόλυνση. 

61416- 
61 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (οχημάτων-όεξα μενών)) 
και εμπορευματοκιβωτίων (εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

61 500 (1) Όποτε μεταφέρονται ύλες του 31° (&), το όχημα θα έχει σε κάθε πλευρά επιγραφή που θα 

προειδοποιεί ότι, αν διαφύγει οποιοδήποτε υγρό, πρέπει να λαμβάνονται οι μέγιστες προφυλάξεις και ότι 
το όχημα δεν πρέπει να προσεγγίζεται χωρίς αναπνευστήρα, γάντια και μπότες από ελαστικό ή κάποιο 
κατάλληλο πλαστικό υλικό. 

Μαρκάρισμα 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, 
καθώς και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικινδύνων στερεών υλών, που 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν (κενά, ακαθάριστα) τις ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο 
περιθωριακό 2612 (3) έως (10) θα φέρουν επίσης πινακίδες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 

61 501- 
61 508 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

61 509 Στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται όσο είναι δυνατό σε κατοικημένες ή αστικές περιοχές. 

Στάση κοντά σε τέτοια τοποθεσία δεν μπορεί να παραταθεί παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των 
αρμόδιων αρχών 


61 510- 
61 514 

Αντιηλιακή προστασία 

61 515 Κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, όταν όχημα που μεταφέρει υδροκυανικό οξύ 
του 1 0 είναι ακίνητο, τα κόλα πρέπει, αν το απαιτεί η νομοθεσία της χώρας στην οποία έχει σταματήσει 
το όχημα, να προστατεύονται αποτελεσματικά από τη δράση του ηλίου π.χ. με φύλλα τοποθετούμενα σε 
ύψος όχι λιγότερο των 20 εκ. πάνω από το φορτίο. 
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61516- 
61 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


61600- 
61 999 
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ΚΛΑΣΗ 6.2. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


62 000- 
62 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

62 100- 
62 104 


62 105 Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήματα. 

62 106- 
62 117 

Μεταψορά σε εμπορευματοκιβώτια 

62 118 (1) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης μπορούν να μεταφέρονται σε μικρά 

εμπορευματοκιβώτια. 

(2) Οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως του περιθωριακού 62 403 θα έχουν επίσης εφαρμογή και για 
τα περιεχόμενα μικρών εμπορευματοκιβωτίων. 

62 119- 
62 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

62 200- 
62 239 

Πυροσβεστικές συσκευές 

62 240 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 240 (1) (ό), (3) και (4), δεν θα έχουν εφαρμογή. 

62 241- 
62 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

62 300- 
62 301 

Απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος 
62 302 (Βλέπε περιθωριακό 62 385) 

Προφυλάξεις σχετικές με αντικείμενα κατανάλωσης 
62 303 (Βλέπε περιθωριακό 62 410) 
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62 304- 
62 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

62 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή σε όλες τις ύλες του 1°, οποιουδήποτε 
βάρους. Θα έχουν επίσης εφαρμογή σε ύλες του 2° των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το βάρος των 100 
κιλών. Παρόλα αυτά, οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται όπου 
το φορτωμένο διαμέρισμα είναι κλειδωμένο και τα μεταφερόμενα κόλα προστατεύονται διαφορετικά 
έναντι οποιοσδήποτε παράνομης εκφόρτωσης. 

62 322- 
62 352 

62 353 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 353 δεν θα έχουν εφαρμογή. 

62 354- 
62 384 

Γραπτές οδηγίες 

62 385 (1) Οι γραπτές οδηγίες θα περιλαμβάνουν επίσης: 

(ε) την διάταξη ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 385 (1) (ά), θα 
ενημερώνονται οι τοπικές υγειονομικές ή κτηνιατρικές αρχές· 

(δ) πληροφορίες σχετικά με το πώς οι ύλες θα απορροφούνται και θα περιορίζονται, και πώς οι 
κίνδυνοι των υλών της Κλάσης 6.2 θα εκμηδενίζονται επί τόπου, π.χ. κατάλληλα 

απολυμαντικά· 

(ο) πληροφορίες για κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό του οδηγού. 

62 386- 
62 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

62 400- 
62 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

62 403 (1) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο 

όχημα με τρόφιμα, άλλα αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές. 

(2) Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο 
όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

62 404- 
62 409 
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&λάση 6.2 

Προφύλαξη σχετική με αντικείμενα κατανάλωσης 

62 410 Ύλες της Κλάσης 6.2 δεν θα φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα με τρόφιμα, άλλα αντικείμενα 
κατανάλωσης και ζωοτροφές [βλέπε 62 403(1)]. Θα κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, άλλα αντικείμενα 
κατανάλωσης και ζωοτροφές σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης. 

62 411 

62 412 Ύλες του είδους 4° θα μεταφέρονται σε δεξαμενές ή σε ειδικά εξοπλισμένα οχήματα κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για ανθρώπους, ζώα και το περιβάλλον, π.χ. με φόρτωση σε σακκούλες ή 
με αεροστεγείς συνδέσεις. 

62 413 

Χειρισμός και αποθήκευση 

62 414 (1) Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα 

προσπελάσιμες. 

(2) Όποτε κόλα αυτής της Κλάσης πρέπει να μεταφερθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όχι 
μεγαλύτερη των 15 °0 ή να καταψυχθούν, η θερμοκρασία θα διατηρείται σταθερή κατά την εκφόρτωση 
ή την αποθήκευση. 

(3) Κόλα αυτής της Κλάσης θα αποθηκεύονται μόνο σε δροσερό μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. 
Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

62 415 Εάν ύλες αυτής της Κλάσης έχουν διαρρεύσει και χυθεί μέσα σε όχημα, αυτό δεν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου έχει επιμελώς καθαρισθεί και, εάν είναι ανάγκη, απολυμανθεί. Όλα τα 
εμπορεύματα και τα αντικείμενα που μεταφέρονται μέσα σε τέτοιο όχημα θα ελέγχονται για ενδεχόμενη 
μόλυνση. Τα ξύλινα μέρη του οχήματος που έχουν έρθει σε επαφή με τις ύλες των ειδών 1 0 και 2° θα 
απομακρύνονται και θα καίγονται. 

62 416- 
62 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (οχημάτων-δεξαμενών) 
και εμπορευματοκιβωτίων (εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

62 500 Οχήματα με σταθερές δεξαμενές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, ειδικά εξοπλισμένα οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες του 
4°, θα φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.2. 

62 501- 
62 508 

Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

62 509 Οι στάσεις οχημάτων που μεταφέρουν ύλες του 1° και 2° για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται, κατά το 
δυνατόν, σε κατοικημένες ή αστικές περιοχές. Η στάση .κοντά σε τέτοιο μέρος δεν θα μπορεί να 
παραταθεί παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών. 
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Κλάση 6.2 

62 510- 
62 599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


62 600- 
70 999 



9832 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ 


Γενικά 

Μεταφορά 

71 000 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 001- 
71 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


Διατάξεις 


71 100 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 101- 
71 199 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές διατάξεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμός 
τους 

Διατάξεις 

71 200 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 201- 
71299 


ΤΜΗΜΑ 3. Γ ενικές διατάξεις εξυπηρέτησης 

Διατάξεις 

71 300 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 301- 
71 320 

Επίβλεψη των οχημάτων 

71 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή σε όλα τα υλικά, για οποιαδήποτε ποσότητα. 
Επιπλέον, αυτά τα εμπορεύματα θα υπόκεινται πάντοτε σε επίβλεψη προς αποφυγή κακόβουλης 
ενέργειας και για να κινητοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή πυρκαγιάς. 
Εντούτοις, οι διατάξεις του 

περιθωριακού 10 321 δεν χρειάζεται να εφαρμοσθούν όπου: 

(ε) Το φορτωμένο διαμέρισμα είναι κλειδωμένο και τα μεταφερόμενα κόλα προστατεύονται 
αλλιώς έναντι παράνομης εκφόρτωσης* και 

(ό) Ο βαθμός της δόσεως δεν υπερβαίνει τα 5 πιδν/Η (0.5 ιππεπτ/Η) σε κάθε προσπελάσιμο 
σημείο επί της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος. 
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Κλήση 7 

71 321 Επί πλέον, τα εμπορεύματα αυτά θα υπόκεινται πάντοτε σε επίβλεψη για να προληφθεί 
(συνεχ.) οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια και για να κινητοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε 
περίπτωση απώλειας ή πυρκαγιάς. 

71 322- 
71324 

Μεταφορά επιβατών 

71 325 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 325 δεν θα έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
μόνο ραδιενεργά υλικά των προγραμμάτων 1 έως 4. 

71 326- 
71 352 

Φορητή συσκευή φωτισμού 

71 353 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 353 δεν θα έχουν εφαρμογή εφ'όσον δει- υπάρχει 
δευτερογενής κίνδυνος. 

71354- 
71 384 

Γραπτές οδηγίες 

71 385 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 385 δεν θα έχουν εφαρμογή σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
μόνο ραδιενεργά υλικά των προγραμμάτων 1 έως 4. 

71 386- 
71 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, μεταφόρτωση και χειρισμό 
Διατάξεις 

71 400 Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πρόγραμμα στο περιθωριακό 2704. 

71 401- 
71 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

71 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα μοντέλα Αριθμ. 7Α, 7Β ή 70 δεν θα φορτώνονται μαζί στο 
ίδιο όχημα με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα μοντέλα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

71 404- 

71414 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

71415 Γιατις απαιτήσεις απολύμανσης, βλέπε περιθωριακό 3712 

71416- 

71499 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλήση 7 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

71 500 (1) Επιπλέον των προϋποθέσεων του περιθωριακού 10 500, κάθε όχημα που μεταφέρει ραδιενεργά 

υλικά θα φέρει στο εξωτερικό μέρος κάθε πλευρικού τοιχώματος και του οπισθίου τοιχώματος ετικέτα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70. 

Εντούτοις, αυτές οι προϋποθέσεις δεν θα έχουν εφαρμογή σε οχήματα που μεταφέρουν μόνο τα 
ραδιενεργά υλικά που αναφέρονται στα προγράμματα 1 έως 4 του περιθωριακού 2704. 

Επιπλέον των διατάξεων του περιθωριακού 10 500 (1) που αφορούν την ελάττωση του μεγέθους της 
πινακίδας πορτοκαλί χρώματος, η ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 70 μπορεί επίσης να 
μειωθεί σε 100 χιλ. σε κάθε πλευρά. 

(2) Οι ετικέτες που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 500 (9) θα επικολλούνται και στις τέσσερις 
πλευρές του εμπορευματοκιβωτίου. 

(3) Οι ετικέτες και οι πινακίδες πορτοκαλί χρώματος κατά τα προβλεπόμενα στην Κλάση 7 θα 
επικολλούνται και στις τέσσερις πλευρές του εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής. Εάν αυτές οι ετικέτες ή 
πινακίδες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του οχήματος, οι ίδιες ετικέτες και πινακίδες θα 
επικολλούνται στα πλάγια και το πίσω μέρος του οχήματος. 

71 501- 
71 506 

Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο 

71 507 Επιπλέον του περιθωριακού 10 507, βλέπε Προσθήκη Α.7 περιθωριακό 3712. Αυτές οι προϋποθέσεις. 

εντούτοις, δεν θα έχουν εφαρμογή σε οχήματα που μεταφέρουν μόνο ραδιενεργό υλικό των 
προγραμμάτων 1 έως 4 του περιθωριακού 2704. 

71 508- 
71599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

71600- 
80 999 
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ΚΛΑΣΗ 8. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


81 000- 
81 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 

81 100- 
81 110 

Μεταφορά χύμα 

81 111 Θειικός φώσφορος του 1° (ύ), ύλες του 13° (ό) και στερεά 3244 με διαβρωτικό υγρό του 65° (ό) 
μπορούν να μεταφέρονται χύμα ως πλήρες φορτίο. Το σώμα του οχήματος θα είναι εξοπλισμένο με 
κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερυατ[ επίστρωση. Εάν το όχημα είναι επενδεδυμένο, η επένδυση 
θα τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ακουμπήσει το φορτίο. Οχήματα που 
περιέχουν ύλες του 65° (ό) (χαρακτηριστικός αριθμός 3244) θα είναι στεγανά ή στεγανοποιημένα, για 
παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική επίστρωση. 

(2) Στερεά απόβλητα που περιέχουν ύλες του 13° μπορεί να μεταφέρονται υπό τους ίδιους όρους με 
αυτές καθ'εαυτές τις ύλες. Άλλα στερεά απόβλητα ταξινομημένα στο (ο) των διαφόρων ειδών μπορούν 1 
να μεταφέρονται χύμα υπό τους όρους του περιθωριακού 81 118. 

81 112- 
81 117 

Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

81 118 Εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά χύμα θειικού φωσφόρου του 1° (ό), ύλες του 
13° (ύ), στερεά του 3244 που περιέχουν διαβρωτικό υγρό του 65° (5) ή στερεά απόβλητα ταξινομημένα 
στο (ο) των διαφόρων ειδών θα έχουν πλήρη τοιχώματα και κατάλληλη επίστρωση και θα είναι 
επενδεδυμένα ή καλυμμένα. 

Εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν στερεά του 3244 που περιέχουν διαβρωτικό υγρό του 65° (ό) χύμα 
θα είναι στεγανά ή στεγανοποιημένα, για παράδειγμα με κατάλληλη και επαρκούς πάχους εσωτερική 
επίστρωση. 

81 119- 
81 199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και τον 
εξοπλισμό τους 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I). 

81 200- 
81 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 

81 300- 
81 320 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κλάση 8 


Επίβλεψη των οχημάτων 

81 321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή σας ύλες που αναγράφονται παρακάτω σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθορισμένες: 

Ύλες ταξινομημένες στο (ε) όλων των ειδών: 10 000 κιλά 

Βρώμιο του 14°: 1 000 κιλά 

81 322- 
81 399 


ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


81 400- 
81402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

81 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 8 δεν θα φορτώνονται στο ίδιο όχημα μαζί 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

81 404- 
81409 

Προφυλάξεις σχετικά με αντικείμενα κατανάλωσης 

81 410 Κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 θα κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, 
άλλα ανηκείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης. 


81 411- 
81 412 

Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

81 413 Οχήματα προοριζόμενα να μεταφέρουν κόλα που περιέχουν ύλες του 2° (ε) 2., 3° (ε), 4°, 73° ή 74° θα 
καθαρίζονται προσεκτικά και ιδίως θα είναι απαλλαγμένα από κάθε αναφλέξιμο απόβλητο (άχυρο, 
χόρτο, χαρτί, κ,λπ.). 

81 414 

Καθαρισμός μετά από την εκφόρτωση 

81 415 Εάν ύλες από κόλα που φέρουν ετικέτες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 6.1 έχουν διαρρεύσει και 
χυθεί μέσα σε όχημα, αυτό δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου έχει επιμελως καθαρισθεί και» 
αν είναι ανάγκη, απολυμανθεί. Όλα τα άλλα εμπορεύματα και αντικείμενα που μεταφέρονται στο ίδιο 
όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμενη μόλυνση. 


81 416- 
81 499 


ΦΕΚ 821 
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Κλάση 8 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (οχημάτων-δεξαμενών) 
και εμπορευματοκιβωτίων (εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Μαρκάρισμα 

81 500 Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, καθώς 
και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικινδύνων στερεών υλών, που περιέχουν 
ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης θα φέρουν ετικέτες σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Αριθμ. 8. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (κενά, ακαθάριστα) τις ύλες αυτής της Κλάσης που 
αναγράφονται στο περιθωριακό 2812 (3) έως (10) θα φέρουν επίσης πινακίδες σύμφωνα με το εν λόγω 
περιθωριακό. 


81 501- 
81 599 


ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 


81 600- 
90 999 


(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
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91 000- 
91 099 


91 100- 
91 104 


91 105 

91 106- 
91 110 


91 111 


91 112- 
91 117 


91 118 


91 119- 
91 199 


91 200- 
91 299 


ΚΛΑΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Γενικά 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


ΤΜΗΜΑ 1. Τρόπος μεταφοράς 


Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί στη μεταφορά 

Κόλα που περιέχουν ύλες αυτής της Κλάσης θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήματα. 


Μεταφορά χύμα 

Ύλες του 4° (ς) και 12° (ο) μπορούν να μεταφέρονται χύμα σε ανοικτά και επενδεδυμένα οχήματα με 
επαρκή εξαερισμό. 


Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια 

Ύλες του 4° (ς) και 12° (ο) μπορούν επίσης να συσκευάζονται χωρίς εσωτερική συσκευασία σε μικρά 
εμπορευματοκιβώτια του κλειστού τύπου με πλήρη τοιχώματα. 


ΤΜΗΜΑ 2. Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από τα μέσα μεταφοράς και 
τον εξοπλισμό τους 

(Εχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I). 


91 300- 
91320 


ΤΜΗΜΑ 3. 


Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 
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Κλάση 9 


Επίβλεψη των οχημάτων 

91321 Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
αναγράφονται παρακάτω για ποσότητες που υπέρ βαίνουν τις καθοριζόμενες. 

ύλες ταξινομημένες στο (ό) όλων ίων ειδών: 5 000 κιλά 
ύλες ταξινομημένες στο 13 °(ό): 1 000 κιλά 


91 322- 
91 384 

91 385 (1) Για τη μεταφορά υλών του 2° (ό) ή εξοπλισμού του 3°, το κείμενό των γραπτών οδηγιών πρέπει να 

επισημαίνει ότι μπορεί να σχηματισθούν εξαιρετικά τοξικές διοξίνες σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

(2) Για ύλες του 11 ° και 12°, οι γραπτές οδηγίες πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα μέτρα προς λήψη 
για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της βλάβης στην περίπτωση διαρροής των υλών που θεωρούνται 
ρυπαντές του υδάτινου περιβάλλοντος. 

(3) Για ύλες του 13°, οι γραπτές οδηγίες θα περιλαμβάνουν επίσης: 

( β ) τη διάταξη ότι, σε περίπτωση βλάβης σε ή διαρροής από κόλο που περιέχει ύλες του 13°, θα 
ενημερώνονται οι τοπικές υγειονομικές ή κτηνιατρικές αρχές- 

(ό) πληροφορίες για τον τρόπο απορρόφησης και περιορισμού των υλών και για το πώς οι 
κίνδυνοι από τις ύλεε του 13° θα εξαλειφθούν επί τόπου, π.χ. κατάλληλα απολυμαντικά· 

(ο) πληροφορίες για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό του οδηγού. 

91386- 

91399 

ΤΜΗΜΑ 4. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


91 400- 
91 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

91 403 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 9 δεν θα φορτώνο\ται μαζί στο ίδιο όχημα 
με κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα υποδείγματα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ή 01. 

91404- 
91 406 

Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 

91 407 (1) Απαγορεύονται οι ακόλουθες εργασίες: 

(ε) η φόρτωση ή εκφόρτωση υλών ταξινομημένων στο (ό) των διαφόρων ειοών σε δημόσιο 
χώρο εντός κατοικημένης περιοχής χωρίς ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές· 
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Κλάση 9 

91 407 
(συνεχ.) 


(2) Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να διεξαχθούν εργασίες χειρισμού σε δημόσιο χώρο, τότε ύλες 
και αντικείμενα διαφορετικών ειδών θα διαχωρίζονται ανάλογα με τις ετικέτες. 


(β) η φόρτωση ή εκφόρτωση υλών ταξινομημένων στο (β) των διαφόρων ειδών 

σε δημόσιο χώρο πλην κατοικημένης περιοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των 
αρμοδίων αρχών, εκτός εάν αυτές οι εργασίες είναι επειγόντως αναγκαίες για λόγους 
ασφαλείας. 


91 408- 
91 409 


Προφυλάξεις σχετικές με αντικείμενα κατανάλωσης 

91 410 Κόλα που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 9 θα κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, 
άλλα αντικείμενα κατανάλωσης και ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης ή 
μεταφόρτωσης. 


91 411- 
91413 

Χειρισμός και στοιβασία 

91 414 (1) Κόλα που περιέχουν ύλες του 13° θα στοιβάζονται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμα. 

(2) Όταν κόλα που περιέχουν ύλες του 13° πρέπει να μεταφερθούν ψυχόμενα, θα εξασφαλίζεται η 
λειτουργία της αλυσίδας ψύξεως κατά την εκφόρτωση ή κατά την αποθήκευση. 

(3) Κόλα που περιέχουν ύλες του 13° θα αποθηκεύονται μόνο σε δροσερά μέρη μακριά από πηγές 
θερμότητας. 

Καθαρισμός μετά από την εκφόρτωση 

91 415 (1) Εάν ύλες και αντικείμενα της Κλάσης 9, 1°έως 12° έχουν χυθεί ή διαρρεύσει μέσα σε όχημα, αυτό 

δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου έχει επιμελώς καθαρισθεί και, αν είναι ανάγκη, 
απολυμανθεί. Όλα τα άλλα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για 
ενδεχόμενη μόλυνση. 

(2) Εάν ύλη του 13° έχει διαφύγει και μολύνει όχημα, το όχημα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνο 
αφού έχει επιμελώς καθαρισθεί και, αν είναι ανάγκη, απολυμανθεί. Όλα τα εμπορεύματα και 
αντικείμενα που μεταφέρονται σε τέτοιο όχημα θα ελέγχονται για ενδεχόμενη μόλυνση. Τα ξύλινα μέρη 
του οχήματος που έχουν έλθει σε επαφή με τις ύλες του 13° θα απομακρύνονται και θα καίγονται. 


91 416- 
91 499 
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Κλάση 9 

ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων (-δεξαμενών) και 
εμπορευματοκιβωτίων (-δεξαμενών) 

Μαρκάρισμα και επισήμανση 

Επισήμανση 

91 500 (!) Μικρά εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν διασταλτά πολυμερή του 4° (ς) θα φέρουν την εξής 

επισήμανση: "Διατηρήστε μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης”. Η επισήμανση αυτή θα αναγράφεται 
στην επίσημη γλώσσα της χώρας αναχώρησης, και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική. 
Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από 
τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τις χώρες που αφορά η μεταφορική εργασία. 

Μαρκάρισμα 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 
καθώς και οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά χύμα επικίνδυνων στερεών υλών που 
περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν (δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα και οχήματα 
για μεταφορά χύμα, κενά, ακαθάριστα) ύλες αυτής της Κλάσης, εξαιρούμενων των υλών του 4° (ε), θα 
φέρουν πινακίδες σύμφωνα με το υπόδειγμα Αριθμ. 9. 

Όσα περιέχουν ή περιείχαν στο παρελθόν ύλες αυτής της Κλάσης που αναγράφονται στο περιθωριακό 
2912 (4) έως (6) θα φέρουν επίσης ετικέτες σύμφωνα με το εν λόγω περιθωριακό. 

91 501- 
91599 

ΤΜΗΜΑ 6. Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

91 600- 
199 999 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 


ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Β.1: Διατάξεις που αφορούν τις δεξαμενές 


ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ Β.1 


200 000 (1) Η περιοχή εφαρμογής των διαφόρων Προσθηκών Β. 1 έχει ως ακολούθως: 

(ά) Η Προσθήκη Β.1» έχει εφαρμογή σε δεξαμενές εκτός από εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 

(δ) Η Προσθήκη Β.1 δ έχει εφαρμογή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 

(ο) Η Προσθήκη Β.ΐο έχει εφαρμογή σε δεξαμενές, εκτός από συστοιχίες δοχείων και 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, κατασκευασμένες από ενισχυμένο πλαστικό 

(ά) Η Προσθήκη Β.ΐά αφορά τα υλικά και την κατασκευή σταθερών συγκολλημένων 
δεξαμενών, αποσυναρμολσγούμενων συγκολλημένων δεξαμενών, και συγκολλημένων 
περιβλημάτων των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, που προορίζονται για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της Κλάσης 2, ή για τα οποία απαιτείται πίεση 
δοκιμής όχι μικρότερη του 1 ΜΡε (10 03τ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δοχεία, β/έπε τις σχετικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Α (Κόλα). 

(2) Κατά παρέκκλιση του ορισμού που δίνεται στο περιθωριακό 10 014, ο όρος "δεξαμενή" όταν 
χρησιμοποιείται μόνος στην Προσθήκη Β.12 και την Προσθήκη Β.1 ο δεν καλύπτει τα 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. Εντούτοις, ορισμένες από τις απαιτήσεις της Προσθήκης Β.1 ε μπορεί 
να καταστούν εφαρμόσιμες στα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές από τις διατάξεις του Παραρτήματος Β 
και της Προσθήκης Β. 1 δ. 

(3) Υπενθυμίζεται ότι το περιθωριακό 10 121 (1) απαγορεύει τη μεταφορά επικινδύνων υλών σε 
δεξαμενές εκτός των περιπτώσεων όπου αυτή η μεταφορά επιτρέπεται ρητώς σύμφωνα με κάθε Τμήμα 1 
του Μέρους II στις Προσθήκες Β. 13 ή Β. 1 δ και Τμήμα I της Προσθήκης Β. 1 ς. 


200 001 - 
210 999 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΈΣ) 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΆ)ΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος I καθορίζει τις απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα - 
δεξαμενές), αποσννσρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά 
υλών οποιοσδήποτε κλ,άσης. Το Μέρος II περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν τις απαιτήσεις του Μέρους I. 

ΜΕΡΟΣ I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 

211 000 - 
211099 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορισμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάζεις του περιθωριακού 10 121 (1), η μεταφορά επικινδύνων υλών σε 
σταθερές ή αποσυναρμο/ογονμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων επιτρέπεται μόνο όπου επιτρέπεται 
ρητά αυτός ο τρόπος μεταφοράς για αυτές τις ύλχς σε κάθε Τμήμα 1 του Μέρους II της παρούσης 
Προσθήκης. 

211 100 Αυτές οι απαιτήσεις θα έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές). 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
υγρών, αερίων, κονιωδών ή κοκκωδών υλών. 

211 101 (1) Επί πλέον του κυρίως οχήματος, ή των κινητών μονάδων που χρησιμοποιούνται αντ αυτού. το 
όχημα-δεξαμενή περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα περιβλήματα, τα είδη εξοπλισμού τους και τα 
εξαρτήματα για την πρόσδεσή τους στο όχημα ή τις κινητές μονάδες. 

(2) Όταν είναι προοδεμένη στο φέρον όχημα, η αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή ή η συστοιχία 
δοχείων θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα οχήματα-δεξαμενές. 

211102 Στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) (ε) "περίβλημα" σημαίνει την κυρίως δεξαμενή (συμπεριλαμβανομένων των στομίων και των 

πωμάτων τους)* 

(ό) "εξοπλ.ισμός λχιτουργίας του περιβλήματος" σημαίνει τις συσκευές πληρώσεως. εκκενώσεως. 
εξαερισμού, ασφαλείας, θερμάνσεως και θερμομονώσεως και τα όργανα μετρήσεως 

(ο) "κατασκευαστικός εξοπλασμός" σημαίνει τα εσωτερικά ή εξωτερικά ενισχυτικά, συνδετικά, 

προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη στο εξωτερικό του περιβλήματος. 

(2) (ε) "πίεση υπολογισμού" σημαίνει μια θεωρητική τιμή της πίεσης κατ’ελάχιστον ίση με την 

πίεση δοκιμής η οποία, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας που χαρακτηρίζει την 
μεταφερόμενη ύλη, μπορεί να υπερβαίνει την πίεση εργασίας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον καθορισμό του πάχους των τοιχωμάτων του 
περιβλήματος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική συσκευή ενίσχυσης· 

(ό) "πίεση δοκιμής " σημαίνει την μεγίστη πίεση που αναπτύσσεται στο περίβλημα κατά τη 
δοκιμή πίεσης' 


(ο) "πίεση π)χ\ρώσεως" σημαίνει τη μεγίστη πραγματική πίεση που δημιουργείται στο 
περίβλημα όταν αυτό πληρούται υπό πίεση* 




9844 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


211 102 
(συνεχ.) 


211 103- 
211 119 


211120 


Προσθήκη Β.ΐα 

(ά) "πίεση εκκένωσης" σημαίνει τη μεγίστη πραγματική πίεση που δημιουργείται στο 
περίβλημα όταν αυτό εκκενώνεται υπό πίεση 

(ε) "μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)” σημαίνει την υψηλότερη από τις ακόλουθες τρεις 
τιμές της πίεσης: 

(ί) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στο περίβλημα κατά την πλήρωση 
("μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση πληρώσεως") - 

(π) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στο περίβλημα κατά την εκκένωση 
("μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση εκκενώσεως")' και 

(ϊπ) την πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλεται το περίβλημα από τα 
περιεχόμενά του (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωγενών αερίων που μπορεί να 
περιέχει) στην μέγιστη θερμοκρασία εργασίας. 

Εκτός εάν οι ειδικές απαιτήσεις για κάθε κλάση προβλέπουν διαφορετικά, η αριθμητική 
τιμή αυτής της πιέσεως εργασίας (πιέσεως μετρητή) δεν θα είναι χαμηλότερη της πιέσεως 
των ατμών (απολύτου πιέσεως) της πληρωτικής ύλης στους 50 °0. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας (με ή χωρίς εκρηγνυόμενο δίσκο), η 
μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή) θα είναι εντούτοις ίση με την προβλεπόμενη πίεση 
ανοίγματος τέτοιων βαλβίδων ασφαλείας. 

(3) "Δοκιμή στε/ανότητας " σημαίνει τη δοκιμή που συνίσταται στην υποβολή του περιβλήματος σε 
πραγματική εσωτερική πίεση ίση με τη μέγιστη πίεση εργασίας, αλλά όχι μικρότερη από 20 λΡε 
(0.2 03Γ) (πίεση μετρητή), μέσω διαδικασίας εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με συστήματα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για να εμποδισθεί η 
διαρροή των περιεχομένων εάν το περίβλημα ανατραπεί, η πίεση για τη δοκιμή στεγανότητας θα είναι 
ίση με τη στατική πίεση της πληρωτικής ύλης. 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

Τα περιβλήματα θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις τεχνικού κώδικα 
που αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή, θα ικανοποιούνται όμως οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

(1) Τα κελύφη θα κατασκευάζονται από κατάλληλα μεταλλικά υλικά τα οποία, εκτός εάν 
προβλέπονται άλλα εύρη θερμοκρασιών στις διάφορες κλάσεις, θα αντέχουν στην ψαθυρή θραύση και 
στην ρηγμάτωση λόγω διαβρωτικής καταπόνησης μεταξύ -20 και +50 °(3. 

(2) Για συγκολλημένα περιβλήματα, θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά τέλειας συγκολλησιμότητας και 
με εγγυημένη επαρκή κρουστική αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 °, ειδικά στις ραφές 
συγκόλλησης και τις γειτονικές τους ζώνες. 

(3) Οι συγκολλήσεις θα είναι επιδέξια κατασκευασμένες και θα προσφέρουν πλήρη ασφάλεια. Για την 
εκτέλεση και τον έλεγχο των σημείων συγκόλλησης, βλέπε επίσης το περιθωριακό 211 127 (8). 
Περιβλήματα των οποίων τα ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 211 127 (2) 
έως (6) θα ελέγχονται με τις μεθόδους που περιγράφονται στον ορισμό του συντελεστή συγκόλλησης 
0 . 8 . 
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Προσθήκη Β.ΐε 

211 120 (4) Τα υλικά των περιβλημάτων ή οι προστατευτικές επενδύσεις τους που έρχονται 
(συνεχ.) σε επαφή με το περιεχόμενο δεν θα περιέχουν ύλες που μπορεί να αντιδράσουν επικίνδυνα με το 
περιεχόμενο, να σχηματίσουν επικίνδυνες ενώσεις, ή να αδυνατίσουν ουσιαστικά το υλικό. 

(5) Η προστατευτική επένδυση θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε η στεγανότητά της να 
παραμένει αμετάβλητη σε όποια παραμόρφωση μπορεί να συμβεί σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς 
[211 127 (1)]. 

(6) Αν η επαφή μεταξύ της μεταφερόμενης ύλης και του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή του περιβλήματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων, το πάχος 
θα αυξάνεται κατά την κατασκευή καταλλήλως. Το πρόσθετο αυτό πάχος ως ανοχή για τη διάβρωση δεν 
θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του πάχους των τοιχωμάτων του. 

211 121 (1) Τα περιβλήματα, τα προσαρτήματα αυτών και ο λειτουργικός και κατασκευαστικός εξοπλισμός 
τους θα σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν χωρίς απώλεια περιεχομένου (εκτός από ποσότητες του αερίου 
που διαφεύγουν από τυχόν ειδικούς εξαεριστήρες): 

τις στατικές και δυναμικές εντάσεις σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς - 

τις προβλεπόμενες ελάχιστες εντάσεις όπως ορίζονται στα περιθωριακά 211 125 και 
211 127. 

(2) Στην περίπτωση οχημάτων στα οποία το περίβλημα αποτελεί αυτοστηριζόμενο μέλος σε εντατική 
καταπόνηση, το περίβλημα θα σχεδιάζεται ώστε να αντέχει τις εντάσεις που επιβάλλονται από αυτό το 
λόγο επί πλέον των εντάσεων που προέρχονται από άλλες πηγές. 

211 122 Η πίεση στην οποία βασίζεται το πάχος τοιχωμάτων του περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερη από την 
πίεση υπολογισμού, αλλά οι εντάσεις που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 121 θα λαμβάνονται 
επίσης. 

211 123 Εκτός αν υπάρχει διαφορετική ειδική πρόβλεψη στις διάφορες κλάσεις. οι παρακάτω λεπτομέρειες θα 
λαμβάνονται υπόψη στο σχεδίασμά των περιβλημάτων: 

(1) Περιβλήματα βαρυτικής εκκενώσεως προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που έχουν πίεση ατμών 
μη υπερβαίνουσα τα 100 ΚΡε (1.1 Βει*) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα είναι σχεδιασμένα για πίεση 
υπολογισμού διπλάσια από τη στατική πίεση της ύλης που πρόκειται να μεταφερθεί αλλά όχι μικρότερη 
από τη στατική πίεση του νερού. 

(2) Περιβλήματα πληρούμενα υπό πίεση ή εκκενούμενα υπό πίεση, προοριζόμενα για τη μεταφορά 
υλών που έχουν πίεση ατμών μη υπερβαίνουσα τα 110 λΡα (1.1 Βατ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που έχουν πίεση ατμών μεγαλύτερη των 
ΙΙΟΙςΡα (1.1 Βατ) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 λΡ& (1.75 Β&γ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα 
σχεδιάζονται, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα πληρώσεως ή εκφορτώσεώς τους, για πίεση 
υπολογισμού όχι μικρότερη από 150 λΡ& (1.5 Βετ) πίεση μετρητή ή 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή 
εκκένωσης, όποια είναι μεγαλύτερη. 

(4) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που έχουν πίεση ατμών μεγαλύτερη από 
175 1ίΡε (1.75 Β&γ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °€ θα σχεδιάζονται, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα 
πληρώσεως ή εκκενώσεως τους, για πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φορές την πίεση πληρώσεως ή 
εκκενώσεως αλλά όχι μικρότερη από 400 λΡε (4 Βετ) πίεση μετρητή. 

211 124 Δεξαμενές προοριζόμενες να περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ύλες θα έχουν ειδική προστασία. Αυτί) 
μπορεί να πάρει τη μορφή πρόσθετου πάχους του περιβλήματος (αυτό το πρόσθετο πάχος θα 
καθορίζεται βάσει των κινδύνων που ενυπάρχουν στην εν λόγω ύλη: βλέπε τις σχετικές κλάσεις) ή 
προστατευτικής συσκευής. 




9846 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.ΐβ 

211 125 Στην πίεση δοκιμής, η ένταση σ (σίγμα) στο πιο έντονα καταπονούμενο σημείο του περιβλήματος δεν θα 
υπερβαίνει τα όρια, εξαρτώμενα από τα υλικά, που περιγράφονται παρακάτω. Θα υπολογίζεται ανοχή 
για οποιαδήποτε εξασθένηση οφειλόμενη στις συγκολλήσεις. Επί πλέον, στην επιλογή του υλικού και 
τον προσδιορισμό του πάχους του τοιχώματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ανώτατη και κατώτατη 
θερμοκρασία πληρώσεως και εργασίας. 

(1) Για όλα τα μέταλλα και κράματα, η ένταση σ στην πίεση δοκιμής θα είναι χαμηλότερη από την 

μικρότερη από τις τιμές των παρακάτω τύπων: 

σ < 0.75 Ρβ ή σ < 0.5 Ρπι 


• όπου 


Ρε = φαινόμενη τάση διαρροής, ή 0.2% 

ή, στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, 1 % 

Ριυ = ελάχιστη τάση εφελκυσμού. 

Ο λόγος του Ρε/Ριυ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0.85 για χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή συγκολλούμενών δεξαμενών. 

Οι τιμές των Ρε και Ριη που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καθορισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των υλικών. Εάν δεν υπάρχει προδιαγραφή υλικού για κάποιο μέταλλο ή κράμα, οι 
χρησιμοποιούμενες τιμές των Ρε και Ρπι θα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα που θα 
υποδείξει η αρχή αυτή. 

Όταν χρησιμοποιούνται ωστενιτικοί χάλυβες, οι καθορισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές υλικών μπορεί να υπερβαίνονται έως και 15% εάν οι ανώτερες αυτές τιμές 
κατακυρώνονται στο πιστοποιητικό επιθεώρησης. 

Οι τιμές που καθορίζονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον καθορισμό του εκάστοτε 
λόγου Ρε/Ριπ. 

(2) Όταν η μέγιστη θερμοκρασία εργασίας δεν υπερβαίνει τους 50 °0, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι 
τιμές των Ρε και Ριπ στους 20 °(Ζ. Οταν η θερμοκρασία εργασίας υπερβαίνει τους 50 °0, θα 
χρησιμοποιούνται οι τιμές σε αυτή τη μέγιστη θερμοκρασία (θερμοκρασία υπολογισμού). 

(3) Για τον χάλυβα, η επιμήκυνση κατά τη θραύση σε ποσοστό % δεν θα είναι μικρότερη από 

10 000 


καθορισμένη εφελκυστική αντοχή σε Ν/πίγπ 2 

αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι όχι μικρότερη από 16% για λεπτόκοκκους χάλυβες και όχι μικρότερη 
από 20% για τους λοιπούς χάλυβες. Για κράματα αλουμινίου η επιμήκυνση κατά τη θραύση δεν θα είναι 
μικρότερη από 12% 


Στην περίπτωση μετάλλων σε φύ/Σο ο άξονας του ό/χιμου δοκιμαστικού τεμαχίου Θα είναι σε ορθή 
γωνία με την κατεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση θραύσεως (I = 5ά) θα μετράται σε δοκιμαστικό τεμάχιο με 
κυκ/Λκή διατομή όπου το μέτρο μήκους 1 ισούται με πέντε επί την διάμετρο ά εάν χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά 
τεμάχια ορθογωνικής διατομής, το μέτρο μήκους θα υπολογίζεται από τον τύπο 

I = 5,65 4Σ 0 , 

όπου Ρ 0 είναι το εμβαδόν της αρχικής διατομής του δοκιμαστικού τεμαχίου. 
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211 126 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών που έχουν σημείο αναφλέξεως 61 °0 ή χαμηλότερο 
ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων, θα συνδέονται με το σασί μέσω τουλάχιστον μιας καλής 
ηλεκτρικής σύνδεσης. Θα αποφεύγεται οποιαδήποτε μεταλΑΐκή επαφή ικανή να προκαλέσει 
ηλεκτροχημική διάβρωση. Τα περιβλήματα θα έχουν τουλάχιστον ένα εξάρτημα γειώσεως που θα 
επισημαίνεται σαφώς με το σύμβολο , ικανό να συνδεθεί ηλεκτρικά. 

211 127 Τα περιβλήματα και τα μέσα πρόσδεσης αυτών θα αντέχουν τις εντάσεις που καθορίζονται στο (1) 
παρακάτω, και τα πάχη των τοιχωμάτων των περιβλημάτων θα είναι τουλάχιστον όσο ορίζεται σύμφωνα 
με τα (2) έως (6). 

(1) Τα περιβλήματα και τα μέσα πρόσδεσής τους θα είναι ικανά να απορροφούν, υπό το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο, τις δυνάμεις που ασκούνται από: 

προς την κατεύθυνση πορείας: το διπλάσιο του συνολικού βάρους 

σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση πορείας: το συνολικό βάρος' 

κατακόρυφα προς τα άνω: το ολικό βάρος' 

κατακόρυφα προς τα κάτω: το διπλάσιο του ολικού βάρους. 

Υπό τις εντάσεις που ορίζονται παραπάνω, η ένταση στο εντονότερα καταπονούμενο σημείο του 
περιβλήματος και των μέσων πρόσδεσής του δεν θα υπερβαίνει την τιμή σ που ορίζεται στο περιθωριακό 
211125. 

(2) Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του περιβλήματος και των άκρων και των πλακών 
καλύμματος θα είναι τουλάχιστον ίσο προς εκείνο που λαμβάνεται με τους ακόλουθους τύπους: 

Ρμρ 3 χ Π Χ ^ 

€ = -- ΓΠΓΠ ε -- 

2 χ σ χ λ 2 χ σ χ λ 


όπου Ρ Μ ρ& = πίεση υπολογισμού σε ΜΡε' 


Ρ&*γ “ πίεση υπολογισμού σε 0 ηγ 

Ό = εσωτερική διάμετρος του περιβλήματος σε γπγπ' 

σ = επιτρεπόμενη τάση, όπως ορίζεται στο περιθωριακό 211 125 (1). (ε) και (ό). 

και (2), σε Ν/γππι και 

λ = συντελεστής, που δεν υπερβαίνει το 1, που λαμβάνει υπόψη τυχόν εξασθένηση 

λόγω των συγκολλήσεων. 

Το πάχος δεν* θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο από το οριζόμενο στα (3) έως (5) παρακάτω. 
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211 127 (3) Τα τοιχώματα, τα άκρα και οι πλάκες καλυμμάτων των περιβλημάτων κυκλικής διατομής με 
(συνεχ.) διάμετρο όχι μεγαλύτερη των 1.80 γπ^, εκτός από τα αναφερόμενα στο (5), δεν θα είναι κάτω από 5 γπγπ 
σε πάχος εάν είναι από μαλακό χάλυβα ή από ισοδύναμο πάχος εάν είναι από άλλο μέταλλο. Όπου η 

διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 1.80 γπ ^, το πάχος αυτό θα αυξάνεται σε 6 πιπί πλην των περιπτώσεων 
περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών, εάν το περίβλημα είναι 
από μαλακό χάλυβα ή σε ισοδύναμο πάχος εάν το περίβλημα είναι από άλλο μέταλλο. "Ισοδύναμο 
πάχος” σημαίνει το πάχος που λαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

β 21Αχβ 0 4 / 

(4) Όπου προβλέπεται η προστασία του περιβλήματος έναντι βλάβης από πλευρική πρόσκρουση ή 
ανατροπή, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει να μειωθούν τα προαναφερόμενα ελάχιστα πάχη 
αναλόγως της προβλεπόμενης προστασίας· εντούτοις, τα εν λόγω πάχη δεν θα είναι μικρότερα από 3 γπγπ 
στην περίπτωση μαλακού χάλυβα ή από ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλλων υλικών, για 
περιβλήματα όχι μεγαλύτερα από 1.80 π\ σε διάμετρο . Για περιβλήματα με διάμετρο που υπερβαίνει 
τα 1.80 τη ~ το προαναφερόμενο ελάχιστο πάχος θα αυξάνεται σε 4 ιώπτι στην περίπτωση μαλακού 

χάλυβα 1 και σε ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλλου μετάλλου. "Ισοδύναμο πάχος" σημαίνει το 
πάχος που λαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

. 21.4χβ0 4/ 

έη — ^ ,—— · · = —· 

^Κπι^χΑ^ 

(5) Για δεξαμενές κατασκευασμένες μετά την 1η Ιανουάριου 1990, υπάρχει προστασία έναντι βλάβης 
κατά τα αναφερόμενα στο (4) όταν λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ή ισοδύναμα μέτρα: 

(ά) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών, η προστασία 

έναντι βλάβης θα ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 


' Για περιβλήματα μη κυκλικής διατομής ; παραδείγματος χάριν κιβωτοειδή ή ελλειψοειδή 
περιβλήματα οι σχετικές διάμετροι θα ανταποκρίνονται στις υπολογιζόμενες βάσει κυκλικών διατομών τον ίδιου 
εμβαδόν. Για τέτοια σχήματα διατομών η ακτίνα κνρτότητας τον τοιχώματος του περιβλήματος δεν Θα υπερβαίνει τα 
2 000 πίτπ στα πλ.άγια ή τα 3 000 πιπι στο άνω και κάτω μέρος. 


"Μαλ.ακός χάλ.υβας" σημαίνει τον χάλεβα με ελάχιστη αντοχή θραύσεως μεταξύ 360 και 410 Ν/ηιηι 2 . 
Ο τύπος αυτός εξάγεται από τον γενικό τύπο: 


61 


Βο Λ 


Κτη 0 Χ Αο 

Κτπ! χ Αι 


όπου 

Κτη 0 

Α 0 

Κττί} 

Αι 


360 

2 7 για τον μαλ.ακό χάλεβα αναφοράς 

ελ,άχιστη εφελκυστική αντοχή του επιλεγμένου μετάλλευ, σε Ν/τππτΓ και 

ελάχιστη επιμήκυνση τον επιλεγμένου μετάλλου κατά την εφελκνστική θραύση, σε ποσοστό 
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Προσθήκη Β.1& 

(ύ) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άλλων υλών, υπάρχει προστασία 
έναντι βλάβης όταν: 

1. για περιβλήματα με κυκλική ή ελλειψοειδή διατομή που έχουν μεγίστη ακτίνα 
καμπυλότητας 2 ιτϊ, το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με ενισχυτικά μέλη που 
συμπεριλαμβάνουν χωρίσματα, πλάκες διογκώσεως ή εξωτερικούς ή εσωτερικούς 
δακτυλίους, τοποθετημένους έτσι ώστε να ικανοποιείται τουλάχιστον ένας από τους 
ακόλουθους όρους: 

Απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων ενισχυτικών στοιχείων < 1.75 γπ. 

Όγκος περιεχόμένος μεταξύ δύο χωρισμάτων ή πλακών διογκώσεως < 7500 1. 

Η κατακόρυφη διατομή του δακτυλίου, μαζί με το αντίστοιχο μέσο σύνδεσης, θα έχει ροπή 
ανπστάσεως τουλάχιστον 10 οπι 3 ' 

Οι εξωτερικοί δακτύλιοι δεν θα έχουν προεξέχοντα άκρα με ακτίνα μικρότερη των 2.5 ιτιππ. 

Τα χωρίσματα και οι πλάκες διογκώσεως θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (7). 

Το πάχος των χωρισμάτων και πλακών διογκώσεως δεν θα είναι σε καμία περίπτωση 
μικρότερο από εκείνο του περιβλήματος. 

2. Για περιβλήματα κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα, με το ενδιάμεσο διάστημα 
εκκενωμένο από τον αέρα, το ολικό πάχος του εξωτερικού μεταλλικού τοιχώματος και του 
τοιχώματος του περιβλήματος αντιστοιχεί στο πάχος τοιχώματος που προ βλέπεται στο (3). 
και το πάχος τοιχώματος του περιβλήματος αυτού καθ’εαυτού δεν είναι μικρότερο από το 
ελάχιστο πάχος που προ βλέπεται στο (4), 

3. Για περιβλήματα κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα που έχουν ενδιάμεση στρώση από 
στερεά υλικά πάχους τουλάχιστον 50 πυτι, το εξωτερικό τοίχωμα έχει πάχος τουλάχιστον 
0.5 πιπι μαλακού χάλυβα ^ ή τουλάχιστον 2 τητη πλαστικού υλικού ενισχυμένου με ίνες 
υάλου. Στερεός αφρός (με ικανότητα απορρόφησης προσκρούσεων παρόμοια, 
παραδείγματος χάριν, με αυτή του αφρού πολυουρεθάνης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ενδιάμεση στρώση στερεού υλικού. 

4. Περιβλήματα με σχήματα εκτός από αυτά του 1., ιδίως κιβωτοειόείς δεξαμενές, είναι 
εξοπλισμένα, γύρω από το καθ’ύψος μέσον τους και για ποσοστό τουλάχιστον 30% του 
ύψους τους με πρόσθετη προστασία σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει ειδική 
επανατακτικότητα τουλάχιστον ίση με εκείνη περιβλήματος κατα-σκευασμενού με μαλακό 
χάλυβα πάχους 5 γπιτι (για διάμετρο περιβλήματος που δεν υπερβαίνει τα 1.80 γπ) ή όπίΓη 
(για διάμετρο περιβλήματος που υπερβαίνει τα 1.80 τη). Η πρόσθετη προστασία θα ασκείται 
διαρκώς στο εξωτερικό του περιβλήματος. Αυτή η απαίτηση θα θεωρείται ότι έχει 
ικανοποιηθεί χωρίς περαιτέρω απόδειξη της ειδικής επανατακτικότητας όταν η πρόσθετη 
προστασία περιλαμβάνει τη συγκόλληση πλάκας του ίδιου υλικού με το περίβλημα στην 
προς ενίσχυση περιοχή, ούτως ώστε το ελάχιστο πάχος τοιχώματοε να είναι σύμφωνο με το 

( 3 ) 

Η προστασία αυτή εξαρτάται από τις πιθανές εντάσεις που ασκούνται σε περιβλήματα 
μαλακού χάλυβα στην περίπτωση ατυχήματος, όπου τα άκρα και τα τοιχώματα έχουν πάχος 
τουλάχιστον 5 γτϊιτϊ για διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1.80 γπ ή τουλάχιστον 6 γπγπ για 
διάμετρο που υπερβαίνει τα 1.80 τη. Εάν χρησιμοποιείται άλλο μέταλλο, το ισοδύναμο 
πάχος θα λαμβάνεται σύμφωνα με τον τύπο του (3). 


Βλέ7τε υποσημείωση ^ 
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Προσθήκη Β.ΐα 

211 127 Για αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές δεν απαιτείται αυτή η προστασία όταν προστατεύονται 
(συνεχ.) σε όλες τις πλευρές από τα ανατρεπόμενα πλευρικά τοιχώματα των φερόντων οχημάτων. 

(6) Το πάχος των περιβλημάτων δεξαμενών που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με το περιθωριακό 
211 123(1) τα οποία είναι είτε χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 5 000 λίτρα είτε χωρίζονται σε 
στεγανά διαμερίσματα μοναδιαίας χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 5 000 λίτρα μπορεί να 
προσαρμόζεται σε επίπεδο το οποίο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις διάφορες κλάσεις, 
εντούτοις δεν θα είναι μικρότερο από την κατάλληλη τιμή από αυτές που εμφανίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 


Μέγιστη ακτίνα 

Χωρητικότητα του 

Ελάχιστο πάχος 

καμπυλότητας 

περιβλήματος ή του 

(πυτι) 

του περιβλήματος (γπ) 

διαμερίσματος αυτού (ηΤ*) 

Μαλακός χάλυβας 

<2 

ΙΛ 

ο 

3 

2-3 

< 3.5 

3 

| 

> 3.5 αλλά < 5.0 

4 


Όπου χρησιμοποιείται μέταλλο εκτός από μαλακό χάλυβα, το πάχος θα καθορίζεται από τον τύπο 
ισοδυναμίας που δίνεται στο (3). Το πάχος των χωρισμάτων και των πλακών διόγκωσης δεν θα είναι σε 
καμιά περίπτωση μικρότερο από εκείνο του περιβλήματος. 

(7) Οι πλάκες διόγκωσης και τα χωρίσματα θα είναι κοίλα, με βάθος κοιλώματος όχι μικρότερο από 
10 ογπ. ή θα είναι πτυχωμένα, ανάγλυφα ή με άλλο τρόπο ενισχυμένα ώστε να δίνουν ισοδύναμη αντοχή. 
Η επιφάνεια της πλάκας διόγκωσης θα είναι τουλάχιστον 70% του εμβαδού της διατομής της δεξαμενής 
στην οποία είναι προσαρτημένη η πλάκα διόγκωσης. 

(8) Η ικανότητα του κατασκευαστή για τη διενέργεια εργασιών συγκολλήσεως θα είναι 
αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή. Η συγκόλληση θα γίνεται από ειδικευμένους συγκολλητές που 
χρησιμοποιούν διαδικασία συγκολλήσεως της οποίας η αποτελεσματικότητα (περιλαμβανομένων τυχόν 
απαιτουμένων θερμαντικών διεργασιών) έχει επιδειχθεί με δοκιμή. Θα διεξάγονται μη καταστρεπτικές 
δοκιμές με ραδιογραφία ή με υπερήχους, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η ποιότητα της 
συγκολλήσεως είναι η ενδεικνυόμενη για τις καταπονήσεις. 

Για τον καθορισμό του πάχους του περιβλήματος σύμφωνα με το (2), πρέπει να υιοθετηθούν για τις 
συγκολλήσεις οι παρακάτω τιμές του συντελεστή λάμδα (λ): 

0.8: όπου οι λωρίδες συγκολλήσεως επιβλέπονται όσο είναι δυνατόν οπτικά και από τις δύο 
πλευρές και υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικό σημειακό έλεγχο με ειδική προσοχή στις 

ενώσεις' 

0.9: όπου όλες οι κατά μήκος λωρίδες σε όλο το μήκος τους, όλες οι ενώσεις, 25% των 
κυκλικών λωρίδων, και οι συγκολλήσεις για τη συναρμολόγηση ειδών εξοπλισμού μεγάλης 
διαμέτρου υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Οι λωρίδες θα ελέγχονται 

οπτικά και από τις δύο πλευρές όσο αυτό είναι δυνατό’ 

1.0: όπου όλες οι λωρίδες θα υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους και ελέγχονται όσο 
αυτό είναι δυνατόν οπτικά και από τις δύο πλευρές. Θα αφαιρείται ένα τεμάχιο δοκιμής 
συγκολλήσεως. 

Όπου η αρμόδια αρχή έχει αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των λωρίδων συγκολλήσεως, μπορεί να 
απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους. 

(9) Θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των περιβλημάτων κατά του κινδύνου παραμορφώσεως 
ως αποτέλεσμα αρνητικής εσωτερικής πιέσεως. 
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Προσθήκη Β.Ιη 

211 127 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κλάσεις, αυτά τα 
(συνεχ.) περιβλήματα μπορεί να έχουν βαλβίδες για την αποφυγή μη αποδεκτής αρνητικής εσωτερικής πιέσεως, 
χωρίς τη μεσολάβηση εκρηγνυόμενου δίσκου. 

(10) Η θερμική μόνωση θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη εμποδίζει την πρόσβαση ή 
τη λειτουργία πληρώσεως και κενώσεως των αντίστοιχων συσκευών και βαλβίδων ασφαλείας. 

Ευστάθεια 

211 128 Το συνολικό πλάτος της φέρουσας επιφάνειας στο ύψος του εδάφους (η απόσταση μεταξύ των 
εξωτερικών σημείων επαφής με το έδαφος του δεξιού τροχού και του αριστερού τροχού του ίδιου 
άξονα) θα είναι τουλάχιστο ίσο με το 90% του ύψους του κέντρου βάρους του φορτωμένου οχήματος* 
δεξαμενής. Σε αρθρωτό όχημα, το βάρος πάνω στους άξονες της μεταφέρουσας το φορτίο μονάδας του 
φορτωμένου επικαθήμενου οχήματος δεν θα υπερβαίνει το 60% του ονομαστικού συνολικού 
φορτωμένου βάρους ολόκληρου του αρθρωτού οχήματος. 

Προστασία των εξαρτημάτων του άνω μέρους 

211 129 Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που τοποθετούνται στο άνω μέρος του περιβλήματος θα 
προστατεύονται έναντι βλάβης προκαλούμενης από ανατροπή. Η προστασία αυτή μπορεί να πάρει τη 
μορφή ενισχυτικών δακτυλίων, προστατευτικών κουβουκλίων ή εγκαρσίων ή επιμηκών μελών σχήματος 
τέτοιου ώστε να παρέχεται αποτελεσματική προστασία. 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 130 Τα είδη εξοπλισμού θα είναι τακτοποιημένα κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται κατά του κινδύνου 
ξεβιδώματος ή της βλάβης στη διάρκεια της μεταφοράς ή του χειρισμού. Θα έχουν κατάλληλο βαθμό 
ασφαλείας συγκρίσιμο με εκείνο των ίδιων των περιβλημάτων και ειδικότερα: 

θα είναι συμβατά με τις μεταφερόμενες ύλες και 

θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 121. 

Όσο το δυνατό περισσότερα λειτουργούντα μέρη θα εξυπηρετούνται από το μικρότερο δυνατό αριθμό 
ανοιγμάτων στο τοίχωμα του περιβλήματος. 

Η στεγανότητα των ειδών του εξοπλισμού θα εξασφαλίζεται ακόμη και στην περίπτωση ανατροπής των 
οχημάτων-δεξαμενών, των αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και των συστοιχιών δοχείων*. Τα 
παρεμβύσματα (φλάντζες) θα είναι κατασκευασμένα από υλικό συμβατό με την μεταφερόμενη ύλη και 
θα αντικαθίστανται μόλις μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους, παραδείγματος χάριν λόγω γηράνσεως. 
Τα παρεμβύσματα (φλάντζες) που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα των εξαρτημάτων τα οποία 
χρειάζονται χειρισμό κατά την κανονική χρήση των οχημάτων*δεξαμενών, αποσυναρμολογούμενων 
δεξαμενών και συστοιχιών* δοχείων, θα σχεδιάζονται και θα τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην τους προκαλεί βλάβη ο χειρισμός των εξαρτημάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα. 

211 131 Κάθε περίβλημα που εκκενώνεται από τον πυθμένα καμ στην περίπτωση περιβλημάτων με 
διαμερίσματα που εκκενώνονται από τον πυθμένα, κάθε διαμέρισμα, θα είναι εξοπλισμένο με δύο 
ανεξάρτητες μεταξύ τους δικλείδες, η πρώτη ως εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος - στερεωμένη 
απευθείας στο περίβλημα και η δεύτερη ως βαλβίδα υπερχείλισης ή άλλη ισοδύναμη συσκευή, 


■ Εντούτοις, στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζό μενών για τη μεταφορά ορισμένων 

κρυστα/λοποιήσιμων ή εξαιρετικά ιξωδών υλών, βαθιά κατεψυγμενών υγροποιημένων αερίων και περιβλημάτων με 
επίχρισμα από εβονίτη ή θερμοτό.αστικό, η εσωτερική βα/βίδα κλεισίματος μπορεί να αντικαθίσταται με εξωτερική 
δικ)χίδα με πρόσθετη προστασία. 
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Προσθήκη Β.Ιη 

211 131 τοποθετημένες σε σειρά, από μία σε κάθε άκρο του στομίου του σωλήνα εκκενώσεως. Η 

(συνεχ.) εκκένωση από τον πυθμένα σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών 
υλών μπορεί να πραγματοποιείται με εξωτερική σωλήνωση με βαλβίδα κλεισίματος εάν αυτή είναι 
κατασκευασμένη από σφυρήλατο μεταλλικό υλικό. Επιπλέον, τα ανοίγματα των περιβλημάτων θα 
μπορούν να κλείνονται με βιδωτά βύσματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλα μέσα ίσης 
αποτελεσματικότητας. Η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα μπορεί να ενεργοποιείται από πάνω ή από 
κάτω. Εάν είναι δυνατό, η ρύθμιση - ανοικτή ή κλειστή - της εσωτερικής βαλβίδας κλεισίματος θα 
μπορεί να επαληθευθεί από το έδαφος και στις δύο περιπτώσεις. Ο χειρισμός της εσωτερικής βαλβίδας 
κλεισίματος θα είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να εμποδίζει οποιοδήποτε ακούσιο άνοιγμα λόγω 
πρόσκρουσης ή αναπάντεχης ενέργειας. Η εσωτερική δικλείδα πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί 
στην περίπτωση βλάβης του εξωτερικού συστήματος χειρισμού. 

Η θέση και/ή η κατεύθυνση κλεισίματος των βαλβίδων υπερχείλισης πρέπει να είναι εμφανής. 

Για την αποφυγή οποιοσδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης στα εξωτερικά 
εξαρτήματα πλήρωσης και εκκένωσης (σωλήνες, πλευρικές συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική 
βαλβίδα κλεισίματος και η έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω 
εξωτερικών καταπονήσεων ή θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και 
εκκένωσης (περιλαμβανόμενων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών 
πωμάτων (εάν υπάρχουν) θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος. 

Το περίβλημα ή κάθε ένα από τα διαμερίσματά του θα έχουν άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να 
γίνει επιθεώρηση. 

211 132 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών για τις οποίες όλα τα ανοίγματα πρέπει να 
βρίσκονται πάνω από την στάθμη του υγρού μπορεί να είναι εξοπλισμένα, στο κάτω μέρος του 
αμαξώματος, με άνοιγμα καθαρισμού (ίϊδΐ-ΗοΙδ). Το άνοιγμα αυτό πρέπει να μπορεί να σφραγίζεται με 
παρέμβυσμα (φλάντζα) κλεισμένο έτσι ώστε να είναι στεγανό και ο σχεδιασμός του πρέπει να είναι 
εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή ή από φορέα που θα έχει ορίσει η αρχή αυτή. 

211 133 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 110 λΡε (1.1 Βε γ) 
(απόλυτη) στους 50 θα έχουν σύστημα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για να αποφεύγεται η 
εκροή των περιεχομένων σε περίπτωση που το περίβλημα ανατραπεί' διαφορετικά πρέπει να συμφωνούν 
με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 134 ή 211 135. 

211 134 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 110 λΡε (1.1 δει*) 
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 175 λΡε (1.75 ΒεΓ) (απόλυτη) στους 50 °0 θα έχουν βαλβίδα ασφαλείας 
ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 150 λΡε (1.5 ΒεΓ) (πίεση μετρητή) και η οποία πρέπει να είναι 
εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής - διαφορετικά πρέπει να συμφωνούν με 
τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 135. 

211 135 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 175 λΡε (1.75 Βει*) 
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 λΡε (3 ΒεΓ) (απόλυτη) στους 50 °0 θα έχουν βαλβίδα ασφαλείας 
ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 300 ΙίΡε (3 Βει*) πίεση μετρητή και η οποία πρέπει να είναι 
εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής - διαφορετικά πρέπει να είναι ερμητικά 
κλειστή·^. 


- 'Ερμητικά κ)χιστά περιβλήματα " σημαίνει αυτά των οποίων τα ανοίγματα είναι ερμητικά κ/χιστά 

και τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφα/χίας, θρανστούς δίσκους ή άλλες παρόμοιες συσκευές 
ασφα/χίας. Περιβλήματα με βαλβίδες ασφαϊχίας μπροστά από τις οποίες υπάρχει ασψα/.ιστικός δίσκος θα 
θεωρούνται ερμητικά κλχιστά. 
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Προσθήκη Β.ΐα 

211 136 Κινητά μέρη όπως καλύμματα, κλείστρα κ.λπ., τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τριβής ή κρούσης 
με περιβλήματα αλουμινίου προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων- υγρών με σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο ή ίσο των 61 °(Γ ή για την μεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν επιτρέπεται να είναι 
κατασκευασμένα από απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα. 


211 137- 
211 139 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

211 140 Η αρμόδια αρχή ή φορέας ορισμένος από την αρχή αυτή θα εκδίδει για κάθε νέο τύπο δεξαμενής 
πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι η πρότυπη δεξαμενή, περιλαμβανόμενων των μέσων πρόσδεσης του 
περιβλήματος τα οποία έχει επιθεωρήσει, είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και 
ικανοποιεί τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του Τμήματος 2, τις απαιτήσεις εξοπλισμού του Τμήματος 3 
και τους ειδικούς όρους για κάθε κλάση μεταφερομένων υλών. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι ύλες και/ή οι ομάδες υλών για τη μεταφορά των οποίων η δεξαμενή 
έχει εγκριθεί και ο αριθμός έγκρισης τύπου θα καταχωρούνται σε έκθεση δοκιμής. Οι ύλες μιας ομάδας 
υλών θα είναι παρομοίου είδους και εξίσου συμβατές με τα χαρακτηριστικά του περιβλήματος. Οι ύλες 
ή ομάδες υλών που επιτρέπονται θα καθορίζονται στην έκθεση δοκιμής, με τα χημικά τους ονόματα ή 
την αντίστοιχη συνεκδοχική επικεφαλίδα στον κατάλογο υλών, και την κλάση τους και τον αριθμό 
είδους. 

Η έγκριση αυτή θα έχει ισχύ για δεξαμενές κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο αυτό χωρίς 
τροποποίηση. 


211 141- 
211 149 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 150 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται είτε από κοινού ή χωριστά σε αρχική 
επιθεώρηση πριν τεθούν σε λειτουργία. Η επιθεώρηση αυτή θα περιλαμβάνει έλεγχο συμφωνίας προς το 
εγκεκριμένο πρότυπο, έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ~ , εςωτερική και εσωτερική εςεταση. 
δοκιμή υδραυλικής πίεσης^ και έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας του εςοπλισμού. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διεξάγεται στο περίβλημα στο σύνολό του στην πίεση που αναφέρετα: 
στο Μέρος II αυτής της Προσθήκης, και χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με διαμερίσματα 
σε πίεση όχι μικρότερη από 1.3 φορές τη μεγίστη πίεση εργασίας. Η δοκιμή στεγανότητας θα διεξάγεται 
χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με διαμερίσματα. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διεξάγεται πριν την εγκατάσταση του θερμό μονωτικού εξοπλισμού που 
είναι εκάστοτε αναγκαίος. Εάν τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους δοκιμάζονται χωριστά, θα 
υποβάλλονται από κοινού σε δοκιμή στεγανότητας μετά τη συναρμολόγηση. 


- Ο έλχγχος των χαρακτηριστικών σχεδιασμού θα περιλαμβάνει επίσης, για περιβλήματα που απαιτούν 
πίεση δοκιμής 1 ΜΡα (10 Βατ) ή μεγαλ.ύτερη, τη λήψη δοκιμίων σνγκό/ΐεησης (δειγμάτων εργασίας) σύμφωνα με τις 
δοκιμές που προβλέπονται στην Προσθήκη Β. 1ά. 

- Σε ειδικές 7 τεριτττώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη τον εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή ειδικού , η 
δοκιμή υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικαθίσταται οπό δοκιμή πίεσης χρησιμοποιώντας ά/Σο υγρό ή αέριο, όπου 
μια τέτοια /χιτουργία δεν συνεπάγεται κίνδυνο. 


Μ Μ 
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Προσθήκη Β.ΐϋ 

211 151 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλο\ται σε περιοδικές επιθεωρήσεις σε τακτά 
διαστήματα. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν: εςοηερική και εσωτερική εξέταση και, ως 
γενικό κανόνα, δοκιμή υδραυλικής πίεσης Η επένδυση για θερμική ή άλλη μόνωση θα αιοαιρείται 
μόνο στην έκταση που απαιτείται για αξιόπιστη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του περιβλήματος. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διεξάγεται στο περίβλημα στο σύνολό του στην πίεση που αναφέρεται 
στο Μέρο; II αυτής της Προσθήκης, και χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με διαμερίσματα, 
σε πίεση όχι μικρότερη από 1.3 φορές την μέγιστη πίεση εργασίας. 

Στην περίπτωση περιβλημάτων προοριξόμενων για τη μεταφορά κοκκωδών ή κονιωδών υλών, και με 
την σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή ειδικού, οι περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεση; μπορεί να παραλείπο\ται και να αιτικαθίστανται από δοκιμές στεγανότητας σύμφωνα με το 
περιθωριακό 211 102(3). 

Τα μέγιστα διαστήματα μεταξύ επιθεωρήσεων θα είναι έξι έτη. 

Οχήματα-δεεαμενές. αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων κενές, ακαθάριστες, 
μπορεί να μεταοέρο\ται μετά την εκπνοή της περιόδου διεςαγωγής της δοκιμής. 

211 152 Επιπλέον, θα διεξάγεται δοκιμή στεγανότητας του περιβλήματος με τον εξοπλισμό του και έλεγχος της 
ικανοποιητική; λειτουργίας όλων των μερών του εξοπλισμού τουλάχιστον κάθε τρία έτη. Η δοκιμή 
στεγανότητας θα διεξάγεται χωριστά σε κάθε διαμέρισμα σε περιβλήματα με διαμερίσματα. 


211 153 Όταν η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξοπλισμού του μπορεί να έχει μειωθεί λόγω επισκευών, 
μετατροπών ή ατυχήματος, θα διεξάγεται έλεγχος κατ εςαίρεση. 

211 154 Οι δοκιμές, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι σύμφωνα με το περιθωριακό 211 150 έως 211 153 θα 
διενεργούνται από τον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. Θα εκδίδονται πιστοποιητικά που θα 
δείχνουν τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναα>έρο\ται στον κατάλογο 
των υλών των οποίων επιτρέπεται η αεταφορά σε αυτό το περίβλημα σύμοωνα με ίο 2! 1 140. 


11 155- 
11 159 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 160 Κάθε περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με α\τιοξειδωτική μεταλλική πλάκα μό\τμα προσδεδεμένη στο 
περίβλημα σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία θα 
επισημαίνο\παι στην πλάκα αυτή με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο. Τα στοιχεία 
αυτά μπορεί να χαραχθούν απευθείας πάνω στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος. εά\ *.α 
τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος: 


αριθμός έγκρισης' 

επωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή 
αύξων αριθμός του κατασκευαστή 
έτος κατασκευής 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9855 


Προσθήκη Β.1» 

211 160 - πίεση δοκιμής ^ (πίεση μετρητή)* 

(συνεχ.) 

χωρητικότητα ^ - στην περίπτωση περιβλημάτων με πολλαπλά στοιχεία, η χωρητικότητα 
του καθενός' 

θερμοκρασία σχεδιασμού ~ (μόνο εάν είναι άνω των 'ΟΟ 0 ή κάτω των 
-20 ° 0 ) 

ημερομηνία (μήνας και έτος) της αρχικής δοκιμής της πιο πρόσφατης περιοδικής δοκιμής 
σύμφωνα με τα περιθωριακά 211 150 και 211151 ~ 

σφραγίδα του ειδικού που διενήργησε τις δοκιμές 

πίεση δοκιμήε στο περίβλημα συνολικά και πίεση δοκιμής κατά διαμέρισμα σε ΜΡε ή όεΓ 
(πίεση μετρητή) όπου η πίεση κατά διαμέρισμα είναι μικρότερη από την πίεση στο 

περίβλημα και 

υλικό του περιβλήματος και, όπου χρειάζεται η προστατευτική επίστρωση. 

Επιπλέον, η μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας θα αναγράφεται σε περιβλήματα πληρούμενα ή 
εκκενούμενα υπό πίεση. 

211 161 Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναγράφονται στο ίδιο το όχημα-δεξαμενή ή σε πινακίδα. Τα στοιχεία αυτά 
δεν θα απαιτούνται στην περίπτωση οχήματος που μεταφέρει αποσυναρμολογούμενες δεςαμενές. 

όνομα του ιδιοκτήτη ή χειριστή" 

απόβαρο και 

μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. 


211 162- 
211 169 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 170 Το πάχος των τοιχωμάτων του περιβλήματος, σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του, δεν θα γίνεται 
μικρότερο από την ελάχιστη τιμή που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 127 (2). 

211171 Τα περιβλήματα δεν θα φορτώνονται με επικίνδυνες ύλες εκτός από εκείνες για τη μεταφορά των οποίων 
έχουν εγκριθεί και οι οποίες, ερχόμενες σε επαφή με τα υλικά του περιβλήματος, τα παρεμβύσματα 
(φλάντζες), τον εξοπλισμό και τις προστατευτικές επιστρώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιδράσουν 
επικίνδυνα μαζί τους, να σχηματίσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να εςασθενήσουν αισθητά το υλικό. Δεν 
θα μεταφέρονται τρόφιμα σε αυτά τα περιβλήματα εκτός εάν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να 
αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 

211 172 (1) Οι ακόλουθοι βαθμοί πλήρωσης δεν θα υπερβαίνονται σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υγρών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: 


10 / 


Οι μονάδες μετρήσεως πρέπει να εμφανίζομαι μετά τις αριθμητικές τιμές. 
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211 172 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.ΐα 

(α) για εύφλεκτες ύλες χωρίς πρόσθετους κινδύνους (π.χ. τοξικότητα ή οξείδωση), σε 

περιβλήματα με σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και όπου έχει 
τοποθετηθεί μπροστά εκρηγνυόμένος δίσκος): 

100 

βαθμός π).ήρωσης = _ % χωρητικότητας 

1 + α (50- ΐρ) 

(ό) για τοξικές ή οξειδωτικές ύλες (είτε εύφλεκτες είτε όχι) σε περιβλήματα με σύστημα 
εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και όπου έχει τοποθετηθεί μπροστά 
εκρηγνυόμενος δίσκος): 

98 

βαθμός πλήρωσής = _ % χωρητικότητας 

1 + α (50 - ϊρ) 

(ο) για εύφλεκτες ύλες και για ελαφρά τοξικές ή ελαφρά διαβρωτικές ύλες, (είτε εύφλεκτες είτε 
όχι) σε ερμητικά κλειστά— 7 περιβλήματα χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

97 

βαθμός πλήρωσής = _ % χωρητικότητας 

1 η- α (50 - ϊρ) 

(ά) για εξαιρετικά τοξικές, τοξικές, εξαιρετικά οξειδωτικές ή οξειδωτικές ύλες (είτε εύφλεκτες 
είτε όχι) σε ερμητικά κλειστά — περιβλήματα χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

95 

βαθμός πλήρωσης = _ % χωρητικότητας 

1 -ρ α (50 - ΐρ) 


(2) Σε αυτούς τους τύπους, αντιπροσωπεύει τον μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής του υγρού 
μεταξύ 15 °0 και 50 °Ό, δηλ. για μεγίστη διακύμανση θερμοκρασίας 35 °€, 

ά}5 - άϊΰ 

Το α υπολογίζεται από τον τύπο: α - _ 

35 χ ά$ο 


όπου ά\$ και είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού στους 15 και 50 °0 αντίστοιχα και ΐρ είναι η 
μέση θερμοκρασία του υγρού κατά την πλήρωση. 

(3) Οι παραπάνω διατάξεις του (1) δεν θα έχουν εφαρμογή σε περιβλήματα των οποίων τα 
περιεχόμενα διατηρούνται, με θερμαντική συσκευή, σε θερμοκρασία άνω των 50 °0 κατά τη μεταφορά. 
Σε αυτήν την περίπτωση, ο βαθμός πλήρωσης στην αρχή θα είναι τέτοιος, και η θερμοκρασία θα είναι 
έτσι ρυθμισμένη, ώστε το περίβλημα να μην είναι πλήρες κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 95% της 
χωρητικότητάς του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη μεταφορά, και να μην υπερβαίνεται η θερμοκρασία 
πλήρωσης. 

(4) Όπου φορτώνονται ύλες υψηλής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του 
περιβλήματος ή της θερμομόνωσης δεν θα υπερβαίνει τους 70 °0 κατά την μεταφορά. 


ΠΙ 


Β/χκε υποσημείωση ~ 
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Προσθήκη Β.1* 

211 173 Όπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών^ δεν χωρίζονται με χωρίσματα ή πλάκες 
διόγκωσης σε τμήματα χωρητικότητας κάτω των 7 500 λίτρων, θα πληρούνται σε ποσοστό όχι 
μικρότερο του 80% της χωρητικότητάς τους εκτός εάν έχουν χαρακτηρισθεί ως κενά. 

211 174 Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση των δεξαμενών, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέπεται η έκλυση επικινδύνων ποσοτήτων αερίων και ατμών. 

Τα περιβλήματα θα κλείνονται κατά τρόπο ώστε τα περιεχόμενα να μην μπορούν να διαφύγουν 
ανεξέλεγκτα. Τα ανοίγματα περιβλημάτων με εκκένωση από των πυθμένα θα κλείνονται με βιδωτά 
βύσματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές συσκευές. Η στεγανότητα 
των κλείστρων του περιβλήματος, ιδίως στο άνω μέρος του σίφωνα, θα επαληθεύεται από τον 
αποστολέα μετά την πλήρωση του περιβλήματος. 

211 175 Όπου υπάρχουν τοποθετημένα σε σειρά αρκετά συστήματα κλεισίματος, θα κλείνεται πρώτο το 
πλησιέστερο στη μεταφερόμενη ύλη. 

211 176 Δεν θα παραμένουν κολλημένα ε7ακίνδυνα κατάλοιπα της μεταφερόμενης ύλης στο εξωτερικό των 
περιβλημάτων κατά τη μεταφορά, είτε αυτά είναι φορτωμένα είτε κενά. 

211 177 Για να γίνουν δεκτά για μεταφορά, τα κενά και ακαθάριστα περιβλήματα, πρέπει να κλείνονται με τον 
ίδιο τρόπο και να είναι στεγανά στον ίδιο βαθμό ως εάν ήταν γεμάτα. 

211 178 Οι σωληνώσεις συνδέσεως μεταξύ ανεξάρτητων πλην διασυνδεδεμένων περιβλημάτων μιας 
μεταφορικής μονάδας θα είναι κενές κατά τη μεταφορά. 

Εύκαμπτες σωληνώσεις πλήρωσης και εκκένωσης που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένες με το περίβλημα 
θα είναι κενές κατά τη μεταφορά. 

211 179 

ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 180 Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων 
κατασκευασμένες πριν την 1η Οκτωβρίου 1978 και μη ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις αυτής της 
Προσθήκης μπορούν, εάν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας, να 
χρησιμοποιούνται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1984. Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές). 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων προοριζόμενες για τη μεταφορά αερίων της 
Κλάσης2 μπορούν εντούτοις να χρησιμοποιούνται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1990 εάν τηρείται η 
απαίτηση περιοδικού ελέγχου. 

211 181 Στην εκπνοή αυτής της περιόδου οι προαναφερόμενες μονάδες μπορούν να διατηρηθούν σε λειτουργία 
εάν ο εξοπλισμός του περιβλήματος ικανοποιεί τις παρούσες απαιτήσεις. Το πάχος του τοιχώματος του 
περιβλήματος, εκτός από την περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων της 
Κλάσης 2, 7° και 8°, θα είναι το ενδεικνυόμενο για πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη από 400 ΙιΡε 
(4 βετ) (πίεση μετρητή) στην περίπτωση μαλακού χάλυβα και όχι μικρότερη από 200 λΡε (2 όετ) (πίεση 
μετρητή) στην περίπτωση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Για διατομές δεξαμενών πλην των 
κυκλικών, η διάμετρος υπολογισμού θα είναι εκείνη κύκλου με εμβαδόν ίσο με αυτό της πραγματικής 
διατομής της δεξαμενής. 


Σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, ύλες των οποίων το κινηματικό ιξώδες στους 20 °€ είναι κάτω 
των 2 680 τητη/$ θα θεωρούνται υγρά 
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211 182 


211 183 


211 184 


211 185 


211 186 


211 187 


Προσθήκη Β.ΐα 

Οι περιοδικές δοκιμές για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 
και συστοιχίες δοχείων που διατηρούνται σε λειτουργία βάσει αυτών των μεταβατικών διατάξεων θα 
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 5 και με τις σχετικές ειδικές διατάξεις για τις 
διάφορες Κλάσεις. Εκτός εάν οι προηγούμενες διατάξεις προέβλεπαν υψηλότερη πίεση δοκιμής, η τιμή 
πίεσης δοκιμής των 200 Ι<Ρε (2 Βπτ) (πίεση μετρητή) θα επαρκεί για περιβλήματα από αλουμίνιο και 
περιβλήματα από κράματα αλουμινίου. 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων 
που ικανοποιούν αυτές τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι την οΟη 
Σεπτεμβρίου 1993 για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία έχουν εγκριθει^ Η 
μεταβατική αυτή περίοδος δεν θα έχει εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεςαμενες), 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων προοριζόμενων για τη μεταφορά υκων της 
Κλάση; 2, ή σε σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεςαμενες και 
συστοιχίες δοχείων των οποίων τα πάχη τοιχωμάτων και είδη εξοπλισμού ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
αυτής της Προσθήκης. 

Σταθερέ; δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων 
κατασκευασμένε; πριν την 1η Μαΐου 1985 σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας σε ισχύ μεταςυ 
1η; Οκτωβρίου 1978 και 30ής Απριλίου 1985 αλλά μη ανταποκρινόμενες στις διατάςεις εφαρμόσιμες 
από 1η Μαΐου 1985 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά από αυτή την ημερομηνία. 

ν ταθερέ; δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, 
κατασκευασμένες μεταξύ της 1ης Μαΐου 1985 και της έναρξης ισχύος των διατάξεων εφαρμόσιμων απο 
Ιης Ιανουάριου 1988 που δεν ανταποκρίνονται σε εκείνες τις διαταςεις αλλα κατασκευασθηκαν βασει 
των απαιτήσεων αυτής της Οδηγίας που ήταν σε ισχύ μέχρι εκείνη την ημερομηνία, μπορούν να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, 
κατασκευασμένες πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων εφαρμόσιμων απο 1ης Ιανουάριου 199ε. που 
δεν ανταποκρίνονται σε εκείνες τις διατάξεις αλλά κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής 
της Οδηγίας που ήταν σε ισχύ μέχρι εκείνη την ημερομηνία μπορούν να εςακο/.ουθουν να 
χρησιμοποιούνται. 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων 
κατασκευασμένες πριν την 1η Ιανουάριου 1990 θα ανταποκρίνονται, εάν χρησιμοποιηθούν μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2004, στις διατάξεις του περιθωριακού 211 127 (ο), εφαρμόσιμε; απο την 1η 
Ιανουάριου 1990, που αφορούν πάχη τοιχωμάτων και προστασία έναντι βλάβης. 


211 188- 
211 199 
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Προσθήκη Β.1ϋ 

ΜΕΡΟΣ Π. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Ή 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ I 


ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, Ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΥΠΟ 
ΠΙΕΣΗ 


211 200 - 

211 209 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) ορισμοί 
Χρήση 

211 210 Αέρια του περιθωριακού 2201 εκτός από εκείνα που αναγράφονται παρακάτω μπορεί να μεταφέρονται 
σε σταθερές δεξαμενές, σε αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, ή σε συστοιχίες δοχείων: 

Φθόριο, τριφθοριούχο άζωτο και τετραφθοριούχο πυρίτιο του 1 ° (αΐ) οξείδιο του αζώτου του 1 0 (οι) 
μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο του 10% υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμάνιο κατ'όγκο ή με όχι 
περισσότερο από 15% αρσίνη κατ'όγκο μείγματα αζώτου ή ευγενών αερίων (περιέχοντα όχι 
περισσότερο από 10% ξένο κατ’όγκο) με όχι περισσότερο από 10% υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμάνιο 
κατ'όγκο ή όχι περισσότερο από 15% αρσίνη κατ’όγκο του 2° (Βΐ) μείγματα υδρογόνου με όχι 
περισσότερο από 10% διβοράνιο κατ’όγκο μείγματα αζώτου ή ευγενή αέρια (περιέχοντα όχι 
περισσότερο από 10% ξένο κατ’όγκο) με όχι περισσότερο από 10% διβοράνιο κατ’όγκο του 2°(οΐ). 
οκταφθοροβουτ-2-ένιο (Κ.1318) και οκταφθοροπροπάνιο του 3°(ε) τριχλωριούχο βόριο, τριφθοριούχο 
χλώριο, εξαφθοροακετόνη, νιτρωδυλοχλωρίδιο, σουλφουρυλοφθορίδιο και εξαφθοριούχο βολφράμιο 
του 3° (εί) 2,2-διμεθυλοπροπάνιο και μεθυλοσιλάνιο του 3°(Β)' αρσίνη, καρβονυλοσουλφίδιο. 
διχλωροσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο, υδροσελήνιο και τριμεθυλοσιλάνιο του 3° (Βΐ) προπαδιένιο, αδρανές, 
του 3° (ο), κυανογόνο, χλωριούχο κυανογόνο, αιθυλενοξείδιο και υδροϊώδιο, ανυδρίτη του 3° (οι) 
μείγματα μεθυλοσινανίων του 4° (Ιοί) προπαδιένιο με 1% έως 4% μεθυλακετυλένιο, σταθεροποιημένο, 
του 4° (ο)' αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50% κατά βάρος μυρμηκικό μεθυλεστέρα του 
4° (οι) σιλάνιο του 5° (Β) ύλες του 5° (Βΐ) και (οι) διαλυμένο ακετυλένιο του 9° (ο) αέρια του 12° και 
13°. 


211211 - 
211 219 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 220 Περιβλήματα προοριίόμενα για τη μεταφορά υλών του 1° έως 6° και 9° θα κατασκευάζονται από 
χάλυβα. Στην περίπτωση μη συγκολλημένων περιβλημάτων κατά παρέκκλιση από το 
περιθωριακό 211 125 (3), μπορεί να γίνει δεκτή ελάχιστη επιμήκυνση θραύσεως 14% καθώς και τάση σ 
(σίγμα) μικρότερη ή ίση των παρακάτω ορίων αναλόγως του υλικού. 

(α) Όταν ο λόγος Κ,ε/ΤΙιυ των ελάχιστων εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά από θερμική 
κατεργασία είναι μεγαλύτερος του 0.66 χωρίς να υπερβαίνει το 0.85: 

σ < 0.75 Κ.ε. 

(Β) Όταν ο λόγος Κ,β/Κπί των ελάχιστων εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά από θερμική 
κατεργασία είναι μεγαλύτερος του 0.85: 


σ < 0.5 Κπι. 
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Προσθήκη Β.ΐα 

211 221 Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β.ΐά θα έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή συγκολλημένων 
περιβλημάτων. 

211 222 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά χλωρίου ή φωσγενίου του 3° (εΐ) θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 2.2 ΜΡα (22 Βατ) (πίεση μετρητή). 

211 223- 
211 229 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 230 Οι σωληνώσεις εκκένωσης των περιβλημάτων θα μπορούν να κλείνονται με κενά παρεμβύσματα 
. (φλάντζες) ή άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. 

211 231 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων μπορεί να έχουν, επιπλέον των 
ανοιγμάτων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 131, ανοίγματα για την τοποθέτηση μετρητών, 
περιλαμβανόμενων μετρητών πίεσης, και θερμομέτρων και με ανοίγματα αποστραγγίσεως, όπως 
απαιτείται για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. 

211 232 Οι συσκευές ασφαλείας θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Τα ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά 
υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων θα είναι εςοπλισμένα με εσωτερική συσκευή 
ασφαλείας στιγμιαίου κλεισίματος η οποία κλείνει αυτομάτως σε περίπτωση ακούσιας κίνησης του 
περιβλήματος ή φωτιάς. Θα είναι επίσης δυνατή η λειτουργία της συσκευής κλεισίματος με 
τηλεχειρισμό. 

(2) Όλα τα ανοίγματα, εκτός από εκείνα που υποδέχονται βαλβίδες ασφαλείας και από ανοίγματα 
αποστράγγισης, περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή 
τοξικών αερίων θα είναι εξοπλισμένα, εάν η ονομαστική διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από 1.5 ηπΓΠ, 
με εσωτερική συσκευή κλεισίματος. 

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του (1) και (2), περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
εύφλεκτων και/ή τοξικών υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως μπορεί να είναι εφοπλισμένα με 
εξωτερικές συσκευές αντί για εσωτερικές συσκευές εάν οι εξωτερικές συσκευές παρέχουν προστασία 
έναντι εξωτερικής βλάβης τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή που παρέχεται από το τοίχωμα του 
περιβλήματος. 

(4) Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με μετρητές, αυτοί δεν θα είναι κατασκευασμένοι από 
διαφανές υλικό σε απευθείας επαφή με τη μεταφερόμενη ύλη. Εάν υπάρχουν θερμόμετρα, δεν θα 
εξέχουν άμεσα στο αέριο ή το υγρό μέσα από το τοίχωμα του περιβλήματος. 

(5) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά χλωρίου ή διοξειδίου του θείου ή φωσγενίου του 
3° (31) ή μεθυλομερκαπτάνη ή υδρόθειο του 3° (δΐ) δεν θα έχουν ανοίγματα κάτω από τη στάθμη της 
επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται ανοίγματα καθαρισμού κατά τα αναφερόμενα στο 
περιθωριακό 211 132. 

(6) Ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης τοποθετημένα στο άνω μέρος των περιβλημάτων θα είναι 
εξοπλισμένα, επιπλέον των προβλεπομένων στο (1), με δεύτερη, εξωτερική, συσκευή κλεισίματος. Αυτή 
η συσκευή θα είναι ικανή να κλειστεί με κενό παρέμβυσμα (φλάντζα) ή άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. 

211 233 Οι βαλβίδες ασφαλείας θα ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 1° έως 6° και 9° μπορεί να είναι 
εφοδιασμένα με όχι περισσότερες από δύο βαλβίδες ασφαΛειας των οποίων η συνολική καθαρή 
επιφάνεια διατομής της διόδου από το σημείο ή τα σημεία έδρασης δεν θα είναι μικρότερη από 20 ογπ 
ανά 30 ΓΠ 3 (ή μέρος αυτού) χωρητικότητας του δοχείου. 
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Προσθήκη ΒΛ& 

211 233 Αυτές οι βαλβίδες Θα μπορούν να ανοίγουν αυτομάτως σε πίεση μεταξύ 0.9 και 1.0 φορές την 
(συνεχ.) πίεση δοκιμής του περιβλήματος στο οποίο είναι τοποθετημένες. Θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να 
ανθίστανται σε δυναμικές καταπονήσεις, περιλαμβανόμενης της διόγκωσης υγρού. Η χρήση βαλβίδων 
με νεκρό βάρος ή αντίβαρο απαγορεύεται. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά αερίων του 1° έως 9° βλαβερών για τα αναπνευστικά 
όργανα ή συνεπαγόμενα κίνδυνο δηλητηριάσεως ^ δεν θα φέρουν βαλβίδες ασφαλείας εκτός εάν 
υπάρχει εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τις βαλβίδες ασφαλείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 
διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα πρέπει να είναι ικανοποιητική 
για την αρμόδια αρχή. 

Όπου οχήματα-δεςαμενές προορίζονται για μεταφορά διά θαλάσσης, οι διατάξεις του παρόντος δεν θα 

απαγορεύουν την τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν αυτό το 

, ' , 14 / 

μέσο μεταφοράς ”. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα είναι εξοπλισμένα με δύο 
ανεξάρτητες βαλβίδες ασφαλείας, κάθε μία σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει τη διαφυγή από το 
περίβλημα των αερίων που σχηματίζονται με εξάτμιση κατά την κανονική λειτουργία κατά τρόπο ώστε 
η πίεση να μην υπερβαίνει σε καμία στιγμή την πίεση εργασίας που αναφέρεται στο περίβλημα κατά 
περισσότερο από 10%. Μία από τις δύο βαλβίδες ασφαλείας μπορεί να αντικαθίσταται από 
εκρηγνυόμενο δίσκο που θα είναι τέτοιος ώστε να σπάει στην πίεση δοκιμής. Σε περίπτωση απώλειας 
του κενού σε περίβλημα διπλού τοιχώματος, ή καταστροφής του 20% της μονώσεως σε περίβλημα 
μονού τοιχώματος, η βαλβίδα ασφαλείας και ο εκρηγνυόμενος δίσκος θα επιτρέπει εκροή τόση ώστε-η 
πίεση στο περίβλημα να μην μπορεί να υπερβεί την πίεση δοκιμής. 

(3) Οι βαλβίδες ασφαλείας περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα 
μπορούν να ανοίγουν στην πίεση εργασίας που αναγράφεται στο περίβλημα. Θα είναι έτσι σχεδιασμένες 
ώστε να λειτουργούν αλάνθαστα ακόμη και στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας τους. Η αξιοπιστία 
της λειτουργίας τους στη θερμοκρασία αυτή θα εξακριβώνεται και θα ελέγχεται είτε ελέγχοντας κάθε 
βαλβίδα είτε ελέγχοντας δειγματοληπτικά μία βαλβίδα για κάθε τύπο σχεδιασμού. 

Θερμομόνωση 

211 234 (1) Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3° και 4° είναι 
εξοπλισμένα με θερμική μόνωση, αυτή η μόνωση θα αποτελείται: 

είτε από αλεξήλιο που να καλύπτει όχι λιγότερο από το άνω εν τρίτο αλλά όχι περισσότερο 
από το άνω ήμισυ της επιφάνειας του περιβλήματος και να χωρίζεται από το περίβλημα με 

κενό αέρα τουλάχιστον 4 απ' ή 

από πλήρη επένδυση, επαρκούς πάχους, από μονωτικά υλικά. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα είναι θερμομονωμένα. Η 
θερμομόνωση θα εξασφαλίζεται με συνεχή επένδυση. Εάν ο χώρος μεταςύ του περιβλήματος και της 
επένδυσης είναι κενός από αέρα (μόνωση κενού) η προστατευτική επένδυση θα είναι έτσι σχεδιασμένη 
ώστε να αντέχει χωρίς παραμόρφωση σε εξωτερική πίεση τουλάχιστον 100 1;Ρ& (1 Βηγ) (πίεση μετρητή). 
Κατά παρέκκλιση από το περιθωριακό 211 102 (2), 


~ Αέρια χαρακτηριζόμενα με το γράμμα Ί" στον κατά/.ογο υλών θεωρούνται αέρια επιβλαβή για τα 
σναττνενστικά όργανα ή ενέχοντα κίνδυνο δηλητηρίασης. 
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Προσθήκη ΒΛζ 

211 234 εξωτερικές και εξωτερικές ενισχυτικές συσκευές μπορεί να λαμβάνονται υπόψη στους 
(συνεχ.) υπολογισμούς. Ρ :ν η επένδυση είναι κλεισμένη έτσι ώστε να είναι αεροστεγής, θα υπάρχει συσκευή για 
να αποτρέπει την ανάπτυξη επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικό στρώμα σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή των ειδών εξοπλισμού του. Η συσκευή θα αποτρέπει την 
διείσδυση υγρασίας μέσα στην θερμό μονωτική επένδυση. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων με σημείο βρασμού κάτω 
των -182 °0 σε ατμοσφαιρική πίεση δεν θα περιλαμβάνουν αναφλέξιμα υλικά είτε στη θερμομόνωση ή 
στο μέσο πρόσδεσης στο πλαίσιο. 

Το μέσο πρόσδεσης περιβλημάτων προοριζόμενών για τη μεταφορά αργού, αζώτου, ηλίου ή νέον του 
' 7° (ε) ή υδρογόνου του 7° (ό) μπορεί, με τη συναίνεση της αρμόδιας αρχής, να περιέχει πλαστικές ύλες 
ανάμεσα στο περίβλημα και την επένδυση. 

211 235 (1) Τα ακόλουθα θεωρούνται στοιχεία οχήματος συστοιχίας: 

- Δοχεία κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 2212 (1 )(ό) ή 

- Δεξαμενές κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 2212 (1 )(ς). 

Οι διατάξεις αυτής της Προσθήκης δεν έχουν εφαρμογή σε πλαίσια κυλίνδρων σύμφωνα με το 
περιθωριακό 2212 (1 )(ά). 

(2) Οι ακόλουθοι όροι θα πληρούνται για τα οχήματα συστοιχίας: 

(ε) Εάν ένα από τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας και 
υπάρχουν συσκευές κλεισίματος μεταξύ των στοιχείων, κάθε στοιχείο θα είναι έτσι 
εξοπλισμένο. 

(ό) Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης μπορεί να είναι τοποθετημένες σε πολλαπλή. 

(ς) Κάθε στοιχείο οχήματος συστοιχίας προοριζόμενου για την μεταφορά συμπιεσμένων 
αερίων του 1° και 2° τα οποία είναι επιβλαβή για τα αναπνευστικά όργανα ή συνεπάγονται 

κίνδυνο δηλητηριάσεως ^ θα είναι σε θέση να απομονώνεται με βαλβίδα. 

(ά) Τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας προοριζόμενου για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων 
του 3° έως 6° θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να πληρωθούν χωριστά και να 
μπορούν να διατηρηθούν απομονωμένα με βαλβίδα που θα επιδέχεται σφράγιση. 

(3) Οι ακόλουθες απαιτήσεις θα έχουν εφαρμογή σε αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(ε) δεν θα είναι διασυνδεδεμένες με πολλαπλή" και 

(ό) εάν οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές μπορούν να κυλίονται, οι βαλβίδες θα είναι 
εξοπλισμένες με προστατευτικά πώματα. 

211 236 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του περιθωριακού 211 131, περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς κατάψυξης δεν χρειάζεται να έχουν άνοιγμα για επιθεώρηση. 


^ Οι απαιτήσεις αυτές περιέχονται στην Παράγραφο 13 της Γενικής Εισαγωγής στον Κώδικα της 
Διεθνούς Ναυτιλιακής Οργάνωσης για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα (ΏΛΊΟΟ) που εκδίδεται από την Διεθνή 
Ναυτιλιακή Οργάνωση στο Λονδίνο. 

^ Αέρια χαρακτηριζόμενα με το γράμμα ’Ί” στον κατάλ.ογο υλών θεωρούνται αέρια επιβλαβή για τα 
αναττνενστικά όργανα ή ενέχοντα κίνδυνο δηλητηρίασης. 
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211 237- 
211 239 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 240- 

211 249 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 250 Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος θα δοκιμάζονται με την μέθοδο που περιγράιρεται στην 
Προσθήκη Β.ΐά. 

211 251 Τα επίπεδα της πίεσης δοκιμής θα είναι ως ακολούθως: 

(1) Για περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά αερίων του 1° και 2°: τα επίπεδα που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2219 (1) και (3). 

(2) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 3° και 4°: 

Ο) εάν τα περιβλήματα δεν είναι μεγαλύτερα από 1.5 γπ σε διάμετρο, τα επίπεδα που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 2220 (2) 

(ό) εάν τα περιβλήματα είναι μεγαλύτερα από 1.5 γπ σε διάμετρο, τα επίπεδα που 
αναφέρονται παρακάτω: 


1. Οι προβ/χπόμενες τιμές της πίεσης δοκιμής είναι: 

α) εάν το περίβ/~ημα είναι εξορισμένο με θερμομόνωση , τον/.άχ ιστόν ιση με την πίεσ?] 
ατμών , μειωμένη κατά 0.1 ΜΡα (1 Βατ), τον υγρού στους 60 °0, και όχι μικρότερη από 

1 ΜΡα (10 Βατ) 

ϊ>) εάν το περίβ/^μα δεν είναι εςοπ/.ισμένο με Θερμομόνωση , τουλάχιστον ίση με την πίεση 
ατμών, ελαττωμένη κατά 0.1 ΜΡα (1 Βατ), του υγρού στους 65 °(Γ, και όχι μικρότερη 
από 1 ΜΡα (10 Βατ). 

2. Δεδομένης της υψηλής τοξικότητας του φωσγενίου τον 3 ° (αΐ), η Τάχιστη πίεση δοκιμής γιο. 
αυτό το αέριο είναι σταθερή στα 1.5 ΜΡα (15 Βατ) εάν το περίβλημα είναι εξοπ/.ισμένο με 
θερμομόνωση και στα 1. 7 ΜΡα (17 Βατ) εάν <5εν είναι εξοπλ.ισμένο. 

3. Οι μέγιστες τιμές σε έξ/1 που προβ/ίπονται για το βαθμό ττλ,ήρωσης υπολογίζονται ως εξής: 
μεγίστη μάζα περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητα; = 0.95 X πυκνότητα της υγρής φάση: 
στους 50 °0. 


9864 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


211 251 
(συνεχ.) 
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Περιγραφή ύλης 

Αριθ. 

είδους 

Ελάχιστη πίεση δοκιμής 
για περιβλήματα 
με θερμική χωρίς 

μόνωση 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων 
ανά λίτρο 
χωρητικότητας 



ΜΡα 

ΜΡα 


βρωμοχλωροδιφθορομεθά-νιο 

(Κ12Β1) 

3° (Η) 

1.0 

1.0 

1.61 

χλωροδκρθορομεθάνιο (Κ. 22) 

3°(α) 

2.4 

2.6 

1.03 

χλω ροπενταφθορομεθάνιο 
(Κ115) 

3° (3) 

2.0 

2.3 

1.08 

1 -χλωρό-1,2,2,2- 
τετραφθοροαιθάνιο (Κ 124) 

3 β (α) 

1 

1.1 

1.2 

1 'χλωρο-2,2,2-τριφθοροαιθάνιο 
(Κ. 133α) 

3 β (») 

1.0 

1.0 

1.18 

διχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12) 

3° (3) 

1.5 

1.6 

1.15 

διχλωροφθορομεθάνιο (Κ. 21) 

3° 00 

1.0 

1.0 

1.23 

1,2-διχλωρο-1,1,2,2- 
τετραφθοροαιθάνιο (Κ 114) 

3°(») 

1.0 

1.0 

1.30 

οκταφθοροκυκλο βουτάνιο 
(ΚΟ 318) 

3° (η) 

1.0 

1.0 

1.34 

1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο 
(11134α) 

3° (3) 

1.6 

1.8 

1.04 

αμμωνία 

3° (31) 

2.6 

2.9 

0.53 

χλώριο 

3° (αΐ) 

1.7 

1.9 

1.25 

εξαφθοροπροπυλένιο (Κ 1216) 

3° (31) 

1.7 

1.9 

1.11 

υδροβρώμιο 

3° (31) 

5.0 

5.5 

1.54 

μεθυλοβρωμίδιο 

3° (30 

1.0 

1.0 

1.51 

διοξείδιο του αζώτου ΝΟ 2 

3° (31) 

1.0 

1.0 

1.30 

φωσγένιο 

3° (31) 

1.5 

1.7 

1.23 

διοξείδιο του θείου 

3°(3θ 

1.0 

1.2 

1.23 

βουτάνιο 

3° (5) 

1.0 

1.0 

0.51 

1-βουτυλένιο 

3° Φ) 

1.0 

1.0 

0.53 

1 -χλωρό-1,1 -διφθοροαιθάνιο 
(Κ 14215) 

3°Φ) 

1.0 

1.0 

0.99 

οί5-2-βουτυλένιο 

3 β 0>) 

1.0 

1.0 

0.55 

κυκλοπροπάνιο 

3 β 0>) 

1.6 

1.8 

0.53 
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211251 

(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.1α 


Περιγραφή ύλης 

Αριθ. 

είδους 

Ελάχιστη πίεση δοκιμής 
για περιβλήματα 

με θερμική χωρίς 

μόνωση 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων 

ανά λίτρο 
χωρητικότητας 



ΜΡ3 

ΜΡη 

1<8 

1,1-διφθοροαιθάνιο (Κ. 152ε) 

3°0>) 

1.4 

1.6 

0.79 

διμεθυλαιθέρας 

3°α>) 

1.4 

1.6 

0.58 

ισοβουτάνιο 

3°α>) 

1.0 

- 1.0 

0.49 

ισοβουτυλένιο 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.52 

προπάνιο 

3°0>) 

2.1 

2.3 

0.42 

προπυλένιο 

3° (5) 

2.3 

2.7 

0.43 

ΐτ&η5-2-βουτυλένιο 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.54 

1,1,1 -τριφθοροαιθάνιο 

3°αο 

2.8 

3.2 

0.79 

διμεθυλαμίνη 

3° (61) 

1.0 

1.0 

0.59 

αιθυλαμίνη 

3° (6ί) 

1.0 

1.0 

0.61 

αιθυλοχλωρίδιο 

3° (6ί) 

1.0 

1.0 

0.80 

υδρόθειο 

3° (6ί) 

4.5 

5.0 

0.67 

μεθυλαμίνη 

3° (6ΐ) 

1.0 

1.1 

0.58 

μεθυλοχλωρίδιο 

3°0>ί) 

1.3 

1.5 

0.81 

μεθυλομερκαπτάνη 

3°α>ι) 

1.0 

1.0 

0.78 

τριμεθυλαμίνη 

3° (6ί) 

1.0 

1.0 

0.56 

1,2-βουταδιένιο 

3° (ο) 

1.0 

1.0 

0.59 

1,3-βουταδιενιο 

3 β (ο) 

1.0 

1.0 

0.55 

βινυλοχλωρίδιο 

3° (ο) 

1.0 

1.1 

0.81 

μεθυλοβινυλαιθέρας 

3° (οι) 

1.0 

1.0 

0.67 

τριφθοροχλωροαιθυλένιο 

(111113)" 

3°(α) 

1.5 

1.7 

1.13 

βινυλοβρωμίδιο 

3° (οι) 

1.0 

1.0 

1.37 

μείγμα Ρ 1 

4° (3) 

1.0 

1.1 

1.23 

I 

μείγμα Ρ 2 

4° (3) 

1.5 

1.6 

ι.ΐ5 ; 

1 

μείγμα Ρ 3 

4° (3) 

2.4 

2.7 

1.03 ί 

I 

μείγμα αερίων Κ 500 

4° (3) 

1.8 

2.0 

1.01 

μείγμα αερίων Κ 502 

4° (3) 

2.5 

2.8 

1.05 
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(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.ΐβ 


Περιγραφή ύλης 

Αριθ. 

είδους 

Ελάχιστη πίε 
για περιβ 
με θερμική 

ΜΡα 

ση δοκιμής 
λήματα 
χωρίς 
μόνωση 

ΜΡε 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων 
ανά λίτρο 
χωρητικότητας 

μείγματα 19 έως 21 % κατά 
βάρος διχλωροδι- 
φθορομεθάνιο (Κ. 12) και 

79 έως 81% κατά βάρος 
β ρω μοχλωροδιφθορο- 
μεθάνιο (Κ. 12 Β1) 

4° 00 

1.0 

1.1 

1.50 

μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
χλωροπικρίνης 

4° (ΕΙ) 

1.0 

1.0 

1.51 

μείγμα Α (εμπορική ονομασία: 
βουτάνιο) 

4°0>) 

1.0 

1.0 

0.50 

μείγμα Α 0 (εμπορική ονομασία: 
βουτάνιο) 

4° 00 

1.2 

1.4 

0.47 

μείγμα Α 1 

4° 00 

1.6 

1.8 

0.46 

μείγμα Β 

4° 00 

2.0 

2.3 

0.43 

μείγμα 0 (εμπορική ονομασία: 
προπάνιο) 

4° 00 

2.5 

2.7 

0.42 

μείγματα υδρογονανθράκων 

4° 00 

_ 

22.5 

0.187 

περιεχοντα μεθάνιο 

- 

30.0 

0.244 

μείγματα μεθυλοχλωριδίου 
και μεθυλενοχλωριδίου 

4»α)ΐ) 

1.3 

1.5 

0.8! 

μείγματα μεθυλοχλωριδίου 
και χλωροπικρίνης 

4·0Λ) 

1.3 

1.5 

0.81 

μείγματα μεθυλοβρωμιδίου 
και αιθυλενοβρωμιδίου 

4°α>ι) 

1.0 

1.0 

1.51 

μείγματα μεθυλακετυλενίου 
/προπαδιενίου και 
υδρογονανθράκων 

μείγμα Ρ( 

4° (ο) 

2.5 

. 

2.8 

0.49 

μείγμα Ρ 2 

4° (ο) 

2.2 

2.3 

0.47 

μείγματα του 1,3-βουταδιενίου 
και υδρογονανθράκων του 3° 

4° (ο) 

1.0 

1.0 

0.50 

0>) 1 ' 

αιθυλενοςείδιο περιέχον 
όχι περισσότερο από 10% 
διοξείδιο του άνθρακα κατά 

4° (οΐ) 

2.4 

2.6 

0.73 

βάρος 

αιθυλενοςείδιο με άζωτο 
μέχρι ολικής πιέσεως 
] ΜΡε (10 άατ) στους 50 °0 

4° (οΐ) 

1.5 

1.5 

0.78 
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(3) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 5° και 6°: 

(η) εάν τα περιβλήματα δεν είναι επενδεδυμένα με θερμομόνωση: τα επίπεδα που αναφέρονται 

στο περιθωριακό 2220 (3) και (4)' 

(δ) εάν τα περιβλήματα είναι επενδεδυμένα με θερμομόνωση κατά τα οριζόμενα στο 
περιθωριακό 211 234 (1): τα επίπεδα που αναφέρονται παρακάτω: 


211251 

(συνεχ.) 


Περιγραφή ύλης 

Αριθ. 

είδους 

Ελάχιστη πίεση 
δοκιμής για 
περιβλήματα 

ΜΡε 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων ανά 
λίτρο 

χωρητικότητας 

λε 

βρωμοτριφθοδομεθάνιο (Κ 13 Β 1) 

5° (3) 

12.0 

1.50 

διοξείδιο του άνθρακα 

5° (3) 

19.0 

0.73 



22.5 

0.78 

χλωοοτριφθορομεθάνιο (Κ 13) 

5° (3) 

12.0 

0.96 



22.5 

1.12 

ε£αφθοροαιθάνιο (Κ 116) 

5° (3) 

16.0 

1.28 ! 



20.0 

1.34 | 

πρωτοςείδιο του αζώτου (ΝίΟ) 

5° (3) 

22.5 

0.78 ! 

ί 

πενταφθοροαιθάνιο (Κ 125) 

5° (3) 

3.4 

0.95 

εξαθειοφθορίδιο 

5° (3) 

12.0 

1.34 

τρκρθορομεθάνιο (Κ. 23) 

5° (3) 

19.0 

0.92 



25.0 

0.99 

ξένον 

5° (3) 

12.0 

1.30 | 

υδροχλώριο 

5° (81) 

12.0 

0.69 ! 

I 

! 

αιθάνιο 

5° (δ) 

12.0 

0.32 ! 

ϊ 

αιθυλένιο 

5° (δ) 

12.0 

0.25 



22.5 

0.36 

1.1 -διφθοροαιθυλένιο 

5°(ο) 

12.0 

0.66 



22.5 

0.78 

βινυ λοφθορίδιο 

5° ίο) 

12,0 

0.58 



22.5 

0.65 

μείγμα αερίων (Κ 503) 

6° (3) 

3.1 

0.11 



4.2 

0.21 



10.0 

0.76 

διοξείδιο του άνθρακα περιέχον 

6°(ο) 

19.0 

0.73 | 

όχι περισσότερο από 35% 


22.5 

0.78 

αιθυλενοξείδιο κατά βάρος 




αιθυλενοξείδιο περιέχον 

6° (οι) 

19.0 

0.66 

περισσότερο από 10% αλλά όχι 


25.0 

0.75 

περισσότερο από 50% διοξείδιο 




του άνθρακα κατά βάρος 
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Όπου χρησιμοποιούνται περιβλήματα επενδεδυμένα με θερμομόνωση τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
πίεση δοκιμής χαμηλότερη της αναγραφόμενης στον πίνακα, το μέγιστο βάρος των περιεχομένων ανά 
λίτρο χωρητικότητας θα είναι τέτοιο ώστε η πίεση που αναπτύσσεται στο περίβλημα από την εν λόγω 
ύλη στους 55 °0 δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής που αναγράφεται με σφραγίδα στο περίβλημα. Σε 
αυτήν την περίπτωση το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο θα καθορίζεται από τον ειδικό που θα έχει 
εγκρίνει η αρμόδια αρχή. 

211 251 (4) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αμμωνίας διαλυμένης υπό πίεση του 

(συνεχ.) 9° («): 


Περιγραφή ύλης 

Αριθ. 

είδους 

Ελάχιστη πίεση 
δοκιμής 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων ανά 
λίτρο χωρητικότητας 



ΜΡα 


αμμωνία διαλυμένη υπό πίεση στο 
νερό 

- με άνω του 35% αλλά όχι 

ί 



περισσότερο από 40% αμμωνία 
κατά βάρος 

9° (Λ) 

1.0 

0.80 

- με άνω του 40% αλλά όχι 




περισσότερο από 50% αμμωνία 
κατά βάρος 

9° (βΐ) 

1.0 

[ 

0.77 ί 


(5) Για περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταιοορά αερίων του 7° και 8°: όχι λιγότερο από 
1.3 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας, κατά τα αναγραφόμενα στο περίβλημα, αλλά όχι 

λιγότερο από 300 (3 ύετ) (πίεση μετρητή) - για περιβλήματα με μόνωση κενού η πίεση δοκιμής δεν 

θα είναι μικρότερη από 1.3 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας προσαυξημένη κατά 
100λΡ*(ί δει). 

211 252 Η πρώτη δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διενεργείται πριν την τοποθέτηση της θερμομόνωσης. 

211 253 Η χωρητικότητα κάθε περιβλήματος προοριζόμενου για τη μεταφορά αερίων του 3° έως 6° και 9° θα 
καθορίζεται, υπό την επίβλεψη ειδικού εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή, με ζύγιση ή ογκομετρική 
μέτρηση της ποσότητας ύδατος που πληρώνει το περίβλημα - το τυχόν σφάλμα στη μέτρηση της 
χωρητικότητας του περιβλήματος θα είναι μικρότερο από 1%. Δεν επιτρέπεται ο καθορισμός με 
υπολογισμό βασισμένο στις διαστάσεις του περιβλήματος. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πλήρωσης 
σύμφωνα με τα περιθωριακά 2220 (4) και 211 251 (3) θα καθορίζεται από εγκεκριμένο ειδικό. 

211 254 Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές με τον συντελεστή λάμδα 1.0 
απαιτήσεις του περιθωριακού 211 127 (8). 

211 255 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 151, οι περιοδικές δοκιμές θα γίνονται: 

(1) κάθε τρία έτη στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά τριφθοριούχου 
βορίου του 1° (εί), αερίου πόλης του 2° (όΐ), υδροβρώμιου, χλωρίου, διοξειδίου του αζώτου, διοςείδιου 
του θείου ή φωσγένιου του 3° (εΐ), υδρόθειου του 3° (ύί), ή υδροχλώριου του 5° (εΐ)’ 

(2) μετά από λειτουργία έξι ετών και εφεξής κάθε δώδεκα έτη στην περίπτωση περιβλημάτων 
προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων του 7° ή 8°. Έλεγχος στεγανότητας θα διενεργείται από 
εγκεκριμένο ειδικό έξι έτη μετά από κάθε περιοδική δοκιμή. 
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211 256 Στην περίπτωση περιβλημάτων με μόνωση κενού, η δοκιμή υδραυλικής πίεσης και ο έλεγχος της 
εσωτερικής κατάσταση £ μπορεί να ανπκατασταθεί. με τη συναίνεση του εγκεκριμένου ειδικού, από 
έλεγχο στεγανότητας και μέτρηση του κενού. 

211 257 Εάν έχουν γίνει ανοίγματα, κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις, σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά αερίων του 7° ή 8°, η μέθοδος με την οποία κλείνονται ερμητικά πριν τα περιβλήματα 
επανατεθούν σε λειτουργία θα εγκρίνεται από τον εγκεκριμένο ειδικό και θα εξασφαλίζουν την 
ακεραιότητα του περιβλήματος. 

211 258 Δοκιμές στεγανότητας περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων του 1° έως 6° και 9° θα 
διενεργούνται σε πίεση όχι μικρότερη από 400 1<Ρα (4 6 εγ) και όχι μεγαλύτερη από 800 λΡε (8 6 &γ) 
(πίεση μετρητή). 

211 259 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 260 Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαίνονται με σφραγίδα ή με άλλη παρόμοια μέθοδο στην 
πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 160, ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα κατά τρόπο ώστε να μην μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

(1) Σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά μόνο μίας ύλης: 

, , , ,17/ 

η π/.ηρης ονομασία του αέριου “ . 

Η ένδειξη αυτή θα συμπληρώνεται στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά 
συμπιεσμένων αερίων του 1° και 2° με ένδειξη της μεγίστης επιτρεπόμενης για το περίβλημα πίεσης 
πλήρωσης στους 15 °<2, και στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων του 3° έως 8° ή αμμωνίας διαλυμένης υπό πίεση του 9° (&ΐ) με ένδειξη του 
μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους φορτώσεως σε και της θερμοκρασίας πλήρωσης εάν αυτή είναι κάτω 

των -20 °0 

(2) Σε περιβλήματα πολλαπλών χρήσεων : 

οι πλήρεις ονομασίες των αερίων για τη μεταφορά των οποίων είναι εγκεκριμένο το 
περίβλημα. 

Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται με ένδειξη του μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους φορτώσεως σε 
για κάθε αέριο 

(3) Σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7° ή 8°: 

η πίεση εργασίας και 

(4) Σε περιβλήματα εξοπλισμένα με θερμομόνωση: 

η ένδειξη "θερμόμονωμένα” ή "θερμομονωμένα με κενό”. 


~ Οι περιγραφές πον είναι υπονοαιιιησιιένεζ στο περιθωριακό 2201 θα χρησιμοποιούνται ως η πλήρης 
ονομασία τον αερίου για τα μείγματα Α. Α0 και (7 τον 4° (ύ) τον περιθωριακού 2201 . Τα εθιμικά ονόματα τον 
εμπορίου πον αναφέρονται στην Σημείωση στο 4° (Ί>) τον περιθωριακού 2201 μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνον ωζ 
σνμπ/τ\ρωμα. 
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211 261 Το πλαίσιο οχήματος συστοιχίας θα φέρει πλησίον του σημείου πλήρωσης πινακίδα που θα αναγράφει: 
την πίεση δοκιμής των στοιχείων^ 

τη μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση πΛήρωσης στους 15 °0 για στοιχεία προοριζόμενα για 
συμπιεσμένα αέρια 

τον αριθμό στοιχείων 

- , - 18 / , 
την ΟΛίκη χωρητικότητα — των στοιχείων 

, , , , 19/. 

την πλήρη ονομασία του αέριου — 

και, στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων: 

18/ 

το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο — ανα στοιχείο. 

211 262 Επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161, τα ακόλουθα θα αναγράφονται 
είτε στο ίδιο το περίβλημα είτε σε πινακίδα: 

(ε) - είτε: "ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλήρωσης: -20 °<2", 

ή: "ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλήρωσης:." 

(&) όπου το περίβλημα προορίζεται νια τη αεταφοοά ιιόνο ιιίαο ύλτκ: 

19/. 

η πλήρης ονομασία του αέριου “ 

για υγροποιημένα αέρια του 3° έως 8° και για αμμωνία διαλυμένη υπό πίεση σε νερό 
του 9° (εί), το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ωόρτωσης σε λ2 

(ο) όπου το περίβλημα είναι περίβλημα πολλαπλών γρήσεων : 

οι πλήρεις ονομασίες — Ολων των αέριων για τη μεταφορά των οποίων προορίζεται 
το περίβλημα, με ένδειξη του μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους Φόρτωσης σε λ 2 για 

κάθε ένα από αυτά 

(ά) όπου το πεοίβληαα είναι ετοπλισαένο ιιε θερμομόνωση : 

η ένδειξη "θερμόμονωμένο" ή "θερμόμονωμένο με κενό", σε μία επίσημη γλώσσα 
της χώρας προέλευσης και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή 
γερμανική, σε μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η μεταφορά. 


Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να εμφανίζονται μετά τις αοιθμητικές τιμές . 
Βλέ7τε υποσημείωση ~. 
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211 263 Τα στοιχεία αυτά δεν θα απαιτούνται στην περίπτωση οχήματος που μεταφέρει αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές. 

211264- 
211 269 

ΤΜΗΜΑ 7♦ Λειτουργία 

211 270 Περίβλημα που διατίθεται σε διαφορετικούς χρόνους για τη μεταφορά διαφορετικών υγροποιημένων 
αερίων του 3° έωε 8° (περίβλημα πολλαπλών χρήσεων) δεν μπορεί να μεταφέρει ύλες εκτός από εκείνες 
που αναγράφονται σε μία, και μόνο μία, από τις ακόλουθες ομάδες: 

Ομάδα 1: αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες του 3° (ε) και 4° (ε) 

Ομάδα 2: υδρογονάνθρακες του 3° (ό) και 4° (ό) βουταδιένια του 3° (ο)' και μείγματα του 
1,3-βουταδιενίου και υδρογονάνθρακες, του 4° (ς) 

Ομάδα 3: αμμωνία του 3° (εί) διμεθυλαιθέρας του 3° (ό) διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη. αιθυλαμίνη, 
μεθυλαμίνη και τριμεθυλαμίνη του 3° (όΐ) και βινυλοχλωρίδιο του 3° (ε) 

Ομάδα 4: μεθυλοβρωμίδιο του 3° (&ι) αιθυλοχλωρίδιο και μεθυλοχλωρίδιο του 3° (όΐ) 

Ομάδα 5: μείγματα αιθυλενοξειδίου με διοξείδιο του άνθρακα και αιθυλενοξειδίου με άζωτο του 

4°(οι) 

Ομάδα 6: άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, ευγενή αέρια, πρωτοςείδιο του αζώτου Ν 2 0. και οξυγόνο του 
7° (ε) αέρας, μείγματα αζώτου με ευγενή αέρια, και μείγματα οξυγόνου με άζωτο, επίσης 
όταν περιέχουν ευγενή αέρια, του 8° (ε)' 

Ομάδα 7: αιθάνιο. αιθυλένιο, και μεθάνιο του 7° (ό) και μείγματα μεθανίου με αιθάνιο. επίσης όταν 
περιέχουν προπάνιο ή βουτάνιο, του 8° (ό). 

211 271 Περιβλήματα που έχουν πληρωθεί με ύλη της ομάδας 1 ή ομάδας 2 θα κενώνονται από υγροποιημένο 
αέριο πριν φορτωθούν με άλλη ύλη της ίδιας ομάδας. Περιβλήματα που έχουν πληρωθεί με ύλη των 
ομάδων 3 έως 7 θα κενώνονται εντελώς από υγροποιημένο αέριο και κατόπιν θα διοχετεύεται αέρας πριν 
τη φόρτωση με άλλη ύλη της ίδιας ομάδας. 

211 272 Η πολλαπλή χρήση περιβλημάτων για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων της ίδιας ομάδας θα 
επιτρέπεται εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αέρια προς μεταφορά σε ένα και το 
αυτό περίβλημα. Αυτή η πολλαπλή χρήση θα υπόκειται σε έγκριση από εγκεκριμένο ειδικό. 

211 273 Η πολλαπλή χρήση περιβλημάτων για την μεταφορά αερίων διαφορετικών ομάδων θα επιτρέπεται εάν 
δοθεί άδεια από τον εγκεκριμένο ειδικό. 

Όταν περιβλήματα αναδιατίθενται σε αέρια διαφορετικής ομάδας, τα περιβλήματα θα κενώνο\ται 
εντελώς από υγροποιημένα αέρια, κατόπιν θα διοχετεύεται αέρας και. τέλος, θα απαερώνονται. Η 
απαέρωση των περιβλημάτων θα ελέγχεται και θα πιστοποιείται από τον εγκεκριμένο ειδικό. 

211 274 Όταν φορτωμένες δεξαμενές ή κενές πλην ακαθάριστες δεξαμενές παραδίδονται για μεταφορά, μόνο τ& 
στοιχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 262 εφαρμόσιμα στο φορτωνόμενο ή μόλις εκωορτωθέν 
αέριο θα είναι ορατά όλα τα στοιχεία που αφορούν άλλα αέρια θα είναι καλυμμένα. 
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211 275 Όλα τα στοιχεία οχήματος συστοιχίας θα περιέχουν μόνο ένα και το αυτό αέριο. Στην περίπτωση 
οχήματος συστοιχίας προοριζόμενου για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3° έως 6°, τα στοιχεία 
θα πληρούνται χωριστά και θα κρατούνται απομονωμένα με σφραγισμένη βαλβίδα. 

211 276 Η μεγίστη πίεση πλήρωσης για συμπιεσμένα αέρια του 1° και 2° εκτός από τριφθοριούχο βόριο δεν θα 
υπερβαίνουν τις τιμές που προβλέπονται στο περιθωριακό 2219 (2). 

Για τριφθοριούχο βόριο του 1°(αΐ) το μέγιστο βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας δεν θα 
υπερβαίνει τα 0.86 

Το μέγιστο βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας σύμφωνα με τα περιθωριακά 2220, (2), (3) 
και (4), και 211 251, (2), (3) και (4), θα τηρείται απόλυτα. 

211 277 Ο βαθμός πλήρωσης περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων του 7° (6) και 8° (ό) θα 
παραμένει κάτω από το επίπεδο στο οποίο, εάν τα περιεχόμενα έχουν θερμανθεί στη θερμοκρασία στην 
οποία η πίεση ατμών ισούται με την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας, ο όγκος του υγρού θα 
έφθανε το 95% της χωρητικότητας του περιβλήματος σε αυτή τη θερμοκρασία. Περιβλήματα 
προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7° (ε) και 8° (ε) μπορεί να πληρούνται στο 98% της 
θερμοκρασίας φόρτωσης και της πίεσης φόρτωσης. 

211 278 Σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά πρωτοξειδίου του αζώτου και οξυγόνου του 7° (ε), αέρα 
ή μειγμάτων περιεχόντων οξυγόνο του 8° (α), δεν θα χρησιμοποιούνται ύλες περιέχουσες γράσο ή λάδι 
για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών ή για τη συντήρηση των κλεισιμάτων. 

211 279 Η απαίτηση στο περιθωριακό 211 175 δεν θα έχει εφαρμογή σε αέρια του 7° και 8°. 

211 280- 

211 299 
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Προσθήκη Β.ΐα 

ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


211300- 
211 309 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά* πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

211310 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2301 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(&) προπυλενιμίνη, αδρανής του 2° 

(ό) ύλες ταξινομημένες υπό το (ε) του 11°, 14° έως 22°, 26° και27°, 41° έως 57° 

(ο) ύλες ταξινομημένες υπό το (ό) του 11°, 14° έως 27°, 41° έως 57°, και ύλες του 32° και 33° 

(ά) ύλες του 1° έως 5°, 31°. 34° και 6Γ(ο). εξαιρούμενου του νιτρικού ισοπροπυλεστέρα. 
η-νιτρικού προ7τυλεστέρα και νιτρομεθανίου του 3° (ό). 


211311- 

211319 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211320 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς προπυλενιμίνης του 12° θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡε (15 0 ηγ) (πίεση 
μετρητή). 

211 321 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ό) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡε 
(10 \>βτ) (πίεση μετρητή). 

211 322 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 
(4 0 εγ) (πίεση μετρητή). 

211 323 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ά) 
θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 


211 324- 
211 329 
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Προσθήκη Β.1» 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 330 Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 211 310 (α) και (ό) θα είναι επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Δεν θα 
διέρχονται σωλήνες ή συνδέσεις σωληνώσεων μέσα από τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από την 
στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλειστούν ερμητικά και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. 

211 331 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ο) 
και (ό) μπορεί να είναι επίσης του τύπου εκκενώσεως από τον πυθμένα. Περιβλήματα προοριζόμενα για 
τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ο), εκτός από εκείνες του 33°, θα 

μπορούν να κλειστούν ερμητικά 

211 332 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 310 (α) και (6) ή (ο), εκτός από εκείνες του 33°, είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοιος ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια 
αρχή. Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 310 (ά) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας ή σύστημα εξαερισμού. εκείνα θα 
πληρούν τις απαιτήσεις των περιθωριακών 211 133 έως 211 135. 

Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών του 33° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, αυτές θα πληρούν τις απαιτήσεις των περιθωριακών 211 134 και 211 135. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ά) 
οι οποίες έχουν σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 61 °0 και εξοπλισμένα με σύστημα 
εξαερισμού που δεν μπορεί να κλειστεί θα έχουν φλογοπαγίδα στο σύστημα εξαερισμού. 


211 333- 
211339 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 340- 

211 349 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 350 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ε). 

(δ) ή (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή όχι 
μικρότερη από 400 1ςΡε (4 όατ). 

211 351 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 352- 
211359 


20 / 


Βλέτεε υποσημείωση 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9875 


Προσθήκη Β.Ιη 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


211 360- 

211 369 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 370 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (»). 

(β) και (ο) πλην εκείνων του 33° θα είναι ερμητικά κλειστά— 7 κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα των 
περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 211 310(3) και (6) θα 
προστατεύονται με πώμα που κλειδώνει. 

211 371 Οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές εγκεκριμένες για τη μεταωορά υ/ών του 11 
12°, 14° έωό 20°, 27°, 32° και 41° έως 57° δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταωορά τροφίμων, 
αντικειμένων κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

211 372 Δεν θα χρησιμοποιείται περίβλημα από κράμα αλουμινίου για τη μεταφορά ακεταλδεΰοης του 1 (2) 
εκτός εάν το περίβλημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τέτοιου είδους μεταφορά και η ακετακδεΰδη 
είναι απαλλαγμένη από οξύ. 

211 373 Η βενζίνη που αναφέρεται στη Σημείωση στο 3° (δ) του περιθωριακού 2301 μπορεί να μεταφέρετα·. 

επίσηε σε δείαιιενές που σχεδιάζονται σύμφωνα με το περιθωριακό -11 12^ (1) και έχουν εξοπλισμό 
σύμφωνα με το περιθωριακό 211 133. 


211374- 

211379 


ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

211 380 Σταθερές δεεαμενές (οχήματα-δεξαμενές) και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές προοριζόμενες για τη 
μεταφορά υλών του 32° και 33° του περιθωριακού 2301. κατασκευασμένες σύμωωνα με τις απαιτήσεις 
αυτής της Προσθήκης που είχαν εφαρμογή πριν την 1η Ιανουάριου 1995. αλλά που. εντούτοις, δεν 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή από 1ης Ιανουάριου 199;. μπορεί να εςακο/.ουθουγ 
να χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2000. 


211 381- 
211 399 


■>/ ' , 7' 

Β/χπε υποσημείωση ~. 
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ΚΌΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

ΚΛΑΣΗ43. ΥΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, 
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 

211 400- 
211 409 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά* πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

211 410 Οι ακόλουθες ύλες των περιθωριακών 2401, 2431 και 2471 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολσγούμενες δεξαμενές: 

(ο) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί υπό το γράμμα (&) των 6°, 17°, 19° και 31° έως 33° του 
περιθωριακού 2431 

(ό) οι ύλες των 11 ° (ε) και 22° του περιθωριακού 2431 

(ο) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί υπό το γράμμα (&) των 1°, 2°, 3°, 21°, 23° και 25° του 
περιθωριακού 2471' 

(ά) οι ύλες του 11° (3.) του περιθωριακού 2471 

(β) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί υπό το γράμμα (ό) ή (ο) των 6°, 8°, 10°, 17°, 19° και 21 0 του 
περιθωριακού 2431 και των 3°, 21°, 23° και 25° του περιθωριακού 2471 

(ί) οι ύλες των 5° και 15° του περιθωριακού 2401 

(σ) κονιώδεις και κοκκώδεις ύλες καταχωρημένες υπό το γράμμα (ό) ή (ο) των: 

1°. 6°. 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° και 17° του περιθωριακού 2401. 

1°, 5°, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°. 16°, 18° και 20° του περιθωριακού 2431. 

11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° και 24° του περιθωριακού 2471. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την μεταφορά χύμα υλών των: 

4° (0 , 6° (ο). 11° (ε), 12 ° (ε), 13 0 (ε) και 14° (ε) και στερεών αποβλήτων ταξινομημένων υπό 
το (ο αυτών των ειδών τον περιθωριακού 2401, 

1 ° (α), 2° (σ), 3° (ε), 12 0 (ε) και 16° (ε) και στερεών αποβλήτων ταξινομημένων υπό το (ε) 
αυτών των ειδών τον περιθωριακού 2431, 

1Γ (ε), 12° (ε), 13° ίύ) και (ε), 14° (ε), 15° (ε), 17° β) και 20° (ε) του περιθωριακού 2471, 


βλέπε περιθωριακά 41 111, 42 111 και 43 111, 
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211 411- 
211 419 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 420 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (3) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡε 
(21 όατ) (πίεση μετρητή). 

Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β.ΐά έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή αυτών των 
περιβλημάτων. 

211 421 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (όϊ. 

(ο) και (ά) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη απο 
1 ΜΡη (10 όα γ) (πίεση μετρητή). 

211 422 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωοιακό 211 410 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 λΡε (4 
03τ) (πίεση μετρητή). 

211 423 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των στερεών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 410 (Τ) και (§) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους 1 της παρούσης Προσθήκης. 

211 424 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2431. 1 0 (Μ θα συνδέονται με όλα 
τα μέρη του οχήματος με ισοδυναμικές συνδέσεις και θα είναι σε θέση να γειωθούν ηλεκτρικά. 

211425- 
211 429 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 430 Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων 1 που προορίζονται για τη μεταφορά των υλών που αναοέρονται 
στο περιθωριακό 211 410 (ε). (ό), (ο) και (ε) θα είναι επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη 

στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά “ και το 
κλείσιμο θα μπορεί να προστατεύεται με πώματα που κλειδώνουν. Δεν- θα επιτρέπονται ανοίγματα 
καθαρισμού κατά τα αναφερόμενα στο περιθωριακό 211 132. 

211 431 Με την εέαίρεση περιβλημάτων προ οριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του 
περιθωριακού 2471, 11° ( 3 ), περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 410 (ά). (ί) και (§) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα 

ανοίγματα περιβλημάτων προορι£όμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 

. , , ■>*»/ 

2471, 11° (3) θα είναι εξοπλισμένα με πώματα που ΚΛεινουν ερμητικά ~ και ΚΛειοωνουν. 

211 432 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ό) 
θα ικανοποιούν επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


Βλέπε υποσημείωση ■ 
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211 432 (1) Η συσκευή θέρμανσης δεν θα διεισδύει στο σώμα του περιβλήματος, αλλά θα είναι 

(συνεχ.) εξωτερική ως προς αυτό. Εντούτοις, σωλήνωση που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του 

φωσφόρου μπορεί να είναι εξοπλισμένη με θερμαντικό χιτώνιο. Η συσκευή που θερμαίνει το 
χιτώνιο θα είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει στη θερμοκρασία του φωσφόρου να 
υπερβεί την θερμοκρασία πλήρωσης του περιβλήματος. Οι λοιπές σωληνώσεις θα εισέρχονται στο 
περίβλημα στο άνω μέρος αυτού" τα ανοίγματα θα είναι τοποθετημένα επάνω από την ανώτερη 
επιτρεπόμενη στάθμη του φωσφόρου και θα μπορούν να περικλείονται εντελώς με πώματα που 
κλειδώνουν. Επιπλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 132 δεν 
θα επιτρέπονται. 

(2) Το περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετρητών για να εξακριβώνεται η στάθμη 
του φωσφόρου και, εάν χρησιμοποιείται νερό ως μέσο προστασίας, με σταθερό σημείο μετρήσεως 
που θα δείχνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη νερού. 

211 433 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 
Ο), (ο) και (&) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος 
μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασωαλείας θα είναι 
τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

211 434 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ί) 
θα είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση κατασκευασμένη από υλικά που δεν αναφλέγονται εύκολα. 

211 435 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ά) 
είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση, η μόνωση αυτή θα είναι κατασκευασμένη από υλικά που δεν 
αναφλέγονται εύκολα. 

211 436 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ί) 
μπορεί να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες που ανοίγουν αυτομάτως προς τα μέσα ή προς τα έξω συνεπεία 
διαφοράς των πιέσεων από 20 ΚΡε έως 30 λΡα (0.2 όατ και 0.3 όατ). 


211 437- 
211 439 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 440- 

211 449 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 450 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ε) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 
1 ΜΡ& (10 όετ). Τα υλικά καθενός από αυτά τα περιβλήματα θα δοκιμάζονται με τη μέθοδο που 
περιγράφεται στην Προσθήκη Β. 1 ά. 

211 451 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ό) 
έως (ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή 
τουλάχιστον 400 λΡα (4 βατ). 

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 151, περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ά) θα υποβάλλονται σε περιοδικές 
επιθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε οκτώ έτη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν έλεγχο πάχους χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα όργανα. Για τέτοια περιβλήματα, η δοκιμή και ο έλεγχος στεγανότητας, για τα οποία 
γίνεται πρόβλεψη στο περιθωριακό 211 152, θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. 
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211 452 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (Γ) 
και (£) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση υπολογισμού 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 453- 
211 459 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 460 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 410 (ε) 
θα φέρουν, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161. τις εξής λέξεις: "Μην 
ανοίγετε κατά τη μεταφορά. Υπόκειται σε αυτογενή ανάφλεξη." 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται. στο 211 410 (ο) έως (ε) θα 
οέρουν επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 16 Π τις εξής λέξεις: 

"Μην ανοίγετε κατά την μεταφορά. Αναδίδει εύφλεκτα αέρια κατά την επαφή με το νερό." 

Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται σε επίσημη γλώσσα της χώρας εγκρίσεως. και επίσης, εάν η γλώσσα 
αυτή δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική, σε μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός εάν προ βλέπεται 
διαφορετικά σε τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αωορά η μεταφορά. 

211 461 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2471. Γ ίε) θα φέρουν επίσης. 

στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 160. τα ονόματα των εγκεκριμένων υλών και το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του περιβλήματος σε λ 2 . 


211 462- 
211 469 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 470 (1) Υλεε των 1 Γ και 22° του περιθωριακού 2431 θα καλύπτονται, εάν χρησιμοποιείται νερό ως αέσο 
προστασίας, με νερό ύψους όχι μικρότερου από 12 οππ κατά την πλήρωση ο βαθμός πλήρωσης σε 
θερμοκρασία 60 δεν θα υπερβαίνει το 98%. Εάν χρησιμοποιείται άζωτο ως προστατευτικό μέσο, ο 
βαθμός πλήρωσης σε θερμοκρασία 60 °0 δεν θα υπερβαίνει το 96%. Το υπολειπόμενο κενό θα 
πληρούται με άάωτο κατά τρόπο ώστε, ακόμη και μετά την ψύξη, η πίεση να μην πέφτει ποτέ κάτω απο 
την ατμοσφαιρική πίεση. Το περίβλημα θα είναι ερμητικά κλειστό ώστε να μην συμβαίνει διαρροή 
αερίου. 

(2) Ακαθάριστα κενά περιβλήματα που περιείχαν ύλες των 11° και 22 ε του περιθωριακού 2431. όταν 
παραδίδονται για μεταφορά, θα πρέπει: 

είτε να είναι γεμάτα με άζωτο - ή 

να είναι γεμάτα με νερό σε ποσοστό όχι μικρότερο από 96% και όχι μεγαλύτερο από 98% 

της χωρητικότητάς τους - μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου, το νερό αυτό θα 
περιέχει επαρκή ποσότητα αντιψυκτικού μέσου ώστε να καταστεί αδύνατο να παγώσει το 
νερό κατά τη μεταφορά το αιτιψυκτικό μέσο θα είναι απαλλαγμένο από διαβροιτική δράση 
και δεν θα υπόκειται σε χημική αντίδραση με το φώσφορο. 


21 ' 


Β/χπε υποσημείωση ~ 



κ> υ 
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211 471 Περιβλήματα που περιέχουν ύλες των 31° έως 33° του περιθωριακού 2431 και ύλες των 2° (η), 3° (α) και 
3° (ό) του περιθωριακού 2471 θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητάς 
τους χώρος σε ποσοστό 5% θα παραμένει κενός για λόγους ασφάλειας όταν το υγρό έχει μέση 
θερμοκρασία 50 °(λ Κατά τη μεταφορά, οι ύλες θα είναι κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, του οποίου 
η πίεση μετρητή δεν θα είναι μικρότερη από 50 Ι^Ρα (0.5 &3 γ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά" 

κλειστά και τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 211 430 θα είναι κλειδωμένα. 
Ακαθάριστα κενά περιβλήματα, όταν παραδίδονται για μεταφορά, θα είναι γεμάτα με αδρανές αέριο σε 
πίεση μετρητή τουλάχιστον 50 (0.5 \>ζϊ). 

211 472 Για αιθυλοδιχλωροσιλάνιο, μεθυλοδιχλωροσιλάνιο και τριχλωροσιλάνιο του περιθωριακού 2471, 1°, ο 
βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει τα 0.93 ή 0.95 ή 1.14 ανά λίτρο χωρητικότητας αντίστοιχα, εάν 
η πλήρωση υπολογίζεται κατά βάρος. Εάν η πλήρωση υπολογίζεται κατ'όγκο, και για χλωροσιλάνια που 
δεν αναφέρονται ονομαστικά (ε.α.ο.) του περιθωριακού 2471, 1°, ο βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει 
ίο 85%. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά ^ και τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το 
περιθωριακό 211 430 θα είναι κλειδωμένα. 

211 473 Περιβλήματα που περιέχουν ύλες του περιθωριακού 2401, 5° και 15°, δεν θα πληρούνται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 98% της χωρητικότητάς τους. 

211 474 Για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 2471, 11° (ε), η ύλη θα καλύπτεται με 
αδρανές αέριο και τα πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 211 431 θα είναι κλειδωμένα. Περιβλήματα 
που περιέχουν άλλες ύλες του περιθωριακού 2471, 11° (&), δεν θα είναι παραδίδονται για μεταφορά 
μέχρις ότου η ύλη έχει εντελώς στερεοποιηθεί και καλυφθεί με αδρανές αέριο. 

Ακαθάριστα κενά περιβλήματα τα οποία περιείχαν ύλες του περιθωριακού 2471, 11° (α) θα πληρούνται 
με αδρανές αέριο. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά. 

211 475 Όποτε Φορτώνονται ύλες του περιθωριακού 2431, 1° (ό), η θερμοκρασία των εμπορευμάτων που 
φορτώνονται δεν θα υπερβαίνει τους 60 °0. 

11 476- 
11 499 
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ΚΛΑΣΗ 5.1. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 


211 500- 
211 509 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά* πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

211510 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2501 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 


(α) ύλες του 5°' 

(ύ) ύλες καταχωρημένες υπό το γράμμα (ε) ή (ύ) των 1 0 έως 4°, 11 ε , 13°, 16°, 17°. 22° και 23 \ 
μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση 

(ο) υγρό νιτρικό αμμώνιο του 20° 

(ά) ύλες καταχωρημένες υπό το γράμμα (ο) των 1°, 16°. 18°. 22° και 23°. μεταφερόμενες σε 
υγρή κατάσταση 

(ο) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή καταχωρημένες υπό το γράμμα (ό) ή (ο) των 11°. 13° 
έως 19°, 21 0 έως 27°, 29° έως*31 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών των 11° έως 13 °, 16° 18°. 19 0 21° και 22 ° (ο. κα: 

στερεών αποβλήτων ταξινομημένων στα προαναφερόμενα είδη τον περιθωριακού 2501. β/λπε 
περιθωριακό 51 111. 

211 511 Υλες των 9° (ό). 10° (ύ). 19° (ό) ή 20° (ό) του περιθωριακού 2551 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές 
ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές το αργότερο από 1ης Ιανουάριου 1995 υπό τους όρους που θέτει η 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης εάν. βάσει δοκιμών (βλέπε περιθωριακό 211 541). η αρμόδια αρχή 
πεισθεί ότι μια τέτοια μεταφορική εργασία μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια. 

211512- 

211519 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 520 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (η) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 1 ΜΡε (10 όεΓ) 
(πίεση μετρητή). 

211 521 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ό) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 400 ΙίΡε (4 όετ) 
(πίεση μετρητή). Περιβλήματα, και τα είδη εξοπλισμού αυτών, προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 
1° θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5% ή από κατάλληλο 
χάλυβα ο οποίος δεν θα είναι σε θέση να προκαλέσει την αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου 
Οπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5% . το 
πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 πυη. ακόμη και όπου ο υπολογισμός 
σύμφωνα με το περιθωριακό 211 127 (2) δίνει υψηλότερη τιμή. 



η η 
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211 522 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] τουλάχιστον 400 ΓΡε (4 όετ) 
(πίεση μετρητή). Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα. 

211 523 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υγρών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ά) 
και τις κονιώδεις ή κοκκώδεις ύλες που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ε) θα σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

211 524 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού τουλάχιστον 400 λΡα (4 ύετ) (πίεση μετρητή). 

11 525- 
11 529 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 530 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 1° (ε), 3° (ε) και 5° του περιθωριακού 2501 θα 
έχουν τα ανοίγματά τους επάνω από την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, τα ανοίγματα 
καθαρισμού (Γι$τ Ιιοΐεε) που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται. 

Για διαλύματα περιέχοντα περισσότερο από 60% αλλά όχι περισσότερο από 70% υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, θα επιτρέπονται ανοίγματα κάτω από την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Στην περίπτωση 
αυτή το σύστημα εκκένωσης του περιβλήματος θα είναι εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους 
συσκευές κλεισίματος συναρμολογημένες σε σειρά, η πρώτη με τη μορφή εσωτερικής βαλβίδας 
κλεισίματοε ταχείας λειτουργίας, εγκεκριμένου τύπου, και η δεύτερη με τη μορφή βαλβίδας εκροής, μία 
σε κάθε άκρο του σωλήνα εκκένωσης. Ενα κενό παρέμβυσμα (φλάντζα), ή άλλη συσκευή που παρέχει 
τον ίδιο βαθμό ασφαλείας, θα είναι επίσης τοποθετημένο στην έξοδο κάθε εξωτερικής βαλβίδας εκροής. 
Η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα είναι τέτοια ώστε, εάν η σωλήνωση ξεβιδωθεί η βαλβίδα 
κλεισί ματ ος να παραμένει ακέραια μαζί με το περίβλημα και σε κλειστή θέση. Οι συνδέσεις με τα 
εξωτερικά στόμια των σωλήνων των περιβλημάτων θα κατασκευάζονται από υλικά που δεν είναι σε 
θέση να προκαλέσουν αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. 


211 531 

211 532 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υδατικών διαλυμάτων του 
υπεροξειδίου του υδρογόνου του 1 °. ή τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20° του περιθωριακού 
2501 θα είναι εξοπλισμένα στο άνω μέρος τους με συσκευή κλεισίματος που θα εμποδίζει την ανάπτυςη 
υπερβολικής πίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, την οποιαδήποτε διαρροή υγρού, και την 
οποιαδήποτε εισδοχή ξένης ουσίας μέσα στο περίβλημα. Οι συσκευές κλεισίματος σε περιβλήματα 
προοριζόμενα για το υγρό νιτρικό αμμώνιο του περιθωριακού 2501, 20°, θα είναι σχεδιασμένες έτσι 
ώστε να αποκλείουν απόφραξη των συσκευών από στερεοποιημένο νιτρικό αμμώνιο κατά τη μεταφορά. 

211 533 Οπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του περιθωριακού 2501, 
20°. επενδύονται με θερμομονωτικό υλικό, το υλικό θα είναι ανόργανης φύσεως και εντελώς 
απαλλαγμένο από εύφλεκτες ουσίες. 


211 534 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά υλών αναφερόμενων στο περιθωριακό 211 511 θα είναι 
εξοπλισμένα με θερμομόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 234 (Π- Εάν η 
θερμοκρασία [5ΑΟΤ] του οργανικού υπεροξειδίου στο περίβλημα είναι 55 ή μικρότερη, ή το 
περίβλημα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, το περίβλημα θα είναι πλήρως μονωμένο. Το αλεςή/.ιο 
και οποιοδήποτε μέρος του περιβλήματος δεν καλύπτεται από αυτό, ή η εξωτερική επένδυση πλήρου». 
μονωτικής κάλυψης, θα είναι χρωματισμένα λευκά ή φινιρισμένα με στιλπνό μέταλλο. Το χρώμα θα 
καθαρίζεται πριν από κάθε διαδρομή και θα ανανεώνεται στην περίπτωση κιτρινίσματος ή φθορά».. Η 
θερμομόνωση θα είναι απαλλαγμένη από εύφλεκτες ουσίες. 
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211 535 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 2 1 1 51! θα είναι 
εξοπλισμένα με αισθητήρες θερμοκρασίας. 

211 536 (1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας και συσκευές εκτόνωσης υπό πίεση. Συσκευές εκτόνωσης στο 
κενό μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται. Συσκευές εκτόνωσης υπό πίεση θα λειτουργούν σε πιέσεις 
καθοριζόμενες σύμφωνα τόσο με τις ιδιότητες του οργανικού υπεροξειδίου όσο και με τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά της δεξαμενής. Λεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν εύτηκτα στοιχεία στο σώμα του 
περιβλήματος. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο για την αποτροπή ανάπτυξης σημαντικής πίεσης 
μέσα στο περίβλημα στα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που εκλύονται σε θερμοκρασία 50 °Θ. Η 
χωρητικότητα και η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της βαλβίδας ή των- βαλβίδων ασοαλείας θα βασίζεται 
στα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 541. Η πίεση στην αρχή της 
εκκένωσης εντούτοις δεν θα είναι σε καμία περίπτίοση τόση ώστε να μπορούσε να διαφύγει υγρό από τη 
βαλβίδα ή τις βαλβίδες εάν το περίβλημα αναποδογύριζε. 

(3) Οι συσκευές εκτόνωσης υπό πίεση σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 μπορεί να είναι τύπου ελατηρίου ή τύπου εκρηγνυόμενού δίσκου, 
σχεδιασμένε;; έτσι ώστε να εξαερώνουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που αναπτύσσοχται 
σε χρονική περίοδο όχι μικρότερη από μία ώρα περικύκλωσης από φωτιά (φορτίο θερμότητας 110 Μ'ίτΓ) 
ή αυτο-επιταχυνόμενη αποσύνθεση. Η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της συσκευής (των συσκευών) 
εκτόνωσης υπό πίεση θα είναι υψηλότερη από την αναφερόμενη στο (2) και θα βασίζεται στα 
αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 541. Οι διαστάσεις των συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης θα είναι τέτοιες ώστε η μέγιστη πίεση στο περίβλημα να μην υπερβαίνει ποτέ την πίεση 
δοκιμής του περιβλήματος. 

(4) Για περιβλήματα με μόνωση που αποτελείται από πλήρη επένδυση προοριζόμενα για τη μεταφορά 
υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511. η χοιρητικότητα και η ρύθμιση της συσκευής (των 
συσκευών) εκτόνωσης υπό πίεση θα καθορίζεται υποθέτοντας απώλεια μόνωσης από ποσοστό 1% του 
εμβαδού της επιφάνειας. 

(5) Συσκευές εκτόνωσης σε κενό και βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο σε περιβλήματα για τη μεταφορά 
υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα είναι εφοδιασμένες με ανασχετήρες φλόγας εκτός εάν* 
οι προς μεταφορά ύλες και τα προϊόντα αποσύνθεσής τους είναι μη αναφλέξιμα. Θα δίνεται η δέουσα 
προσοχή στην ελάττωση της ικανότητας εκτόνωσης που προκαλείται από τον ανασχετήρα φλόγας. 

211 537- 

211539 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 540- 

211 541 Για την έγκριση του τύπου περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 5 Π, θα διενεργούνται δοκιμές: 

για να αποδείξουν τη συμβατότητα όλων των υλικών που σε κανονικές περιστάσεις έρχονται 
σε επαφή με την ύλη κατά τη μεταφορά 

για να παράσχουν δεδομένα για να διευκολύνουν τον σχεδίασμά των συσκευών εκτόνωσης υπό 
πίεση και τις βαλβίδες ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού της 

δεξαμενής και 

για να εξακριβώσουν τυχόν ειδικές απαιτήσεις απαραίτητες για την ασφαλή μεταφορά της 
ύλης. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιλαμβάνονται στην- έκθεση για την έγκριση τύπου της δεξαμενής. 
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211 542- 
211 549 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 550 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (&), (ό) 
και (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση όχι μικρότερη από 
400 λΡα (4 0 ηγ) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα από καθαρό αλουμίνιο προ-οριζόμενα για τη μεταφορά 
υλών του περιθωριακού 2501, 1°, μπορεί να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μόνον 250 λΡε (2.5 όατ) (πίεση μετρητή). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 (ά) και 
(ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού 
αυτών κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 

211551 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταωορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211511 θα 
υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού αυτών κατα 
τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 524. 

211 552- 
211 559 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 560 Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511, τα 
ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαίνονται με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μέθοδο 
στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 161 ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος: 

η χημική ονομασία με την εγκεκριμένη συγκέντρωση της εν λόγω ύλης. 

211 561- 
211 569 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 570 Το εσωτερικό του περιβλήματος και όλων των μερών που είναι δυνατόν να έλθουν σε επαφή με τις ύλες 
που αναφέρονται στα περιθωριακά 211 510 και 211 511 θα διατηρούνται καθαρά. Για αντλίες βαλβίδες ή 
άλλεε συσκευές δεν θα χρησιμοποιείται λιπαντικό ικανό να συνδυαστεί επικίνδυνα με τη μεταφερόμενη 
ύλη. 

211 571 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° (α), 2° (*) και 3° (ε) του περιθωριακού 2501 θα 
είναι πληρωμένα σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 95% της χωρητικότητάς τους σε θερμοκρασία αναφοράς 
15 °€. Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2501, 20°, θα είναι γεμάτα σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 97% της χωρητικότητάς τους και η μεγίστη θερμοκρασία μετά την πλήρωση 
δεν θα υπερβαίνει τους 140 °0. Περιβλήματα εγκεκριμένα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου δεν 
θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων υλών χωρίς προηγουμένως να καθαρισθούν προσεκτικά από 
τυχόν υπολείμματα. 

211 572 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα 
πληρούνται όπως ορίζεται στην έκθεση της δοκιμής για την έγκριση τύπου της δεξαμενής αλλά δεν θα 
πληρούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητάς τους. Τα περιβλήματα θα είναι 
απαλλαγμένα από προσμείξεις κατά την πλήρωση. 

211 573 Ο λειτουργικός εξοπλισμός όπως οι βαλβίδες και οι εξωτερικές σωληνώσεις περιβλημάτων προοριζόμενων 
για τη ιιεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 511 θα κενώνεται μετά την πλήρωση ή 
εκκένωση της δεξαμενής. 

211 574- 

211 599 


ΦΕΚ 821 
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ΚΛΑΣΗ 6.1: ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
ΚΛΑΣΗ 6.2: ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


211 600- 
211 609 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά - πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) - ορισμοί 


Χρήση 

211610 (1) Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2601 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές η 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 


( 2 ) οι ονομαστικά καταχωρημένες ύλες στα 2° έως 4° 

(ύ) ύλεε ταξινομημένες υπό το (2) των 6° έωε 13° - με την εξαίρεση του χλωρομυρμηκικού 
ισοπροπυλεστέρα των 10° -, 15° έως 17°, 20°, 22°, 23°, 25° έως 28°. 31° έως 36°, 41°, 44®. 
5Γ. 52°, 55°, 61°, 65° έως 68°, 71° έως 87° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 


(ο) ύλεε ταξινομημένες υπό το (ύ) ή (ο) των 11°, 12°, 14° έως 28°. 32° έως ο6°. 41°. 44°. 51® 
έως 55®, 57° έως 62®, 64° έως 68°, 71° έως 87° και 90°, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση 


« 1 ) 


ύλεε σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή ταξινομημένες υπό το (5) ή (ο) των 12°. 14°, 17°, 19®. 
2Γ. 23°. 25° έως 27°, 32® έως 35®, 41®, 44®. 51° έως 55®, 57® έως 68®. 71® έως 87® και 90®. 


ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η: Για την μεταφορά χύμα υλών του 60 0 (ο), στερεών περιεχόντων τοςικά υγρά του 65 5 Γΰ) 
(χαρακτηριστικός αριθμός 3243) και στερεών αποβ/φων ταξινομημένων υπό το (ο των διαφόρων ειδών 
β/ώπε περιθωριακό 61111. 


(2) Υλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4®, μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 


211 611- 
211 619 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 620 Περιβλήματα προοριξόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 (1) (ε) 
ονομαστικά καταχωρημένα υπό τα 2° έως 4° του περιθωριακού 2601 θα σχεδιάζονται για πίεση 
υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡε (15 ύετ) (πίεση μετρητή). 

211 621 Περιβλήματα προοριξόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610(1) 
(ύ) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)1 όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡ3 
(10 ύετ) (πίεση μετρητή). 

211 622 Περιβλήματα προοριξόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 610(1 )(ο) και 211 610(2) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 12 7 (2)] 
όχι μικρότερη από 400 λΡε (4 ύατ) (πίεση μετρητή). 
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211 622 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά χλωρο-οξικού οξέος του 24° (ό) του περιθωριακού 
(συνεχ.) 2601 θα είναι εφοδιασμένα με προστατευτική επίστρωση ισοδύναμη με σμάλτο εάν το υλικό του 
περιβλήματος προσβληθεί από χλωρο-οξικό οξύ. 

211 623 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 6\0(\)(ά) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης 
Προσθήκης. 


211 624- 
211 629 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 630 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 211 610(1)(3) και(ό) θα είναι επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διέρχονται από τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από 
τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλεισθούν ερμητικά — και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού που 
προβλέπονται στο περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται εντούτοις σε περιβλήματα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά διαλυμάτων υδροκυανικού οξέος του 2°. 

211631 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 610( 1 )(ο) και(ά) και (2) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα 
περιβλήματα θα μπορούν να κλεινονται ερμητικά *-. 

211 632 Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος 
μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενού δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι 
τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

Προστασία του εξοπλισμού 

211 633 (1) Εξαρτήματα και προσαρτήματα συναρμολογημένα στο άνω μέρος του περιβλήματος 

Τέτοια εξαρτήματα και προσαρτήματα: 

είτε θα εισάγονται σε ειδικό μετατοπισμένο κλειστό χώρο, είτε 
θα εξοπλίζονται με εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας, είτε 

θα καλύπτονται με πώμα, ή με εγκάρσια και/ή διαμήκη μέλη, ή με άλλες εξίσου 
αποτελεσματικές συσκευές, με ανάγλυφο τέτοιο ώστε σε περίπτωση ανατροπής τα 
εξαρτήματα και προσαρτήματα να μην καταστρέφονται. 

(2) Εξαρτήματα και προσαρτήματα συναρμολογημένα στο κάτω μέρος του περιβλήματος 

Στόμια σωληνώσεων, εγκάρσιες συσκευές κλεισίματος, και όλες οι συσκευές εκκένωσης θα είναι 
μετατοπισμένα κατά τουλάχιστον 200 πιπι από την ακραία εξωτερική ακμή του περιβλήματος ή 6α 
προστατεύονται με μπάρα έχουσα συντελεστή αδρανείας όχι μικρότερο από 20 ογπ 3 εγκάρσια στη 
διεύθυνση κίνησης το ύψος τους από το έδαφος δεν θα είναι μικρότερο από 300 πυη όταν το περίβλημα 
είναι πλήρες. 
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211 633 (3) Εξαρτήματα και προσαρτήματα συναρμολογημενα στην οπίσθια όψη του περιβλήματος 
(συνεχ.) 

Όλα τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που είναι συναρμολογημενα στην οπίσθια όψη θα 
προστατεύονται από τον προφυλακτήρα που προβλέπεται στο περιθωριακό 10 220. Το ύψος τους πάνω 
από το έδαφος θα είναι τέτοιο ώστε να τα προστατεύει επαρκώς ο προφυλακτήρας. 


211 634- 
211639 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 640- 

211 649 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 650 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 

211 610(1)(ε), (ό) και (ο) και (2) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 ΚΡε (4 δετ). 

Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 31° (ε) του περιθωριακού 2601, οι περιοδικές 
δοκιμές θα διενεργούνται σε διαλείμματα όχι μεγαλύτερα από τα τρία έτη και θα περιλαμβάνουν τη 
δοκιμή υδραυλικής πίεσης. 

211651 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 

211 610( 1 )(<1) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση 
υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 652- 
211 659 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


211 660- 

211 669 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 670 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 3° του περιθωριακού 2601 δεν θα είναι 
πληρωμένα κατά περισσότερο από 1 ανά λίτρο χωρητικότητας. 

211 671 Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά — κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα των περιβλημάτων που 
προορίζονται για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610(1)(ε) και (δ) θα 
προστατεύονται με κλειδωμένα πώματα. 

211 672 Οχήματα-δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές εγκεκριμένες για τη μεταφορά των υλών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών 
κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

211 673- 

211 699 
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ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΈΣ ΥΛΕΣ 


211 700- 
211 709 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά* πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

211 710 Υλικά των περιθωριακών 2704, Πίνακες 1, 5, 6, 9, 10 και 11, πλην εξαφθοριούχου ουρανίου, μπορούν 
να μεταφέρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
αντίστοιχου πίνακα στο περιθωριακό 2704. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για δεξαμενές σχεδιασμένες ως συσκευασίες 

Τύπου Α ή Τύπου Β. 


211711- 

211719 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 720 Βλέπε περιθωριακό 3736. 

211721- 
211 729 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη Εξοπλισμού 

211 730 Τα ανοίγματα των περιβλημάτων για τη μεταφορά υγρών ραδιενεργών υλικών ~ θα είναι πάνω από τη 
στάθμη του υγρού. Τα τοιχώματα του περιβλήματος δεν θα έχουν σωληνώσεις ή συνδέσεις 
σωληνώσεων κάτω από τη στάθμη του υγρού. 


211 731- 
211 739 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

211 740 Δεξαμενές που έχουν εγκριθεί για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού δεν θα εγκρίνονται για τη μεταφορά 
άλλων υλών. 


211 741- 
211 749 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 750 Τα περιβλήματα θα υποβάλλονται αρχικά και περιοδικά σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης σε πίεση 
τουλάχιστον 265 ΙίΡα (2.65 ύατ). Παρά τις διατάξεις του περιθωριακού 211 151. η περιοδική εσωτερική 
επιθεώρηση μπορεί να αντικατασταθεί με πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. 
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211 751- 
211 759 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

211 760 Επιπλέον, το σύμβολο του τριφυλλιού, όπως περιγράφεται στο περιθωριακό 2705(5), θα επιση μαίνεται 
με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο στην πινακίδα που περιγράφεται στο 
περιθωριακό 211 160. Η επισήμανση με το τριφύλλι μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας στα τοιχώματα 
του ίδιου του περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα ούτως ώστε να μη μειώνεται η αντοχή 
του περιβλήματος. 


211 761- 
211 769 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 770 Ο βαθμός πλήρωσης, σύμφωνα με το περιθωριακό 211 172, στη θερμοκρασία αναφοράς των 15 °0 δεν 
θα υπερβαίνει το 93% της χωρητικότητας του περιβλήματος. 

211 771 Δεξαμενές στις οποίες έχει μεταφερθεί ραδιενεργό υλικό δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άλλων υλών. 


211 772- 
211 799 
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Προσθήκη Β.ΐα 

ΚΛΑΣΗ 8. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


211 800- 
211 809 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

211810 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2801 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(ε) ύλες ονομαστικά καταχωρημένες στα 6° και 14° 

(ό) ύλες ταξινομημένες υπό το (*) των 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°. 17°, 32°, 33°, 39°, 40°. 46°, 47°, 
52° έως 56°. 64° έως 68° και 70°, 72° έως 76°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 

(ο) οξυβρωμίδιο του φωσφόρου του 15° και ύλες ταξινομημένες υπό το (ό) ή (ο) των 1° έωε 5°, 
7°*, 8° 10°, 12°, 17°. 31° έως 40°, 42° έως 47=, 51° έως 56°. 61 0 έως 76°. μεταφερόμενες 
στην υγρή κατάσταση 

(<3) κονιώδεις ή κοκκώδεις ύλες ταξινομημένες υπό το (ό) ή (ς) των 9°, 11°, 13°, 16°. 31°, 34°, 
35°, 39°, 41° ? 45°, 46< 52°, 55°,* 62°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° και 75°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα θειικού μόλυβδου τον 7° (δ), υλών του 13° (δ), στερεών που 

περιέχουν διαβρωτικό υγρό του 65° (δ) με χαρακτηριστικό αριθμό 3244, και στερεών αποβλήτων 
ταξινομημένων υπό το (Ο των διαφόρων ειδών, βλέπε περιθωριακό 81 111. 


211 811- 
211 819 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 820 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών ονομαστικά καταχωρημένων στα 6° και 14° θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡε 
(21 όατ) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° θα είναι 
εφοδιασμένα με επίστρωση μολύβδου με πάχος όχι μικρότερο από 5 γπγπ ή ισοδύναμη επίστρωση. Η 
απαίτηση της Προσθήκης Β. 1ά θα έχει εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή συγκολλημένων 
περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών του 6°. 

211 821 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ίο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡε 
(10 όετ) (πίεση μετρητή). 

Όπου είναι αναγκαία η χρήση αλουμινίου για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά του νιτρικού 
οξέος του 2° (α), αυτά τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι 
μικρότερης από 99.5%, οπότε, κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις, το πάχος του τοιχώματος 
δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 1 5 πππί. 
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211 822 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ο 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 λΡε 
(4 όατ) (πίεση μετρητή). 

Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 ππη 
όταν τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο. 

211 823 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 810(ά) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης 
Προσθήκης. 


.211 824- 
211829 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 830 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών των 6°, 7° και 14° θα είναι 
πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Δεν θα διέρχονται σωληνώσεις ή συνδέσεις 
σωληνώσεων από τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα 

περιβλήματα θα μπορούν να κλείνουν ερμητικά και τα κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με 
πώματα που κλειδώνουν. Επιπλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται. 

211 831 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ό). 
(ο) και (ά) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. 

211 832 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 

περιθωριακό 211 810 (ό) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος 
δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδα:: ασφαλείας 
θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

211 833 Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1 ° (&) θα είναι θερμομονωμένα 
και εξοπλισμένα με συσκευή θερμάνσεως στο εξωτερικό τουε. 

211 834 Περιβλήματα και ο λειτουργικός εξοπλισμός τους προοριζόμενα για μεταφορά διαλυμάτων 
υποχλωριωδών αλάτων του 61° θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η εισδοχή έένων ουσιών, η 
διαρροή υγρού ή τυχόν ανάπτυξη επικίνδυνης υπερβολικής πίεσης μέσα στο περίβλημα. 


211 835- 
211 839 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 840- 

211 849 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

211 850 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° θα υποβάλλονται στην 1 αρχική και τις 
περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 1.0 ΜΡβ (10 άετ) και εκείνα που 
προορίζονται για τη μεταφορά υλών του 7° θα υποβάλλονται σε αρχικές και περιοδικέ:: δοκιιιές 
υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 λΡε (4 0 &γ). 
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Προσθήκη ΒΛζ 

211 850 Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος προοριζόμενου για τη μεταφορά υλών του 6° θα 
(συνεχ.) δοκιμάζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Προσθήκη Β. \ά, 

211851 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° ή των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 810 (ό) και (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής- 
πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 1<Ρα (4 όετ). Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης για 
περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1° (ε) θα επαναλαμβάνονται κάθε 
τρία έτη. 

Περιβλήματα κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού 
οξέος του 2° (ε) χρειάζεται να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε 
πίεση μετρητή μόνον 250 1 <Ρά (2.5 όετ). 

Η κατάσταση της επίστρωσης σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° θα 
επιθεωρείται κάθε έτος από ειδικό εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, ο οποίος θα επιθεωρεί το 
εσωτερικό του περιβλήματος. 

211 852 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 211 123. 


211 853- 
211859 


ΤΜΗΜΑ 6, Επισήμανση 

211 860 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 6° και 14° θα φέρουν, επιπλέον των στοιχείων 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 160, την ημερομηνία (μήνας, έτος) της πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης της εσωτερικής κατάστασης του περιβλήματος. 

211 861 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς τριοξειδίου του θείου του 1° (ε) και υλών των 6° 
και 14° θα φέρουν επιπλέον, στην πινακίδα που αναφέρεται στο περιθωριακό 211 160, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος οορτώσεως σε του περιβλήματος. 


211 862- 
211 869 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 870 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς τριοξειδίου του θείου του 1 ° (α) δεν θα 
πληρούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 88% της χωρητικότητάς τους εκείνα που προορίζονται για τη 
μεταφορά υλών του 14° θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 88% και όχι μεγαλύτερο από 
92% της χωρητικότητάς τους ή 2.86 1ί§ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° δεν θα πληρούνται σε ποσότητα μεγαλύτερη 
από 0.84 1ς§ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

* *>§/ 

211 871 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 6°, 7° και 14° θα είναι ερμητικά κλειστά *- 
[βλέπε περιθωριακό 211 127(2)] κατά τη μεταφορά και τα κλεισίματα θα προστατεύονται με πώματα 
που κλειδώνουν. 


Βλέπε υποσημείωση ~. 


211 872- 
211 899 
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Προσθήκη Β.ΐα 

ΚΛΑΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 


211 900- 
211 909 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) ορισμοί 
Χρήση 

211 910 Υλες των 1°, 2° και 4°, 11° και 12° του περιθωριακού 290! μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την μεταφορά χύμα υλών των 4 ° και 12° του περιθωριακού 2901, β'/Γπε 

περιθωριακό 91 111. 


211911- 
211 919 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

211 920 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1°, 4°. 11° και 12° θα σχεδιάζονται σύμοωνα με 
τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

211 921 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού 
[βλέπε περιθωριακό 211 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 λΡα (4 όατ) (πίεση μετρητή). 

211 922- 
211 929 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

211 930 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° θα μπορούν να κλείνουν ερμητικά 

Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά υλών του 4° (ο) θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδα 
ασφαλείας. 

211 931 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τις βαλβίδες. Η διευθέτηση ίου 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια 

αρχή- 


211 932- 
211 939 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


211 940- 

211 949 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 


29 / 


Β/χπε υποσημείωση 


7 : 
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ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 


Προσθήκη Β.ΐπ 


211 950 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικέ 
δοκιμές υόραυλικής πίεσης σε πίεση 400 ΙίΡπ (4 δατ) (πίεση μετρητή). ' 


211 951 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1°, 4°,11° και 12° θα υποβάλλονται στις αρχικέ- 
και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού που χρησιμοποιείται στο σχεδκισμο 
τους κατα τα οριςομενα στο περιθωριακό 211123. Λ ρ 


211 952- 
211 959 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


211 960- 

211 969 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

211 970 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1= και 2° 9α είναι ερμητικά κλειστά κατά τη 
μεταφορά. 

211 971 Οχήματα-δεςαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές εγκεκριμένες για τη αεταιοορά υλών των 1° 
και 2° δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

211 972- 
211 999 


ίο· 


Βλέτζε υποσημείωση ~. 
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Προσθήκη Β.1& 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΜΠΟΡΕ Υ'ΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ-ΔΕΞΑΜΕΝΈΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος I παρουσιάζει τις απαιτήσεις με εφαρμογή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 

προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών όλων των κλάσεων. Το Μέρος II περιέχει ειδικές απαιτήσεις π οι 
συμτύπιρώνουν ή τροποποιούν τις απαιτήσεις τον Μέρους I. 

ΜΕΡΟΣ I: Απαιτήσεις με εφαρμογή σε όλες τις κλάσεις 

212 000 - 
212 099 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκιβωτίων-θεξαμενών)* ορισμοί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σύμφωνα με τις διατάζεις τον περιθωριακού 10 121 (1), η μεταφορά επικίνδυνων υλών 
σε εμπορευματοκιβώτια-όεςαμενές επιτρέπεται μόνο όπου υπάρχει ρητή έγκριση για τέτοιες ύ/χς σε κάθε 
ένα από τα Τμήματα 1 τον Μέρους II της παρούσης Προσθήκης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τους σκοπούς αυτής της Οδηγίας, δεξαμενές σε ειδικά αμαξώματα ($\ναρ δοάϊβ$) 
θεωρούνται ως εμπορευμστοκιβώτι α-δεζαμενές. 

212 100 Οι παρούσες απαιτήσεις θα έχουν εφαρμογή σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές χωρητικότητας όχι 
ιιεγαλύτερη^ από 0.45 γπ^ τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών, αερίων-, κοναωδών η 
κοκκωδών υλών, και στα εξαρτήματα και προσαρτήματα αυτών. 

212 101 Το εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή συμπεριλαμβάνει περίβλημα και είόη εξοπλισμού, περιλαμβανόμενου 
του εξοπλισμού για τη διευκόλυνση της κίνησης του εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής χωρίς σημαντική 
μεταβολή του προσανατολισμού. 

212 102 Στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) ( 2 ) "περίβλημα" σημαίνει την κυρίως δεξαμενή (περιλαμβανόμενων των ανοιγμάτων και των 

αντίστοιχων· κλεισιμάτων) 

(ό) "/χιτουργικός εξοπ/τσμός" του περιβλήματος σημαίνει την πλήρωση και κένωση, τον 
εξαερισμό. τις συσκευές ασφαλείας, θέρμανσης και θερμομόνωσης και τα όργανα μέτρησης 
και 

(ς) "κατασκευαστικός εζοπ/ασμός" σημαίνει τα μέλη εσωτερικής ή εξωτερικής ενάσχυσης. 

πρόσδεσης, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά του περιβλήματος. 

(2) (α) "πίεση υπολογισμού " σημαίνει θεωρητική πίεση τουλάχιστον ίση προς την πίεση δοκιμής η 

οποία, αναλογώς του βαθμού επικινδυνότητας που επιδεικνύει η μεταωερόμενη ύλη. μπορεί 
να υπερβαίνει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την πίεση εργασίας. Χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του πάχους των τοιχωμάτων του περιβλήματος, 
ανεξάρτητα από τυχόν εξωτερική ή εσωτερική ενισχυτική συσκευή 

(ύ) "πίεση δοκιμής" σημαίνει την μεγίστη πραγματική πίεση που αναπτύσσεται στο περίβλημα 
κατά την δοκιμή πίεσης 

(ς) "πίεση Χήμωσης" σημαίνει την μεγίστη πίεση που πραγματικά αναπτύσσεται στο 

περίβλημα όταν αυτό πληρούται υπό πίεση 

(ά) "πίεση εκκένωσης" σημαίνει την μέγιστη πίεση που πραγματικά αναπτύσσεται στο 

περίβλημα 

όταν αυτό εκκενώνεται υπό πίεση 
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212 102 (δ) "μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)" σημαίνει την υψηλότερη από τις 

(συνεχ.) ακόλουθες τρεις τιμές πίεσης: 

(ί) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται να αναπτυχθεί στο 

περίβλημα κατά την πλήρωση ("μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης")· 

(ϋ) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται να αναπτυχθεί στο 

περίβλημα κατά την εκκένωση ("μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εκκένωσης") και 

(ϋί) την πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλεται το περίβλημα από τα 
περιεχόμενά του (περιλαμβανόμενων τυχόν εξωγενών αερίων που μπορεί να 
περιέχει) στη μέγιστη θερμοκρασία εργασίας. 

Εκτός εάν οι ειοικές απαιτήσεις για κάθε κλάση προβλέπουν διαφορετικά, η αριθιιητική 
τιμή αυτής της πίεσης εργασίας (πίεση μετρητή) δεν θα είναι μικρότερη από την πίεση 
ατμών (απόλυτη πίεση) της ύλης πλήρωσης στους 50 °0. 

Για περιβλήματα εςοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας (με ή χωρίς εκρηγνυόμενο δίσκο), η 
μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή) θα είναι εντούτοις ίση προς την προβλεπόμενη 
πίεση εργασίας τέτοιων βαλβίδων ασφαλείαε. 

(^) ^ Δοκιμή στεγανότητας σημαίνει τη δοκιμή η οποία αποτελείται από την υποβολή του 

περιβλήματος σε πραγματική εσωτερική πίεση ίση προς τη μέγιστη πίεση εργασίας, αλλά όχι μικρότερη 
από 20 Ι<Ρε (0.2 όετ) (πίεση μετρητή), χρησιμοποιώντας μέθοδο εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με συστήματα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για την αποτροπή της 
διαρροής των περιεχομένων εάν το περίβλημα αναποδογυριστεί, η πίεση για τη δοκιμή στεγανότηταε θα 
είναι ίση προς τη στατική πίεση της ύλης πλήρωσης. 


212 103- 
212 119 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 120 Τα περιβλήματα θα σχεδιάζονται και θα κατασκευαςονται σύμφωνα με τιε διατάέεις τεχνικού κώδικα 
αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή, θα ικανοποιούνται όμως οι ακόλουθες ελάχιστεε απαιτήσεις: 

(1) Τα περιβλήματα θα κατασκευάζονται από κατάλληλα μεταλλικά υλικά τα οποία, εκτός εάν 
προ βλέπονται διαφορετικά εύρη θερμοκρασίας στις διάφορες κλάσεις, θα είναι ανθεκτικά στην ψαθυρή 
θραύση και στην ρηγμάτωση διάβρωσης λόγω καταπόνησης μεταξύ των -20 °€ και -50 °€. 

(2) Για συγκολλημένα περιβλήματα θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά άψογης συγκολλησιμότητας των 
οποίων η επαρκής κρουστική αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 μπορεί να είναι εγγυηαένη, 
ιδίως στις ραφές συγκόλλησης και τις γειτονικές τους ζώνες. 

(-Ο Οι συγκολλήσεις θα γίνονται επιδέξια και θα προσφέρουν την πληρέστερη δυνατή ασφάλεια. Για 
την εκτέλεση και τον έλεγχο των σημείων συγκόλλησης, βλέπε επίσης το περιθωριακό 212 127 (6). 
Περιβλήματα των οποίων τα ελάχιστα πάχη τοιχωμάτων έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το περιθωριακό 
212 127 (3) και (4) θα ελέγχονται με τις μεθόδους που περιγράφονται στον ορισμό του συντελεστή 
συγκόλλησης 0.8. 
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Προσθήκη Β.1& 

212 120 (4) Τα υλικά περιβλημάτων ή των προστατευτικών επιστρώσεων τους τα οποία έρχονται σε 
(συνεχ.) επαφή με τα περιεχόμενα δεν θα περιέχουν όλες που είναι δυνατόν να αντιδράσουν επικίνδυνα με τα 
περιεχόμενα, να σχηματίσουν επικίνδυνες ενώσεις, ή να εξασθενησουν σημαντικά το υλικό. 

(5) Η προστατευτική επίστρωση θα σχεδιάζεται έτσι ώστε η στεγανότητα αυτής να παραμένει 
ακέραια, οποιαδήποτε και αν είναι η πιθανή παραμόρφωση σε κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς[περιθωριακό 212 127(1)]. 

(6) Εάν η επαφή μεταξύ της μεταφερόμενης ύλης και του υλικού που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή του περιβλήματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων, το πάχος 
αυτό θα αυξάνεται κατά την κατασκευή σε κατάλληλο βαθμό. Αυτό το πρόσθετο πάχος για την 
αναπλήρωση της διάβρωσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του πάχους των τοιχωμάτων 
του περιβλήματος. 

212 121 Τα περιβλήματα, τα προσαρτήματά τους και ο λειτουργικός και κατασκευαστικός εξοπλισμός τους θα 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς απώλεια περιεχομένου (εκτός από την διαφυγή ποσοτήτων 
αερίου διαμέσου τυχόν εξαεριστήρων): 

στατικές και δυναμικές καταπονήσεις σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς 

τις προβλεπόμενες ελάχιστες καταπονήσεις κατά τα οριζόμενα στα περιθωριακά 212 125 
και 212 127. * 

212 122 Η πίεση επί της οποίας βασίζεται το πάχος τοιχώματος του περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερη από την 
πίεση υπολογισμού, αλλά θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καταπονήσεις που αναφέρονται στ: 
περιθωριακό 212 121. 

212 123 Εκτός εάν υπάρχει ειδική διαφορετική πρόβλεψη στις διάφορες κλάσεις, θα λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία στο σχεδίασμά των περιβλημάτων: 

(1) Περιβλήματα εκκένωσης διά της βαρύτητας προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών με πίεση ατμών 
που δεν υπερβαίνει τα ΙΙΟΙςΡα (1.1 όατ) (απόλυτη πίεση) στους 50 θα σχεδιάζονται για πίεση 
υπολογισμού διπλάσια της στατικής πίεσης της προς μεταοορά ύλης αλλά όχι μικρότερη από το 
διπλάσιο της στατικής πίεσης του νερού. 

(2) Περιβλήματα πλήρωσης με πίεση ή εκκένωσης με πίεση προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών με 
πίεση ατμών που δεν υπερβαίνει τα 110 λΡε (1.1 ό&τ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα σχεδιάζοχται για 
πίεση υπολογισμού ίση προς 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από ΠΟλΡε 

(1.1 όατ) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 λΡε (1.75 όετ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °(λ οποιοδήποτε και αν 
είναι το σύστημα πλήρωσης ή εκκένωσης αυτών, θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη 
από 150 (1.5 β&τ) (πίεση μετρητή) ή 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης, τη μεγαλύτερη 

από τις δύο. 

(4) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών με πίεση ατμών μεγαλύτερη από 175 κΡ» 
(1.75 βετ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα πλήρωσης ή εκκένωσης 
αυτών, θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού ίση προς 1.3 Φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης 
αλλά όχι μικρότερη από 400 ΙίΡε (4 ό&τ) (πίεση μετρητή). 

212 124 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για να περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ύλες θα είναι 
εφοδιασμένα με πρόσθετη προστασία, που μπορεί να παίρνει τη μορφή πρόσθετου πάχους του 
περιβλήματος (αυτό το πρόσθετο πάχος θα καθορίζεται αναλόγως των κινδύνων που ενυπάρχουν στις 
αντίστοιχες ύλες: βλέπε τις σχετικές κλάσεις) ή προστατευτικής συσκευής. 
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212 125 Στην πίεση δοκιμής, η τάση σ (σίγμα) στο δυσμενέστερα καταπονούμενο σημείο του περιβλήματος δεν 
θα υπερβαίνει τα κατά υλικό οριζόμενα όρια που προβλέπονται παρακάτω. Θα αφήνεται περιθώριο για 
τυχόν εξασθένηση λόγω των συγκολλήσεων. Επιπλέον, στην επιλογή του υλικού και τον καθορισμό του 
πάχους τοιχώματος, οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες πλήρωσης και εργασίας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. 

(1) Για όλα τα μέταλλα και κράματα, η τάση σ στην πίεση δοκιμής θα είναι χαμηλότερη από την 
μικρότερη από τις τιμές που δίνουν οι ακόλουθοι τύποι: 

σ < 0.75 ή σ < 0.5 Κιη 


όπου 


Κε = φαινόμενη τάση διαρροής, ή 0.2% 

ή, στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, 1% 
ίΐτη = ελάχιστη εφελκυστική αντοχή. 

Λόγοι του Κα/Κτη που υπερβαίνουν το 0.85 δεν επιτρέπονται για χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή συγκολλημένων δεξαμενών. 

Για τις τιμές των Κ.ε και Και προς χρήση θα καθορίζονται ελάχιστες τιμές αναλόγως των προδιαγραοών 
των υλικών. Εάν δεν υπάρχει προδιαγραφή υλικού για το εν λόγω μέταλλο ή κράμα, οι τιμές των Κε και 
Κγπ που χρησιμοποιούνται θα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από φορέα ορισμένο από εκείνη την 
αΡλή· 

Όταν χρησιμοποιούνται ωστενιτικοί χάλυβες, οι καθορισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού μπορεί να υπερβαίνονται κατά 15% το πολύ, εάν αυτές οι ανώτερες τιμές 
βεβαιώνονται στο πιστοποιητικό επιθεώρησης. 


Οι τιμές που καθορίζονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον καθορισμό του λόγου 
Κε/Κτη σε κάθε περίπτωση. 

(2) Όποτε η μέγιστη θερμοκρασία εργασίας του περιβλήματος δεν υπερβαίνει τους 50 °<2. μπορεί να 
χρησιμοποιούνται οι τιμές των ΪΙε και Κπι στους 20°€ όταν η θερμοκρασία εργασίας υπερβαίνει τους 50 
°(Ζ, θα χρησιμοποιούνται οι τιμές της μεγίστης θερμοκρασίας εργασίας (θερμοκρασίας υπολογισμού). 

(3) Για τον χάλυβα, η επιμήκυνση κατά τη θραύση, σε ποσοστό επί τοις εκατό, δεν θα είναι μικρότερη 
από 


10 000 


καθορισμένη εφελκυστική αντοχή σε Ν/γπιτΓ 

αλλά σε κάθε περίπτωση για λεπτόκοκκους χάλυβες δεν θα είναι μικρότερη από 16% και για άλλους 
χάλυβες δεν θα είναι μικρότερη από 20%. Για κράματα αλουμινίου η επιμήκυνση κατά τη θραύση δεν 
θα είναι μικρότερη από 12% 


1 Στην περίπτωση μετάλλου σε φύ/λ.ο, ο άξονας τον εφε)οκυστικού δοκιμίου θα είναι σε ορθή γωνία προς 
την κατεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση κατά τη θραύση θα μετράται σε δοκίμια κνκ/.ικής διατομής στα 
οποία το μήκος δοκιμίου 1 ισούται προς πέντε φορές τη διάμετρο ά (1 — 5ά)' εάν χρησιμοποιούνται δοκίμια 
ορθογωνικής διατομής, το μήκος θα υπολογίζεται από τον τύπο 

I = 5.65 τ]γ~„ 
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Προσθήκη Β.16 

212 126 Όλα τα μέρη ενός εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής που προορίζεται για τη μεταφορά υγρών με σημείο 
ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 61 °0, ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων, θα είναι ικανά να 
γειωθούν ηλεκτρικά. Θα αποφεύγεται η επαφή με οποιοδήποτε μέταλλο που θα μπορούσε να 
υποβοηθήσει ηλεκτροχημική οξείδωση. 

212 127 Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα μπορούν να αντέχουν τις καταπονήσεις που ορίζονται στο (1 
και το πάχος τοιχώματος των περιβλημάτων θα είναι τουλάχιστον αυτό που προ βλέπεται στα (2) έω; 
(5) παρακάτω. 

(1) Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και οι προσδέσεις τους θα μπορούν, υπό τη μέγισττ 
επιτρεπόμενη φόρτιση να απορροφούν τάσεις ίσες προς εκείνες που ασκούνται από: 

- κατά τη διεύθυνση κίνησης: το διπλάσιο του συνολικού βάρους 

- οριζοντίως σε ορθή γωνία προς την διεύθυνση κίνησης: το συνολικό βάρος (όπου η διεύθυνση 
κύησης δεν καθορίζεται σαφώς, το διπλάσιο του συνολικού βάρους σε κάθε κατεύθυνση)" 

- κατακόρυφα προς τα άνω: το συνολικό βάρος και 

- κατακόρυφα προς τα κάτω: το διπλάσιο του συνολικού βάρους. 

Για κάθε μία δύναμη οι συντελεστές ασφαλείας προς τήρηση θα είναι οι παρακάτω: 

- για μέταλλα με σαφώς ορισμένο σημείο διαρροής: συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την 
εγγυημένη φαινόμενη τάση διαρροής ή, 

- για μέταλλα χωρίς σαφώς ορισμένο σημείο διαρροής: συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με 
την εγγυημένη τάση δοκιμής 0.2%, και στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων η μέγιστη 
επιμήκυνση 1%. 

(2) Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του περιβλήματος και των άκρων και πλακών κάλυψης δεν 
θα είναι μικρότερο από την τιμή που καθορίζεται από τους ακόλουθους τύπους: 


Ρμρ 3 χ Ο 

ε =_ (σε πιιη) 

2 χ σ χ λ 

όπου: 

Ρ Μ ρ 3 = πίεση υπολογισμού σε ΜΡε 

Ρ& 3 Γ = πίεση υπολογισμού σε ύαι* 

Ό = εσωτερική διάμετρος περιβλήματος σε πίπι 

σ = επιτρεπόμενη τάση, κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 125( 1) και (2), σε Ν/ιτπτΓ 

λ = συντελεστής που δεν υπερβαίνει το 1. με ανοχή για τυχόν εέασθέιηση λόγω 

συγκολλήσεων. 

Το πάχος σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο από την τιμή που προβλέπεται στα (3) και (4) 
παρακάτω. 


Ρ&ατ χ Ό 

ο =_ (σε ιηιη) 

2 χ σ χ λ 


όπου Ρο συμβολίζει την αρχική επιφάνεια όιατομής τον δοκιμίου. 
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212 127 (3) Τα τοιχώματα, τα άκρα και οι πλάκες κάλυψης περιβλημάτων με διάμετρο όχι μεγαλύτερη 
(συνεχ.) από 1.80 γπ χ/ δεν θα είναι μικρότερα από 5 π\νη σε πάχος εάν είναι από μαλακό χάλυβα - (σύμφωνα με 
τις διατάξεις του περιθωριακού 212 125) ή ισοδύναμου πάχους εάν είναι από άλλο μέταλλο. Όπου η 
διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 1.80 γπ ~, το πάχος αυτό θα αυξάνεται σε 6 γηπι εκτός από την 
περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών, εάν το 

περίβλημα είναι από μαλακό χάλυβας ι! (σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωριακού 212 125) ή σε 
ισοδύναμο πάχος εάν η δεξαμενή είναι από άλλο μέταλλο. 

Όποιο μέταλλο και αν χρησιμοποιείται, το πάχος του τοιχώματος του περιβλήματος δεν θα είναι σε 
καμία περίπτωση μικρότερο από 3 ηιιη. 

’Ισοδύναμο πάχος" σημαίνει το πάχος που υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

_ 214χβ 0 4/ 

\ΐΚπι { χΑι 

(4) Όπου παρέχεται προστασία του περιβλήματος έναντι βλάβης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει 
την μείωση των προαναωερομένων ελάχιστων παχών αναλογικά προς την προσφερόμενη προστασία 
εντούτοις, τα πάχη αυτά δεν θα είναι μικρότερα από 3 γπγπ στην περίπτωση του μαλακού χάλυβα. ~ ή 
από ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση άλλων υλικών, για περιβλήματα όχι μεγαλύτερα από 1 .80 γπ σε 
διάμετρο-. Για περιβλήματα διαμέτρου που υπερβαίνει τα 1.80 γπ- αυτό το ελάχιστο πάχος θα 
αυξάνεται σε 4 γππι στην περίπτωση μαλακού χάλυβα ~ και σε ισοδύναμο πάχος στην περίπτωση 
άλλων μετάλλων. 

"Ισοδύναμο πάχος" σημαίνει το πάχος που λαμβάνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

„ 21.4χ£ 0 4/ 

— η.. “ 

ΙΐΚπίχΧΑγ 

(5) Η προστασία που αναφέρεται στο (4) μπορεί να περιλαμβάνει συνολική εξωτερική 
κατασκευαστική προστασία όπως στην κατασκευή "σάντουιτς”, όπου η επένδυση στερεώνεται στο 
περίβλημα, ή κατασκευή στην οποία το περίβλημα υποστηρίζεται από πλήρη σκελετό που 
περιλαμβάνει διαμήκη και εγκάρσια δομικά μέλη, ή κατασκευή διπλού τοιχώματος. 


Χ Για περιβλήματα μη κνκ/,ικής διατομής ; παραδείγματος χάριν κιβωτοειόή ή εΓχιψοειόή 
περιβλήματα, οι αναγραφόμενες διάμετροι θα αντιστοιχούν σε εκείνες που υπολογίζονται με βάση κυκ/.ική διατομή 
του ίδιον εμβαδόν. Για τέτοια σχήματα διατομής η ακτίνα κνρτότητας του τοιχώματος του περιβλήματος δεν θα 
υπερβαίνει τα 2 000 τηπι στα τι/Λγια ή 3 000 τπηι στο άνω και κάτω μέρος. 

- "Μώ.αχός χάλ.νβας” σημαίνει χά/.υβα με ελάχιστη αντοχή θραύσεως μεταξύ 360 Ν/τπτη και 

440 Ν/πιτη . 

4 / Λ , , . - . . 

Ο τύπος αυτός προκύπτει απο τον γενικό τύπο: 

Ιΐίπίο X Αο 
6! - 6ο 1 - 

V Κτηι χ Αι 


στον οποίο : 

Κπι 0 — 360, 


Α 0 

Κπΐ] 

Αι 


2 7 για τον μαλακό χάλυβα αναφοράς 

ελ.άχιστη εφε/εκυστική αντοχή του επιλυμένου μετάλλου, σε Ν/τηπΐ' και 

ελάχιστη επιμήκυνση του επιλεγμένου μετάλλου κατά τη θραύση λόγω εφελκυστικής 


καταπονησης, σε ποσοστο τοις εκατό. 
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Προσθήκη Β.ΐβ 

212 127 Όπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα, με τον ενδιάμεσο χώρο 
(συνεχ.) κενωμένο από αέρα, το συνολικό πάχος του εξωτερικού μεταλ/ακού τοιχώματος και του τοιχώματος του 
περιβλήματος θα αντιστοιχούν στο ελάχιστο πάχος τοιχώματος που προβλέπεται στο (3), και το πάχος 
τοιχώματος του ίδιου του περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο πάχος που προβλέπεται 
στο (4). 

Όπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα με διπλά τοιχώματα με ενδιάμεση στρώση στερεών 
υλικών πάχους τουλάχιστον 50 πιιη, το εξωτερικό τοίχωμα θα έχει πάχος όχι μικρότερο από 0.5 γτππ 
εάν είναι κατασκευασμένο από μαλακό χάλυβα ^ ή τουλάχιστον 2 Γηπι εάν είναι κατασκευασμένο από 
πλαστικό υλικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού. Στερεός αφρός με ικανότητα απορρόφησης κρούσης 
παρόμοια, παραδείγματος χάριν, με αυτή του αφρού πολυουρεθάνης, μπορεί να χρησιμοποιείται ως η 
ενδιάμεση στρώση στερεού υλικού. 

(6) Η έγκριση του κατασκευαστή για τη διενέργεια εργασιών συγκόλλησης θα αναγνωρίζεται από την 
αρμόδια αρχή. Η συγκόλληση θα γίνεται από ειδικευμένους συγκολλητές με διαδικασία της οποίας η 
αποτελεσματικότητα (περιλαμβομένων τυχόν απαιτουμένων θερμικών διεργασιών) θα έχει αποδειχθεί 
με δοκιμή. Μη καταστρεπτικές δοκιμές θα διενεργούνται με ραδιογράφημα ή με υπερήχους και θα 
πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η ποιότητα της συγκόλλησης είναι κατάλληλη έναντι των καταποντίσεων. 

Στον καθορισμό του πάχους των τοιχωμάτων του περιβλήματος σύμφωνα με το (2), πρέπει να 
υιοθετούνται οι ακόλουθες τιμές του συντελεστή λ (λάμδα) για τις συγκολλήσεις: 

0.8: όπου τα κορδόνια συγκόλλησης επιθεωρούνται όσο αυτό είναι δυνατό και στις δύο όιιτεις και 
υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικό σημειακό έλεγχο με ειδική φροντίδα στις συνδέσεις 

0.9: όπου όλα τα επιμήκη κορδόνια συγκόλλησης σε όλο το μήκος τους, όλες οι συνδέσεις, 25°/ο 
των κυκλικών σημείων, και οι συγκολλήσεις για τη συναρμολόγηση ειδών εξοπλισμού 
μεγάλης διαμέτρου υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Τα κορδόνια 
συγκόλλησης θα ελέγχονται οπτικά και στις δύο όψεις στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό 

1.0: όπου όλα τα κορδόνια υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους και επιθεωρούνται, 
οπτικά κατά το δυνατόν και στις δύο πλευρές. Θα λαμβάνεται δοκίμιο συγκόλλησης. 

Όπου η αρμόδια αρχή έχει αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των κορδονιών συγκόλλησης, μπορεί 
να απαιτήσει πρόσθετους ελέγχους. 

(7) Θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των περιβλημάτων έναντι του κινδύνου παραμόρφωσης 
ως αποτέλεσμα αρνητικής εσωτερικής πίεσης. 

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις για τις επί μέρους κλάσεις. αυτά τα 
περιβλήματα μπορεί να έχουν βαλβίδες για την αποφυγή της μη αποδεκτής αρνητικής εσωτερικής 
πίεσης, χωρίς τη μεσολάβηση εκρηγνυόμενών δίσκων. 

(8) Η θερμομόνωση θα σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει την πρόσβαση στις συσκευές 
πλήρωσης και εκκένωσης και τις βαλβίδες ασφαλείας, ούτε τη λειτουργία τους. 

212 128- 
212 129 




Βλέπε υποσημείωση 
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ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 130 Τα είδη εξοπλισμού θα είναι διαρρυθμισμένα έτσΓώστε να είναι προστατευμένα έναντι του κινδύνου 
να ξεβιδωθούν ή να πάθουν βλάβη κατά τη μεταφορά ή τον χειρισμό. Θα επιδεικνύουν κατάλληλο 
βαθμό ασφαλείας συγκρίσιμο με αυτόν των ίδιων των περιβλημάτων και ιδίως: 

θα είναι συμβατές με τις μεταφερόμενες ύλες 

θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 121. 

Η στεγανότητα του λειτουργικού εξοπλισμού θα εξασφαλίζεται ακόμη και σε περίπτωση 
αναποδογυρίσματος του εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής. Τα παρεμβύσματα (φλάντζες) θα 
κατασκευάζονται από υλικό συμβατό με την μεταφερόμενη ύλη και θα αντικαθίστανται μόλις μειωθεί η 
αποτελεσματικόιητά τους, παραδείγματος χάριν λόγω γήρανσης. Τα παρεμβύσματα (φλάντζες) που 
εςασφαλίζουν τη στεγανότητα των εςαρτημάτων τα οποία χρειάζονται χειρισμό κατά την κανονική 
χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών, θα σχεδιάζονται και θα τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην τους προκαλεί βλάβη ο χειρισμός των εξαρτημάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα. 

212 131 Κάθε εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή που εκκενώνεται από τον πυθμένα καυ στην περίπτωση 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής με διαμερίσματα που εκκενώνονται από τον πυθμένα, κάθε 
διαμέρισμα, θα είναι εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους δικλείδες, η πρώτη ως εσωτερική 
βαλβίδα κλεισίματος - στερεωμένη απευθείας στο περίβλημα και η δεύτερη ως βαλβίδα υπερχείλισηο ή 

άλλη ισοδύναμη συσκευή τοποθετημένες σε σειρά, από μία σε κάθε άκρο του στομίου του σωλήνα 
εκκενώσεως. Η εκκένωση από τον πυθμένα σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά κονιωθών 
ή κοκκωδών υλών μπορεί να πραγματοποιείται με εξωτερική σωλήνωση με βαλβίδα κλεισίματος εάν 
είναι κατασκευασμένη από σφυρήλατο μεταλλικό υλικό. Επιπλέον, τα ανοίγματα θα είναι σε θέση να 
κλεισθούν με βιδωτά πώματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές 
συσκευές. 

Η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα μπορεί να ρυθμίζεται από τα άνω ή από τα κάτω. Η ρύθμισή της 
- ανουαη ή κλειστή - θα μπορεί κατά το δυνατόν σε κάθε περίπτωση να επαληθεύεται από το έδαφος. 
Εσωτερικές συσκευές ελέγχου με δικλείδα θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποτρέπεται μη ηθελημένο 
άνοιγμα λόγω κρούσης ή ακούσιας ενέργειας. 

Η εσωτερική συσκευή κλεισίματος θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης τηε εξωτερικής 
συσκευής ελέγχου. 

Για την αποφυγή οποιοσδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης των εξωτερικών 
εξαρτημάτων εκκένωσης (σωλήνες, εγκάρσιες συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική δικλείδα και η 
έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών καταπονήσεων ή 
θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων 
των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών πωμάτων) και τα προστατευτικά πώματα (εάν υπάρχουν) θα μπορούν 
να ασφαλισθούν έναντι οποιουδήποτε μη ηθελημένου ανοίγματος. 

Η θέση και/ή η φορά κλεισίματος των βαλβίδων θα είναι προφανείς. 

Το περίβλημα ή καθένα από τα διαμερίσματά του θα είναι εφοδιασμένο με άνοιγμα επαρκού;: μεγέθους 
ώστε να επιτρέπουν την επιθεώρηση. 


" Εντούτοις, στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταωορά ορισμένων υλών 
κρνστα/λοποιούμενω ν ή με υψηλό ιξώδες , υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως και περιβλημάτων 
εξοπλισμένων με επίχρισμα από εβονίτη ή θερμοπλαστικό . η εσωτερική δικ/είδα μπορεί να αντικαθίσταται από 
εξωτερική δικλείδα με πρόσθετη προστασία 

Στην περίπτωση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών με χωρητικότητα μικρότερη από I πι\ η βα/βίδα 
υττερχείλισης ή άλλη ισοδύναμη συσκευή θα αντικαθίσταται από ένα κενό παρέμβυσμα (φλάντζα/ 
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212 132 Εμπορευματοκψώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών για τα οποία όλα τα ανοίγματα 
είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού μπορεί να είναι εξοπλισμένα, στο κάτω μέρος του 
αμαξώ ματος, με άνοιγμα καθαρισμού (Γικΐ-άοίε). Το άνοιγμα αυτό θα μπορεί να σφραγισθεί με 
παρέμβυσμά (φλάντζα) κλεισμένο έτσι ώστε να είναι στεγανή, ο σχεδιασμός της οποίας θα εγκρίνεται 
από την αρμόδια αρχή ή από φορέα ορισμένο από την αρχή αυτή. 

212 133 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών όχι μεγαλύτερα 
από 110λΡ& (1.1 όατ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °(2 θα έχουν σύστημα εξαερισμού και συσκευά 
ασφαλείας για να αποτρέπεται η διαφυγή των περιεχομένων από το περίβλημα εάν το 
εμπορευματοκιβώττο-δεξαμενή ανατραπει ή θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 
212 134 ή 212 135 παρακάτω. 

212 134 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη 
από 110 λΡε (1.1 ύατ) και όχι μεγαλύτερη από 175 λΡε (1.75 0 ηγ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα 
έχουν βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 150 λΡε (1.5 όετ) (πίεση μετρητή) 

και τέτοια ώστε να είναι εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής' ή θα 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 135. 

212 135 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με πίεση ατμών μεγαλύτερη 
από 175 λΡε (1.75 ύατ) και όχι μεγαλύτερη από 300 ΙςΡε (3 \>βτ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °0 θα είναι 
εξοπλισμένα με βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη σε πίεση όχι μικρότερη από 300 ΙςΡα (3 6 &γ) (πίεση 

μετρητή) και τέτοια ώστε να είναι εντελώς ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής η 
θα είναι ερμητικά κλειστά - . 

212 136 Κινητά μέρη όπως καλύμματα, κλεισίματα, κ.λπ.. τα οποία είναι δυνατό να έλθουν σε τριβική ή 
κρουστική επαφή με περιβλήματα αλουμινίου προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών αε 
σημείο ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 61 °0 ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν μπορεί να 
κατασκευάζονται από απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα. 

212 137- 
212 139 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 140 Η αρμόδια αρχή ή φορέας ορισμένος από την αρχή αυτή θα εκδίδει σχετικά με κάθε νέο τύπο 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενης πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι το πρότυπο 
εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή, περιλαμβομένων των προσδέσεων, το οποίο έχει επιθεωρήσει είναι 
κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ικανοποιεί τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του 
Τμήματος 2, τις απαιτήσεις εξοπλισμού του Τμήματος 3 και τους ειδικούς όρους για τις κλάσεις των 
αεταφεροαένων υλών·. Εάν τα εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές κατασκευάζονται σε σειρά χωρίς 
τροποποίηση, η έγκριση αυτή θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη σειρά. Τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι 
ύλες και/ή οι ομάδες υλών για τη μεταφορά των οποίων εγκρίνεται το εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενη 
και ο αριθμός έγκρισης τύπου του προτύπου θα αναφέρονται σε έκθεση δοκιμής. Οι ύλες μιας ομάδας 
υλών θα είναι παρόμοιου είδους και εξίσου συμβατές με τα χαρακτηριστικά του περιβλήματος. Οι 
επιτρεπόμενες ύλες ή ομάδες υλών θα αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής, με τα χημικά τους ονόματα ή 
την αντίστοιχη συνολική επικεφαλίδα στον κατάλογο υλών, και με την Κλάση και τον αριθμό είδους. Ο 

" , 9 / 

αριθμός έγκρισης θα αποτελείται από το διακριτικό σήμα “ του Κράτους στην επικράτεια του οποίου 
δόθηκε η έγκριση, και τον αριθμό εγγραφής. 

^ "Ερμητικά κλχισμένα περιβλβμοπα" σημαίνει τα περιβλήματα τα ανοίγματα των οποίων κλχινο\παι 

ερμητικά και τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλχίας , ασφαλιστικούς δίσκους ή άλλες παρόμοιες 
συσκευές ασφα/χίας . Περιβλήματα που έχουν βαλβίδες ασφαλχίας των οποίων προηγείται ασφαλ.ιστικός δίσκος θα 
θεωρούνται ότι είναι ερμητικά κλχισμένα. 

^ Διακριτικό σήμα προς χρήση στη διεθνή οδική κυκλοφορία προβ/χπόμενο από την Σύμβαση για την 
Οδική Κυκλοφορία (Βιέννη, 1968). 
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212 141- 
212 149 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 150 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους υποβάλλονται είτε από κοινού ή χωριστά σε αρχική επιθεώρηση 
πριν να τεθούν σε λειτουργία. Η επιθεώρηση αυτή θα περιλαμβάνει: 

έλεγχο της συμφωνίας προς το εγκεκριμένο πρότυπο 
έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ^' 
εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών 
- δοκιμή υδραυλικής πίεσης “ στην πίεση δοκιμής που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων 
και 

έλεγχο της ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διενεργείται πριν την εγκατάσταση της θερμομόνωσης που τυχόν είναι 
αναγκαία. Εάν τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους δοκιμάζονται χωριστά, θα υποβάλλονται από 
κοινού σε δοκιμή στεγανότητας σύμφωνα με το περιθωριακό 212 102 (3). 

212 151 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται σε περιοδικές επιθεωρήσεις σε σταθερά 
διαστήματα. Οι περιοδικές επιθεω ρήσεις θα περιλαμβάνουν εξωτερική και εσωτερική εξέταση καμ ως 
γενικό κανόνα, δοκιμή υδραυλικής πίεσης — , Η επένδυση για θερμική ή άλλη μόνωση θα 
απομακρύνεται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιόπιστη αποτίμηση των χαρακτηριστικών του 
περιβλήματος. 

• 

Στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενών για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών υλών, και με 
τη σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή ειδικού, οι περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης μπορεί να παραλείπονται και να αντικαθίστανται από δοκιμές στεγανότητας σύμφωνα με το 
περιθωριακό 212 102 (3). 

Τα μέγιστα διαστήματα μεταξύ επιθεωρήσεων θα είναι πέντε έτη. 

Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, κενά, ακαθάριστα, μπορούν επίσης να μεταφέρονται μετά την λήξη 
αυτής της περιόδου για τη διενέργεια της δοκιμής. 

212 152 Επιπλέον, θα διενεργούνται δοκιμή στεγανότητας του περιβλήματος με τον εξοπλισμό του σύμφωνα με 
το περιθωριακό 212 102 (3) και έλεγχος της ικανοποιητικής λειτουργίας ολοκλήρου του εξοπλισμού 
τουλάχιστον κάθε δυόμισι χρόνια. 

212 153 Όποτε η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξοπλισμού του μπορεί να έχει μειωθεί συνεπεία 
επισκευών, μετατροπών ή ατυχήματος, θα διενεργείται έκτακτος έλεγχος. 


^ Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών σχεδιασμού θα περιλαμβάνει επίσης , για περιβλήματα που απαιτούν 
πίεση δοκιμής 1 ΜΡα (10 δατ) ή μεγαλύτερη, τη λήψη δοκιμίων συγκόλλησης (δειγμάτων εργασίας) σύμφωνα με τις 
δοκιμές στην Προσθήκη Β. Ιά. 

^ Σε ειδικές τζεριπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη τον Γ/κεκριμένον από την αρμόδια αρχή ειδικού, η 
δοκιμή υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικστασταθεί από δοκιμή πίεσης χρησιμοποιώντας άλλο υγρό ή αέριο, όπου 
τέτοια εργασία δεν συνεπάγεται τυχόν κίνδυνο. 
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212 154 Οι δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι σύμφωνα με τα περιθωριακά 212 150 έως 212 153 θα 
διενεργούνται από τον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. Θα εκδίδονται πιστοποιητικά που θα 
εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών. Αυτά τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται στον 
κατάλογο υλών των οποίων επιτρέπεται η μεταφορά σε αυτό το περίβλημα σύμφωνα με το 212 140. 


212 155- 
212 159 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 160 Κάθε εμπορευματοκιβώτιο-δεςαμενή θα είναι εξοπλισμένο με πινακίδα από μέταλλο ανθεκτικό στη\ 
οξείδωση μόνιμα προσδεδεμένο στο περίβλημα σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Τα 
ακόλουθα στοιχεία, τουλάχιστον, θα σημειώνονται στην πινακίδα με σφράγιση ή άλλη παρόμοια 
μέθοδο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χαράσσονται απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

- αριθμός έγκρισης 

- επωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή 

- αύξων αριθμός του κατασκευαστή 

- έτος κατασκευής 

- πίεση δοκιμής — (πίεση μετρητή) 1 

- χωρητικότητα ^ - στην περίπτωση εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής πολλαπλών 

στοιχείων: χωρητικότητα του κάθε στοιχείου 

- θερμοκρασία σχεδιασμού ~ (μόνο εάν είναι άνω των 50 ή κάτω των -20 °0) 

- ημερομηνία (μήνας και έτος) της αρχικής δοκιμής και της πιο πρόσφατης περιοδικής δοκιμής 

σύμφωνα με τα περιθωριακά 212 150 και 212 151' και 

- σφραγίδα του ειδικού που διενεργεί τις δοκιμές. 

- υλικό του περιβλήματος και, όπου υπάρχει, της προστατευτικής επίστρωσης. 

Επιπλέον θα αναγράφεται η μέγιστη πίεση εργασίας σε περιβλήματα που πληρούνται ή εκκενώνονται με 
πίεση. 

212 161 Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναγράφονται είτε στο ίδιο το εμπορευματοκιβώτιο-δεςαμενή είτε σε 
πινακίδα: 

- επωνυμίες του ιδιοκτήτη και του χειριστή 

- χωρητικότητα του περιβλήματος ^ 

- απόβαρο·^ 7 

- το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος ^ και 

- η ονομασία της μεταφερόμενης ύλης 

Επιπλέον, τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα φέρουν τις προβλεπόμενες ετικέτες αναγγελίας 
κινδύνου. 


" Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να αναφέρονται μετά τις αριθμητικές τιμές. 

^ Σννεκδοχική περιγραφή που κα/ώπτει ομάδα υλών παρόμοιας φύσης και εξίσου συμβατών με τα 
χαρακτηριστικά του ττεριβ/^μστος μπορεί να δίνεται αντί της ονομασίας. 
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212 162- 
212 169 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 170 Κατά τη μεταφορά, τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα στερεώνονται στο φέρον όχημα κατά τρόπο 
ώστε να προστατεύονται επαρκώς από τα εξαρτήματα του φέροντος οχήματος ή του ίδιου του 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής έναντι πλευρικής και κατά μήκος κρούσης και έναντι ανατροπής —' 
Εάν τα περιβλήματα, περιλαμβανομένου του λειτουργικού εξοπλισμού, κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
αντέχουν την κρούση ή την ανατροπή δεν χρειάζεται να προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο. Το πάχος 
των τοιχωμάτων του περιβλήματος, σε όλη την περίοδο χρήσης του, δεν θα υπολείπεται της ελάχιστης 
τιμής που απαιτείται από το περιθωριακό 212 127 (2). 

212 171 Τα περιβλήματα δεν θα φορτώνονται με επικίνδυνες ύλες εκτός από εκείνες για τη μεταφορά των οποίων 
έχουν εγκριθεί και οι οποίες, ερχόαενες σε επαφή με τα υλικά του περιβλήματος, τα παρεμβύσματα 
(φλάντζες), τον εξοπλισμό και τις προστατευτικές επιστρώσεις, δεν είναι δυνατόν να αντιδράσουν 
επικίνδυνα με αυτά, να σχηματίσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να εξασθενήσουν αισθητά το υλικό. Δεν θα 
μεταφέρονται τρόφιμα σε αυτά τα περιβλήματα εκτός εάν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να 
αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη στη δημόσια υγεία. 

212 172 (1) Οι ακόλουθοι βαθμοί πλήρωσης δεν θα υπερβαίνονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 
προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: 

(ε) για εύφλεκτες ύλες χωρίς πρόσθετους κινδύνους (π.χ. τοξικότητα ή οξείδωση), σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και 
όπου προηγείται εκρηγνυόμενος δίσκος): 

100 

βαθαός πλήρωσης = _ % χωρητικότητας 

1 η - α (50 - 1 Γ ) 

(5) για τοξικέε ή διαβρωτικές ύλες (εύφλεκτες ή μη) σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με 
σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμη και όπου προηγείται εκρηγνυόμενος 
δίσκος): 


98 


βαθμός π/.ήρωσης = __ 

1 - α (50 - ίρ) 


% χωρητικότητας 


Παραδείγματα προστασίας περιβλημάτων: 

I προστασία έναντι πλευρικής πρόσκρουσης μπορεί παραδείγματος χάριν . να αποτε/χιται από 

επιμήκεις ράβδους (μπάρες) που προστατεύουν το περίβλημα και στις δυο π/,ενρές στο επίπεδο της 
μέσης γραμμής. 

2. Προστασία έναντι ανατροπής μπορεί παραδείγματος χάριν . να αποτελχίται από 
ενισχντικούς δακτυλίους ή ράβδους (μπάρες) στερεωμένες εγκάρσια σε σχέση με το πλαίσιο. 

3. Προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν μπορεί παραδείγματος χάριν να αποτε)χίται 
από προφυλακτήρα ή πλαίσιο. 
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Προσθήκη Β.ΐό 

212 172 (ο) για εύφλεκτες ύλες και για ελαφρά τοξικές ή ελαφρά διαβρωτικές ύλες (εύφλεκτες ή 

(συνεχ.) μη) σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα ^ χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

97 

βαθμός πλήρωσης = __ % χωρητικότητας 

1 + α (50 - ίρ) 

(ά) για εξαιρετικά τοξικές, τοξικές, εξαιρετικά διαβρωτικές ή διαβρωτικές ύλες 

εύφλεκτες ή μη) σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα ^ χωρίς συσκευή ασφαλείας: 

95 

βαθμός π/.ήρωσης = _ % χωρητικότητας 

1 + α (50 - ίρ) 

(2) Στους τύπους αυτούς, είναι ο μέσος συντελεστής κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ 15 °0 και 50 
°0. δηλ. για μεγίστη διακύμανση θερμοκρασίας 35 °0. 

άΐ5 - ^50 

Το α υπολογίζεται από τον τύπο: α =_ 

35 χ ά 50 

όπου άΐ 5 και ά 5 ο είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού στους 15 °0 και 50 °0 αντίστοιχα. Τρ είναι η 
μέση θερμοκρασία του υγρού κατά την πλήρωση. 

(3) Οι διατάξεις του (1) δεν θα έχουν εφαρμογή σε περιβλήματα τα περιεχόμενα των οποίων, διαμέσου 
θερμαντικής συσκευής, διατηρούνται σε θερμοκρασία άνω των 50 °0 κατά τη μεταφορά. Στην 
περίπτωση αυτή ο βαθμός πλήρωσης στην αρχή θα είναι τέτοιος, και η θερμοκρασία έτσι ρυθμισμένη, 
ώστε το περίβλημα να μην είναι γεμάτο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95% της χωρητικότητάς του και η 
θερμοκρασία πλήρωσης να μην υπερβαίνεταμ σε καμία στιγμή κατά τη μεταφορά. 

(4) Όπου φορτώνονται θερμές ύλες, η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος ή της 
θερμομόνωσης δεν θα υπερβαίνει τους 70 °0 κατά τη μεταφορά. 

212 173 Εάν τα περιβλήματα εμπορευματοκιβωτίων-δεξα μενών προοριζόμενων για τη μεταφορά υγρών —' δεν 
διαιρούνται με χωρίσματα ή πλάκες διογκώσεως σε τμήματα χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από 7 
500 λίτρα, θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο από 80% της χωρητικότητάς τους εκτός εάν είναι 
χαρακτηρισμένα ως κενά. 

212 174 Κατά την φόρτωση και εκφόρτωση δεξαμενών, θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να αποτρέπουν 
την έκλυση ετακίνδυνων ποσοτήτων αερίων και ατμών. 

Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα είναι κλειστά έτσι ώστε τα περιεχόμενα να μην μπορούν να 
διασκορπιστούν ανεξέλεγκτα. Τα ανοίγματα σε περιβλήματα εκκένωσης από τον πυθμένα θα κλείνοντα; 
με βιδωτά βύσματα, κενά παρεμβύσματα (φλάντζες) ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές συσκευές. Η 
στεγανότητα των κλεισιμάτων στα περιβλήματα, ιδίως στο άνω μέρος του σίφωνα, θα ελέγχεται από τον 
αποστολέα μετά την πλήρωση του περιβλήματος. 


^ Β/χπε υποσημείωση ^ 

^ Υλες των οποίων το κινηματικό ιξώδες στους 20 °0 είναι μικρότερο από 2 680 πιπΐ /$ θα. 
θεωρούνται ως υγρά για τους σκοπούς αυτής της διάταξης. 
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Προσθήκη Β.16 

212 175 Όπου πολλαπλά συστήματα κλεισίματος είναι τοποθετημένα σε σειρά, το πλησιέστερο στην 
μεταφερόμενη ύλη θα κλείνεται πρώτο. 

212 176 Δεν θα επικάθονται επικίνδυνα κατάλοιπα της ύλης πλήρωσης στο εξωτερικό ενός 
εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής κατά τη μεταφορά, είτε αυτό είναι φορτωμένο είτε κενό. 

212 177 Για να γίνουν δεκτά για μεταφορά, τα κενά εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές, ακαθάριστα, θα κλείνονται 
με τον ίδιο τρόπο και θα είναι στεγανά στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτα. 

212 178- 

212 179 


ΤΜΗΜΑ 8. Μεταβατικά μέτρα 

212 180 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές κατασκευασμένα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων με δυνατότητα 
εφαρμογής από 1ης ϊανουαρίου 1988 τα οποία δεν είναι σύμφωνα με εκείνες τις διατάξεις αλλά 
κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας σε ισχύ πριν από εκείνη την 
ημερομηνία μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη. 

212 181 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές κατασκευασμένα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων με δυνατότητα 
εφαρμογής από 1ης ϊανουαρίου 1993 τα οποία δεν είναι σύμφωνα με εκείνεε τις διατάεεις αλλά 
κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας σε ισχύ μέχρι εκείνη την ημερομηνία 
μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη. 

212 182- 

212 189 


ΤΜΗΜΑ 9. Χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών εγκεκριμένων για θαλάσσια μεταφορά 

212 190 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές τα οποία δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσητ 
προσθήκης αλλά τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αφορούν θαλάσσια μεταφορά 
θα γίνονται δεκτά για μεταφορά ~ . 


Επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων στοιχείων, το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει τις εξήε λέέεις: 

"Μεταφορά σύμφωνα με περιθωριακό 212 190". 

Μόνο ύλες εγκεκριμένες από το περιθωριακό 10 121 (1) μπορεί να μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. 


212 191- 
212 199 


~ Αυτές οι απαιτήσεις περιέχονται στην Παράγραφο 13 της Γενικής Εισαγωγής τον Κώδικα της 
Διεθνούς Ναυτιλιακής Οργάνωσης για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα (ΙΜΏΟ) που δημοσιεύεται από την Διεθνή 
Ναυτιλιακή Οργάνωση, Λονδίνο. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΙ: Ειδικέ; απαιτήσεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τις απαιτήσεις του Μέρους I 

ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ" ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΥΠΟ 
ΠΙΕΣΗ 

212 200 - 
212 209 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεςαμενων), ορισμοί 
Χρήση 

212 210 Αέρια του περιθωριακού 2201. εκτός των αναγραφόμενων παρακάτω μπορεί να μεταφέροιται σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 

Φθόριο, τριφθοριούχο άζωτο και τετραφθοριούχο πυρίτιο του 1°(ει) οςείδιο του αζώτου του 1 (οι) 
μείγματα υδρογόνου με όχι περισσότερο του 10% υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμάνιο κατ όγκο ή με όχι 
περισσότερο από 15% αρσίνη κατ'όγκο μείγματα αζώτου ή ευγενών αερίων (περιέχοντα οχι 
περισσότερο από 10% ξένο κατ'όγκο) με όχι περισσότερο από 10% υδροσελήνιο ή φωσφίνη ή γερμάνιο 
κατ'όγκο ή όχι περισσότερο από 15% αρσίνη κατ'όγκο του 2° (δΐ) μείγματα υδρογόνου με όχι 
περισσότερο από 10% διβοράνιο κατ'όγκο μείγματα αζώτου ή ευγενή αέρια (περιέχοντα οχι 
περισσότερο από 10% ξένο κατ'όγκο) με όχι περισσότερο από 10% διβοράνιο κατ'όγκο του 2 ° («), 
οκταφθοροβουτ-2-ένιο (Κ.1318) και οκταφθοροπροπάνιο του 3° (α) τριχλωριούχο βόριο, τριφθοριούχο 
χλώριο, εξαφθοροακετόνη, νιτρωόυλοχλωρίδιο. σουλφουρυλοφθορίδιο και εξαφθοριούχο βοΛ,φραμιο 
του 3° (αΐ) 2,2-διμεθυλοπροπάνιο και μεθυλοσιλάνιο του 3° (δ) αρσίνη, καρβονυλοσουλφιδιο, 
διχλωροσιλάνιο, διμεθυλοσιλάνιο, υδροσελήνιο και τριμεθυλοσιλάνιο του 3° (δι) προπαοιενιο. αδρανές, 
του 3° (ο), κυανογόνο, χλωριούχο κυανογόνο, αιθυλενοςείδιο και υδροϊώδιο, ανυδρίτη του 3 (οι) 
μείγματα μεθυλοσινανίων του 4° (δΐ) προπαδιένιο με 1% έως 4% μεθυλακετυλενιο. σταθεροποιημένο, 
του 4° (ο) αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο από 50% κατά βάρος μυρμηκικό μεθυλεστέρα του 
4° (οι) σιλάνιο του 5° (δ) ύλες του 5° (δΐ) και (οι) διαλυμένο ακετυλένιο του 9° (ο) αέρια του 12 4 και 
13°. 

212 211 - 
212 219 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 220 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 1° έως 6° και 9° θα κατασκευάζονται απο 

χάλυβα. ... . η 

ν την περίπτωση μη συνκολλημένων περιβλημάτων κατά παρέκκλιση απο το περιθωριακό _ι_ — 

μπορεί να γίνει δεκτή ελάχιστη επιμήκυνση θραύσεως 14% καθώς και τάση σ ( σίγμα) μικρότερη η ιση 

των παρακάτω ορίων αναλόγως του υλικού. 

(ε) Όταν ο λόνος Κε/Κπι των ελάχιστων εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά από θερμική 
κατεργασία είναι μεγαλύτερος του 0.66 χωρίς να υπερβαίνει το 0.8;: 

σ <0.75 ϊΐε 

Ο) Όταν ο λόγος Κε/Κπι των ελάχιστων εγγυημένων χαρακτηριστικών μετά απο θερμική 
κατεργασία είναι μεγαλύτερος του 0.85: σ <0.5 Κτη. 

212 221 Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β.ΐά θα έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή συγκολ/.ημένων 
περιβλημάτων. 

·>ρ 222 Περιβλήματα προορισμένα για τη μεταφορά χλωρίου ή φωσγενίου του 3° (31) θα σχεδιάζονται για πίεση 
υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] τουλάχιστον 2.2 ΜΡβ (22 δαι) (πίεση μετρητη). 
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212 223- 
212 229 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 230 Οι σωληνώσεις εκκένωσης των περιβλημάτων θα μπορούν να κλείνονται με κενά παρεμβύσματα 
(φλάντζες) ή άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. 

212 231 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων μπορεί να έχουν, επιπλέον των 
ανοιγμάτων που προβλέπονται στα περιθωριακά 212 131 και 212 132, ανοίγματα για την τοποθέτηση 
μετρητών, θερμομέτρων, μανομέτρων και με ανοίγματα αποστραγγίσεως, όπως απαιτείται για την 
ασφαλή λειτουργία τους. 

212 232 Οι συσκευές ασφαλείας θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Τα ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης περιβλημάτων με χωρητικότητα που υπερβαίνει το I γπ 5 
προοριζόμενων για τη μεταωορά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων θα είναι εξοπλισμένα 
με εσωτερική συσκευή ασφαλείας στιγμιαίου κλεισίματος η οποία κλείνει αυτομάτως σε περίπτωση 
ακούσιας κίνησης του περιβλήματος ή φωτιάς. Θα είναι επίσης δυνατή η λειτουργία της συσκευής 
κλεισίματος με τηλεχειρισμό. 

(2) Όλα τα ανοίγματα, εκτός από εκείνα που υποδέχονται βαλβίδες ασφαλείας και από ανοίγματα 
αποστράγγισης, περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή 
τοξικών αερίων θα είναι εξοπλισμένα, εάν η ονομαστική διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από 1.5 πίΓη. 
με εσωτερική συσκευή κλεισίματος. 

(-0 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του (1) και (2), περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
εύφλεκτων και/ή τοξικών υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως μπορεί να είναι εξοπλισμένα με 
εξωτερικές συσκευές αιτί για εσωτερικές συσκευές εάν οι εξωτερικές συσκευές παρέχουν προστασία 
έναντι εξωτερικής βλάβης τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή που παρέχεται από το τοίχωμα του 
περιβλήματος. 

(4) Εάν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με μετρητές, αυτοί δεν θα είναι κατασκευασμένοι από 
διαφανές υλικό σε απευθείας επαφή με τη μεταφερόμενη ύλη. Εάν υπάρχουν θερμόμετρα, δεν θα 
εξέχουν άμεσα στο αέριο ή το υγρό μέσα από το τοίχωμα του περιβλήματος. 

(5) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταωορά χλωρίου, διοξειδίου του θείου και φωσγενίου του 
3° ( 31 ), μεθυλομερκαπτάνη και υδρόθειο του 3° (όΐ) δεν θα έχουν ανοίγματα κάτω από τη στάθμη της 
επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται ανοίγματα καθαρισμού κατά τα αναφερόμενα στο 
περιθωριακό 212 132. 

(6) Ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης τοποθετημένα στο άνω μέρος των περιβλημάτων θα είναι 
εξοπλισμένα, επιπλέον των προβλεπομένων στο (1), με δεύτερη, εξωτερική, συσκευή κλεισίματος. Αυτή 
η συσκευή θα είναι ικανή να κλειστεί με κενό παρέμβυσμα (φλάντζα) ή άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. 

212 233 Οι βαλβίδες ασφαλείας θα ικανοποιούν τους όρους που προβλέπονται στα (1), (2) και (3) παρακάτω: 

(1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 1° έως 6° και 9° μπορεί να είναι 
εφοδιασμένα με όχι περισσότερες από δύο βαλβίδες ασφαλείας των οποίων η συνολική καθαρή 
επιφάνεια διατομής της διόδου από το σημείο ή τα σημεία έδρασης δεν θα είναι μικρότερη από 20 ογπ 2 
ανά 30 γπ 3 (ή μέρος αυτού) χωρητικότητας του δοχείου. Αυτές οι βαλβίδες θα μπορούν να ανοίγουν 
αυτομάτως με πίεση 0.9 έως 1.0 φορές την πίεση δοκιμής του περιβλήματος στο οποίο είναι 
τοποθετημένες. Θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να ανθίστανται σε δυναμικές καταπονήσεις, 
περιλαμβανόμενης της διόγκωσης υγρού. Η χρήση βαλβίδων με νεκρό βάρος ή αντίβαρο απαγορεύεται. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9911 


Προσθήκη Β.11> 

212 233 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 1 0 έως 9° επιβλαβών για τα 
(συνεχ) αναπνευστικά όρνανα ή ενέχοντα κίνδυνο δηλητηρίασης ^ δει- θα έχουν βαλβίδες ασφαλείας εκτός εάν 
υπάρχει εκρηγνυόμενος δίσκοε μπροστά από τις βαλβίδες ασφαλείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 
διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα πρέπει να είναι ικανοποιητική 

για την αρμόδια αρχή. 

Όπου εμπορευματοκψώτια -δεξαμενές προορίζονται για μεταφορά διά θαλάσσης, οι διατάξεις του 

παρόντος δεν θα απανορεύουν την τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς που 

. . . 12 / 
διέπουν αυτό το μέσο μεταφοράς 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα είναι εξοπλισμένα με δύο 
ανεξάρτητε:: βαλβίδες ασφαλείας κάθε βαλβίδα θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την 
διαφυγή από το περίβλημα των αερίων που σχηματίζονται με εξάτμιση κατά την κανονική λειτουργία 
κατά τρόπο ώστε η πίεση να μην υπερβαίνει σε καμία στιγμή την πίεση εργασίας που αναφέρεται στο 
περίβλημα κατά περισσότερο από 10%. Μία από τις δύο βαλβίδες ασφαλείας μπορεί να αντικαθίσταται 
από εκρηγνυόμενο δίσκο που θα είναι τέτοιος ώστε να σπάει στην πίεση δοκιμής. 

Σε περίπτωση απώλεια:: του κενού σε περίβλημα διπλού τοιχώματος, ή καταστροφής του 20% της 
μονώσεως σε περίβλημα μονού τοιχώματος, η βαλβίδα ασφαλείας και ο εκρηγνυόμενος δίσκος θα 
επιτρέπει εκροή τόση ώστε η πίεση στο περίβλημα να μην μπορεί να υπερβεί την πίεση δοκιμής . 

(3) Οι βαλβίδες ασφαλείας περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων του 7* και 8° θα 
μπορούν να ανοίγουν στην πίεση εργασίας που αναγράφεται στο περίβλημα. Θα είναι έτσι σχεδιασμένες 
ώστε να λειτουργούν αλάνθαστα ακόμη και στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας. Η αξιοπιστία της 
λειτουργίας του; στη θερμοκρασία αυτή θα εςακριβώνεται και θα ελέγχεται είτε ελέγχοντας κάθε 
βαλβίδα είτε ελέγχοντας δειγματοληπτικά μία βαλβίδα για κάθε τύπο σχεδιασμού. 


Θερμομόνωση 

212 234 (1) Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3° και 4° είναι 
εξοπλισμένα με θερμική μόνωση, αυτή η μόνωση θα αποτελείται: 

- είτε από αλεξήλιο που να καλύπτει όχι λιγότερο από το άνω εν τρίτο αλλά όχι περισσότερο από το 

ανω ήμισυ της επιφάνειας του περιβλήματος και να χωρίζεται από το περίβλημα με κενό αέρα 

τουλάχιστον 4 επί ή 

- από πλήρη επένδυση, επαρκούς πάχους, από μονωτικά υλικά. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για την μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα είναι θερμό μονωμένα. Η 
θερμομόνωση θα εξασφαλίζεται με συνεχή επένδυση. Εάν ο χώρος μεταξύ του περιβλήματος και της 
επένδυση^ είναι κενός από αέρα (μόνωση κενού) η προστατευτική επένδυση θα είναι έτσι σχεδιασμένη 
ώστε να αντέχει χωρίε παραμόρφωση εξωτερική πίεση τουλάχιστον 100 ΙνΡδ (1 0 <ιγ) (πίεση μετρητή). 
Παρά το περιθωριακό 212 102 (2)(*), εξωτερικές και εσωτερικές ενισχυτικές συσκευές μπορεί να 
λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Εάν η επένδυση είναι κλεισμένη έτσι ώστε να είναι 
αεροστεγής, θα υπάρχει συσκευή για να αποτρέπει την ανάπτυξη επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικό 
στρώμα σε περίπτωση ανεπαρκούς αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή των ειδών εςοπ/ασμού του. Η 
συσκευή θα αποτρέπει την διείσδυση υγρασίας μέσα στην θερμομονωτική επένδυση. 


^ Αέρια που χαρακτηρίζονται από τ ο γράμμα "ΐ" στον κατά/.ογο υλών κρίνονται ως αέρια επιβ/.αβή /ίο 

τα αναπνευστικά όργανα ή ενέχοντα κίνδυνο δηλητηριάσεων 

— Βλέπε υποσημείωση 17 /. 
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Προσθήκη Β.1& 

212 234 (3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων με σημείο βρασμού 
(συνεχ.) κάτω των - 182 σε ατμοσφαιρική πίεση δεν Θα περιλαμβάνουν αναφλέξιμο υλικό είτε στη 
Θερμομόνωση ή στις προσδέσεις. 

Το μέσο πρόσδεσης περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αργού, αζώτου, ηλίου και νέον του 
7° (σι) και υδρογόνου του 7° (δ) μπορεί με τη συναίνεση της αρμόδιας αρχής, να περιέχει πλαστικέο ύλες 
ανάμεσα στο περίβλημα και την επένδυση. ' ^ 

212 235 (1) Τα ακόλουθα θεωρούνται ότι είναι στοιχεία εμπορευματοκιβωτίων-δεςααενών πολλαπλών 
στοιχείων: 

- δοχεία κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 2212 (1 )(&) ή 

- δεξαμενές κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 2212(1 )(ς). 

Οι διατάξεις της παρούσης Προσθήκης δεν έχουν εφαρμογή σε πλαίσια κυλίνδρων σύαφωνα με το 
περιθωριακό 2212 (Ι)(ά). 

(2) Για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές πολλαπλών στοιχείων, θα τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

(ε.) Εάν ένα από τα στοιχεία εμπορευματοκιβωτίων-δεςαμενών πολλαπλών στοιχείων είναι 
εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας και υπάρχουν συσκευές κλεισίματος μεταξύ των 
στοιχείων, κάθε στοιχείο θα είναι έτσι εξοπλισμένο. 

00 Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης μπορεί να είναι τοποθετημένες σε πολλαπλή. 

(ο) Κάθε στοιχείο εμπορευματοκιβωτίου-δεςαμενής πολλαπλών στοιχείων προοριζόμενου για τη 
μεταφορά συμπιεσμένων αερίων των 1° και 2° επιβλαβών για τα αναπνευστικά όργανα ή 
ενεχόντων κίνδυνο δηλητηριάσεως ^ θα μπορεί να απομονωθεί με βαλβίδα. 

(ά) Τα στοιχεία εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών πολλαπλών στοιχείων προορι£όιιενου για τη 
μεταοορά υγροποιημένων αερίων των 3° έως 6° θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να 
πληρωθούν χωριστά και να - διατηρούνται απομονωμένα με βαλβίδα που .απορεί να 
σφραγισθεί 

212 236 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του περιθωριακού 212 131 περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς κατάψυξης δεν χρειάζεται να έχουν άνοιγμα επιθεώρησης. 

212 237- 

212 239 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 240- 

212 249 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 250 Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος θα δοκιμάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται 
στην Προσθήκη Β.ΐά. 


2β' 


Βλέπε υποσημείωση 18/. 
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Προσθήκη Β.ΐϋ 

212 251 Οι τιμές της πίεσης δοκιμής θα είναι οι ακόλουθες: 

(1) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των Γ και 2°: οι τιμές που αναγράφονται 
στο περιθωριακό 2219 (1) και (3). 

(2) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 3° και 4°: 

(δ) εάν τα περιβλήματα δεν είναι μεγαλύτερα από 1.5 γπ σε διάμετρο, οι τιμές που αναγράφονται 
στο περιθωριακό 2220 (2)' 

(6) εάν τα περιβλήματα είναι μεγαλύτερα από 1.5 γπ σε διάμετρο οι τιμές ^ που αναγράφονται 
παρακάτω: 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη πίεση δοκιμής για 
περιβλήματα 

Μέγιστο βάρος των 
περιεχομένων ανά 



με 

θερμομόνωση 

χωρίς 

θερμομόνωση 

λίτρο χωρητικότητας 



ΜΡ* 

ΜΡςι 

λε 

βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12 Β1) 

3°(2) 

1.0 

1.0 

1.61 

χλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 22) 

3°(3) 

2.4 

2.6 

1.03 

χλωροπενταφθορομεθάνιο (Κ 115) 

3°(λ) 

2.0 

2.3 

1.08 

1 -χλωρό- 1.2.2.2-τετραφθοροαιθάνιο (Κ 124) 

3 β (») 

1.0 

1.1 

1.2 

1-χλωρο-2,2.2-τριφθοροαιθάνιο (Κ 133&) 

3°(3) 

1.0 

1.0 

1.18 

διχλωοοδιφθορομεθάνιο (Κ 12) 

3“(*) 

1.5 

1.6 

1.15 

διχλωροφθορομεθάνιο (Κ 21) 

3°(3) 

1.0 

1.0 

1.23 

1.2-διχλωρο-1.1,2.2-τετραφθοροαιθάνιο 
(Κ 114) 

3°(3) 

1.0 

1.0 

1.30 

οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (Κ.0 318) 

3°(&) 

1.0 

1.0 

1.34 

1.1.1.2-τετραφθοροαιθάνιο (Κ 134α) 

3 0 (3) 

1.6 

1.8 

1.04 

αμμωνία 

3°(δΐ) 

2.6 

2.9 

0.53 


β) Οι προβ/επόμενες πιέσεις δοκιμής είναι: 

(α) εάν το ττερίβ/ημα είναι εξορισμένο με θερμομόνωση, τουλάχιστον ίση με την πίεση 
ατμών , ελαττωμένη κατά 100 έΡα Π έατ), του υγρού στους 60 °<Γ. και όχι μικρότερη απο 

1 ΜΡα (10 \>ατ) 

(ό) εάν το περίβλημα δεν είναι εξορισμένο με θερμομόνωση, τουλάχιστον ίση με την 
πίεση ατμών , ελαττωμένη κατά 100 έΡα (1 δατ), του υγρού στους 65 °0. και όχι μικρότερη 

από 1 ΜΡα (10 δατ/ 

(Η) λόγω της υψηλής τοξικότητας τον φωσγενίον τον 3° (αί), η ελάχιστη πίεση δοκιμής για αυτό 
το αέριο θα είναι 1.5 ΜΡα (15 δατ) εάν το περίβλημα είναι εξορισμένο με θερμομόνωση και 
1.7 ΜΡα (17 όατ) εάν δεν είναι εξορισμένο 

(Ηί) οι μέγιστες τιμές σε λξ/ϊίττε που προβλέπονται για το βαθμό πλήρωσής υπολογίζονται ως 
εξής: μέγιστη μάζα περιεχομένων σνά λίτρο χωρητικότητας = 0.95 χ πυκνότητα της υγρής φάσηε 
στους 50 °0. 
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212 251 Προσθήκη Β.1& 

(συνέχ.) 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη πίεση δοκιμής για 
περιβλήματα 

Μέγιστο βάρος των 
περιεχομένων ανά 



με 

θερμομόνωση 

χωρίς 

θερμομόνωση 

λίτρο χωρητικότητας 



ΜΡίΐ 

ΜΡα 


χλώριο 

3 β («) 

1.7 

1.9 

1.25 

εξαφθοροπροπυλένιο (Κ. 1216) 

3°(«) 

1.7 

1.9 

1.11 

υοροβρώμιο 

3 β (κ) 

5.0 

5.5 

1.54 

μεθυλοβρωμίδιο 

3 β Οΐ) 

1.0 

1.0 

ί 1.51 

διοξείδιο του αζώτου Ν(> 

3 β (αΐ) 

1.0 

1.0 

1.30 

φωσγένιο 

3 β ί«) 

1.5 

1.7 

! 

1.23 

διοξείδιο του θείου 

3 β (8ί) 

1.0 

1.2 

1.23 

βουτάνιο 

3°{6) 

1.0 

1.0 

0.51 

1 -βουτένιο 

3°ίό) 

1.0 

1.0 

0.53 

1-χλωρό-1.1-όιφθοροαιθάνιο (Κ 1426) 

3°(5) 

1.0 

1.0 

0.99 

Οίδ-2-βουτένιο 

3°(6) 

1.0 

1.0 

0.55 

κυκλοπροπάνιο 

3°(6) 

1.6 

1.8 

0.53 

1.1-διοθοροαιθάνιο (Κ. 152ε) 

3°(ό) 

1.4 

1.6 

0.79 

διμεθυλικός αιθέρας 

3°(6) 

1.4 

1.6 

0.58 

ισοβουτάνιο 

3°(ό) 

1.0 

1.0 

0.49 

ισοβουτένιο 

3°(ό) 

1.0 

1.0 

0.52 

προπάνιο 

3°(ό) 

2.1 

2.3 

0.42 

προπυλένιο 

3°(6) 

2.5 

2.7 

0.43 

γγοπ 5 - 2 -βουτένιο 

3°ί6) 

1.0 

1.0 

0.54 

1.1,1 -τρκρθοροαιθάνιο 

3°(6) 

2.8 

3.2 

0.79 

διμεθυλαμίνη 

3°(6ί) ί 

I 

1.0 

1.0 

0.59 

αιθυλαμίνη 

3°(6ί) 

1.0 

1.0 

0.61 

αιθυλοχλωρίδιο 

3 β (Μ) 

1.0 

1.0 

0.80 

υδρόθειο 

3°<1κ) 

4.5 

5.0 

0.67 

μεθυλαμίνη 

3°(όί) 

1.0 

1.1 

0.58 

μεθυλοχλωρίδιο 

3°(6ί) 

1.3 

1.5 

0.81 

μεθυλο μερκαττΓάνη 

3°(ότ) 

1.0 

1.0 

0.78 

τρι μεθυλαμίνη 

3°(άι) 

1.0 

1.0 

0.56 

1.2-βουταδιένιο 

3°(ο) 

1.0 

1.0 

0.59 

1,3-βουταδιένιο 

3 β (ς) 

1.0 

1.0 

0.55 

βινυλοχλωρΐδιο 

3°(0 

1.0 

1.1 

0.81 

μεθυλοβινυλαιθέρας 

3 β ί«) 

1.0 

1.0 

0.67 

τριφθοροχλωροαιθυλένιο (Κ 1113) 

3 β («) 

1.5 

1.7 ί 

1.13 

βινυλοβρωμίδιο 

3°(«) 

1.0 

1.0 

1.37 
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212 251 Προσθήκη Β.ΐί> 

(συνέχ.) 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχιστη πίεε 
περιβλ 

με 

θερμομόνωση 

ΜΡ& 

η δοκιμής για 
ήματα 

χωρίς 

θερμομόνωση 

ΜΡε 

Μέγιστο βάρος των 
περιεχομένων ανά 
λίτρο χωρητικότητας 

μείγμα Ρ 1 

4°(ί) 

1.0 

1.1 

1.23 

μείγμα Ρ 2 

4°(&) 

1.5 

1.6 

1.15 

μείγμα Ρ 3 

4°(») 

2.4 

2.7 

1.03 

μείγμα αερίων Κ 500 

4°(&) 

1.8 

2.0 

1.01 

μείγμα αερίων Κ 502 

4°(ί) 

2.5 

2.8 

1.05 

μείγμα 19 έως 21% κατά βάρος 
διχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12) και 

79 έως 81% κατά βάρος βρωμοχλωρο- 
όιιρθορο μεθάνιο (Κ 12 Β1) 

4°(ε) 

1.0 

1.1 

1.50 

μείγματα διχλωροόιφθορομεθανιου 
και αιθυλενοςειόίου με όχι περισσότερο 
από 12% αιθυλενοςειόίου κατά βάρος 

4°(81) 

1.5 

1.6 

I 

1.09 

μείγματα μεθυλοβρωμιόίου και 
χλωροπικρίνης 

4°(&1) 

1.0 

1.0 

1.51 

μείγμα Α (εμπορικό όνομα: βουτάνιο) 

4°(όι 

1.0 

1.9 

0.50 

μείγμα Α 0 (εμπορικό όνομα: βουτάνιο) 

4°(ό) 

3.2 

1.4 

0.47 

μείγμα Α 1 

4°0>) 

1.6 

1.8 

0.46 

μείγμα Β 

4°(ό) 

2.0 

2.3 

0.43 ί 

μείγμα (3 (εμπορικό όνομα: προπάνιο) 

4°(ό) 

2.5 

2.7 

0.42 

μείγματα υδρογονανθράκων- περιεχοντα 

4°(0) 


22.5 

0.187 

μεθάνιο 


- 

30.0 

0.244 

μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 
μεθυλενοχλωριδίου 

4°(6ΐ) 

1.3 

1.5 

0.81 

μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 
χλωροπικρίνης 

4°0)ΐ) 

1.3 

1 

1.5 

I 

0.81 

μείγματα μεθυλοβρωμιόίου και 
αιθυλενοβρωμιδίου 

4°(όΐ) 

1.0 

1.0 

1.51 

μεθυλακετυλένιο/προπαδιενιο και 
μείγματα υδρογονανθράκων 

μείγμα Ρ1 

4°(ε) 

2.5 

2.8 

0.49 

'μείγμα Ρ2 

4°(ε) 

2.2 

2.3 

0.47 

μείγματα 1,3-βουταδιένιου και 
υδρογονανθράκων του 3°(ό) 

4°(ο) 

1.0 

1.0 

0.50 

αιθυλενοςείόιο περιέχον όχι περισσότερο 
από 10% διοςείδιο του άνθρακα κατά βάρος 

4°(α) 

ί 

2.4 

2.6 

0. ! 

ι 

αιθυ/χνοςείδιο με άζωτο 
μέχρι ολικής πίεσης 1 ΜΡ& (10 όατ) 
στους 50 °0 

4°(ει) 

1.5 

1.5 

0.78 


(3) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 5° και 6°: 

(ε) εάν τα περιβλήματα δεν είναι επενδεδυμένα με θερμομόνωση: οι τιμές που αναγράφονται στο 

περιθωριακό 2220 (3) και (4)' 


(δ) εάν τα περιβλήματα είναι επενδεδυμένα με θερμομόνωση: οι τιμές που αναγράφονται παρακάτω: 
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212 251 Προσθήκη Β. 16 

(συνέχ.) 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

είδους 

Ελάχ. πίεση 
δοκιμής 

ΜΡα 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων ανά 
λίτρο χωρητικότητας 

βρωμοτριφθορο μεθάνιο (Κ. 13 ΒΙ) 

5°(α) 

12.0 

1.50 

διοξείδιο του άνθρακα 

5 0 (*) 

19.0 

0.73 



22.5 

0.78 

χλωροτριφθορο μεθάνιο (Κ. 13) 

5°(*) 

12.0 

0.96 



22.5 

1.12 

ε£α©θοροαιθάνιο (Κ. 116) 

5°(») 

16.0 

1.28 



20.0 

1.34 

πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν 2 Ο) 

5°(&) 

22.5 

0.78 

πενταφθοροαιθάνιο (Κ.125) 

5°(α) 

3.4 

0.95 

εξαθειοφθορίδιο 

5°(&) 

12.0 

1.34 

τρίΦθορομεθάνιο (Κ. 23) 

5°(*) 

19.0 

0.92 



25.0 

0.99 

ξένον 

5°(&) 

12.0 

1.30 

υδροχλώριο 

5°{3Χ) 

12.0 

0.69 

αιθάνιο 

5°(ό) 

12.0 

0.32 

αιθυλένιο 

5°(ά) 

12.0 

0.25 



22.5 

0.36 

1,1 -διφθοροαιθυλένιο 

5°(ο) 

12.0 

0.66 



22.5 

0.78 

βινυλοφθορίδιο 

5 0 (Ο 

12.0 

0.58 



22.5 

0.65 

μείγμα αερίων Κ. 503 

6°(ε) 

3.1 

0.11 



4.2 

0.21 



10.0 

0.76 

διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 

6°(0 

19.0 

0.73 

περισσότερο από 35% αιθυλενοξείοιο κατά βάρος 


22.5 

0.78 

αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο από 10% 

6°(οΐ) 

19.0 

0.66 

αλλά όχι περισσότερο από 50% διοξείδιο 


25.0 

0.75 

του άνθρακα κατά βάρος 

! 




Όπου χρησιμοποιούνται περιβλήματα επενδεδυμενα με θερμομόνωση τα οποία έχουν υποβληθεί σε πίεση δοκιμής 
χαμηλότερη από την αναγραφόμενη στους πίνακες, το μέγιστο βάρος των περιεχομένων ανά λίτρο χωρητικότητας 
θα είναι τόση ώστε η πίεση που αναπτύσσεται στο περίβλημα από την εν λόγω ύλη στους 55 °€ να μην υπερβαίνει 
την πίεση δοκιμής που αναγράφεται με σφραγίδα στο περίβλημα. Σε μια τέτοια περίπτωση το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο θα ορίζεται από τον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. 
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212 251 (4) Για περψλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αμμωνίας που διαλύεται υπό πίεση του 
(συνεχ.) 9° (&ΐ), οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω: 


Περιγραφή ύλης 

Αριθ. 

είδους 

Ελάχιστη 
πίεση δοκιμής 

ΜΡε 

Μέγιστο βάρος 
περιεχομένων ανά 
λίτρο χωρητικότητητας 

αμμωνία που διαλύεται υπό πίεση 
στο νερό 




- με περισσότερο από 35% αλλά όχι 
περισσότερο από 40% αμμωνία 
κατά βάρος 

9°(31) 

1.0 

0.80 

- με περισσότερο από 40% αλλά όχι 
περισσότερο από 50% αμμωνία 
κατά βάρος 

9°(31) 

1.0 

0.77 


(5) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 7° και 8°: όχι λιγότερο από 
1.3 φορές την μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας που αναγράφεται στο περίβλημα, αλλά όχι λιγότερο 
από 300 λΡε (3 03 γ) (πίεση μετρητή) για περιβλήματα με μόνωση κενού η πίεση δοκιμής δεν θα είναι 
μικρότερη από 1.3 φορές την μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας προσαυξημένη κατά 100 ΙιΡε (1 0ςιγ). 

212 252 Η πρώτη δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διενεργείται πριν την τοποθέτηση της θερμομόνωσης. 

212 253 Η χωρητικότητα κάθε περιβλήματος προοριζόμενου για τη μεταφορά αερίων των 3° έως 6° και 9° θα 
προσδιορίζεται, υπό την επίβλεψη ειδικού εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή, με ζύγιση ή 
ογκομετρική μέτρηση της ποσότητας νερού που πληρώνει το περίβλημα' τυχόν σφάλμα στη μέτρηση της 
χωρητικότητας του περιβλήματος θα είναι μικρότερο από 1%. Δεν επιτρέπεται ο προσδιορισμός με 
υπολογισμό βάσει των διαστάσεων του περιβλήματος. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη πλήρωσης 
σύμφωνα με τα περιθωριακά 2220 (4) και 212 251 (3) θα ορίζονται από εγκεκριμένο ειδικό. 

212 254 Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 127(6) 
σχετικά με τον συντελεστή λάμδα 1.0. 

212 255 Παρά τις απαιτήσεις του Τμήματος 5 του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης, οι περιοδικές δοκιμές θα 
γίνονται: 

(1) Κάθε δυόμισι χρόνια στην περίπτωση εμπορευ'ματοκιβωτίων-δεξαμενών προοριζόμενων για τη 
μεταφορά τριφθοριούχου βορίου του 1°(*ΐ), αερίου πόλης του 2° (όί), χλωρίου, υδροβρωμίου, 
διοξειδίου του αζώτου, φωσγενίου ή διοξειδίου του θείου του 3° (3ΐ), υδρόθειου του 3° (όΐ), η 

υδροχλωρίου του 5° (ηΙ)' 

(2) Μετά από λειτουργία οκτώ ετών και εφεξής κάθε 12 έτη στην περίπτωση 
εμπορευματοκψωτίων-δεξαμενών προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων των 7° και 8°. Ελεγχος 
στεγανότητας μπορεί να διενεργείται, μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, μεταξύ δύο οποιωνδήποτε 
διαδοχικών δοκιμών, 

212 256 Στην περίπτωση περιβλημάτων με μόνωση κενού η δοκιμή υδραυλικής πίεσης και ο έλεγχος της 
εσωτερικής κατάστασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του εγκεκριμένου ειδικού, να αντικατασταθεί με 
δοκιμή στεγανότητας και μέτρηση του κενού. 
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212 257 Εάν έχουν γίνει ανοίγματα, με την ευκαιρία περιοδικών επιθεωρήσεων, σε περιβλήματα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά αερίων του 7° ή 8°, η μέθοδος με την οποία κλείνονται ερμητικά πριν την 
επαναχρησιμοποίηση των περιβλημάτων θα εγκρίνεται από τον εγκεκριμένο ειδικό και θα εξασφαλίζει 
την ακεραιότητα του περιβλήματος. 

212 258 Η δοκιμή στεγανότητας περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά αερίων των 1° έως 6° και 9° θα 
διενεργείται σε πίεση όχι μικρότερη από 400 1;Ρε (4 όατ) και όχι μεγαλύτερη από 800 Ι^Ρε (8 03 γ) (πίεση 
μετρητή). 


212 259 


ΤΜΗΜΑ 6* Επισήμανση 

212 260 Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαίνονται με σφράγιση ή με άλλη παρόμοια μέθοδο στην 
πινακίδα που περιγράφεται στο περιθωριακό 212 160, ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

(1) Σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά μόνο μίας ύλης: 

22 / 

- η π/ηρης ονομασία του αέριου . 

Η ένδειξη αυτή θα συμπληρώνεται, στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά 
συμπιεσμένων αερίων των 1° και 2° με ένδειξη της μεγίστης πίεσης πλήρωσης στους 15°Θ που 
επιτρέπεται για το περίβλημα και, στην περίπτωση περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων των 3° έως 8° ή αμμωνίας που διαλύεται υπό πίεση του 9° (&ΐ), με ένδειξη του 
μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους φόρτωσης σε και της θερμοκρασίας πλήρωσης εάν είναι κάτω των 

-20°Ο 

(2) Σε εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές πολλαπλών χρήσεων: 

- οι πλήρεις ονομασίες ^ των αερίων για τη μεταφορά των οποίων εγκρίνεται το περίβλημα. 

Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται με ένδειξη του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους φόρτωσης σε 1:2 
για κάθε αέριο 

(3) Σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων των 7° και 8°: 

- η πίεση εργασίας" και 

(4) Σε περιβλήματα εξοπλισμένα με θερμομόνωση: 

- η ένδειξη "Θερμικά μονωμένα" ή "Θερμικά μονωμένα με κενό". 

212 261 Το πλαίσιο εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών πολλαπλών στοιχείων θα φέρει πλησίον του σημείου 
πλήρωσης πινακίδα που θα αναγράφει: 

- την πίεση δοκιμής των στοιχείων 


** Οι περιγραφές που υπονοαιηιίΓονται στο περιθωριακό 2201 θα χρησιμοποιούνται ως τύάιρεις 
ονομασίες του αερίου για μείγματα Α, Α0 και ^ του 4° (δ) τον περιθωριακού 2201. Οι εθιμικές ονομασίες τον 
εμπορίου που αναφέρονται στη Σημείωση για το 4° (δ) του περιθωριακού 2201 μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο ως 
συμπΜ\ρωμα 
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(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.11) 

- τη μεγίστη επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης ^ στους 15 °0 που επιτρέπεται για 
στοιχεία προοριζόμενα για συμπιεσμένα αέρια 

- τον αριθμό των στοιχείων" 

Α , , 23/ 

- την οΑΐκη χωρητικότητα των στοιχείων 

- την πλήρη ονομασία του αερίου ^ 


και, επιπλέον, στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων: 

- το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης ^ ανά στοιχείο. 


212 262 Επιπλέον των στοιχείων που αναγράφονται στο περιθωριακό 212 161, τα ακόλουθα θα αναγράφονται 
είτε στο ίδιο το εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή είτε σε πινακίδα: 

Ο) - είτε: "ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλήρωσης: - 20 °0", είτε 

- "ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλήρωσης:. 

(δ) όπου το πεοίΒλτιιια προορίζεται για τη μεταφορά αίαα ύλης αόνον : 

* . , , 22 /. 

- η π/ήρης ονομασία του αέριου “ 

- για υγροποιημένα αέρια των 3° έως 8° και για αμμωνία που διαλύεται υπό πίεση στο 
νερό του 9° (εί), το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης σε Ιαξ' 

(ο) όπου το πεοίΒλτιιια είναι πεοίΒλτιιια πολλαπλών νοήσεων : 

- οι πλήρεις ονομασίες ^ όλων των αερίων για τη μεταφορά των οποίων διατίθεται το 
περίβλημα, με ένδειξη του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους φόρτωσης σε για κάθε 

ένα από αυτά 


(άτ οπου το πεοίΒλτιιια είναι εέοπλισιιένο αε θεοιιοαόνωσυ : 

- η επιγραφή "θερμικά μονωμένο" ή "θερμικά μονωμένο με κενό", σε επίσημη γλώσσα 
της χώρας εγγραφής, και επίσης, εάν αυτή η γλώσσα δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή 
γερμανική, σε μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε 
τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η μεταφορά. 

212 263- 
212 269 


^ Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να αναφέρονται μετά από τις αριθμητικές τιμές. 

Οι περιγραφές πον νπονρααιιίζονται στο περιθωριακό 2201 θα χρησιμοποιούνται ως π).ήρης ονομασία 
του αερίου για μείγματα Α, ΑΟ και Ο ο/ 4° φ) του περιθωριακού 2201 . Τα εθιμικά ονόμαζα του εμπορίου που 
αναφέρονται στη Σημείωση για το 4° φ) του περιθωριακού 2201 μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνον ως 
συμτζ/^ρωμα 

^ Οι μονάδες μέτρησης πρέπει να αναφέρονται μετά τις αριθμητικές τιμές . 
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ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 270 Περίβλημα που διατίθεται σε διαφορετικούς χρόνους στη μεταφορά διαφορετικών υγροποιημένων 
αερίων των 3° έως 8° (περιβλήματα πολλαπλών χρήσεων) δεν επιτρέπεται να μεταφέρει ύλες εκτός από 
τις καταχωρημένες σε μία, και μόνο μία, από τις ακόλουθες ομάδες: 


Ομάδα 1: αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες του 3° (ε) και 4° (ε)’ 

Ομάδα 2: υδρογονάνθρακες του 3° (ό) και 4° (ό), βουταδιένια του 3° (ε) και μείγματα 
1,3-βουταδιενίου και υδρογονανθράκων του 4° (ε) 

Ομάδα 3: αμμωνία του 3° (εΐ) διμεθυλαιθέρας του 3° (ό)* διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη. μεθυλαμίνη και 
τριμεθυλαμίνη του 3° (όί)' και βινυλοχλωρίδιο του 3° (ε)' 


Ομάδα 4: μεθυλοβρωμίδιο του 3° (εΐ)' αιθυλοχλωρίδιο και μεθυλοχλωρίδιο του 3° (όΐ)' 

Ομάδα 5: μείγματα οξειδίου του αιθυλενίου με διοξείδιο του άνθρακα και οξειδίου του αιθυλενίου με 
άζωτο του 4° (ει) 

Ομάδα 6: άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα. ευγενή αέρια, πρωτοξείδιο του αζώτου Ν 2 0, και οξυγόνο του 
7° (ε) αέρας, μείγματα αζώτου με ευγενή αέρια και μείγματα οξυγόνου με άζωτο, επίσης 
όταν περιέχουν ευγενή αέρια του 8° (ε)' 


Ομάδα 7: αιθάνιο, αιθυλένιο, και μεθάνιο του 7° (ό)' και μείγματα μεθανίου με αιθάνιο, επίσης όταν 
περιέχουν προπάνιο ή βουτάνιο του 8° (ό). 


212 271 Περιβλήματα που έχουν πληρωθεί με ύλη της ομάδας 1 ή της ομάδας 2 θα κενώνονται από 
υγροποιημένο αέριο πριν φορτωθούν με άλλη ύλη που ανήκει στην ίδια ομάδα. Περιβλήματα που έχουν 
πληρωθεί με ύλη των ομάδων 3 έως 7 θα κενώνονται εντελώς από υγροποιημένο αέριο και θα 
διοχετεύεται αέρας πριν να φορτωθούν με άλλη ύλη της ίδιας ομάδας. 

212 272 Η πολλαπλή χρήση περιβλημάτων για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων της ίδιας ομάδας θα 
επιτρέπεται εάν τηρούνται όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται για τα αέρια που πρόκειται να 
μεταφερθούν σε ένα και το αυτό περίβλημα. Αυτή η πολλαπλή χρήση θα υπόκειται σε έγκριση από 
εγκεκριμένο ειδικό. 

212 273 Η πολλαπλή χρήση περιβλημάτων για τη μεταφορά αερίων διαφορετικών ομάδων θα επιτρέπεται εάν 
δοθεί άδεια από τους εγκεκριμένους ειδικούς. 

Όποτε περιβλήματα επαναδιατίθενται σε αέρια διαφορετικής ομάδας, τα περιβλήματα θα κενώνονται 
εντελώς από υγροποιημένα αέρια, κατόπιν θα διοχετεύεται αέρας και, τέλος, θα απαερώνονταυ Η 
απαέρωση των περιβλημάτων θα επαληθεύεται και θα πιστοποιείται από τον εγκεκριμένο ειδικό. 

212 274 Όποτε φορτωμένες δεξαμενές ή κενές αλλά ακαθάριστες δεξαμενές παραδίδονται για μεταφορά, θα είναι 
ορατά μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 262 με εφαρμογή στο αέριο που 
φορτώθηκε ή μόλις εκκενώθηκε όλα τα στοιχεία που αφορούν άλλα αέρια θα είναι καλυμμένα. 
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212 275 Όλα τα στοιχεία εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών πολλαπλών στοιχείων θα περιέχουν μόνο ένα και το 
αυτό αέριο. Στην περίπτωση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών πολλαπλών στοιχείων προοριζόμενου 
για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων των 3° έως 6°, τα στοιχεία θα πληρούνται χωριστά και θα 
κρατούνται απομονωμένα με σφραγισμένη βαλβίδα. 

212 276 Η μεγίστη πίεση πλήρωσης για συμπιεσμένα αέρια των 1° και 2° εκτός από τριφθοριούχο βόριο του 
1 0 (εΐ) δεν θα υπερβαίνει τις τιμές που προβλέπονται στο περιθωριακό 2219 (2). 

Για τριφθοριούχο βόριο του Γ (εΐ) το μέγιστο βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας δεν θα 
υπερβαίνει τα 0.86 Ιίβ. Το μέγιστο βάρος πλήρωσης ανά λίτρο χωρητικότητας θα είναι σύμφωνο με τα 
περιθωριακά 2220 (2), (3) και (4) και 212 251 (2), (3) και (4). 

212 277 Ο βαθμός πλήρωσης των περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων των 7° (δ) και 8° (δ) 
θα παραμένει κάτω από το επίπεδο για το οποίο, εάν η θερμοκρασία των περιεχομένων ανέβαινε στο 
επίπεδο στο οποίο η πίεση ατμών θα ισούτο με την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας, ο όγκος 
του υγρού θα έφθανε στο 95% της χωρητικότητας του περιβλήματος σε αυτήν τη θερμοκρασία. 
Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7° (ε) και 8° (ε) μπορεί να πληρούνται κατά 
98% στη θερμοκρασία φορτώσεως και την πίεση φορτώσεως. 

212 278 Σε περιβλήματα για τη μεταφορά πρωτοξειδίου του αζώτου και οξυγόνου του 7° (ε), αέρα ή μειγμάτων 
που περιέχουν οξυγόνο του 8° (ε), ύλες που περιέχουν γράσο ή λάδι δεν θα χρησιμοποιούνται για να 
εξασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών ή για τη συντήρηση των κλεισιμάτων. 

212 279 Οι απαιτήσεις στο περιθωριακό 212 175 δεν θα έχουν εφαρμογή σε αέρια των 7° και 8°. 


212 280- 
212 299 
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Προσθήκη Β.11) 

ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 


212 300- 
212 309 


ΤΜΗΜΑ Ι.Γενικά’ πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

212 310 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2301 μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 
(ε) προπυλενιμίνη, αδρανής, του 12°' 

(ό) ύλες ταξινομημένες υπό το (ε) των 11°, 14° έως 22°, 26° και 27°, 41 ° έως 57° 

(ο) ύλες ταξινομημένες υπό το (1>) των 11°, 14° έως 27°, 41 ° έως 57°, και ύλες των 32° και 33° 

(ά) ύλες των 1° έως 5°, 31°, 34° και 61° (ο), με την εξαίρεση νιτρικού ισοπροπυλεστέρα, η- 
νιτρικού προπυλεστέρα και νιτρομεθανίου του 3° (6). 

212 311- 
212 319 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 320 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς προπυλενιμίνης του 12° θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡε (15 ύετ) (πίεση 
μετρητή). 

212 321 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ό) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 100 λΡε 
(10 1320*) (πίεση μετρητή). 

212 322 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ΙίΡε 
(4 ά&τ) (πίεση μετρητή). 

212 323 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ό) 
θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

212 324- 

212 329 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 330 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 310 (ε) και(ό) θα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διέρχονται διαμέσου των τοιχωμάτων του περιβλήματος 
κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλείνουν ερμητικά ” 
και τα κλεισίματα θα είναι ικανά να προστατευθούν με πώματα που κλειδώνουν. 


2ά· 


Β)χπε υποσημείωση ^. 
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Προσθήκη Β.ΐδ 

212 331 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ο) 
και (ά) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Περιβλήματα προοριζόμενα για 
τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ο), εκτός από εκείνες του 33°, θα 

, 74/ 

μπορούν να κλείνονται ερμητικά 

212 332 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 310 (α). Ο) ή (ο), εκτός από εκείνες του 33°, είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια 
αρχή. Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 310 (ά) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας ή σύστημα εξαερισμού, αυτά θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των περιθωριακών 212 133 έως 212 135. 

Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 33° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, αυτές θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των περιθωριακών 212 134 και 212 135. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ά) 
με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 61 °0 και εξοπλισμένα με σύστημα εξαερισμού που δεν 
μπορεί να κλείσει θα έχουν φλογοπαγίδα στο σύστημα εξαερισμού. 


212 333- 
212 339 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 340- 

212 349 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 350 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 ^ 10 (ε), 
(δ) ή (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή όχι 
μικρότερη από 400 λΡε (4 δετ). 

212 351 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


212 352- 
212 359 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


212 360- 

212 369 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία .-«,,οτιη/νι 

212 370 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό _ 1 - 3 (. ), 

(δ) ή (ο), εκτός από εκείνες του 33°, θα είναι ερμητικά κλειστά κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα 
περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 310 (π) και (δ) θα προστατεύονται με κλειδωμένο πώμα. 


24/ 


8 / 

Βλέπε υποσημείωση . 
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Προσθήκη Β.11) 

212 371 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενες εγκεκριμένα για τη μεταφορά υλών των 11 °, 12°, 14° έως 20°, 27°, 32° 
και 41° έως 57° δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων κατανάλωσης ή 
ζωοτροφών. 

212 372 Δεν θα χρησιμοποιείται περίβλημα από κράμα αλουμινίου για τη μεταφορά ακεταλδευδης του 1° (η) 
εκτός εάν το περίβλημα προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη μεταφορά και η ακεταλδευδη είναι 
απαλλαγμένη από οξύ. 

212 373 Η βενζίνη που αναφέρεται στη Σημείωση στο 3° (ό) του περιθωριακού 2301 μπορεί επίσης να 
μεταφέρεται σε δεξαμενές σχεδιασμένες σύμφωνα με το περιθωριακό 212 123 (1) και εξοπλισμένες 
σύμφωνα με το περιθωριακό 212 133. 


212 374- 
212 379 

212 380 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές προοριξόμενα για τη μεταφορά υλών των 32° και 33° του 
περιθωριακού 2301, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης Προσθήκης με 
δυνατότητα εφαρμογής προ της 1ης Ιανουάριου 1995, τα οποία, εντούτοις, δεν είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις με δυνατότητα εφαρμογής από 1ης Ιανουάριου 1995, μπορεί να εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 1999. 


212 381- 
212 399 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Β.ΐε 


ΚΛΑΣΗ 4.1. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΚΛΑΣΗ 4.2. ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

ΚΛΑΣΗ 4.3. ΥΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, 
ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 


212 400- 
212 409 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών) ορισμοί 


Χρήση 

212 410 Οι ακόλουθες ύλες των περιθωριακών 2401, 2431 και 2471 μπορεί να μεταφέρονται σε 

εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 

(ε) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (ε) των 6°, 17°, 19° και 31° έως 33° του 
περιθωριακού 243 Γ 

(δ) οι ύλες των 11 ° (ε) και 22° του περιθωριακού 2431 

(ο) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (ε) των Γ, 2°, 3°, 21°, 23° και 25° του 
περιθωριακού 2471 

(ά) οι ύλες του 11 0 (ε) του περιθωριακού 2471' 

(ε) οι ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (δ) ή (ο) των: 

6°, 8°, 10°, 17°, 19° και 21° του περιθωριακού 2431, και 

3°, 21°, 23° και 25° του περιθωριακού 247Γ 
(ί) οι ύλες των 5 ° και 15 ° του περιθωριακού 2401 

(§) κονιώδεις και κοκκώδεις ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (δ) ή (ο) των: 

1°, 6°. 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° και 17° του περιθωριακού 2401, 

1 <> 5 °^ 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° και 20° του περιθωριακού 2431, 

11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° και 24° του περιθωριακού 2471. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών των 

4° (ε), 6° (ο), 11° (ε). 12° (ε), 13° (ε) και 14 ° (ε) και στερεών αποβλήτων 
ταξινομημένων στο (ε) αυτών των ειδών του περιθωριακού 2401, 

Γ (ε), 2° (ε), 3° (ε), 12° (ε) και 16° (ε), και στερεών αποβλήτων 
ταξινομημένων στο (ε) αυτών των ειδών του περιθωριακού 2431, 

11° (ε), 12° (ε), 13° β) και (ε), 14° (ε), 15° (ε), 17° β) και 20° (ε) του περιθωριακού 
2471, 


βλέπε τα περιθωριακά 41 111, 42 111 και 43 111. 
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Προσθήκη Β.1Ι> 


212 411 - 
212 419 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 420 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ε) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡε 
(21 ύατ) (πίεση μετρητή). 

Οι απαιτήσεις της Προσθήκης Β.ΐά έχουν εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή αυτών των 
περιβλημάτων. 

212 421 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ό), 
(ς) και (ό) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 
1 ΜΡε (10 όε γ) (πίεση μετρητή). 

212 422 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού (βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)) όχι μικρότερη από 400 λΡε (4 
0 εγ) (πίεση μετρητή). 

212 423 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των στερεών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 
(ί) και (§) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

212 424 Όλα τα μέρη των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών που προορίζονται για τη μεταφορά υλών του 
περιθωριακού 2431, 1 °(ό) θα είναι δυνατόν να γειωθούν ηλεκτρικά. 

212 425- 

212 429 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 430 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέροιται στο 
περιθωριακό 212 410 (ε), (ό), (ο) και (ο) θα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγ-ρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από 
την στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα είναι δυνατό να κλείνονται ερμητικά και 
τα κλεισίιιατα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 

212 431 Εξαιρούμενων περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 
2471, 11° (ε), περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 410 (ά), (ί) και (§) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα ανοίγματα 
περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 2471, 11° (ε) 

θα είναι εξοπλισμένα με πώματα που κλείνουν ερμητικά και κλειδώνουν. 

212 432 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ό) 
θα ικανοποιούν επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Η συσκευή θερμάνσεως δεν θα εισχωρεί στο σώμα του περιβλήματος, αλλά θα είναι εςωτερική 
ως προς αυτό. Εντούτοις, ο σωλήνας που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του φωσφόρου μπορεί να 
είναι εξοπλισμένος με θερμαντικό χιτώνιο. Η συσκευή θερμάνσεως του χιτωνίου θα είναι ρυθμισμέιη 
έτσι ώστε να εμποδίζει την θερμοκρασία του φωσφόρου να υπερβεί την θερμοκρασία πλήρωσης του 

περιβλήματος. Άλλες σωληνώσεις θα εισέρχονται στο περίβλημα από το άνω μέρος 


Β)1πε υποσημείωση & 
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Προσθήκη Β.1& 

212 432 τα ανοίγματα θα είναι τοποθετημένα πάνω από την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη του 

(συνεχ.) φωσφόρου και θα μπορούν να περικλείονται εξ ολοκλήρου με πώματα που κλειδώνουν. Επιπλέον, τα 
ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 

(2) Το περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μέτρησης για την εξακρίβωση της στάθμης 
του φωσφόρου και, εάν χρησιμοποιείται νερό ως προστατευτικό μέσο, με σταθερό σημείο μέτρησης που 
θα δείχνει την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη του νερού. 

212 433 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 410 (ε), (ο) και (ο) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος 
δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και των βαλβίδων ασφαλείας 
θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

212 434 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (0 
θα είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση κατασκευασμένη από υλικά που δεν είναι εύκολα αναφλέξιμα. 

212 435 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ά) 
είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση, αυτή η μόνωση θα κατασκευάζεται από υλικά που δεν* είναι εύκολα 
αναφλέξιμα. 

212 436 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (0 
μπορεί να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες που ανοίγουν αυτομάτως προς τα μέσα ή προς τα έξω υπό την 
επίδραση διαφοράς πίεσης μεταξύ 20 ΙνΡΕ και 30 λΡα (0.2 \)3Χ και 0._> 0 &γ). 


212 437- 
212 439 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 440- 

212 449 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 450 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (α) 
θα υποβάλλονται στκ αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 
1 ΜΡη (10 \>βτ). Τα υλικά κάθε ενός από αυτά τα περιβλήματα θα δοκιμάζονται διά της μεθόδου που 
περιγράφεται στην Προσθήκη Β.1<± 

212 451 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (δ) 
έως (ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή 
τουλάχιστον 400 ΚΡε (4 0 &γ). 

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 151, περιβλήματα προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ά) θα υποβάλλονται σε περιοόικες 
επιθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε οκτώ έτη οι οποίες θα περιλαμβάνουν έλεγχο πάχους χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα όργανα. Για τέτοια περιβλήματα, η δοκιμή και ο έλεγχος στεγανότητας, για τα οποία 
γίνεται πρόβλεψη στο περιθωριακό 212 152, θα διενεργείται τουλάχιστον κάθε τέσσερα ετη. 

212 452 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό - 1 - 410 (0 
και (§) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση 
υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 
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212 453- 
212 459 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 460 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (η) 
θα φέρουν επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 161, τις εξής λέξεις: "Μην 
ανοίγετε κατά τη μεταφορά. Υπόκειται σε αυτογενή ανάφλεξη". 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 410 (ο) 
έως (ε) θα φέρουν επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 161, τις εξής λέξ ε ις: 
"Μην ανοίγετε κατά τη μεταφορά. Αναδίδει εύφλεκτα αέρια σε επαφή 'με το νερό". 

Αυτά τα στοιχεία θα είναι σε επίσημη γλώσσα της χώρας εγκρίσεως, και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν 
είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική, σε μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά σε τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η μεταφορά. 

212 461 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2471, ]° (ε) θα φέρουν επίσης, 
στην πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 212 160, τις ονομασίες των εγκεκριμένων υλών και το 
μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του περιβλήματος σε λε. 


212 462- 
212 469 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 470 (1) Υλες των 11° και 22° του περιθωριακού 2431 θα είναι καλυμμένες, εάν χρησιμοποιείται νερό 
ως προστατευτικό μέσο, με νερό σε ύψος όχι μικρότερο από 12 ο Γη κατά την πλήρωση ο βαθμός 
πλήρωσης σε θερμοκρασία 60 °0 δεν θα υπερβαίνει το 98%. Εάν χρησιμοποιείται ά2ωτο ωε 
προστατευτικό μέσο, ο βαθμός πλήρωσης σε θερμοκρασία 

60 °0 δεν θα υπερβαίνει το 96%. Ο εναπομένων χώρος θα πληρούται με άζωτο κατά τρόπο ώστε, ακόμα 
και μετά την ψύξη, η πίεση να μην πέφτει ποτέ κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση. Το περίβλημα θα 
είναι ερμητικά κλειστό — έτσι ώστε να μη συμβεί διαρροή αερίου. 

(2) Ακαθάριστα κενά περιβλήματα τα οποία περιείχαν ύλες των 11° και 22° του 
περιθωριακού 2431. όταν παραδίδονται για μεταφορά: 

είτε θα είναι γεμάτα με άζωτο' είτε 

θα είναι γεμάτα με νερό σε ποσοστό όχι μικρότερο από 96% και όχι μεγαλύτερο από 98% τηε 

χωρητικότητάς τους μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου, το νερό αυτό θα περιέχει 
επαρκή ποσότητα αντιψυκτικού μέσου ώστε να καταστήσει αδύνατη την πήξη του νερού 

κατά τη μεταφορά* το αντιψυκτικό μέσο θα είναι απαλλαγμένο από διαβρωτική δράση και δεν 
θα υπόκειται σε αντίδραση με τον φώσφορο. 


2ή/ 


Βλέπε υποσημείωση ^ 
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212 471 Περιβλήματα περιέχοντα ύλες των 31° έως 33° του περιθωριακού 2431 και ύλες των 2° (*), 3° (ε) και 
3° (ό) του περιθωριακού 2471 θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητας 
τους κενό διάστημα του 5% θα παραμένει κενό για ασφάλεια όποτε το υγρό είναι σε μέση θερμοκρασία 
50 °Ό Κατά τη μεταφορά, οι ύλες θα είναι κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, η πίεση μετρητή του 
οποίου δεν θα είναι μικρότερη από 50 1ίΡ& (0.5 άατ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά και 
τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το 212 430 θα είναι κλειδωμένα. Ακαθάριστα κενά περιβλήματα 
όταν παραδίδονται για μεταφορά θα είναι γεμάτα με αδρανές αέριο σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 50 
1ίΡα (0.5 όατ). 

212 472 Για αιθυλοδιχλωροσιλάνιο, μεθυλοδιχλωροσιλάνιο και τριχλωροσιλάνιο του περιθωριακού 2471, 1°, ο 
βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το 0.93 ή 0.95 ή 1.14 ανά λίτρο χωρητικότητας αντίστοιχα, εάν 
η πλήρωση υπολογίζεται κατά βάρος. Εάν η πλήρωση υπολογίζεται κατ’όγκο, και για χλωροσιλάνια που 
δεν αναφέρονται ονομαστικά (ε.α.ο.) του περιθωριακού 2471, 1°, ο βαθμός πλήρωσης δεν θα υπερβαίνει 
το 85%. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά ^ και τα προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το 
περιθωριακό 212 430 θα είναι κλειδωμένα. 

212 473 Περιβλήματα που περιέχουν ύλες του περιθωριακού 2401, 5° και 15°, δεν θα πληρούνται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 98% της χωρητικότητάς τους. 

212 474 Για τη μεταφορά καισίου και ρουβιδίου του περιθωριακού 2471 11° (ζ) , οι ύλες θα καλύπτονται με 
αδρανές αέριο και τα πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 212 431 θα είναι κλειδωμένα. Περιβλήματα 
που περιέχουν άλλες ύλες του περιθωριακού 2471, 11° {ζ) δεν θα παραδίδονται για μεταφορά μέχρις 
ότου η ύλη στερεοποιηθεί εντελώς και καλυφθεί με αδρανές αέριο. 

Ακαθάριστα κενά περιβλήματα τα οποία περιείχαν ύλες του περιθωριακού 2471, 11°(α) θα πληρούνται 
με αδρανές αέριο. Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά ~. 

212 475 Όποτε φορτώνονται ύλες του περιθωριακού 2431, Γ(ό), η θερμοκρασία των μεταφερομένων 
εμπορευμάτων δεν θα υπερβαίνει τους 60 °0. 

212 476- 

212 499 


24 ! Β/χπεβοοίηοίβ 8/. 
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ΚΛΑΣΗ 5.1. ΟΞΕΙΔΏΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

ΚΛΑΣΗ 5.2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 

212 500- 
212 509 

ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)* ορισμοί 

Χρήση 

212 510 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2501 μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεέαμενές: 
(ε) ύλες του 5°* 

(ό) ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (α) ή (ό) των 1° έως 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° και 
23°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση* 

(ο) υγρό νιτρικό αμμώναο του 20°' 

(ά) ύλες που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (ο) των 1°, 16°, 18°, 22° και 23°, μεταφερόμενε: 
στην υγρή κατάσταση* 

(ε) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή που έχουν καταχωρηθεί στο γράμμα (ό) ή (ε) των 11°, 
13° έως 19°, 21° έως 27°, 29° έως 31°. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών των 1 7° έως 73° 7(5°, 18 ° 19°, 21° και 22° (α), και 

στερεών αποβ/^των ταξινομημένων στα προαναφερόμενα είδη του περιθωριακού 2501 , 
β/χπε Ίτεριθωριακό 51 777. 

212 511 Υλες των 9° (ό), 10° (ό), 19° (ό) ή 20° (ό) του περιθωριακού 2551 μπορεί να μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές το αργότερο από 1ης Ιανουάριου 1995 υπό τους όρους που θέτει η 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης εάν, βάσει δοκιμών (βλέπε περιθωριακό 212 541), η αρμόδια αρχή 
ικανοποιείται ότι αυτή η μεταοορά μπορεί να διενεργηθεί με ασφάλεια. 

212 512- 

212 519 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 520 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (ε) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] τουλάχιστον 1 ΜΡε (10 0 &γ) 
(πίεση μετρητή). 

212 521 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (6) 
θα σχεδιάζεται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127(2)] τουλάχιστον 400 ΙίΡε (4 όετ) 
(πίεση μετρητή). Περιβλήματα, και τα είδη εξοπλισμού τους, προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 
1 0 θα κατασκευάζονται από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5% ή από κατάλληλο χάλυβα 
που δεν είναι δυνατό να προκαλέσει την αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Όπου τα 
περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5%, το πάχος 
των τοιχωμάτων δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 ιτιγπ, ακόμη και όπου ο υπολογισμόε 
σύμφωνα με το περιθωριακό 212 127 (2) δίνει υψηλότερη τιμή. 
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212 522 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] τουλάχιστον 400 λΡ& (4 6 &γ) 
(πίεση μετρητή). Τα περιβλήματα θα κατασκευάζονται από ωστενιτικούς χάλυβες. 

212 523 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υγρών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (ά) 
και των κοιτωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (Ο θα σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

212 524 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού τουλάχιστον 400 (4 Βηγ) (πίεση μετρητή). 

212 525- 
212 529 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 530 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° (&), 3° (&) και 5° του περιθωριακού 2501 θα 
έχουν τα ανοίγματά τους επάνω από τη στάθμη επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, τα ανοίγματα 
καθαρισμού (Γίδι Ηοΐοδ) που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 

Για διαλύματα περιέχοντα ποσοστό μεγαλύτερο από 60% αλλά όχι μεγαλύτερο από 70% υπεροξειδίου 
του υδρογόνου, θα επιτρέπονται ανοίγματα κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Σε αυτήν την 
περίπτωση το σύστημα εκκένωσης του περιβλήματος θα είναι εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ 
τους συσκευές κλεισίματος συναρμολογημένες σε σειρά, η πρώτη με τη μορωή εσωτερικής δικλείδας 
ταχείας λειτουργίας, εγκεκριμένου τύπου, και η δεύτερη με τη μορφή βαλβίδας εκροής, μία σε κάθε 
άκρο του σωλήνα εκκένωσης. Κενό παρέμβυσμα (φλάντζα), ή άλλη συσκευή που παρέχει το ίδιο μέτρο 
ασφαλείας, θα τοποθετείται επίσης στο στόμιο κάθε εξωτερικής βαλβίδας εκροής. Η εσωτερική δικλείδα 
θα είναι τέτοια ώστε, εάν η σωλήνωση ξεβιδωθεί, η δικλείδα θα παραμένει ενωμένη με το περίβλημα και 
στην κλειστή θέση. Οι συνδέσεις με τα εξωτερικά στόμια σωληνώσεων των περιβλημάτων θα 
κατασκευάζονται από υλικά που δεν μπορούν να προκαλέσουν αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου. 

212531 

212 532 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υδατικών διαλυμάτων 
υπεροξειδίου του υδρογόνου του 1°, ή υγρού νιτρικού αμμωνίου του 20° του περιθωριακού 2501 θα 
είναι εξοπλισμένα στο άνω μέρος τους με συσκευή κλεισίματος που θα αποτρέπει την ανάπτυξη 
υπερβολικής πίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, τυχόν διαρροή υγρού, και τυχόν εισδοχή ξένης 
ουσίας στο περίβλημα. Οι συσκευές κλεισίματος περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υγρού 
νιτρικού αμμωνίου του περιθωριακού 2501, 20°, θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποκλείουν 
απόφραξη των συσκευών από στερεοποιημένο νιτρικό αμμώνιο κατά τη μεταφορά. 

212 533 Όπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του περιθωριακού 2501, 
20°, είναι επενδεδυμένα με θερμομονωτικό υλικό, το υλικό θα είναι ανόργανο και εντελώς απαλλαγμένο 
από αναφλέξιμες ουσίες. 

212534 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα είναι 
εξοπλισμένα με θερμομόνωση τηρώντας τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 234 (1). Εάν η 5ΑϋΤ του 
οργανικού υπεροξειδίου στο περίβλημα είναι 55 °0 ή μικρότερη, ή το περίβλημα είναι κατασκευασμένο 
με αλουμίνιο, το περίβλημα θα είναι πλήρως μονωμένο. Το αλεξήλιο και οποιοδήποτε μέρος του 
περιβλήματος που δεν καλύπτεται από αυτό, ή η εξωτερική επένδυση πλήρους μονωτικής κάλυψης, θα 
είναι βαμμένα λευκά ή φινιρισμένα με στιλπνό μέταλλο. Το χρώμα θα καθαρίζεται πριν από κάθε 
διαδρομή και θα ανανεώνεται σε περίπτωση κιτρινίσματος ή φθοράς. Η θερμομόνωση θα είναι 
απαλλαγμένη από αναφλέξιμες ουσίες. 

212 535 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα είναι 
εξοπλισμένα με αισθητήρες θερμοκρασίας. 

212 536 (1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 
θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας και συσκευές εκτόνωσης με πίεση. 
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212 536 Συσκευές εκτόνωσης σε κενό μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. Συσκευές εκτόνωσης με 
(συνεχ.) πίεση θα λειτουργούν σε πιέσεις καθοριζόμενες σύμφωνα τόσο με τις ιδιότητες του οργανικού 
υπεροξειδίου όσο και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής. Δεν θα επιτρέπονται εύτηκτα 
στοιχεία στο σώμα του περιβλήματος. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 
θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο για να αποτραπεί η ανάπτυξη σημαντικής 
πίεσης μέσα στο περίβλημα από τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς που εκλύονται σε 
θερμοκρασία 50 °Θ. Η χωρητικότητα και η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της βαλβίδας (των 
βαλβίδων) ασφαλείας θα βασίζεται στα αποτελέσματα των δοκιμών που καθορίζονται στο περιθωριακό 
212 541. Η πίεση στην αρχή της εκκένωσης δεν θα είναι εντούτοις σε καμία περίπτωση τέτοια ώστε να 
ήταν δυνατή η διαφυγή υγρού από τη βαλβίδα (τις βαλβίδες) εάν το περίβλημα ανατρεπόταν. 

(3) Οι συσκευές εκτόνωσης με πίεση περιβλημάτων προοριζόμενών για τη μεταφορά υλών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 μπορεί να είναι του τύπου ελατηρίου ή του τύπου 
εκρηγνυόμενου δίσκου, σχεδιασμένες να εξαερώνουν όλα τα προϊόντα αποσύνθεσης και τους ατμούς 
που αναπτύσσονται σε περίοδο περικύκλωσης από φωτιά όχι μικρότερη από μία ώρα (φορτίο 
θερμότητας 110 ΙΛν/ιυ 2 ) ή αυτο-επιταχυνόμενης αποσύνθεσης. Η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της 
συσκευής (των συσκευών) εκτόνωσης με πίεση θα είναι υψηλότερη από την αναφερόμενη στο (2) και θα 
βασίζεται στα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 541. Οι διαστάσεις 
των συσκευών εκτόνωσης με πίεση θα είναι τέτοιες ώστε η μέγιστη πίεση στο περίβλημα να μην 
υπερβαίνει ποτέ την πίεση δοκιμής του περιβλήματος. 

(4) Για περιβλήματα με μόνωση αποτελούμενη από πλήρη επένδυση προοριζόμενα για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 51 Γ η χωρητικότητα και η ρύθμιση των 
συσκευών εκτόνωσης με πίεση θα καθορίζεται υποθέτοντας απώλεια μόνωσης από ποσοστό 1% του 
εμβαδού της επιφάνειας. 

(5) Συσκευές εκτόνωσης στο κενό και βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο περιβλημάτων για τη 
μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα είναι εφοδιασμένες με ανασχετήρες 
φλόγας εκτός εάν οι προς μεταφορά ύλες και τα προϊόντα αποσύνθεσής τους είναι μη αναφλέξιμα. Θα 
δίνεται η δέουσα προσοχή στην ελάττωση της ικανότητας εκτόνωσης που προκαλεί ο ανασχετήρας 
φλόγας. 

212 537- 
212 539 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 540 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού αμμωνίου του 
περιθωριακού 2501, 20°, δεν θα εγκρίνονται για τη μεταφορά άλλων υλών. 

212 541 Για την έγκριση τύπου περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 511, θα διενεργούνται δοκιμές: 

για να αποδειχθεί η συμβατότητα όλων των υλικών που κανονικά έρχονται σε επαφή με την 
ύλη κατά τη μεταφορά 

για να παρασχεθούν στοιχεία για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού των συσκευών εκτόνωσης με 
πίεση και των βαλβίδων ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των 

εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών' και 

για να εξακριβωθούν τυχόν ειδικές απαιτήσεις αναγκαίες για την ασφαλή μεταφορά της ύλης. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιλαμβάνονται στην έκθεση για την έγκριση τύπου του 
περιβλήματος. 
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212 542- 
212 549 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 550 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 (ε), 
(ό) και (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση όχι 
μικρότερη από 400 1<Ρα (4 ό&τ) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα από καθαρό αλουμίνιο προοριζόμενα για 
τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2501, 1°, μπορεί να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μόνον 250 Ιϋ?3ι (2.5 6ηγ) (πίεση μετρητή). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 510 ( ά ) 
και (ε) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση 
υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 

212 551 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα 
υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους 
σύμφωνα με το περιθωριακό 212 524. 

212 552- 

212 559 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 560 Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαίνονται με σφράγιση ή με άλλη παρόμοια μέθοδο στην 
πινακίδα που προβλέπεται στο περιθωριακό 212 161 ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του 
περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι έτσι ενισχυμένα ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

η χημική ονομασία με την εγκεκριμένη συγκέντρωση της σχετικής ύλης. 

212 561- 
212 569 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 570 Το εσωτερικό του περιβλήματος και όλα τα μέρη που είναι δυνατό να έλθουν σε επαφή με τις ύλες που 
αναφέρονται στα περιθωριακά 212 510 και 212 511 θα διατηρούνται καθαρά. Λιπαντικό που μπορεί να 
συνδυαστεί ετακίνδυνα με τη μεταφερόμενη ύλη δεν θα χρησιμοποιείται για αντλίες, βαλβίδες ή άλλες 
συσκευές. 

212 571 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° (&), 2° (ε) και 3° (α) περιθωριακού 2501 θα 
πληρούνται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 95% της χωρητικότητάς τους σε θερμοκρασία αναφοράς 15 
°0. Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του περιθωριακού 2501, 20°, θα πληρούνται σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 97% της χωρητικότητάς τους και η μεγίστη θερμοκρασία μετά την 
πλήρωση δεν θα υπερβαίνει τους 140 °€. Περιβλήματα εγκεκριμένα για τη μεταφορά υγρού νιτρικού 
αμμωνίου δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων υλών. 

212 572 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα 
πληρούνται όπως καθορίζεται στην έκθεση δοκιμής για την έγκριση τύπου της δεξαμενής αλλα θα είναι 
γεμάτα σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 90% της χωρητικότητάς τους. Τα περιβλήματα θα είναι 
απαλλαγμένα από προσμείξεις κατά την πλήρωση. 

212 573 Ο λειτουργικός εξοπλισμός όπως οι βαλβίδες και εξωτερικές σωληνώσεις περιβλημάτων προοριζόμενων 
για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 511 θα κενώνεται μετά την πλήρωση ή 
εκκένωση της δεξαμενής. 


212 574- 
212 599 
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ΚΛΑΣΗ 6.1. ΤΟΞΕΚΕΣ ΥΛΕΣ 
ΚΛΑΣΗ 6.2. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


212 600- 
212 609 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

212 610 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2601 μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 
(ε) οι ονομαστικά καταχωρημένες ύλες στα 2° έως 4°' 

(ό) ύλες ταξινομημένες στο (ε) των 6° έως 13° με την εξαίρεση του χλωρομυρμηκικού 
ισοπροπυλεστέρα των 10°, 15° έως 17°, 20°, 22°, 23°, 25° έως 28°, 31° έως 36°, 41°, 44°. 
51 °, 52°, 55°, 61 °, 65° έως 68°, 71 0 έως 87° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση - 

(ς) ύλες ταξινομημένες στο (ό) ή (ο) των 11°, 12°, 14° έως 28°, 31° έως 36°, 41°, 44°, 51° έως 
55°, 57° έως 62°, 64° έως 68°, 71° έως 87° και 90°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 

(<3) ύλες σε κοκκώδη ή κονιώδη μορφή ταξινομημένες στο (ό) ή (ο) των 12°, 14°, 17°, 19°, 21 °. 
23°,25° έως 27°, 32° έως 35°, 41°, 44°, 51° έως 55°, 57° έως 68°, 71° έως 87° και 90°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών τον 60° (ε), στερεών που περιέχουν τοξικά υγρά τον 65° (έ) 

(χαρακτηριστικός αριθμός 3243) και στερεών αποβλήτων ταξινομημένων στο (ο) των διαφόρων ειδών, 
β/έπε το περιθωριακό 61 111. 

(2) Υλες του περιθωριακού 2651, 3° και 4° μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια- 
δεξαμενές. 


212 611- 

212 619 

ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 620 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610(1) (λ) θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡη 
( 15 όετ) (πίεση μετρητή). 

212 621 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 

212 610 (1) (ό) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη 
από 1.0 ΜΡε (10 δετ) (πίεση μετρητή). 

212 622 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στα περιθωριακά 

212 610 (1) (ο) και 212 610 (2) θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 
(2)) όχι μικρότερη από 400 ΚΡη (4 βει-) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
χλωροοξικού οξέος του 24°(ό) του περιθωριακού 2601 θα είναι εφοδιασμένα με σμάλτο ή ισοδύναμη 
προστατευτική επίστρωση εάν το υλικό του περιβλήματος προσβάλλεται από το χλωροοξικό οξύ. 
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212 623 Περιβλήματα προορχζόμενα για τη μεταφορά των κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 610 (1) (ά) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης 
Προσθήκης. 


212 624- 
212 629 

ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 630 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 610 (1) (α) και (5) θα είναι πάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. 
Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη 
στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Τα περιβλήματα θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά^ και τα 
κλεισίματα θα μπορούν να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού (Γι$ί 
ΗοΙοδ) που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται εντούτοις για περιβλήματα 
προοριζόμενα για την μεταφορά διαλυμάτων υδροκυανικού οξέος του 2°. 

212 631 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610(1) 
(ο) και (ά) και (2) μπορεί επίσης να είναι του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. Τα περιβλήματα θα 

, , 24 / 

μπορούν να κλείνονται ερμητικά —. 

212 632 Εάν περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος 
μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι 
τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 


212 633- 
212 639 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 640- 

212 649 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 650 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 610 (1)(&), (Β) και (ο) και (2) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 ΙίΡα (4 0 &γ). 

212 651 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 610 (1) (ά) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης στην πίεση υπολογισμού τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


212 652- 
212 659 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


212 660- 

212 669 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 


Ζϋ 


Β/£πε υποσημείωση ^. 
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ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 670 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 3° του περιθωριακού 2601 δεν θα πληρούνται σε 
βαθμό μεγαλύτερο από 1 λβ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

212 671 Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά 247 κατά τη μεταφορά. Τα κλεισίματα περιβλημάτων 
προοριζόμενων για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610 (1) (η) και (Β) θα 
προστατεύονται με κλειδωμένα πώματα. 

212 672 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 610 δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων 
κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 


212 673- 
212 699 


24] Β/χτζε/οοίηοίε 8/. 
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ΚΛΑΣΗ 7. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ 


212 700- 
212 709 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

212 710 Υλικά του περιθωριακού 2704, Πίνακες I, 5, 6, 9, 10 και 11, εκτός από εξαφθοριούχο ουράνιο, μπορούν 
να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κατάλληλου 
πίνακα στο περιθωριακό 2704. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές 

σχεδιασμένα ως σνσκευασίες Τύπον Α ή Τύπον Β. 


212 711- 
212 719 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 720 Βλέπε περιθωριακό 3736. 

212 721- 
212 729 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη Εξοπλισμού 

212 730 Τα ανοίγματα εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών για τη μεταφορά υγρών ραδιενεργών υλικών ~ θα 
είναι επάνω από τη στάθμη του υγρού. Τα τοιχώματα του περιβλήματος δεν θα έχουν σωληνώσεις ή 
συνδέσεις σωληνώσεων κάτω από τη στάθμη του υγρού. 


212 731- 
212 739 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

212 740 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού δεν θα εγκρίνονται 
για την μεταφορά οποιοσδήποτε άλλης ύλης. 

212 741- 
212 749 


ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 750 Τα περιβλήματα θα υποβάλλονται αρχικά και περιοδικά σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης σε πίεση 
τουλάχιστον 265 λΡ& (2.65 δατ), (πίεση μετρητή). 

Παρά τις διατάξεις του περιθωριακού 212 151 η περιοδική εσωτερική επιθεώρηση μπορεί να 
αντικαθίσταται από πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. 


21 ' 


Βλέπε υποσημείωση ^. 
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212 751- 
212 759 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 760 Επιπλέον, το σύμβολο του τριφυλλιού που περιγράφεται στο περιθωριακό 2705 (5), θα επισημαίνεται με 
σφράγιση ή με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο στο μέρος που περιγράφεται στο 
περιθωριακό 212 160. Η επισήμανση τριφυλλιού μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας στα τοιχώματα του 
ίδιου του περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι έτσι ενισχυμένα ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος. 

212 761- 
212 769 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 770 Ο βαθμός πλήρωσης σύμφωνα με το περιθωριακό 212 172, στη θερμοκρασία αναφοράς των 15 °0 δεν 
θα υπερβαίνει το 93% της χωρητικότητας του περιβλήματος. 

212 771 Εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές στα οποία έχει μεταφερθεί ραδιενεργό υλικό δεν θα χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά άλλων υλών. 


212 772- 
212 799 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΚΛΑΣΗ 8. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 


212 800- 
212 809 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεςαμενών)* ορισμοί 
Χρήση 

212 810 Οι ακόλουθες ύλες του περιθωριακού 2801 μπορεί να μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές: 
(ε) ύλες ονομαστικά καταχωρημένες στα 6° και 14°' 

(6) ύλες ταξινομημένες στο (») των 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° 
έως 56°, 64° έως 68°, 70°, 72° έως 76°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 

(ς) ύλες του 15° ή ταξινομημένες στο (ύ) ή (ο) των 1° έως 5°, 7°, 8° 10°, 12°, 17°, 31° έως 40°, 
42° έως 47°, 51° έως 56°, 61° έως 76°, μεταφερόμενες στην υγρή κατάσταση 

(ι ά ) ύλες σε κονιώδη ή κοκκώδη μορφή ταξινομημένες στο (ό) ή (ο) των 9°, 11°, 13°, 16°, 3 1°, 

34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 68°, 69°, 71°, 73° και 75°. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα θειικού μόλυβδου του 1° (ύ), υλών του 13° (δ), και 

στερεών αποβλήτων και στερεών που περιέχουν διαβρωτικό υγρό του 65 0 (Ί>) με χαρακτηριστικό αριθμό 
3244 ταξινομημένες στο (ο) των διαφόρων ειδών , β/±πε το περιθωριακό 81 111. 


212 811- 
212 819 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 820 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών ονομαστικά καταχωρημένων στα 6° και 14° θα 
σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127(2)] όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡε 
(21 όει·) (πίεση μετρητή). Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° θα είναι 
εφοδιασμένα με επίστρωση μολύβδου όχι μικρότερη από 5 γππί σε πάχος, ή με ισοδύναμη επίστρωση. Η 
απαίτηση της Προσθήκης Β.ΐά θα έχει εφαρμογή στα υλικά και την κατασκευή συγκολλημένων 
περιβλημάτων, προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών του 6°. 

212 821 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (ό) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡ& 
(10 όετ) (πίεση μετρητή). 

Όπου η χρήση αλουμινίου είναι αναγκαία για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού 
οξέος του 2° (ε), τέτοια περιβλήματα θα κατασκευάζονται από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης 
από 99.5%’ ακόμη και όπου η πίεση υπολογισμού κατά το περιθωριακό 212 127 (2) δίνει υψηλότερη 
τιμή, το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 15 γπγπ. 

■212 822 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (ο) 
θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού [βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ^Ρη 
( 4 ύεΓ) (πίεση μετρητή). 

Εάν τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο, το πάχος του τοιχώματος δεν 
χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 πιπι ακόμη και όπου η πίεση υπολογισμού κατά το περιθωριακό 
212 127(2) δίνει υψηλότερη τιμή. 
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212 823 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των κονιωδών ή κοκκωδών υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 810 (ά) θα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης 
Προσθήκης. 


212 824- 
212 829 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

212 830 Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών των 6°, 7° και 14° θα είναι 
επάνω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Σωληνώσεις ή συνδέσεις σωληνώσεων δεν θα 
διαπερνούν τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από τη στάθμη της επιφάνειας του υγρού. Επιπλέον, 
τα ανοίγματα καθαρισμού (Γίδι ΗοΙοδ) που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέπονται. 

Τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές θα μπορούν να κλείνονται ερμητικά— 7 και τα κλεισίματα θα 
μπορούν να προστατεύονται με πώμα που κλειδώνει. 

212 831 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (Β), 
(ο) και (ά) μπορεί να είναι επίσης του τύπου εκκένωσης από τον πυθμένα. 

212 832 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 810 (Β) είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος 
δίσκος μπροστά από τη βαλβίδα. Η διευθέτηση του εκρηγνυόμενου δίσκου και τη βαλβίδας ασφαλείας 
θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

212 833 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1° (ε) θα είναι θερμομονωμένα 
και εξοπλισμένα με συσκευή θέρμανσης στο εξωτερικό μέρος. 

212 834 Περιβλήματα και ο λειτουργικός εξοπλισμός αυτών προοριζόμενα για μεταφορά διαλυμάτων 
υποχλωριωδών αλάτων του 6Γ θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποτρέπουν την εισδοχή ξένης ουσίας, τη 
διαρροή υγρού ή τυχόν ανάπτυξη επικίνδυνης υπερβολικής πίεσης μέσα στο περίβλημα. 


212 835- 
212 839 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 840- 

212 849 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 850 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 1.0 ΜΡε (10 Ββγ) και εκείνα που προορίζονται 
για τη μεταφορά υλών του 7° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης 
σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 1(Ρε (4 Βεγ). 

Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος προοριζόμενου για τη μεταφορά υλών του 6° θα 
δοκιμάζονται με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Προσθήκη Β.1 ά. 


2 & 


2?λεπε υποσημείωση ^. 
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212 851 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 14° ή των υλών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 212 810 (ό) και (ο) θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 400 ΙίΡα (4 6 βγ). Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης για 
περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1° (α) θα επαναλαμβάνεται κάθε 
δυόμισι χρόνια. 

Περιβλήματα κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού 
οξέος του 2° (α) χρειάζεται να υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε 
πίεση μετρητή μόνον 250 ΙοΡα (2.5 όετ). 

Η κατάσταση της επίστρωσης περιβλημάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά υλών του 14° θα 
επιθεωρείται κάθε έτος από ειδικό εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, ο οποίος θα επιθεωρεί το 
εσωτερικό του περιβλήματος. 

212 852 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των υλών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (ά) 
θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές δοκιμές στην πίεση υπολογισμού τους κατα τα οριςομενα 
στο περιθωριακό 212 123. 


212 853- 
212 859 


ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 


212 860 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 6° και 14°, θα φέρουν, επιπλέον των στοιχείων 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 160, την ημερομηνία (μήνας, έτος) της πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης της εσωτερικής κατάστασης. 


212 861 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς τριοξειδίου του θείου του 1° 00 ™ ι ύλ£ς των 6 ° 
και 14° θα αναγράφουν επιπλέον, στην πινακίδα που αναφέρεται στο περιθωριακό 212 160, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης σε του περιβλήματος. 


212 862- 
212 869 


ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

212 870 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αδρανούς τριοξειδίου του θείου του !"(») δεν θα 
πληρούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 88% της χωρητικότητάς τους εκείνα που προορίζονται για τη 
μεταφορά υλών του 14° θα πληρούνται σε ποσοστό όχι μικρότερο απο 88% και οχι μεγαλύτερο απο 
92% της χωρητικότητάς τους ή σε 2.86 ανά λίτρο χωρητικότητας. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 6° δεν θα πληρούνται κατα περισσότερό απο 
0.84 1ί§ ανά λίτρο χωρητικότητας. 

212 871 Περιβλήματα προοριζόμενα γν. τη μεταφορά υλών των 6·, 7· και 14· *. είναι ερμητικά κλειστά^ 
[βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] κατά τη μεταφορά και τα κλεισίματα θα προστατεύονται με π μ 
που κλειδώνουν. 


212 872- 
212 899 


26 ' 


0 / 

Βλέπε υποσημείωση . 
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ΚΛΑΣΗ 9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

212 900- 
212 909 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά, πλαίσιο (χρήση των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών)' ορισμοί 
Χρήση 

212 910 Υλες των Γ, 2°, 4°, 11° και 12° του περιθωριακού 2901 μπορεί να μεταφέρονται σε 

εμπορευματοκιβώτια-δεςαμενές. , ." 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα υλών των 4° και 12° του περιθωριακού 2901, β/Ιπε 

περιθωριακό 91111. 


212 911- 
212 919 


ΤΜΗΜΑ 2. Κατασκευή 

212 920 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1°, 4°, 11° και 12° θα σχεδιάζονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Μέρους I της παρούσης Προσθήκης. 

212 921 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού 
[βλέπε περιθωριακό 212 127 (2)] όχι μικρότερη από 400 ΚΡ& (4 ό&Γ) (πίεση μετρητή). 

212 922- 
212 929 


ΤΜΗΜΑ 3. Είδη εξοπλισμού 

„ , , "><>> 

212 930 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° θα μπορούν να κ/χινο\ται ερμητικά . 

Περιβλήαατα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 4° (ε) θα είναι εςοπλισμενα με βαλβίδα 
ασφαλείας. 

212 931 Εάν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας, θα τοποθετείται εκρηγνυόμενος δίσκος μπροστά από τις βαλβίδες. Η διευθέτηση του 
εκρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια 

αρχή· 


212 932- 
212 939 


ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 


212 940- 

212 949 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 5. Δοκιμές 

212 950 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών του 2° θα υποβάλλονται στις αρχικές και περιοδικές 
δοκιμές υδραυλικής πίεσης σε πίεση τουλάχιστον 400 ΙνΡε (4 Βηγ) (πίεση μετρητή). 


26 / 


Βλέπε υποσημείωση &. 
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212 951 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των Γ, 4°, 11° και 12° θα υπόκεινται στις αρχικές 
και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης στην πίεση υπολογισμού που χρησιμοποιείται στο σχεδίασμά 
τους κατά τα οριζόμενα στο περιθωριακό 212 123. 


212 952- 
212 959 

ΤΜΗΜΑ 6. Επισήμανση 

212 960- 

212 969 (Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις) 

ΤΜΗΜΑ 7. Λειτουργία 

, . , . 26 / 

212 970 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° θα είναι ερμητικά κλειστά κατα τη 
μεταφορά. 

212 971 Εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές εγκεκριμένα για τη μεταφορά υλών των 1° και 2° δεν θα 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, αντικειμένων κατανάλωσης ή ζωοτροφών. 

212 972- 
212 999 


26 / 


, 8 / 

Βλετζε υποσημείωση . 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΥΝ ΑΡΜΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΕΝΕΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η παρούσα Προσθήκη έχει εφαρμογή σε σταθερές δεξαμενές και 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές δεν έχει εφαρμογή σε συστοιχίες δοχείων, σε εμπορευματοκιβώτια- 
δεξαμενές, ή σε δοχεία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για δοχεία, β/^πε τις απαιτήσεις που τα αφορούν στο Παράρτημα Λ (κόλα). 


213 000- 
213 009 


ΤΜΗΜΑ 1. Γενικές διατάξεις που αφορούν τη χρήση και κατασκευή σταθερών και 
αποσυναρμολογουμένων δεξαμενών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις τον περιθωριακού 10 121 (2) η μεταφορά επικίνδυνων υλών 

σε σταθερές ή απο σν ναρμολογο ύμενες δεξαμενές κατασκευασμένες από ενισχνμένα αστικά σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της παρούσης Προσθήκης επιτρέπεται μόνο όπου η χρήση τέτοιων δεξαμενών για εκείνες τις 
ύ/πς εγκρίνεται ρητά υπό το περιθωριακό 213 010. 

Χρήση 

213 010 Οι ακόλουθες ύλες μπορεί να μεταφέρονται σε δεξαμενές από ενισχυμένο πλαστικό σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσης Προσθήκης: 

Ο) αργό πετρέλαιο και άλλα ακατέργαστα έλαια" πτητικά προϊόντα από την απόσταξη του αργού 
πετρελαίου και των λοιπών ακατέργαστων ελαίων του 3° (δ) της Κλάσης 3 

(δ) ημιβαρέα προϊόντα από την απόσταξη πετρελαίου και άλλων ακατέργαστων ελαίων του 31° (ο) 
της Κλάσης 3 

(ο) πετρέλαια θερμάνσεως και πετρέλαια ντίξελ του 31 0 (ο) της Κλάσης 3' 

( ά ) υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου του 1° (δ) και (ο) και διαλύματα του 11° (δ) της 

Κλάσης 5.1 

(β) ύλες των 1° (δ) και (ο), 2° (δ), 5°, 8° (δ) και (α), 17° (ο), 42°, 43° (ο) και 61 0 της Κλάσης 8. 

213 011- 
213 099 

Κατασκευή 

213 100 Οι δεξαμενές θα συμφωνούν με τις ακόλουθες απαιτήσεις της Προσθήκης Β. 1 ε: 

(1) Γενικές διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για μεταφορά υλών όλων των 
κλάσεων: 


Περιθωριακά 211 120 (4), (5) και (6)· 211 121" 211 122* 211 124 211 126" 211 127(7) 

211 128 211 130 211 132" 21 1 140 211 350 έως 211 154" 211 160 και 21 1 161 231 171 23 1 
172 (1) και (2) 211 173 έως 211 178. 
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213 100 (2) Διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για μεταφορά υλών της 
(συνεχ.) Κλάσης3: Περιβλήματα εξοπλισμένα με συσκευή εξαερισμού που δεν μπορεί να κλειστεί και 
προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 55 
θα έχουν φλογοπαγίδα στη συσκευή εξαερισμού. 

Η δοκιμή στεγανότητας και η εσωτερική επιθεώρηση θα γίνονται κάθε τρία έτη. 

(3) Ειδικές διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές χρησιμοποιούμενες για τη μεταφορά υλών της 
Κλάσης 5.1: περιθωριακό 211 532. 

(4) Διατάξεις με εφαρμογή σε δεξαμενές χρησιμοποιούμενες για μεταφορά υλών της Κλάσης 8: 
περιθωριακό 211 834. 

213 101 Τα τοιχώματα της δεξαμενής δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα του υλικού που να προκαλούν 
ελάττωση της ασφάλειας. 

213 102 Τα τοιχώματα της δεξαμενής πρέπει να έχουν αντοχή διαρκείας στις μηχανικές, θερμικές και χημικές 
καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται. 

Ανοίγματα δεξαμενών 

213 103 (1) Όπου η δεξαμενή έχει ένα ή περισσότερα ανοίγματα εκκένωσης κάτω από τη στάθμη του υγρού, 
τυχόν σωλήνας ή βαλβίδα εφαρμοσμένη σε άνοιγμα ή ανοίγματα αυτού του είδους θα προστατεύονται 
είτε τοποθετούμενα σε εσοχή στο περίβλημα της δεξαμενής είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο εγκεκριμένο 
από την αρμόδια αρχή και παρέχον ισοδύναμη προστασία. 

(2) Η χρήση βιδωτών βυσμάτων απαγορεύεται αυστηρά. Οι βαλβίδες θα ανήκουν σε υπόδειγμα 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. 

(3) Τα ανοίγματα πλήρωσης θα κλείνονται με ερμητική συσκευή. Εάν η συσκευή προεξέχει προς το 
έ£ω μέρος του περιβλήματος της δεξαμενής θα προστατεύεται με πώμα ικανό να αντέχει στρεπτικές 
καταπονήσεις λόγω τυχαίας ανατροπής της δεξαμενής. 


213 104- 
213 119 

ΤΜΗΜΑ 2. Υλικά που χρησιμοποιούνται για τα τοιχώματα της δεξαμενής 
213 120 Τα τοιχώματα των δεξαμενών μπορεί να κατασκευάζονται από τα ακόλουθα υλικά: 

(1) Συνθετική ρητίνη 

μη-κορεσμένες ρητίνες πολυεστέρα 
εποξειδικές ρητίνες 

άλλες ρητίνες με παρόμοια χαρακτηριστικά, εφ'όσον καταδεικνύεται η ασφάλεια του 
τοιχώματος. 
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213 120 (2) Ενισχύσεις με ίνες 
(συνεχ,) 

Ίνες γυαλιού (γυαλί τύπων Ε και Ο) ~ με κατάλληλο επίχρισμα, παραδείγματος χάριν με βάση σιλανίου 
ή παρόμοια προϊόντα. Οι ίνες γυαλιού μπορεί να χρησιμοποιούνται στη μορφή κομμένων ή μη ινών 
περιλαμβανόμενων προεντεταμένων συνεχών ινών ή νημάτων, ψαθών, ψαθών επιφάνειας ή υφάσματος. 

(3) Πρόσθετα 

(ε) Πρόσθετα απαραίτητα για τη μεταχείριση ρητινών, παραδείγματος χάριν, καταλύτες. 
επιταχυντές, μονομερή, σκληρυντικά, θιξοτροπικές ύλες, σύμφωνα με οδηγίες του 
κατασκευαστή της ρητίνης. 

(ύ) Διαλυτικά, φυσικές χρωστικές ύλες, τεχνητές χρωστικές ύλες και άλλα προϊό\τα που 
βοηθούν να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες, παραδείγματος χάριν, την αύξηση της 
αντιστάσεως στη φωτιά, εφ'όσον δεν προκαλούν μείωση στην ασφάλεια χρήσεως των 
τοιχωμάτων της δεξαμενής. 

213 121- 
213 129 


ΤΜΗΜΑ 3. Δομή των τοιχωμάτων της δεξαμενής 

213 130 Η εξωτερική επιφανειακή στρώση των τοιχωμάτων της δεξαμενής πρέπει να αντέχει σε ατμοσφαιρικά 
φαινόμενα και επίσης σε σύντομη επαφή με την προς μεταφορά ύλη. 

213 131 Τα τοιχώματα της δεξαμενής και των σφραγισμένων αρμών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
μηχανικής αντίστασης που αναφέρονται στο Τμήμα 4. 

213 132 Η εσωτερική επιφανειακή στρώση των τοιχωμάτων πρέπει να αντέχει σας διαρκείς επιδράσεις της προς 
μεταφορά ύλης. Η στρώση αυτή πρέπει να κατασκευάζεται από ενισχυμένη ρητίνη με ελάχιστο πάχος 
1 πτιπ. Οι ίνες που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να ελαττώνουν την χημική αντίσταση της στρώσης. Το 
εσωτερικό μέρος της στρώσης πρέπει να είναι πλούσιο σε ρητίνες και να έχει ελάχιστο πάχος 0.2 πιπι. 

Οι απαιτήσεις που αναλύονται στα περιθωριακά 213 140 (6) και 213 142 (2) του Τμήματος 4 πρέπει να 
ικανοποιούνται. 

213 133 Τα τελειωμένα τοιχώματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναλύονται στο 
περιθωριακό 213 140 (3) του Τμήματος 4. 

213 134 Το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος θα είναι 

- 3.5 γπγπ εάν η χωρητικότητα της δεξαμενής δεν υπερβαίνει τα 3 ηύ 3 

- 5.0 γπγπ εάν η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι μεγαλύτερη από 3 γγ^ . 

213 135- 

213 139 


I 


Το γνα/.ί των τύπων Ε και Ο ορίζεται στον Πίνακα 1. 
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ΤΜΉΜΑ 4. Μέθοδοι δοκιμής και απαιτούμενες ποιότητες 
Δοκιμές και ποιότητες που απαιτούνται για υλικά για την πρότυπη δεξαμενή 
213 140 (1) Λήψη δειγμάτων 

Τα δείγματα που απαιτούνται για τη δοκιμή πρέπει όπου είναι δυνατό να λαμβάνονται από τα τοιχώματα 
της δεξαμενής. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιούνται κομμάτια που προέρχονται από την 
κατασκευή ανοιγμάτων, κ.λπ. 

(2) Ποσοστό ίνας γυαλιού 

Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στην Υπόδειξη 150 ΚΙ 172 
1970. 

Το περιεχόμενο γυαλιού με ίνες του δείγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 25% και μικρότερο από 
75% κατά βάρος. 

(3) Βαθμός πολυμερισμού 

(&) Τοίχωμα σε ρητίνες πολυεστέρα 

Το κατάλοιπο περιεχόμενο στυρενίου μπορεί να μην είναι άνω του 2%, υπολογισμένο επί 
της ολικής ποσότητας ρητινών. Η δοκιμή θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλη μέθοδο - . 

(ό) Τοίχωμα σε εποςειδικές ρητίνες 

Το εκχύλισμα ακετόνης μπορεί να μην είναι περισσότερο από 2% υπολογισμένο ^επί της 
ολικής ποσότητας ρητινών. Η δοκιμή θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλη μέθοδο * . 

(4) Καμπτική και εφελκνστική αντοχή 

Οι μηχανικές ιδιότητες πρέπει να καθορίζονται: 

για το περίβλημα, στην αξονική και την περιφερειακή διεύθυνση 

για τα άκρα και τα τοιχώματα των διαμερισμάτων, σε κάθε διεύθυνση. 

Εάν οι κύριες διευθύνσεις του οπλισμού δεν συμπίπτουν με την αξονική και περιφερειακή διεύθυνση 
(παραδείγματος χάριν στην περίπτωση διαξονικής περιέλιξης), η αντοχή πρέπει να καθορίζεται στις 
κύριες κατευθύνσεις του οπλισμού και να υπολογίζεται για την αςονική και την περιφερειακή διεύθυνση 
εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: 


21 Η μέθοδος που προβΜπεται στην προδιαγραφή ΏΙΝ 16945 τον Ιούνιον 1969\ παράγραφο6.4.3. 
θεωρείται κατάλληλη. 

& Η μέθοδος που προβ/λεπεται στην προδιαγραφή ΩΙΝ 16945 τον Ιουνίου 1969, παράγραφο * 6.4 
θεωρείται κατάλληλη. 
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213 140 Εφε/χνσχική 
(συνεχ.) 

στ,ς = 2 σ τ,η «η 2 α 

σχ (2 - 2 σ χ,Η 005 α 

Καμπτική 

σ ρ ε = 2 σ ρ,η 5ΐπ 2 α Η = ελικοειδής 

Ρ = καμπτική 

σ ρ 2 = 2 σ ρ η οο$ 2 α - προτιμησιακή γωνία περιέλιξης 

Η αντοχή πρέπει να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο έγγραφο 

Ι$0/Τ061/ν/02/ΤΟ "Δοκιμές σε πλαστικά ενισχυμένα με γυαλί" Νο. 4 του Φεβρουάριου 1971. 

Η καμπτική αντοχή πρέπει να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στην Υπόδειξη 
Ι50/Τ061 Νο. 1540 του Απριλίου 1970. 

Απαιτήσεις 

Οι νέες δεξαμενές πρέπει να έχουν τους ακόλουθους συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσεως: 

συντελεστής ασφαλείας για στατική φόρτιση: 7.5 
συντελεστής ασφαλείας για δυναμική φόρτιση: 5.5 

Οι τιμές επιτάχυνσης που πρέπει να εφαρμόζονται στον υπολογισμό του δυναμικού φορτίου είναι οι 
ακόλουθες: 

2 £ στην κατεύθυνση κίνησης" 

1 £ σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση κίνησης" 

1 £ κατακόρυφα προς τα άνω" και 

2 £ κατακόρυφα προς τα κάτω. 

Καθώς τα χαρακτηριστικά φύλλου ενισχυμένου πλαστικού μπορεί να ποικίλλουν αναλόγως της 
κατασκευής του, δεν προβλέπονται ελάχιστες τιμές για την καμπτική και εφελκυστική αιτοχή για 
φορτία: 

Α = εσ Τ όπου σ τ είναι η εφελκυστική αντοχή κατά τη θραύση" 

Β = ε' σ ρ όπου σ ρ είναι η καμπτική αντοχή κατά τη θραύση 

όπου ε είναι το πάχος του τοιχώματος. 

Οι ελάχιστες τιμές για τις δυνάμεις Α και Β είναι: 

Για κάμψη: 

χωρητικότητα δεξαμενής < 3 ιυ 3 

Β = 600 ά*Ν 


Τ = εφελκυστική 
α = περιφερειακή 
& = αξονική 


περιφερειακή διεύθυνση 
αξονική διεύθυνση 


Β 


300 ά&Ν 


9949 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


213 140 
(συνεχ.) 

Προσθήκη Β.ΐο 

χωρητικότητα δεξαμενής > 3 Γη 3 

περιφερειακή διεύθυνση 

Β 

600 <13Ν 


αξονική διεύθυνση 

Β 

600 άαΝ 


Για εφελκυσμό: 

περιφερειακή διεύθυνση 

Α 

100 άδΝ/ππη 


αξονική διεύθυνση 

Α 

70 ά&Ν/ΓΠΠι 


Το μέτρο ελαστικότητας Ε για την κάμψη μετράται στους -40 °0 και στους +60 °(λ Οι δύο τιμές δεν 
μπορεί να διαφέρουν κατά περισσότερο από 30% από την τιμή που λαμβάνεται στους 20 °0. Η 
συμπεριφορά του υλικού του τοιχώματος κατά εφελκυστική δοκιμή που διαρκεί περισσότερες από 1 
000 ώρες. 


σγ 

Η τάση δοκιμής είναι: _ 

7,5 

ειοοο 

Κατά τη δοκιμή ο συντελεστής Κ =_ εν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.6. 

εο 


εο = επιμήκυνση του φορτωμένου δείγματος στην αρχή της δοκιμής 

ε) οοο = επιμήκυνση του φορτωμένου δείγματος στο τέλος της δοκιμής 

(5) Κρουστική συμπεριφορά 
(α) Φύση της δοκιμής 

Η κρουστική συμπεριφορά καθορίζεται σε δείγμα φύλλου που αντιστοιχεί στο δομικό υλικό 
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της δεξαμενής. Η δοκιμή διενεργείται με ρίψη 
μάζας χάλυβα 5 επάνω στην επιφάνεια του φύλλου που αντιστοιχεί στην εξωτερική 
επιφάνεια της δεξαμενής. 

(6) Μηχανισμός 

Ο μηχανισμός αποτελείται από μάζα χάλυβα 5 Ι<§, συσκευή καθοδήγησης για αυτή τη μάζα 
και φέρουσα βάση του δείγματος. Γενικό διάγραμμα του μηχανισμού δίνεται στο σχήμα 1. 
Η μάζα έχει τη μορφή χαλύβδινου κυλίνδρου εφοδιασμένου με δύο διαύλους καθοδήγησης, 
με το κάτω άκρο να έχει σφαιρικό σχήμα, διαμέτρου 90 πίπί. Η συσκευή καθοδήγησης 
τοποθετείται κατακόρυφα στο τοίχωμα. 

Ο φορέας του δείγματος αποτελείται από δύο γωνιακές ράβδους διατομής 100 χ 100 χ 
25 γπγπ και μήκους 300 ππη, συγκολλημένες σε μεταλλικό στήριγμα 400 χ 400 ιτιπι. Το 
διάκενο μεταξύ των δύο ράβδων είναι 175 γππι. Ο φορέας του δείγματος, στερεωμένος στο 
έδαφος, είναι εφοδιασμένος με κοιλότητα βάθους 50 γπγπ για να επιτρέπει την κάμψη του 
δείγματος. 
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(ο) Προετοιμασία των δειγμάτων 

Από το δείγμα λαμβάνονται τρία δείγματα, κάθε ένα διαστάσεων 200 χ 200 γτιγπ χ το πάχος 
του δείγματος. 

(ά) Μέθοδος λειτουργίας 

Το δείγμα τοποθετείται συμμετρικά στον φορέα του δείγματος εάν είναι δυνατό ακουμπά 
στο στήριγμα ακολουθώντας δύο βασικές ευθείες γραμμές της επιφάνειας, κατά τρόπο ώστε 
η μάζα να χτυπά το κέντρο της όψης του δείγματος που αντιστοιχεί στην εξωτερική 
επιφάνεια της δεξαμενής. 

Η μάζα αφήνεται να πέσει από καθορισμένο ύψος, μεριμνώντας ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
δεν θα αναπηδήσει για να χτυπήσει το δείγμα για δεύτερη φορά. 

Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Το ύψος στο οποίο ανυψώνεται η μάζα στην συσκευή καθοδήγησης σημειώνεται. 

Τα άλλα δύο δείγματα δοκιμάζονται κατά τον ίδιο τρόπο. 

(ο) Απαίτηση 

Το ύψος ρίψεως για μάζα 5 θα είναι 1 μέτρο το δείγμα δεν πρέπει να επιτρέπει τη 
διαρροή ποσότητας μεγαλύτερης από 1 λίτρο ανά 24 ώρες όταν υποβάλλεται σε στήλη 
νερού ύψους 1 γπ. 


(6) Αντοχή σε χημικούς παράγοντες 

Επίπεδες πλάκες δοκιμής από ενασχυμένο πλαστικό, παρασκευασμένες στο εργαστήριο, υποβάλλονται 
σε προσβολή από την επικίνδυνη ύλη σε θερμοκρασία 50 για 30 ημέρες σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία: 


(ε) Περιγραφή τον μηχανισμού δοκιμής (παρουσιάζεται στο σχήμα 2) 

Ο μηχανισμός δοκιμής συμπεριλαμβάνει γυάλινο κύλινδρο, διαμέτρου 140χ150πΐΓη. 
ύψους 150 γγππ με δύο ακροφύσια τοποθετημένα στις 135° το ένα εξοπλισμένο με αρμό 
Ν5>29 για να υποδεχθεί ενδιάμεσο σωλήνα για συμπυκνωτή αναρροής (1), το άλλο 
ακροφύσιο εξοπλισμένο με αρμό Ν$ 14.5 για να υποδεχθεί θερμόμετρο (2), ενδιάμεσο 
σωλήνα για συμπυκνωτή αναρροής και συμπυκνωτή αναρροής που δεν εμφανίζονται στο 
διάγραμμα. Το γυάλινο μέρος του μηχανισμού θα είναι μέσα σε γυαλί ανθεκτικό σε αλλαγές 
θερμοκρασίας. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται από τις πλάκες δοκιμής αποτελούν τη βάση και την κορυφή 
του γυάλινου κυλίνδρου. Σφραγίζονται στα πλάγια του κυλίνδρου με κολάρο ΡΤΡΕ. Ο 
κύλινδρος με τα δύο δείγματα σφηνώνεται μεταξύ δύο πλακών πίεσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα με έξι κοχλίες που σφίγγουν με περικόχλια πεταλούδες/ Ροδέλα από αμίαντο πρέπει 
να τοποθετείται μεταξύ των πλακών πίεσης και των δειγμάτων. Αυτές οι ροδέλες δεν 
παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Η θέρμανση επιτυγχάνεται από έξω μέσω αυτομάτως 
ελεγχόμενου σωληνωτού θερμαντήρα. Η θερμοκρασία μετράται στον θάλαμο που περιέχει 
το υγρό. 
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(β) Λειτουργία τον μηχανισμού δοκιμής 

Ο μηχανισμός δοκιμής επιτρέπει να δοκιμάζονται μόνο επίπεδες πλάκες ομοιόμορφου 
πάχους. Οι πλάκες δοκιμής πρέπει, εάν είναι δυνατό, να έχουν πάχος 4 πιπι. Σε περίπτωση 
που οι πλάκες καλυφθούν με επίχρισμα κολλοειδούς, πρέπει να δοκιμάζονται σε κατάσταση 
πρακτικής χρήσης. Έξι εξαγωνικά δείγματα, με μήκος της κάθε πλευράς 100 ππη, κόβονται 
από την πλάκα δοκιμής. 

Για κάθε δοκιμή, παρασκευάζονται τρία δείγματα ανά μηχανισμό. Ένα από τα δείγματα 
αυτά χρησιμοποιείται ως αναφορά και τα άλλα δύο χρησιμοποιούνται για έλεγχο στην υγρή 
ζώνη και την ζώνη ατμών της συσκευής αντίστοιχα. 

(ο) Διαδικασία δοκιμής 

Τα προς δοκιμή δείγματα τοποθετούνται στο μηχανισμό με την επιφάνεια που μπορεί να 
επιχρισθεί με κολλοειδές στραμμένη προς τα μέσα. 1 200 ιτιΐ υγρού δοκιμής χύνεται μέσα 
στον γυάλινο κύλινδρο. Ο μηχανισμός κατόπιν θερμαίνεται στην θερμοκρασία δοκιμής. Η 
θερμοκρασία διατηρείται σταθερή κατά τη δοκιμή. Μετά τη δοκιμή ο μηχανισμός ψύχεται 
στην θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υγρό της δοκιμής απομακρύνεται. Τα δοκιμασμένα 
δείγματα πλένονται αμέσως με απεσταγμένο νερό. Υγρά που δεν είναι διαλυτά στο νερό 
απομακρύνονται με διαλύτη που δεν προσβάλλει τα δείγματα. Δεν μπορεί να γίνει 
μηχανικός καθαρισμός των πλακών εξαιτίας του κινδύνου βλάβης της επιφάνειας των 
δειγμάτων. 

(ά) Αξιολόγηση 

Γίνεται οπτικός έλεγχος: 

εάν ο οπτικός έλεγχος αποκαλύψει υπερβολική προσβολή (ρωγμές, φυσαλίδες, 
πόρους αποφλοίωση, διαστολή, ή τραχύτητα), η δοκιμή θεωρείται οριστικά 

αρνητική' 

εάν ο οπτικός έλεγχος δεν αποκαλύψει ανωμαλίες, γίνονται καμπτικές δοκιμές με τις 
μεθόδους που ορίζονται στο περιθωριακό 213 140 (4) στα δύο δείγματα που 
υποβλήθηκαν σε χημική προσβολή και στο δείγμα αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή η 
καμπτική αντοχή δεν θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή, μειωμένη κατά 20%, που 
επιβεβαιώνεται για την πλάκα δοκιμής που δεν υποβλήθηκε σε καμία καταπόνηση. 

Δοκιμή και ποιότητα που απαιτείται για την πρότυπη μονάδα 

Η πρότυπη δεέαμενή θα υποβάλλεται σε δοκιμή υδραυλικής πίεσης που διενεργείται από ειδικό 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές ενός Κράτους Μέλους. 

Εάν η πρότυπη δεξαμενή χωρίζεται σε διαμερίσματα είτε με διαφράγματα ή με διαχωριστικές πλάκες, η 
δοκιμή θα διενεργείται σε μονάδα κατασκευασμένη για αυτό το σκοπό με τα ίδια εςωτερικά άκρα όπως 
ολόκληρη η δεξαμενή και η οποία αντιπροσωπεύει το μέρος της δεξαμενής που υποβάλλεταμ υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσης, στις μεγαλύτερες καταπονήσεις. 

Αυτή η δοκιμή δεν πρέπει να διενεργείται εάν ήδη έχει γίνει επιτυχής δοκιμή σε άλλη πρότυπη μονάδα 
του ίδιου τμήματος ή τμήματος μεγαλυτέρων διαστάσεων, γεωμετρικά όμοιας με αυτή της εν λόγω 
πρότυπης μονάδας, ακόμη και εάν εκείνη η μονάδα έχει διαφορετική εσωτερική επιφανειακή στρώση. 

Η δοκιμή αυτή πρέπει να καταδεικνύει ότι η πρότυπη μονάδα έχεμ υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, 
συντελεστή όχι μικρότερο από 7.5 σε ότι αφορά την θραύση. 
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Προσθήκη Β.ΐο 


213 141 Πρέπει να αποδεικνύεταμ π.χ. δι’υπολογισμού, ότι οι συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσης 
(συνεχ.) που δίνονται στο περιθωριακό 213 140 (4) τηρούνται για κάθε τμήμα της δεξαμενής. 

Η θραύση επέρχεται όταν υγρό της δοκιμής διαφεύγει από την δεξαμενή με τη μορφή πιδάκων. Συνεπώς, 
πριν από αυτή τη θραύση, η παρουσία σχισμών και οι μέσω αυτών των σχισμών απώλειες υγρού υπό 
μορφή σταγονιδίων επιτρέπεται. 

Η πρότυπη μονάδα θα υποβάλλεται σε υδραυλική πίεση. 

Η = 7.5 χ ά χ Η 

όπου Η είναι το ύψος της στήλης νερού 
ά είναι το ύψος της δεξαμενής 
ά είναι η πυκνότητα της προς μεταφοράν ύλης. 

Εάν επέλθει θραύση με ύψος στήλης ύδατος Ηι μικρότερο του Η, πρέπει να εξακολουθεί να είναι 
Ηϊ> 7.5χάχ(Η-Η0 

όπου Ηι είναι το ύψος του υψηλότερου σημείου όπου εμφανίζεται ο πρώτος πίδακας υγρού. 

Σε περίπτωση που η παροχή υγρού στο σημείο 1η είναι πολύ μεγάλη, είναι απαραίτητο να γίνει 
προσωρινή επισκευή και προσωρινή τοπική ενίσχυση για να επιτρέψει τη συνέχιση της δοκιμής έως το 
ύψος Η. 

Έλεγχος ομοιομορφίας σε δεξαμενές που παράγονται σε σειρά 

213 142 (1) Η επιθεώρηση της ομοιομορφίας σε δεξαμενές που παράγονται σε σειρά θα διενεργείται 
διεξάγοντας μία ή περισσότερες από τις δοκιμές που αναφέρονται στο περιθωριακό 213 140. Εντούτοις, 
η μέτρηση του βαθμού πολυμερισμού αντικαθίσταται με μέτρηση σκληρότητας ΒεγοοΙ. 

(2) Σκληρότητα Βετεοί 

Η δοκιμή πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες Η σκληρότητα Βετοοί που 
μετράται στην εσωτερική επιφάνεια της τελειωμένης δεξαμενής δεν θα είναι μικρότερη από το 75% της 
τιμής που λαμβάνεται στο εργαστήριο σε καθαρή σκληρυμένη ρητίνη. 

(3) Το ποσοστό ινών γυαλιού πρέπει να είναι εντός των ορίων που προβλέπονται στο 
περιθωριακό 213 140 (2) και, επιπλέον, δεν πρέπει να παρεκκλίνει κατά περισσότερο από 10% της τιμής 
για την πρότυπη δεξαμενή. 

Δοκιμές και ποιότητες που απαιτούνται για όλες τις δεξαμενές πριν τεθούν σε λειτουργία 
213 143 Δοκιμή στεγανότητας 

Η δοκιμή στεγανότητας θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιθωριακών 211 150, 211 151 
και 211 152 και η σφραγίδα του ειδικού θα τοποθετείται στη δεξαμενή. 

213 144- 
213 149 


4 / 


Οι διαδικασίες πον προβ/χπονται στην προδιαγραφή ΛΞΤΜ-Ό 2583-67 θεωρούμαι κατά/χη/χς. 
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Προσθήκη Β.ΐε 


ΤΜΗΜΑ 5. Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλών με 
σημείο ανάφλεξης 55 °0 ή χαμηλότερο 

213 150 Η δεξαμενή πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη του στατικού 
ηλεκτρισμού από τα διάφορα συστατικά μέρη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση επικίνδυνων 
ηλεκτρικών φορτίων. 

213 151 Όλα τα μεταλλικά μέρη της δεξαμενής και της μεταφορικής μονάδας και επίσης οι στρώσεις των 
τοιχωμάτων που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα. 

213 152 Η αντίσταση ανάμεσα σε κάθε αγώγιμο μέρος και τη βάση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 6 οΗγπ. 

Εξάλειψη των κινδύνων λόγω φορτίσεων που δημιουργούνται από την τριβή 

213 153 Η επιφανειακή αντίσταση και η αντίσταση εκκένωσης στη γη ολόκληρης της επιφάνειας της δεξαμενής 
θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 213 154. 

213 154 Η επιφανειακή αντίσταση και η αντίσταση εκκένωσης στη γη μετρημένες σύμφωνα με το 
περιθωριακό 213 155 πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις. 

(1) Τοιχώματα που δεν είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία: 

(ε) Επιφάνειες επί των οποίων είναι δυνατό το βάδισμα: 

η αντίσταση εκκένωσης στη γη δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10 οΗγπ. 

(ό) Αλλες επιφάνειες: 

η επιφανειακή αντίσταση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10 οΗγπ. 

(2) Τοιχώματα εξοπλισμένα με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία: 

(ε) Επιφάνειες επί των οποίων είναι δυνατό το βάδισμα: 

η αντίσταση εκκένωσης στη γη δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10 οΗγπ. 

Ο) Αλλες επιφάνειες: 

η αγωγιμότητα θα θεωρείται επαρκής εάν το μέγιστο πάχος μη αγώγιμων στρώσεων σε 
αγώγιμα στοιχεία, παραδείγματος χάριν, αγώγιμα φύλλα, μεταλλικό πλέγμα ή άλλο 
κατάλληλο υλικό, που συνδέονται με τη σύνδεση γείωσης, δεν υπερβαίνει τα 2 γπγτι, και τα 
οποία, στην περίπτωση μεταλλικού πλέγματος, το εμβαδόν της επιφάνειας του πλέγματος 

δεν υπερβαίνει τα 64 οπι 2 . 

(3) Οποιαδήποτε μέτρηση της επιφανειακής αντίστασης ή αντίστασης εκκένωσης στη γη πρέπει να 
διενεργείται στην ίδια τη δεξαμενή θα αντικαθίσταται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από ένα έτος για 
να εξασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνονται οι καθορισμένες αντιστάσεις. 
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Προσθήκη Β.ΐο 


Μέθοδοι δοκιμής 

213 155 (1) Επιφανειακή αντίσταση (Κιοο) - (αντίσταση μόνωσης) σε οΗγπ, ηλεκτρόδια αγώγιμης μπογιάς 
σύμφωνα με το σχήμα 3 της Υπόδειξης ΙΕΘ 167 του 1964, μετρημένη στην πρότυπη ατμόσφαιρα 23/50 
σύμφωνα με την Υπόδειξη 150 Κ291, παράγραφος 3.1. του 1963. 

(2) Η αντίσταση εκκένωσης στη γη σε οΗπι είναι ο λόγος μεταξύ της συνεχούς τάσεως που μετράται 
ανάμεσα σε ηλεκτρόδιο που περιγράφεται παρακάτω σε επαφή με την επιφάνεια της δεξαμενής του 
οχήματος και στη γειωμένη βάση του οχήματος, και του συνολικού ρεύματος. 

Η ρύθμιση των δειγμάτων είναι η ίδια όπως στο 1. Το ηλεκτρόδιο είναι δίσκος με εμβαδόν επιφάνειας 
20 ογπ 2 και διάμετρο 50 γππι. Η στενή επαφή του με την επιφάνεια της δεξαμενής πρέπει να 
εξασφαλίζεται, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας νωπό χαρτί ή νωπό σπόγγο ή άλλη κατάλληλη 
ύλη. Η γειωμένη βάση του οχήματος χρησιμοποιείται ως το άλλο ηλεκτρόδιο. Θα εφαρμόζεται συνεχής 
τάση εντός του εύρους 100 νοΙΐ-500 νοίΐ. Η μέτρηση θα διενεργείται αφού η τάση δοκιμής έχει 
εφαρμοσθεί επί ένα λεπτό. Το ηλεκτρόδιο μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο της 
εσωτερικής ή της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής. 

Εάν η μέτρηση είναι αδύνατη στη δεξαμενή, μπορεί να διενεργηθεί επίσης, υπό τις ίδιες συνθήκες, στο 
εργαστήριο, σε δείγμα του υλικού. 

Εξάλειψη των κινδύνων λόγω φορτίσεων που δημιουργούνται κατά την πλήρωση 

213 156 Γειωμένα μεταλλικά μέρη θα υπάρχουν και θα είναι διευθετημένα έτσι ώστε σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας πλήρωσης ή κένωσης να υπάρχει επιφάνεια όχι μικρότερη από 0.04 τετρ. μέτρα γειωμένου 
μετάλλου σε επαφή με το προϊόν ανά κυβικό μέτρο του προϊόντος που περιέχεται στη δεξαμενή τη 
στιγμή εκείνη, και να μην είναι κανένα μέρος του προϊόντος σε απόσταση μεγαλύτερη από 2.0 μέτρα 
από το πλησιέστερο γειωμένο μεταλλικό μέρος. Τέτοια μεταλλικά μέρη μπορεί να έχουν τη μορφή: 

(ε) Βαλβίδας με μεταλλικό πόδα, στομίου σωλήνα, ή πλάκας εφ’όσον η ολική επιφάνεια του 
μετάλλου που έρχεται σε επαφή με το υγρό δεν είναι μικρότερη από την οριζόμενη, ή 

(ό) Μεταλλική σχάρα με πάχος συρμάτων όχι μικρότερο από 1 γπγπ σε διάμετρο και επιφάνεια 
οπής όχι μεγαλύτερη από 4 τετρ. εκατοστά, εφ'όσον η ολική επιφάνεια της σχάρας που 
έρχεται σε επαφή με το υγρό δεν είναι μικρότερη από την οριζόμενη. 

213 157 Το περιθωριακό 213 156 δεν θα έχει εφαρμογή σε δεξαμενές από ενισχυμένα πλαστικά εξοπλισμένες με 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα για την εξάλειψη του κινδύνου από φορτίσεις που παράγονται κατά την 
πλήρωση, εφ’όσον έχει καταδειχθεί με πρακτική συγκριτική δοκιμή σύμφωνα με το 
περιθωριακό 213 158 ότι ο χρόνος υφέσεως της παραγόμενης φόρτισης μέσα στη δεξαμενή κατά την 
πλήρωση είναι ισοδύναμος προς αυτόν που επιτυγχάνεται για μεταλλική δεξαμενή συγκρίσιμων 
διαστάσεων. 

Συγκριτική δοκιμή 

213 158 (1) Η συγκριτική δοκιμή του χρόνου υφέσεως του ηλεκτροστατικού φορτίου σύμφωνα με τους όρους 
δοκιμής που περιγράφονται στο (2) θα διενεργείται σε πρότυπη δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό και 
δεξαμενή από χάλυβα κατά τον ακόλουθο τρόπο (βλέπε σχήμα 3). 
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213 158 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.ΐο 

(η) Η δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό θα συναρμολογείται με τον ίδιο τρόπο σαν να 

εχρησιμοποιείτο, παραδείγματος χάριν, σε ' στήριγμα από χάλυβα που απομιμείται το 
πλαίσιο οχήματος, και θα πληρούται σε ποσοστό όχι μικρότερο από το 75% της 
χωρητικότητας με καύσιμο κινήσεως ντίζελ, ποσοστό του οποίου διοχετεύεται μέσω 
κατάλληλου μικροφίλτρου κατά τρόπο ώστε η πυκνότητα φορτίου της τελικής ροής να είναι 

περίπου 100 μΟΥη 3 . 

(ό) Η αντοχή πεδίου στον χώρο ατμών της δεξαμενής θα μετράται με κατάλληλο 

μετρητή πεδίου συνεχούς ανάγνωσης τοποθετημένο με κατακόρυφο τον άξονα και σε 
απόσταση τουλάχιστον 20 οπι από τον κατακόρυφο σωλήνα πληρώσεως. 

(ο) Παρόμοια δοκιμή θα διενεργείται σε δεξαμενή από χάλυβα της οποίας το πλάτος, μήκος, 
πάχος και ο όγκος αποκλίνουν το πολύ κατά 15% εκείνων της δεξαμενής από ενισχυμένο 
πλαστικό, ή σε δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό παρομοίων διαστάσεων, επιχρισμέ\η 
εσωτερικά με φύλλο μετάλλου συνδεδεμένο με τη γη. 

(2) Θα ικανοποιούνται οι ακόλουθοι όροι δοκιμής: 

(ε) η δοκιμή θα διενεργείται σε καλυμμένη περιοχή σε συνθήκες σχετικής υγρασίας μικρότερης 
από 80%. 

(ό) Το καύσιμο κίνησης ντίζελ που χρησιμοποιείται στη δοκιμή θα έχει αγωγιμότητα αδρανείας 
στη θερμοκρασία μέτρησης μεταξύ 3 και 5 ρ$/Γη. Αυτή θα μετράται σε στοιχείο στο οποίο 

ντ 

είναι ιιικρότεοο ή ίσο του 2.5 χ 10 6 

_ ? 

όπου V = η εφαρμοζόμενη τάση 

ά = το διάκενο μεταξύ των ηλεκτροδίων σε μέτρα 
Τ = η διάρκεια μέτρησης σε δευτερόλεπτα 

Η αγωγιμότητα αδρανείας που μετράται σε δείγματα του προϊόντος που έχουν ληφθεί από 
τη δεξαμενή δοκιμής μετά την πλήρωση δεν θα διαφέρει σε διαδοχικές δοκιμές σε 
δεξαμενές από πλαστικό και μέταλλο κατά περισσότερο από 0.5 ρδ/πι 

(ς) Η πλήρωση θα γίνεται σε σταθερό ρυθμό μέσα στο εύρος μεταςύ 1 και 2 ιτι /γπ ΐη και θα 
είναι η ίδια για τη δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό και για τη δεςαμενή από χάλυβα, —το 
τέλος της πλήρωσης, η ροή πρέπει να σταματήσει σε χρόνο μικρότερο από το χρόνο 
υφέσεως για το φορτίο στη δεξαμενή από χάλυβα. 

(ά) Η πυκνότητα φορτίου θα μετράται με κατάλληλο μετρητή πεδίου διαρκούς ανάγνωσης 
(παραδείγματος χάριν, τύπου μύλου) βυθισμένου στο προϊόν και τοποθετημένου όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο σωλήνα πλήρωσης. 

(ε) Οι σωλήνες παροχής και ο σωλήνας κατακόρυφης πλήρωσης θα έχουν εσωτερική διάμετρο 
10 ογπ και θα τερματίζουν σε στόμιο σωλήνα πλήρωσης τύπου "Τ Μ . 

(ί) Κατάλληλο μικροφίλτρο με ρυθμιζόμενη παράπλευρη που επιτρέπει τη ρύθμιση *τηί 
αναλογίαο ροής που διέρχεται μέσα από αυτό, θα τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 
από 5 γπ από το στόμιο του σωλήνα πλήρωσης. 


Το ΚβΙΙνιπιΐ 5 έχει βρεθεί ότι είναι κατά/Ιηλο. 
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Προσθήκη Β.ΐ€ 


213 158 (§) Η στάθμη του υγρού δεν θα φθάνει στον πυθμένα του σωλήνα πλήρωσης ή του 

(συνεχ.) μετρητή πεδίου. 

Σύγκριση χρόνων υφέσεως 

(3) Η αρχική τιμή της αντοχής πεδίου θα είναι αυτή που καταγράφεται στο ενωρίτερο χρονικό σημείο 
μετά τη διακοπή της ροής του καυσίμου όποτε έχει διαπιστωθεί ήπια φθίνουσα καμπύλη. Ο χρόνος 
υφέσεως και στις δύο δοκιμές θα εκφράζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται για την αντοχή πεδίου να 
φθίνει από την αρχική τιμή στο 37% της αρχικής τιμής. 

(4) Ο χρόνος υφέσεως της δεξαμενής από ενισχυμένο πλαστικό δεν θα υπερβαίνει αυτόν της 
δεξαμενής από χάλυβα. 


213 159- 
213 999 



Γυαλί Ε: 


Γυαλί Ο: 


ΕΦΗ ΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.ΐο 

Πίνακας 1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 


Σύνθεση κατά βάρος: 






Πυριτία 

(5ί 0 2 ) 


52 

έως 

55 

% 

Αλουμίνα 

(ΑΙ_ 2 0 3 ) 


14 

έως 

15.5 

% 

Άσβεστος 

(02 0) 


16.5 

έως 

18 

% 

Μαγνησία 

(Μ β 0) 


4 

έως 

5.5 

% 

Οξείδιο του βορίου 

(Β 2 0 3 ) 


6.5 

έως 

21 

% 

Φθόριο 

(0 


0.2 

έως 

0.6 

% 

Οξείδιο του 
τρισθενούς σιδήρου 

(Ρβ 2 0 3 ) 

) 







) 



< 1 

% 

Οξείδιο του τιτανίου(Τί Οο) 

) 





Οξείδια αλκαλίων 

(Να 2 0 + Κ 2 0) 




< 1 

% 

Σύνθεση κατά βάρος: 






Πυριτία 

(δΐ ο 2 ) 


63.5 

έως 

65 

% 

Αλουμίνα 

(Α1 2 0 3 ) 


4 

έως 

4.5 

% 

Ασβεστος 

(03 0) 


14 

έως 

14.5 

% 

Μαγνησία 

(Μ δ 0) 


2.5 

έως 

3 

% 

Οξείδιο του βορίου 

(β 2 ο 3 ) 


5 

έως 

6.5 

% 

Σίδηρος 

(Ρ 62 0 3 ) 




0.3 

% 

Οξείδιο του νατρίου 

(Ν3 2 0) 


7 

έως 

9 

% 

Οξείδιο του καλίου 

(Κ 2 0) 


0.7 

έως 

1 

% 


9957 










9959 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.ΐο 
Σχήμα 2 

Συσκευή για τη δοκιμή της αντίστασης σε χημικούς παράγοντες 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΣΥΝ ΑΡΜΟΛΟΓΟ ΥΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ- 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1 
ΜΡ* (10 ΒΑΚ), ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, 
ΑΠΟΣΥΝ ΑΡΜΟΛΟΓ Ο ΥΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΒΑΘΙΑΣ 
ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2 


214 000- 
214 249 

1. Υλικά και περιβλήματα 

214 250 (1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών της Κλάσης 2, I° έως 6° και 9°, Κλάσης 4.2, 6° 
(ε), 17° (ε), 19° (δ) και 31° (ε) έως 33° (σι) ή Κλάσης 8, 6°, θα κατασκευάζονται από χάλυβα. 

(2) Για περιβλήματα κατασκευασμένα από λεπτόκοκκους χάλυβες για τη μεταφορά: 

αμμωνίας του περιθωριακού 2201,3° (ςιΙ) και 9° (εΐ), 

άλλες ύλες της Κλάσης 2 των οποίων οι ονομασίες στο περιθωριακό 2201 
ακολουθούνται από την λέξη "(διαβρωτικό)", και 

ύλες του περιθωριακού 2801, 6° 

ο χάλυβας θα έχει εγγυημένη αντοχή διαρροής όχι μεγαλύτερη από 460 Ν/γπιτι 2 και μεγίστη τελική 
εφελκυστική αντοχή 725 Ν/πιηι 2 . Αυτά τα περιβλήματα θα υφίστανται θερμική κατεργασία για την 
εκτόνωση των θερμικών τάσεων. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βαθιάς καταψύξεως της 
Κλάσης 2 θα κατασκευάζονται από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό ή κράμα χαλκού, π.χ., 
μπρούντζο. Εντούτοις, περιβλήματα κατασκευασμένα από χαλκό ή κράμα χαλκού θα επιτρέπονται μόνο 
για αέρια που δεν περιέχουν ακετυλένιο το αιθυλένιο, εντούτοις, δεν μπορεί να περιέχει περισσότερο 
από 0.005% ακετυλένιο. 

(4) Μόνο υλικά ενδεικνυόμενα για τις κατώτατες και ανώτατες θερμοκρασίες εργασίας των 
περιβλημάτων και των εξαρτημάτων και προσαρτημάτων τους μπορεί να χρησιμοποιούνται. 

214 251 Τα ακόλουθα υλικά θα επιτρέπονται για την κατασκευή περιβλημάτων: 

(&) χάλυβες μη υποκείμενοι σε ψαθυρή θραύση στην ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας (βλέπε 
περιθωριακό 214 265), μπορεί να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι: 

1. μαλακοί χάλυβες (εκτός από αέρια του περιθωριακού 2201, 7° και 8°) 

2. λεπτόκοκκοι αμιγείς χάλυβες, με κατώτερη θερμοκρασία -60 0 Ο 

3. χάλυβες νικελίου (με περιεκτικότητα σε νικέλιο 0.5 έως 9%), με κατώτερη 
θερμοκρασία -!96 °<2, αναλόγως της περιεκτικότητας σε νικέλιο' 

4. ωστενιτικοί χάλυβες χρωμίου-νικελίου, με κατώτερη θερμοκρασία -270°Ο 
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ΕΦ ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

Προσθήκη Β.ΐά 

214 251 (ό) αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5%, ή κράματα αλουμινίου (βλέπε 

(συνεχ.) περιθωριακό 214 266) 

(ο) αποξενωμένος χαλκός καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.9%, ή κράματα χαλκού με 
περιεκτικότητα σε χαλκό άνω του 56% (βλέπε περιθωριακό 214 267). 

214 252 (1) Περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου θα είναι είτε χωρίς 
ραφή είτε συγκολλημένα. 

(2) Περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, χαλκό ή κράματα χαλκού μπορεί να είναι 
σκληρής συγκολλήσεως. 

214 253 Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα μπορεί να είναι είτε βιδωμένα στα περιβλήματα είτε να είναι 
ασφαλισμένα σε αυτά ως ακολούθως: 

(α) περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου: με 
συγκόλληση 

(ή) περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενιτικό χάλυβα, χαλκό ή κράμα χαλκού: με 
συγκόλληση ή σκληρή συγκόλληση. 

214 254 Η κατασκευή περιβλημάτων και η πρόσδεσή τους στο όχημα, στο πλαίσιο υποστηρίξεως ή στο πλαίσιο 
του εμπορευματοκιβωτίου θα είναι τέτοια ώστε να αποκλείει με βεβαιότητα τυχόν μείωση στη 
θερμοκρασία των φερόντων στοιχείων τέτοια που θα ήταν πιθανό να τα καταστήσει ψαθυρά. Τα ίδια τα 
μέσα πρόσδεσης περιβλημάτων θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν το περίβλημα είναι στην 
χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας του να εξακολουθούν να έχουν τις αναγκαίες μηχανικές ιδιότητες. 


214 255- 
214 264 


2. Απαιτήσεις δοκιμής 

(α) Περιβλήματα από χάϊ,υβα 

214 265 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περιβλημάτων και κορδονιών συγκόλλησης θα 
ικανοποιούν, στην κατώτερη θερμοκρασία εργασίας τους, αλλά τουλάχιστον στους -20 °0, τουΛχιχιστον 
τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς την κρουστική αντοχή. 

Οι δοκιμές θα διενεργούνται με δοκίμια με εγκοπή σχήματος V. 

Η ελάχιστη κρουστική αντοχή (βλέπε περιθωριακά 214 275 έως 214 277) για δοκίμια με τον επιμήκη 
άξονά τους σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση κυλίσεως και εγκοπή σχήματος V (σύμφωνα με το 15ϋ 
Κ 148) κάθετη στην επιφάνεια της πλάκας, θα είναι 34 1/οιτι 2 για τον μαλακό χάλυβα (ο οποίος, λόγω 
των υπαρχουσών προδιαγραφών 150, μπορεί να δοκιμάζεται με δοκίμια που έχουν τον επιμήκη α^ονα 
στην κατεύθυνση κύλισης) τον λεπτόκοκκο χάλυβα τον χάλυβα φερριτικού κράματος με Νι < 5%, τον 
χάλυβα φερριτικού κράματος 5% < Νϊ < 9% ή τον ωστενιτικό χάλυβα Οτ - Νι. 

Στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, μόνο το κορδόνι συγκόλλησης είναι ανάγκη να υποβάλλεται σε 
δοκιμή κρουστικής αντοχής. 

Για θερμοκρασίες εργασίας κάτω των -196 °0 η δοκιμή κρουστικής αντοχής δε\ διενεργείται στην 
καιώτατη θερμοκρασία εργασίας, αλλά στους -196 °0. 

(ά) Περιβλήματα κατασκευασμένα οκό αλουμίνιο ή κράμα ά/.ουμίνιου 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.ΐά 


9963 


214 266 Οι ραφές των περιβλημάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από την αρμόδια αρχή. 

(ο) Περιβλήματα κατασκευασμένα από χα/πό ή κράμα χα/πού 

214 267 Δεν είναι ανάγκη να διενεργούνται δοκιμές για να καθορισθεί εάν η κρουστική αντοχή είναι επαρκής. 

214 268- 
214 274 


3. Μέθοδοι δοκιμής 

(ε) Δοκιμές κρουστικής αντοχής 

214 275 Για φύλλα πάχους μικρότερου από 10 γπγπ αλλά όχι μικρότερου από 5 γπγπ τ δοκίμια διατομής 10 π\π\ χ ε 
γπγπ, όπου το "ο" συμβολίζει το πάχος του φύλλου, θα χρησιμοποιούνται. Η μηχανική ρύθμιση στα 7.5 
γπγπ ή τα 5 γππι επιτρέπεται εάν είναι αναγκαία. Θα απαιτείται η ελάχιστη τιμή των 34 ί/οπΓ σε κάθε 
περίπτωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμία δοκιμή κρουστικής αντοχής δεν θα διενεργείται σε φύλλα πάχους μικρότερου από 

5 πιηι, ή στις ραφές συγκόλλησής τους, 

214 276 (1) Με σκοπό να δοκιμασθούν φύλλα, η κρουστική αντοχή θα καθορίζεται σε τρία δοκίμια. Τα 
δοκίμια θα λαμβάνονται σε ορθή γωνία προς την διεύθυνση κυλίσεως εντούτοις, για μαλακό χάλυβα 
μπορεί να λαμβάνονται στην διεύθυνση κυλίσεως. 

(2) Για να δοκιμάζονται οι ραφές συγκόλλησης τα δοκίμια θα λαμβάνονται ως ακολούθως: 

όταν ε < 10 ιπιη: 

τρία δοκίμια με την εγκοπή στο κέντρο της συγκόλλησης· 

τρία δοκίμια με την εγκοπή στο κέντρο της ζώνης προσβολής από θερμότητα (η εγκοπή V να διασχίζει 
το όριο της περιοχής τήξεως στο κέντρο του δείγματος) 




Κέντρο της συγκόλλησης 


Ζώνη προσβεβλημένη από τη θερμότητα 
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214 276 όταν 10 ππη <ε <20 ππη: 

(συνεχ.) 

τρία δοκίμια από το κέντρο της συγκόλλησης· 

τρία δοκίμια από τη ζώνη προσβολής από τη θερμότητα* (η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής 
τήξεως στο κέντρο του δείγματος) 



Κέντρο της συγκόλλησης 



Ζώνη προσβεβλημένη από τη θερμότητα 


όταν β > 20 πιιη: 

δύο ομάδες των τριών δοκιμίων, η μία στην άνω όψη, η άλλη στην κάτω όψη σε κάθε ένα από τα σημεία 
που αναφέρονται παρακάτω (η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής τήςεως στο κέντρο του 
δείγματος για τα δοκίμια που έχουν ληφθεί από την ζώνη που προσβάλλεται από θερμότητα) 



ι 


Κέντρο της συγκόλλησης 



Ζώνη προσβεβλημένη από τη θερμότητα 




ΦΕΚ 821 
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Προσθήκη Β.ΐά 

214 277 (1) Για τα φύλλα, ο μέσος όρος των τριών δοκιμών θα ικανοποιεί την ελάχιστη τιμή των 34 }/οπ\ 2 που 
αναφέρεται στο περιθωριακό 214 265 το πολύ μία από τις επιμέρους τιμές μπορεί να είναι κάτω από την 
ελάχιστη τιμή και τότε όχι κάτω των 24 .Ι/οιτι 2 . 

(2) Για τις συγκολλήσεις, η μέση τιμή που λαμβάνεται από τα τρία δοκίμια που έχουν ληφθεί στο 
κέντρο της συγκόλλησης δεν θα είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή των 34 Ι/ςπΓ' το πολύ μία από τις 
επιμέρους τιμέε μπορεί να είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή και τότε όχι κάτω των 24 1/οπΓ. 

(3) Για την προσβαλλόμενη από τη θερμότητα ζώνη (η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής 
τήξεως στο κέντρο του δείγματος) οι τιμές που λαμβάνονται από ένα το πολύ από τα τρία δοκίμια μπορεί 

να είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή των 34 1/επι 2 , όχι όμως κάτω των 24 1 /ογπ 2 . 

214 278 Εάν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο περιθωριακό 214 277 δεν ικανοποιούνται, μπορεί να γίνει μόνο 
μία νέα δοκιμή εάν: 

** 

(α) η μέση τιμή των πρώτων τριών δοκιμών είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή των 34 Ι/οπΓ, ή 

(ό) περισσότερες από μία από τις επιμέρους τιμές είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή των 34 Ι/ογτΓ 
αλλά όχι κάτω των 24,1/ςπΓ. 

214 279 Σε επαναλαμβανόμενη κρουστική δοκιμή σε φύλλα ή συγκολλήσεις, καμία από τις επιμέρους τιμές δεν 
μπορεί να είναι κάτω των 34 Ι/ογπ 2 . Η μέση τιμή όλων των αποτελεσμάτων της αρχικής δοκιμής και της 
νέας δοκιμής πρέπει να είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη των 34 .Ι/οιτΓ. 

Σε επαναλαμβανόμενη δοκιμή κρουστικής αντοχής στην προσβεβλημένη από τη θερμότητα ζώνη, καμία 
από τις επιμέρους τιμές δεν- μπορεί να είναι κάτω των 34 Ι/ογπ 2 · 

214 280- 
219 999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.2 


ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 


220 000 - 
220 099 


ΤΜΗΜΑ 1. Πλαίσιο 

220 100 (1) Οι διατάξεις της παρούσης Προσθήκης έχουν εφαρμογή στην κατασκευή βασικών οχημάτων, 
κινητήριων οχημάτων και των συρόμενων οχημάτων τους που προορίζονται για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οποία υπόκεινται σε έγκριση κατά τα περιθωριακά 10 282, 11 282, 10 
283, και σε μεταφορικές μονάδες "τύπου II" σύμφωνα με το περιθωριακό 11 204(2), και στην έγκριση 
του τύπου τους. 

(2) Για την έγκριση τύπου ενός τύπου οχήματος σύμφωνα με το περιθωριακό 10 281, όλα τα Τμήματα 
της παρούσας Προσθήκης θα έχουν εφαρμογή. 

(3) Στην περίπτωση απλών οχημάτων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στην διαδικασία έγκρισης τύπου 
σύμφωνα με το περιθωριακό 10 281, μόνο οι διατάξεις του Τμήματος 5 της παρούσης Προσθήκης έχουν 
εφαρμογή. 


220 101 - 
* 220199 

ΤΜΗΜΑ 2. Ορισμοί 
220 200 Για τους σκοπούς αυτής της Προσθήκης: 

(1) " Όχημά* σημαίνει όχημα με πλαίσιο και κουβούκλιο, ελκυστήρας για επικαθήμενο όχημα ή 
πλαίσιο συρόμενου οχήματος ή συρόμενο όχημα με αυτοστηριζόμενο αμάξωμα που προορίζονται για τη 

μεταφορά επικίνδυνων αγαθών 

(2) " Τύπος οχήματος" σημαίνει οχήματα τα οποία δεν διαφέρουν ουσιωδώς ως προς τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που αναφέρσνται σε αυτή την I ίροσθήκη. 


220 201 - 
220 299 

ΤΜΗΜΑ 3. Αίτηση έγκρισης τύπου 

220 300 Η αίτηση για την έγκριση τύπου ενός τύπου οχήματος ως προς τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του θα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από τον δεόντως 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

• 220 301 Η αίτηση έγκρισης τύπου θα συνοδεύεται από τα κάτωθι αναφερόμενα έγγραφα εις τριπλούν και από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

(1) λεπτομερή περιγραφή του τύπου οχήματος σχετικά με τη δομή του, τον κινητήρα (συμπΐεσης- 

ανάφλεξης, θετικής ανάφλεξης), τις διαστάσεις, τη σύνθεση και τα συστατικά υλικά 

(2) τον τύπο οχήματος σε σχέση με τα επικίνδυνα εμπορεύματα που το όχημα προορίζεται να 
μεταφέρει, δηλ.: 

Τύπος ΕΧ/ΙΙγια οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών ως μεταφορικές μονάδες 
τύπου Π (βλέπε περιθωριακό 11 204) 
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Προσθήκη Β.2 


220 301 

Τύπος ΕΧΤΙΙ 

για οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών ως 

(συνεχ.) 


μεταφορικές μονάδες τύπου III (βλέπε περιθωριακό 11 204)’ 


Τύπος ΡΕ 

για οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών με σημείο ανάφλεξης όχι 
μεγαλύτερο από 61 °0 ή εύφλεκτα αέρια, σε σταθερές δεξαμενές, 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων 


Τύπος ΟΧ 

για οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υλών της κλάσης 5.1, περιθωριακό 
2501, είδος 1°(ε), σε σταθερές δεξαμενές, αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή 
συστοιχίες δοχείων* 


Τύπος ΑΤ 

για οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ε7ακίνδυνων εμπορευμάτων σε 
εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 3 000 λίτρα, 
ή οχήματα εκτός από εκείνα των τύπων ΕΧ/1Ι, ΕΧ/1ΙΙ, ΡΕ ή ΟΧ προοριζόμενα 
για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σταθερές δεξαμενές, 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων 


(3) σχέδια του οχήματος· και 

(4) στοιχεία για: 

(α) το μέγιστο τεχνικό βάρος (Ε§)’ 

Ρτ) τον (τους) τύπο (-ους) αντοχής του συστήματος (-άτων) πεδήσεως. 

220 302 Ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου θα κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι 
υπεύθυνη για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης. 

220 303 Η αρμόδια αρχή θα εξακριβώνει την ύπαρξη ικανοποιητικών ρυθμίσεων για την εξασφάλιση του 
αποτελεσματικού ελέγχου ομοιομορφίας της παραγωγής προτού δοθεί η έγκριση τύπου. 

220 304- 
220 399 

ΤΜΗΜΑ 4. Έγκριση τύπου 

220 400 Εάν το όχημα που κατατίθεται για έγκριση κατά τα της παρούσης Προσθήκης ικανοποιεί τις διατάξεις 
του Τμήματος 5 παρακάτω, θα δίνεται έγκριση για αυτόν τον τύπο οχήματος. 

220 401 Για κάθε εγκεκριμένο τύπο θα ορίζεται αριθμός έγκρισης. Τα πρώτα δύο ψηφία του (00 για την 
Προσθήκη στην παρούσα μορφή της) θα δηλώνουν τη σειρά αναθεωρήσεων που συμπεριλαμβάνει τις 
πιο πρόσφατες τεχνικές αναθεωρήσεις επί των διατάξεων κατά το χρόνο έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο 
Κράτος Μέλος δεν μπορεί να ορίσει τον ίδιο αριθμό έγκρισης σε άλλο τύπο οχήματος κατά την έννοια 
του ανωτέρω περιθωριακού 220 200 (2). 

220 402 Η ειδοποίηση για την έγκριση ή την επέκταση έγκρισης τύπου οχήματος κατά τα της παρούσης 
Προσθήκης θα ανακοινώνεται στα Κράτη Μέλη μέσω εντύπου κατά το υπόδειγμα που αναπαράγεται 
στο περιθωριακό 221 000. 

220 403 Σε κάθε όχημα που ανήκει σε τύπο οχήματος εγκεκριμένο κατά την παρούσα Προσθήκη θα 
προσαρτάται, σε εμφανές και εύκολα προσπελάσιμο μέρος που θα αναφέρεται στο έντυπο έγκρισης, 
διεθνές σήμα έγκρισης αποτελούμενο από: 
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->20 403 (Π έναν κύκλο που περιβάλλει τα γράιιματα ακολουθούμενα από τον χαρακτηριστικό 

V. 

(συνεχ.) αριθμό του Κράτους που παρεσχε την έγκριση 

(2) ο αριθμός έγκρισηζ στα δεςιά του κύκΛου που προβλεπεται στο (1) και 

(3) πρόσθετο σύμβολο που χωρίζεται από τον αριθμό έγκρισης και αποτελούμενο από το σύμβολο που 
χαρακτηρίζει τον τύπο οχήματος σύμφωνα με το περιθωριακό 220 301(2). 

220 404 Το σήμα έγκρισης θα είναι καθαρά αναγνώσιμο και ανεξίτηλο. 

220 405 Το σήμα έγκρισης θα τοποθετείται κοντά ή επάνω στην πινακίδα δεδομένων του οχήματος που έχει 
προσαρτηθεί από τον κατασκευαστή. 

220 406- 
220 499 

ΤΜΗΜΑ 5. Τεχνικές διατάξεις 

220 500 Αυτοκίνητα οχήματα και συρόμενα οχήματα που προορίζονται για χρήση ως μεταφορικές μονάδες για 
επικίνδυνα εμπορεύματα, αναλόγως της κατηγορίας και του τύπου τους θα συμφωνούν με τις ακόλουθες 
διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα. 


V 1 για τη Γερμανία. 2 για τη ΓαλΠα 3 για την Ιταλία. 4 για τις Κάτω Χώρες. 5 για τη Σουηδία 6 για το 
Βέλγιο, 7 για την 'Ουγγαρία 8 για την Τσεχική δημοκρατία 9 για την Ισπανία 10 για την Γιουγκοσλαβία 11 για το 
Ηνωμένο Βασίλειο, 12 για την Αυστρία 13 για το Λουξεμβούργο. 14 για την Ελβετία 15 ίελευθερο), 16 για τη 
Νορβηγία 17 για τη Φινλανδία 18 για τη Δανία 19 για τη Ρουμανία 20 για την Πολωνία 21 για την Πορτογα/.ια 
22 για τη Ρωσική Ομοσπονδία 23 για την Ελλάδα 24 (δεσμευμένο), 25 για την Κροατία 26 για τη Σ/ωβενια 2 / για 
τη Σλοβακία 28 για τη Λευκορωσία 29 και 30 (δεσμευμένα), 31 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. 



ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ 220 301 (2) 



220 510 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
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220 501- 
220 509 


Ηλεκτ ρολογικός εξοπλισμός 

Γενικές διατάξεις 

220 510 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σύνολό της θα ικανοποιεί τις διατάξεις των περιθωριακών 220 51! 
έως 220 515 σύμφωνα με τον πίνακα του περιθωριακού 220 500. 

Καλώδια 

220 511 (1)Το μέγεθος των αγωγών θα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση. Οι αγωγοί 
θα είναι επαρκώς μονωμένου Όλα τα κυκλώματα θα προστατεύονται με ασφάλειες ή αυτόματους 
διακόπτες κυκλώματος, εκτός από τα ακόλουθα: 

από τον συσσωρευτή στα συστήματα ψυχρής εκκίνησης και παύσης του κινητήρα 
από τον συσσωρευτή στον εναλλακτη 

από τον εναλλακτη στο κιβώτιο της ασφάλειας ή του διακόπτη κυκλώματος 

από τον συσσωρευτή στον εκκινητήρα (μίξα) ... 

από τον συσσωρευτή στην υποδοχή ελέγχου ισχύος του συστήματος πέδησης αντοχής (βλεπε 
περιθωριακό 220 522 παρακάτω), εάν το σύστημα αυτό είναι ηλεκτρικό ή ηλεκτοομαγνητικό. 

Τα παρ απάνω απροστάτευτα κυκλώματα θα είναι κατά το δυνατόν μικρού μήκους. 

(2) Τα καλώδια θα προσδένονται με ασφάλεια και θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε οι αγωγοί να 
προστατεύονται επαρκώς έναντι μηχανικών και θερμικών καταπονήσεων. 

Κεντρικός όιαχότττης συσσωρευτή 

220 512 (1)0 διακόπτης για τη διακοπή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα τοποθετείται όσο το δυνατόχ 
πλησιέστερα στον συσσωρευτή. 

(Τυσκευές άμεσου ή έμμεσου ελέγχου θα εγκαθίστανται, μία στο κουβούκλιο του οδηγού και μία 
δεύτερη στο εξωτερικό του οχήματος. Θα είναι εύκολα προσπελάσιμες και θα επιση μαίνονται 
ευδιάκριτα Η συσκευή ελέγχου που τοποθετείται στο κουβούκλιο του οδηγού θα είναι άμεσα προσιτή 
στον οδηγό από τη θέση του οδηγού. Θα προστατεύεται έναντι μη ηθελημένης λειτουργίας είτε με την 
προσθήκη προστατευτικού καλύμματος ή με τη χρήση διπλής συσκευής ελέγχου κινησεως η με οα^ο 
κατάλληλο μέσο. 

(3) Θα είναι δυνατό το άνοιγμα του διακόπτη ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, χωρίς να προκαλείται 
επικίνδυνη υπερβολική τάση. Η λειτουργία του κινητήρα δεν θα αποτελεί κίνδυνο πυρκαιας σε 
εκρηκτική ατμόσφαιρα αυτό μπορεί να εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας διακόπτη που έχει περίβλημα 
με βαθμό προστασίας ΙΡ65 σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΙΕΟ 529. 

(4) Οι καλωδιώσεις στον κεντρικό διακόπτη του συσσωρευτή θα έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ54. 
Εντούτοις, αυτό δεν έχει εφαρμογή εάν οι συνδέσεις αυτές περιέχονται σε υποδοχή η οπο«ι μπορεί να 
είναι το κιβώτιο συσσωρευτή. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να μονωθούν οι συνδέσεις έναντι 
βραχυκυκλώματος παραδείγματος χάριν με πώμα από ελαστικό. 
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Συσσωρευτές 


220 513 Οι ακροδέκτες του συσσωρευτή θα είναι ηλεκτρικά μονωμένοι ή καλυμμένοι με το μονωτικό κάλυμμα 
του κιβωτίου του συσσωρευτή. Εάν οι συσσωρευτές δεν βρίσκονται κάτω από το καπό του κινητήρα, θα 
τοποθετούνται σε εςαεριζόμενο κιβώτιο. 

Ταχογράφοι 

220 514 Η ηλεκτρική παροχή στον ταχογράφο θα παρέχεται με μπαριέρα ασφαλείας συνδεδεμένη απευθείας στον 
συσσωρευτή. Τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής από και προς τον ταχογράφο, τα οποία παραμένουν 
ενεργά όταν ο κεντρικός διακόπτης του συσσωρευτή είναι ανοικτός, θα είναι φύσει ασφαλή, κατά τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ 50 020. Ο ταχογράφος και η μπαριέρα ασφαλείας θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σχετικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά την Ευρωπαϊκή 
Προδιαγραφή ΕΝ 50 020. 

Μόνιμα ενεργές εγκαταστάσεις 

220 515 Τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εκτός από τον ταχογράφο, που παραμένουν ενεργά όταν ο 
κεντρικός διακόπτης του συσσωρευτή είναι ανοικτός, θα είναι κατάλληλα για χρήση σε επικίνδυνη 
περιοχή και θα ικανοποιούν τις δέουσες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής ΕΝ 50 014 και μίας 
από τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ 50 015 έως 50 020 ή ΕΝ 50 028. Θα ικανοποιούνται οί 
απαιτήσεις για τη σχετική ομάδα αερίων αναλόγως του μεταφερόμενου προϊόντος. 

Διατάξεις που αφορούν το μέρος της η/χκτρολογικής εγκατάστασης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
κουβουκλίου τον οδηγού 

220 516 Ολόκληρη η εγκατάσταση θα είναι έτσι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και προστατευμένη ώστε να μην 
μπορεί να προκαλέσει τυχόν ανάφλεξη ή βραχυκύκλωμα κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης των 
οχημάτων και ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να μπορούν να ελαχιστοποιηθούν σε περίπτωση πρόσκρουσης ή 
παραμόρφωσης. Ιδιαιτέρως: 

(I ) Καλώδια 


Τα καλώδια που βρίσκονται πίσω από το κουβούκλιο του οδηγού θα προστατεύονται έναντι 
πρόσκρουσης, απόξεσης και τριβής κατά την κανονική λειτουργία του οχήματος. Παραδείγματα 
κατάλληλης προστασίας δίνονται στα σχήματα 1, 2. 3 και 4 παρακάτω. Εντούτοις, τα αισθητήρια 
καλώδια συσκευών πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα δεν χρειάζονται πρόσθετη προστασία. 
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ΣΧΗΜΑΤΑ 

Σχήμα 1 

Αυλακωτός αγωγός καλωδίων από πολυαμίδιο 

χωριστά 
μονωμένα 
καλώδια 



Σχήμα 2 


Αυλακωτός αγωγός καλωδίων από πολυαμίδιο 


Μονωτικό περίβλημα 



χωριστά 

μονωμένα 

καλώδια 


Σχήμα 3 


Περίβλημα από πολυουρεθάνη 


Με εσωτερικό περίβλημα 



χωριστά 

μονωμένα 

καλώδια 


Σχήμα 4 



Προστασία .με μεταλλικές ίνες 
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220 516 (2 ) Φωτισμός 
(συνεχ.) 

Δεν θα. χρησιμοποιούνται λαμπτήρες με βιδωτό πώμα. 


Η/χκτρολογικός μηχανισμός ανύψωσης 


220 517 Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του μηχανισμού ανύψωσης του άξονα φορείου θα εγκαθίσταται έξω από 
το πλαίσιο του σασί σε σφραγισμένη υποδοχή. 

220 518- 
220 519 

Εξοπλισμός πέδησης 

Γενικές διατάξεις 

220 520 Επιπλέον των ακόλουθων τεχνικών διατάξεων, προς εφαρμογή σύμφωνα με τον πίνακα του 
περιθωριακού 220 500, αυτοκίνητα οχήματα και συρόμενα οχήματα που προορίζονται για χρήση ως 
μεταφορικές μονάδες για ετακίνδυνα εμπορεύματα θα εκπληρώνουν όλες τις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 13 1 ' ή της Οδηγίας 71/320/ΕΕΟ 1 ' των οποίων η τελευταία 
αναθεωρημένη μορφή έχει εφαρμογή κατά το χρόνο έγκρισης του οχήματος. 


Σύστημα Πέδησης με Μηχανισμό έναντι στο Κλείδωμα 

220 521 (1) Αυτοκίνητα οχήματα με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 16 τόνους, ή εγκεκριμένα για τη έλξη 
συρόμενου οχήματος με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει 10 τόνους θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα 

πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΕ Ν° 13 * 

, Παράρτημα 13 , ή την Οδηγία 71/320/ΕΕΟ ^ . 


(2) Συρόμενα οχήματα με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους θα είναι εξοπλισμένα με 
σύστημα πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα της κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό 

ΕΟΕ Νο. 13 11 , Παράρτημα 13, ή την Οδηγία 71/320/ΕΕΟ 1 '. 


(3)Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ ελκόντων οχημάτων και ελκομένων για το σύστημα του 
συρόμενου οχήματος με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα θα πραγματοποιούνται με συζευκτήρα 
σύμφωνα με την 150 7638:1985. 


- "Κανονισμός ΕΟΕ Νο ...." σημαίνει κανονισμό που δημοσιεύεται ως συμπλήρωμα <στην τε/ευταια 

αναθεωρημένη μορφή του) στην Συμφωνία αναφορικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων όρων έτ’κρισης και αμοιβαίας 
αναγνώρισης έγκρισης για τον εξοπλισμό και τα μέρη αυτοκίνητου οχήματος, η οποία συνήφθη στην Γενεύη την 20ή 
Μαρτίου 1958. 

λ Στην τελευταία αναθεωρημένη του μορφή (αρχικά δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Νο. 1202 της 6.9.1971). 
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Σύστημα πέδησης αντοχής 


220 522 (1)Σύστημα πέδησης αντοχής σημαίνει σύστημα προοριζόμενο να σταθεροποιεί την ταχύτητα του 

χωρίς "■ ^ των β0βιη ^ *“*"* 

(2) Αυτοκίνητα οχήματα με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 16 τόνους ή εγκεκριμένα για να έλκουν 
συρόμενο όχημα με μέγιστο βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους θα είναι εξοπλισμένα αε σύστημα 
πεοησης αντοχής που τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: ' 


(*) 

0 ») 


(ε) 


(ά) 


(«) 


(ί) 


Το σύστημα πέδησης αντοχής μπορεί να είναι μία απλή συσκευή ή συνδυασμόατολλών 
συσκευών. Κάθε συσκευή μπορεί να έχει αυτόνομο χειρισμό. 

Και οι τρεις δυνατότητες χειρισμού πέδησης που προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΟΕ Ν° 13 
-, παράγραφος 2.14 ή στην Οδηγία 71/320/ΕΕΟ *' θα επιτρέπονται, αλλά, στην περίπτωση 
β/αβης του συστήματος με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα, οι ενσωματωμένοι ή 
συνδεδεμένοι επιβραδυντές θα σβήνονται αυτόματα. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης αντοχής θα ελέγχεται από το σύστημα 
πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα έτσι ώστε ο άξονας (ή οι άξονες) που 
φρενάρουν με το σύστημα πέδησης αντοχής να μην μπορούν να μπλοκάρουν από το 
σύστημα πέδησης αντοχής σε ταχύτητες άνω των 15 Ιαη/Η. Εντούτοις, η διάταξη αυτή δει 
θα έχει εφαρμογή στο μέρος του συστήματος πέδησης που αποτελέίται από την φυσική 
πέδηση του κινητήρα. 

Το σύστημα πέδησης αντοχής θα περιλαμβάνει πολλά επίπεδα λειτουργίας, 
περιλαμβανόμενου ενός χαμηλού επιπέδου κατάλληλου για την αφόρτωτη κατάσταση. 
Οπου το σύστημα πέδησης αντοχής αυτοκίνητου οχήματος συνίσταται στον κινητήρα του 
οι διαφορετικές σχέσεις ταχυτήτων θα λαμβάνονται υπόψη στον ορισμό των διαφορετικών· 
επιπέδων λειτουργίας. 

Η απόδοση του συστήματος πέδησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 13 Παράρτημα 5 (δοκιμή Τύπου II Α). ή των 
αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγίας 71/320/ΕΕΟ με το βάρος έμφορτου οχήματος να 
συμπεριλαμβάνει το έμφορτο βάρος του αυτοκινούμενου οχήματος και το εγκε-κριμένο 
μέγιστο ελκόμενο βάρος που όμως δεν υπερβαίνει συνολικά τους 44 τόνους. 


220 523- 
220 529 


Εάν το αυτοκίνητο όχημα δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόδοσης για το σύστημα πέδηση; 
αντοχής κατά τα οριζόμενα στο (2) (ε) παραπάνω, θα ικανοποιεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 13 Παράρτημα 5, ή των αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγία; 
71,ω20/ΈΕΟ , και θα περιορίζεται στο να συνδέεται μόνο με συρόμενο όχημα εξοπλισιιένο 
με σύστημα πέδησης αντοχής. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με 
συσκευή ελέγχου για το σύστημα πέδησης αντοχής πάνω στο συρόμενο όχημα. 

(3) Εάν συρόμενο όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα πέδησης αντοχής αυτό θα ικανοποιεί τκ 
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 13 -, Παράρτημα 5, ή των αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγία; 
71/^20/ΕΕΟ *, και των διατάξεων των (2) (α) έωο (2) (ά) παραπάνω. 
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Αποτροπή κινδύνων πυρκαΐάς 
Γενικές διατάζεις 

220 530 Οι ακόλουθες τεχνικές διατάξεις θα έχουν εφαρμογή σύμφωνα με τον πίνακα του περιθωριακού 
220 500. 


Κουβούκλιο οχήμσχος 

120 531 Π1 Μόνο υλικό που δει- αναφλέγεται εύκολα θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή του κουβουκλίου του 
οδτννού Η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι τηρείται εάν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη 
η Ι νοπιηύ 150 3795· 1989 δείγματα των ακόλουθων μερών του κουβουκλίου έχουν ρυθμό καύσεως 

μαξ,Λαρ,α καθισμάτων, Λ*-, καθ.σμ*«,ν. Φ* «« 
ρ-τπίττηωση κοουιωτ ανοιγόμενες οροφές, ακουμπιστήρια, ολα τα διακοσμητικα πΛαισια 
πεοιλααβανομένων των πλαισίων στις θύρες, μπροστά, πίσω και στα πλάγια, ραφια διαμερισμάτων, 
στίοίνϊατα ι^αλής καλύμματα δαπέδων, αντιηλιακά γείσα, κουρτίνες, στορια. καλύμματα φτερών, 
καλύμίιατα διαμερίσματος μηχανής, καλύμματα στρωμάτων και οποιαδηποτε αλλα εσωτερικά·» μκο, 
περιλαμβανομένων στοιχείων μαλακού υλικού ενεργοποιούμενων κατα τη σύγκρουση, τα οποι “ 

α7α απορροφούν ενέργεια ερχόμενα σε επαφή με τους επιβαινοντες σε περίπτωση 

σύγκρουσης. 

Εκτός εάν το κουβούκλιο του οδηγού είναι κατασκευασμένο από υλικά που δεν αναφύονται 
^ ιΖομ* κατασκευασμένο από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό του ίδιου βατούς με τη 
. - , · η_ Χ0π0 θετείται στο πίσω μέρος του κουβουκλίου. Τυχόν παραθυρα στο πίσω μερο, του 

7 ™^ασΓθα είναΓερμητικά κλειστά και κατασκευασμένα από γυαλί ασφαλείας 
στη φωτώ με Καίσια αιΟεκτμώ στη ςκοτώ. Επ«Χίον, θα οιτάρχε, κενός χώρος οχι 
μικρότερος από 15 οιη μεταξύ της δεξαμενής και του κουβουκγιοί) 9 “ο πετασματος. 

Δεςαμενές καυσίμων 

220 532 Οι δεξαμενές για τον ανεφοδιασμό του κινητήρα του οχήματος θα ικανοποιούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

( ΐ)θι δεξαμενές καυσίμων θα είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να προστατεύονται κατά το δυνατόν έναντι 
τυχόν σύγκρουσης. 

<2)Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής. ΙΟ καύσιμο 9α αποστραγγίζεται στο έδαφος χωρίς να έρχεται 
σε επαφή με θερμά μέρη του οχήματος ή του φορτίου. 

(3)Δεξαμενές καυσήων ^^^'χςζ'ό^ημω^να^ι^ρεί^'^^Ι^^Ρίίύτ^ 

στο άνοιγμα πλήρωσής η με κλείσιμο με το υ,ιυιυ 

σφραγισμένο. 

Κινητήρας 

220 533 Ο κινητήρας που προωθεί το όχημα θα είναι ε ζ°^^° ςκ: “ ι ^^^^τ^'περύπΓωση μεταφοράς 

^ΠλΤΓ^"' 

ομιάξωιαι, ί 1 ^ Ι, όσον^αι^^^^^ 1 μ^^Φ ®^ >< ^®^^^*^^ > ^'^ ,εΓει1 ^ ^ ^ 

του φορτίου. 
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Σύστημα εξάτμισης 


—0 334 Το σύστημα εξάτμισης καθώς και οι σωλήνες εξάτμισης θα είναι κατάλληλα προσανατολισμένοι ή 
προστατευμενοι ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για το φορτίο λόγω θέρμανσης ή 
ανάφλεξης. Μέρη του συστήματος εξάτμισης τοποθετημένα ακριβώς κάτω από την δεξαμενή καυσίμου 
(ντίζελ) θα έχουν περιθώριο τουλάχιστον 100 πππ ή θα είναι προστατευμένα με θερμικό πέτασμα. Στην 
περίπτωση μεταφοράς εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων (τύποι οχήματος ΕΧ/Π και ΕΧ/1ΙΙ) το σύστημα 
εξάτμισης θα τοποθετείται μπροστά από το μπροστινό τοίχωμα του αμαξώματος ή χωριστά από το μέροε 
του οχήματος που μεταφέρει το φορτίο με πέτασμα που αντέχει στη φωτιά και θερμομονωτικόΐε αυτήν 
την περίπτωση το στόμιο του σωλήνα εξάτμισης θα είναι προσανατολισμένο προς το έξω μέρος του 
οχήματος. 

Όχημα πέδησης αντοχής 

220 535 Οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα πέδησης αντοχής που εκπέμπουν υψηλές θερμοκρασίες 
τοποθετούμενα πίσω από το οπίσθιο τοίχωμα του κουβουκλίου του οδηγού θα είναι εξοπλισιιένα με 
θερμομονωτικό πέτασμα στερεωμένο με ασφαλεία και τοποθετημένο ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και 
τη δεξαμενή ή το φορτίο ώστε να αποφεύγεται τυχόν θέρμανση, ακόμη και τοπική, του περιβλήματος 
της δεξαμενής ή του φορτίου. 

Επιπλέον, το θερμομονωτικό πέτασμα θα προστατεύει το σύστημα πέδησης έναντι τυχόν εκροής ή 
διαρροής, έστω και τυχαίας, του φορτίου. Για παράδειγμα, προστασία που περιλαμβάνει πέτασμα με 
πέτασμα διπλού περιβλήματος θα θεωρείται ικανοποιητική. 

Βοηθητική συσκευή θέρμανσης 

536 Η βοηθητικη θέρμανση του κουβουκλίου θα είναι επαρκώς ασφαλής ως προς την πρόληψη πυρκαϊάο και 
θα τοποθετείται μπροστά από το προστατευτικό τοίχωμα (οπίσθιο τοίχωμα του κουβουκλίου). Η 
συσκευή θέρμανσης θα τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μπροστά και πιο ψηλά (τουλάχιστον 80 ογπ 
πάνω από τη στάθμη εδάφους) και θα είναι εξοπλισμένη με συσκευές που θα αποτρέπουν την επαφή 
οποιουδήποτε αντικειμένου με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής ή των σωλήνα εξάτμισής της. Μόνο 
συσκευές με μέσο για την ταχεία επανεκκίνηση του εξαερισμού του αέρα συμπίεσης (μέγιστο 20 $) 
μπορεί να χρησιμοποιούνται. 


220 537- 
220 539 

Συσκευή περιορισμού ταχύτητας 

220 540 Αυτοκίνητα οχήματα (ενιαία οχήματα και ελκυστήρες για επικαθήμενα) με μέγιστο βάρος που 
υπερβαίνει τους 12 τόνους, θα είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με το περιθωριακό 10 261 με συσκευή 
περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΟΕ Ν° 89 - ή των Οδηγιών 
92/6/ΕΕΟ και 92/24/ΕΕΟ. Η καθορισμένη ταχύτητα V κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.2 του 
Κανονισμού ΕΟΕ Νο. 89 ~δεν θα υπερβαίνει τα 85 λπι/ΐι. 

220 541- 
220 599 
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ΤΜΗΜΑ 6. Τροποποίηση του τύπον οχήματος και επέκταση έγκρισης 

220 600 Κάθε τροποποίηση του τύπου οχήματος θα ανακοινώνεται στο διοικητικό τμήμα που ενέκρινε τον τύπο 
οχήματος. Το τμήμα μπορεί τότε: 

(1) Είτε να κρίνει ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν είναι απίθανο να έχουν αισθητό αρνητικό αποτέλεσμα - 
και ότι σε κάθε περίπτωση το όχημα εξακολουθεί να καλύπτει τις απαιτήσεις, ή 

(2) Να απαιτήσει νέα έκθεση δοκιμής από την τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 
διενέργεια των δοκιμών. 

220 601 Η επιβεβαίωση ή άρνηση της έγκρισης με καθορισμό της μεταβολής θα κοινοποιείται μέσω της 
διαδικασίας που καθορίζεται στο περιθωριακό 220 402 προς τα Κράτη Μέλη. 

220 602 Η αραόδια αρχή που εκδίδει επέκταση έγκρισης θα ορίσει αύξοντα αριθμό σε κάθε έντυπο επικοινωνίας 
που συντάσσεται για τέτοια επέκταση και θα ενημερώνει σχετικά τα άλλα Μέρη μέσω εγγράφου 
επικοινωνίας σύικρωνα με το υπόδειγμα του περιθωριακού 221 000. 


220 603- 

220 699 

ΤΜΗΜΑ 7. Ομοιομορφία παραγωγής 
Αρχική αξιολόγηση 

220 700 Η αρχή έγκρισης ενός Κράτους Μέλους θα επαληθεύει - πριν να παράσχει έγκριση τύπου - την ύπαρξη 
ικανοποιητικών ρυθμίσεων και διαδικασιών για την εξασφάλιση αποτελεσματυωύ ελέγχου έτσι ώστε τα 
οχήιιατα κατά την παραγωγή να είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. 

220 701 Η απαίτηση στο περιθωριακό 220 700 θα εξακριβώνεται προς ικανοποίηση της αρχής που παρεχει 
έγκριση τύπου αλλά απορεί επίσης να εξακριβώνεται, εκ μέρους της αρχής που παρέχει έγκριση τυπου, 
από την αρχή έγκριση: ετέρου Κράτους Μέλους. Σε αυτήν την περίπτωση, η τελευταία αρχή έγκρισης 
ετοιμάζει δήλωση συμφωνίας διακρίνοντας τις περιοχές και τις εγκαταστάσεις παραγωγής που εχει 
καλύψει ωο σχετικές με το όχημα (τα οχήματα) των οποίων πρόκειται να εγκοιθεί ο τύπος. 

220 702 Η αρχή έγκρισης θα δέχεται επίσης την εγγραφή του κατασκευαστή στην εναρμονισμένη προδιαγραφή 
150 9002 (το πλαίσιο της οποίας καλύπτει το όχημα ή τα οχήματα προς έγκριση) ή ισοδύναμη 
προδιαγραφή έγκρισης ως ικανοποιούσα τις απαιτήσεις του περιθωριακού 220 700. Ο κατασκευαστής θα 
παρέχει στοιχεία για την εγγραφή και θα αναλαμβάνει να ενημερώνει την αρχή έγκρισης /ια τυχόν 
αναθεωρήσεις της ισχύος ή του πλαισίου της. 

220 703 Κατά τη λήψη αίτησηε από την αρχή άλλου Κράτους Μέλους η αρχή έγκρισης θα στέλνει ^ραυτα ^ 
δήλωση συμφωνίας που αναφέρεται στην τελευταία πρόταση του περιθωριακού 220 701 η να 
ενημερώσει ότι δεν είναι σε θέσει να παράσχει τέτοια δήλωση. 


220 704- 
220 709 


Ομοιομορφία παραγωγής 

220 710 Κάθε όχημα που εγκρίνεται σύμφωνα με την παρούσα Προσθήκη θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να 
συμφωνεί με τον τύπο που εγκρίνεται τηρώντας τις διατάζεις που αναφέρονιαι στο Τμήμα 5 παραπανω. 
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220 711 Η αρχή έγκρισης ενός Κράτους Μέλους που δίνει έγκριση τύπου σύμφωνα με την παρούσα Προσθήκη 
θα επαληθεύει την ύπαρξη επαρκών ρυθμίσεων και εγγράφων σχεδίων ελέγχου, προς συμφωνία με τον 
κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη διεξαγωγή σε καθορισμένα διαλείμματα των δοκιμών αυτών ή 
των σχετικών ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την εξακρίβωση της συνεχούς συμφωνίας με τον 
εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβάνοντας ειδικά, όπου έχει εφαρμογή, δοκιμές που αναωέρονται στηλ- 
παρούσα Προσθήκη. 

220 712 Ο κάτοχος της έγκρισης ειδικά: 

(1) Θα εξασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για αποτελεσματικό έλεγχο της συμφωνίας των οχημάτων 
προς την έγκριση τύπου 

(2) Θα έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό δοκιμής που είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της συμφωνίας 
προς κάθε εγκεκριμένο τύπο 

(3) Θα εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία των αποτελεσμάτων της δοκιμής καταγράφονται και ότι τα 
επισυναπτόμενα έγγραωα παραμένουν διαθέσιμα για περίοδο που θα καθορίζεται σε συμφωνία με την 
αρχή έγκρισης. Η περίοδος αυτή δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη 

(4) Θα αναλύει τα αποτελέσματα κάθε τύπου δοκιμής, με σκοπό να εξακριβώσει και να εξασφαλίσει τη 
σταθερότητα των χαρακτηριστικών των οχημάτων, αφήνοντας περιθώριο για διακύμανση της 
βιομηχανικής παραγωγής 

(5) Θα εςασφαΛίζει ότι για κάθε τύπο οχήματος, θα διενεργούνται τουλάχιστον οι έλεγχοι και οι δοκιμές 
που προβλέπονται στην παρούσα Προσθήκη” 

(6) Θα εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε σύνολο δειγμάτων ή δοκιμίων παρέχει ενδείξεις ασυμφωνίας προς 
τον εν λόγω τύπο δοκιμής θα οδηγεί σε περαιτέρω δειγματοληψία και δοκιμή. Όλα τα αναγκαία μέτρα 
θα λαμβάνονται για να αποκαταστήσουν την ομοιομορφία της αντίστοιχης παραγωγής. 

220 713 Η αρχή που έχει παράσχει έγκριση τύπου μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να επαληθεύσει τις μεθόδους 
ελέγχου ομοιομορφίας που εφαρμόζονται σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής. Η κανονική συχνότητα 
αυτών των επαληθεύσεων θα είναι συνεπής προς τις ρυθμίσεις (εάν υπάρχουν) που έχουν γίνει 
αποδεκτές κατά τα περιθωριακά 220 701 ή 220 702 της παρούσης Προσθήκης και θα είναι τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζει ότι οι σχετικοί έλεγχοι θεωρούνται επί περίοδο αντίστοιχη του κλίματος εμπιστοσύνης 
που έχει επιβάλλει η αρχή έγκρισης. 

(Ι)Σε κάθε επιθεώρηση, τα αρχεία δοκιμής και τα αρχεία παραγωγής θα είναι διαθέσιμα στον επισκέπτη 
επιθεωρητή. 

(2) Οπου η φύση της δοκιμής το επιτρέπει, ο επιθεωρητής μπορεί να επιλέγει δείγματα τυχαίως για 
δοκιμή στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά το παρακάτω Τμήμα 9. 
Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης 
από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

(3) Όπου το επίπεδο ελέγχου φαίνεται να μην είναι ικανοποιητικό, ή όποτε κρίνεται αναγκαίο να 
επαληθεύεται η εγκυρότητα των δοκιμών που διενεργούνται σε εφαρμογή του (2) παραπάνω, ο 
επιθεωρητής θα επιλέγει δείγματα προς αποστολή στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία διεξάγει τις δοκιμές 
έγκρισης τύπου. 

(4) Η αρχή έγκρισης μπορεί να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή προβλέπεται σε αυτήν την 
Προσθήκη. 

(5) Σε περιπτώσεις όπου εξάγονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά μία επιθεώρηση, η αρχή 
έγκρισης θα εξασφαλίζει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση της 
ομοιομορφίας της παραγωγής το ταχύτερο δυνατόν. 


220 714- 
220 719 
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Ποινές γιο ;η'· μη ομοιομορφία της παραγωγής 

220 720 Η έγκριση «ου παρέχεται ως προς έναν τύπο οχήματος κατά την παρούσα Προσθήκη μπορεί να 
αποσύρεται εαν οι διατάξεις που αναφέρονται στο Τμήμα 5 παραπάνω δεν τηρούνται. 

220 721 Εάν ένα Κράτος Μέλος αποσύρει έγκριση που έχει παράσχει νωρίτερα, θα ειδοποιεί αμέσως σχετικά τα 
λοιπά ίο,(βαλλόμενα Μέρη μέσω εντύπου επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του περιθωριακού 

221 000 . ’ 

220 722- 
220 799 

ΤΜΗΜΑ 8. Οριστική διακοπή παραγωγής 

220 800 Εάν ο κάτοχος της έγκρισης παύσει εντελώς την κατασκευή ενός τυπου οχήματος εγκεκριμένου 
σύμφωνα με αυτήν την Προσθήκη, θα ενημερώνει σχετικά την αρχή που παρέσχε την έγκριση. Μο/.ις 
λάβει τη σχετική κοινοποίηση, η αρχή αυτή θα ενημερώνει σχετικά τα λοιπά Μέρη μέσω έντυπου 
επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα στο περιθωριακό 221 000. 


220 801- 
220 999 


9980 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β*2 

221 000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[μέγιστο μέγεθος: Α4 (210 ιώγπ χ 297 γπττι)] 


υ 


εκδοθέν υπό: Ονομασία Διοικήσεως: 


σχετικά με -: ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 


Αριθ. έγκρισης. Αριθ. Επέκτασης. 

1. Εμπορικό όνομα ή σήμα του οχήματος:.... 

2. Τύπος οχήματος: αμάξωμα-κουβούκλιο, ελκυστήρας για επικαθήμενο όχημα, συρόμενο όχημα, 

επικαθήμενο όχημα, συρόμενο όχημα με αυτοστηριζόμενο αμάξωμα- . 

3. Τύπος οχήματος σύμφωνα με το περιθωριακό 220 301 (2) (ΕΧ/ΙΙ. ΕΧ/ΙΙΙ. ΡΕ, ΟΧ, ΑΤ). 

4. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή: ... 

5. Εάν υπάρχει, επωνυμία και διεύθυνση αντιπροσώπου του κατασκευαστή:. 

6. Βάρος οχήματος:. 

6.1 Τεχνικό μέγιστο βάρος πλήρους οχήματος: . 

7. Ειδικός εξοπλισμός οχήματος: . 

7.1 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με ειδικές ηλεκτρικές συσκευές. 

Συνοπτική περιγραφή: . 

7.2 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευή πέδησης με μηχανισμό έναντι στο κλείδωμα. 

Αριθμός έγκρισης:. 

Κατηγορία συσκευής:. 


Χαρακτηριστικός αριθμός του Κράτους το οποίο παρέσχε/ επεζέτεινε / απέρριψε / απέσυρε την έ'/κριση 
(βλέττε υποσημείωση 1/ στο περιθωριακό 220 403 (1)]. 


Διαγράψτε όσα δεν έχουν εφαρμογή* 




















ΦΕΚ 821 
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7.3 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα πέδησης αντοχής. 

Αριθμός έγκρισης:. . . 

Τεχνικό μέγιστο βάρος του οχήματος που αντιστοιχεί στην απόδοση του συστήματος πέδησης 
αντοχής. 

Συνοπτική περιγραφή: . 

7.4 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευές για την αποτροπή κινδύνων πυρκαϊάς 

Συνοπτική περιγραφή: . 

7.5 Στην περίπτωση αυτοκίνητου οχήματος: 

7.5.1 Τύπος κινητήρα: θετική ανάφλεξη ανάφλεξη με συμπίεση:. 

7.5.2 Το όχημα είναι/δεν είναι εξοπλισμένο με συσκευή για τον περιορισμό της ταχύτητας από 

την κατασκευή ρυθμισμένο σε ταχύτητα. 

Αριθμός έγκρισης:. 

8. Όχημα κατατεθέν προς έγκριση στις:. 

9. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων έγκρισης. 

10. Ημερομηνία έκθεσης που εκδόθηκε από αυτήν την υπηρεσία: . 

11. Αριθμός έκθεσης που εκδόθηκε από αυτήν την υπηρεσία:. 

12. Δόθηκε/επεκτάθηκε/αποσύρθηκε έγκριση 2/ 

13. Θέση σήματος έγκρισης πάνω στο όχημα:. 

14. Τόπος:. 

15. Ημερομηνία:. 

16. Υπογραφή:. 

221 001 - 
229 999 


Δ ισγράψτε όσα δεν έχουν εφαρμογή. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.3 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

(βλέπε περιθωριακό 10 282) 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού Θα είναι 210 χ 297 τηηι ίμέγεθος Λ 4). Θα χρησιμοποιούνται 
τόσο η εμπρός όσο και η πίσω όψη. Το χρώμα Θα είναι λευκό, με διαγώ νια λωρίδα χρώματος ροζ. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1. Αριθμός Πιστοποιητικού. 

βεβαιώνει ότι το όχημα που αναφέρεται παρακάτω ικανοποιεί τους όρους που προβλέπονται από την 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (ΑΟΚ) για την 
αποδοχή της για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. 

2. Κατασκευαστής και τύπος οχήματος. 


3. Αριθμός εγγραφής (εάν υπάρχει) και αριθμός πλαισίου 


4. Επωνυμία και επιχειρηματική διεύθυνση του μεταφορέα, του χειριστή ή του ιδιοκτήτη 


5. Το όχημα που αναφέρεται παραπάνω έχει υποβληθεί στις επιθεωρήσεις που προβλέπο\ται στην ΑΏΚ. 
Παράρτημα Β, περιθωριακά 10 282/10 283 υ και εκπληρώνει τους όρους που απαιτούνται για την αποδοχή 
του για τη διεθνή μεταφορά οδικώς επικίνδυνων εμπορευμάτων των ακόλουθων κλάσεων. αριθμών ειδών 
και γραμμάτων (όπου χρειάζεται θα δίνονται τα ονόματα των υλών ή ο χαρακτηριστικός αριθμός της ύλης): 

6. Παρατηρήσεις 


7. Ισχύει μέχρι. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: Ημερομηνία: 

Υπογραφή 


]_/" Δ ιανράψτε εάν δεν ισχύει. 
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230 001- 
239 999 


8. Η ισχύς παρατείνεται αέχρι.. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή 

Ημερομηνία: 

9. Η ισχύς παρατείνεται μέχρι.. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 

10. Η ισχύς παρατείνεται μέχρι.. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Υπογραφή 

Ημερομηνία: 

11. Η ισχύς παρατείνεται ιιέχρτ. 

. Σφραγίδα εκδούσης αρχής εν: 

Ημερομηνία: 


Υπογραφή: 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για κάθε όχημα θα υπάρχει ξεχωριστό πιστοποιητικό εκτός εάν απαιτείται 

διαφορετικά π.χ. για την Κλάση 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να επιστρέωεται στην εκόονσα αρχή όταν το όχημα 

τίθεται εκτός λειτουργίας εάν το όχημα μεταφέρεται σε όλίον μεταφορέα, χειριστή ή ιδιοκτήτη, κατά τα 
οριζόμενα στο είδος 4 με τη λήξη της ισχύος τον πιστοποιητικού και εάν υπάρχει αλλαγή υλικού σε ένα ή 
περισσότερα ουσιώδη χαρακτηριστικά του οχήματος. 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.4 


240 000- Επιφυλασσόμενα 
249 999 
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250 000 


Πίνακας υλών και αριθμοί αναγνωρίσεως . 


(1) Ο αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία: Γενικά οι αριθμοί 
δείχνουν τους παρακάτω κινδύνους: 


2 Εκπομπή αερίου λόγο πιέσεως ή χημικής αντίοράσεως 

3 Το εύφλεκτο των υγρών (ατμών) και αερίων των αυτοθερμαινόμενων υγρών 

4 Το εύφλεκτο των στερεών των αυτοθερμαινόμενων στερεών 

5 Οςειόωτική (εντατικοποίηση πυρός) επίδραση 

6 Τοξικότητα ή κίνδυνος μόλυνσης 

7 Ραδιενέργεια 

8 Διαβρωτικότητα 

9 Κίνδυνος αιφνίδιας βίαιης ανηδράσεως. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κίνδυνος για αιφνίδια σφοδρή αντίδραση μέσα στα πλαίσια του νοήματος της 
εικόνας 9 ττεράαμβάνει την πιθανότητα που προκύπτει από την φύση της ύ/τ\ς, για 
κίνδυνο έκρηξης ; αντίδρασης διάσπασης και πολυμερισμού που ακολουθεί την 
απελευθέρωση σημαντικής θερμότητας ή εύφλεκτων ή/και τοξικών αερίων. 


Ο διπλασιασμός ψηφίου δείχνει εντατικοποίηση αυτού του συγκριμένου κινδύ' Όυ 


"Οπου ο κίνδυνος που σχετίζεται με μία ύλη μπορεί ικανοποιητικά νσ καταδειχθεί με ένα μόνο 
ψηφίο, αυτό ακολουθείται από μηδέν. 


Οι παρακάτω συνδυασμοί ψηφίων, εντούτοις, έχουν ειδική έννοια: 22, 323, 333. 362. 382. 423. 44, 
446, 462, 482, 539, 606. 623, 642, 823, 842 και 90, βλέπε (2) παρακάτω. 


Αν ένας αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου έχει μπροστά το γράμμα "X", αυτό δείχνει ότι η ύλη θα 
αντιδράσει επικίνδυνα με το νερό. ΓΓ αυτές τις ύλες, το νερό θα χρησιμοποιείται μόνο με έγκριση 
από τους ειδικούς. 

(2) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο (3) έχουν τις 
παρακάτω έννοιες: 

20 αδρανές αέριο 

22 καταψυγμένο αέριο 

223 καταψυγμένο εύφλεκτο αέριο 

225 - καταψυγμένο οξειδωτικό (που εντατικοποιεί τη Φωτιά) αέριο 

23 εύφλεκτο αέριο 

236 εύφλεκτο αέριο, τοξικό 

239 εύφλεκτο αέριο, το οποίο μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

25 οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) αέριο 

26 τοξικό αέριο 
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Προσθήκη Β·5 

265 τοξικό αέριο, οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) 

266 πολύ τοςικό αέριο 

268 τοςικό αέριο, διαβρωτικό 
286 διαβρωτικό αέριο, τοςικό 

30 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεώς μεταξύ 23 °€ και 61 X. 

συμπεριλαμβανομένων) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε λυωμένη κατάσταση με 
σημείο αναφλέςεως άνω των 61 °0, θερμαινόμενο σε μία θερμοκρασία ίση με ή 
άνω του σημείου αναφλέξεώς του, ή αυτο-θερμαινόμενο υγρό 
323 εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ323 εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα 
αέρια·*/ 

33 πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέςεως κάτω από 23 °(Γ) 

333 πυροφορικό υγρό 

Χ333 πυροφορικό υγρό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

336 πολύ εύφλεκτο υγρό, τοςικό 

338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό 

Χ338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

339 πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

36 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέςεως ανάμεσα στους 23 °€ και 61 Τ 
συμπεριλαμβανομένων), ελαφρά τοςικό, ή αυτοθερμαινόμενο τοςικό υγρό 
362 εύφλεκτο τοςικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ362 εύφλεκτο τοςικό υγρό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα 
αέρια-/ 

38 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεώς μεταξύ 23 και 61 °<Γ. 

συμπεριλαμβανομένων), διαβρωτικό 

382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό. που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, αναδύοντας 
εύφλεκτα αέρια-/ 

39 εύφλεκτο υγρό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει αιφνίδια σε σφοδρή αντίδραση 

40 εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο στερεό 

423 στερεό που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

Χ423 εύφλεκτο στερεό που αντιδρά ετακίνδυνα με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
-/ 

44 εύφλεκτο στερεό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία 
446 εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη θερμοκρασία 
46 εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο στερεό, τοξικό 
462 τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
48 εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο στερεό, διαβρωτικό 
482 διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 


-/ Το νερό δεν θα χρησιμοποιείται εκτός εάν ετ/κριθεί από τους ειδικούς. 
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50 οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη 
539 εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο 

55 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη 

556 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη, τοξική 

558 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη, διαβρωτική 

559 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε 
σφοδρή αντίδραση 

56 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική 

568 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική 

58 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), διαβρωτική 

59 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), που μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε 
σφοδρή αντίδραση 


60 

606 

623 

63 

638 

639 

64 
642 

65 

66 

663 

664 

665 


τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη 
μολυσματική ύλη 

τοξικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

τοςική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 °0 και 61 

συμπεριλαμβανομένων) 

τοςική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 X και 61 °Γ 

συμπεριλαμβανομένων), διαβρωτική 

τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 23 °0 και 61 

συμπεριλαμβανομένων) η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση 

τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο 

τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

πολύ τοξική ύλη 

πολύ τοξική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως όχι υπεράνω των 61 °0) 
πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο 
πολύ τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 


668 πολύ τοξική ύλη, διαβρωτική 

669 πολύ τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση 

68 τοξική ύλη, διαβρωτική 

69 τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 
αντίδραση 


70 ραδιενεργής ύλη 

72 ραδιενεργή αέρια 

723 ραδιενεργή αέρια, εύφλεκτα 

73 ραδιενεργή υγρά, εύφλεκτα (σημείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 °(2) 

74 ραδιενεργή στερεά, εύφλεκτα 

75 ραδιενεργής ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

76 ραδιενεργής ύλη, τοξική 

78 ραδιενεργής ύλη, διαβρωτική 


~/ Το νερό δεν θα χρησιμοποιείται εκτός εάν ε/κριθεί από τους ειδικούς. 
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250 000 
(συνεχ.) 


Προσθήκη Β.5 

80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη 

Χ80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα με το νεροτ/’ 

823 διαβρωτικό υγρό που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

83 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλεξεως μεταξύ 23 3 0 
και 61 °€ συμπεριλαμβανομένων) 

Χ83 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλεξεως μεταςύ 23 °€ 
και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων), που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

836 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλεξεως μεταξύ 23 °0 
και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων), τοςική 

839 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλεξεως μεταξύ 23 

και 61 °€ συμπεριλαμβανομένων) η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 
αντίδραση 

Χ839 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλεξεως μεταξύ 23 °0 
και 61 °0 συμπεριλαμβανομένων), η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σοοδρή 
αντίδραση και η οποία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

84 διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο 

842 διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

85 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

856 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) και 
τοςική 

86 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, τοςική 

88 πολύ διαβρωτική ύλη 

Χ88 πολύ διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

883 πολύ διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως μεταςύ 23 °0 και 61 
συμπεριλαμβανομένων) 

884 πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινόμενο 

885 πολύ διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) 

886 πολύ διαβρωτική ύλη, τοςικό 

Χ886 πολύ διαβρωτική ύλη, τοξικό, που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό-/ 

89 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε 
σφοδρή αντίδραση 

90 περιβαλλοντικά επυάνδυνη ύλη, διάφορες επικίνδυνες ύλες 

(3) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που αναφέρονται στο περιθωριακό 10 500 αναγράφονται 

λεπτομερώς στους παρακάτω Πίνακες I, Π και III. 

ΝΟΤΕ 1: Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που θα εμφανίζονται στις πορτοκαλιές πλάκες πρέπει να 

αναζητηθούν πρώτα στον πίνακα I. Αν στην περίπτωση υλών των Κ/Λσεων 3. 4.1. 
4.2. 4.3, 5.1 , 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 και 9 η ονομασία της υ/ρς που πρόκειται να 
μεταφερθεί ή η συλλα/ική επικεφαλίδα που την κα/ώτττει δεν αναφέρεται στον Πίνακα 
I, ο αριθμός ανα/νωρίσεως θα ληφθεί από τον Πίνακα II. 

ΝΟΤΕ 2: Ο Πίνακας III περιέχει όλες τις εγγραφές των Πινάκων I και II ταξινομημένες με βάση 

τον αριθμό αναγνώρισης της ύλης. 


-/ Το νερό δεν θα χρησιμοποιείται εκτός εάν εγκριθεί από τους ειδικούς. 




9988 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β-5 

(συνεχ.) 

Πίνακας I 

Ύλες αναγραφόμενες με τη χημική τους ονομασία ή υπό συλλογιχές επικεφαλίδες στις οποίες δίνεται 
συγκριμένος "αριθμός αναγνωρίσεως ύλης" (στήλη β). [Για διαλύματα και μείγματα υλών, (όπως 
παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε επίσης το περιθωριακό 2002 (8) και (9)]. 

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει επίσης ύλες που δεν εμφανίζονται στους πίνακες Κλάσης υλών, αλλά οι 
οποίες όμως εμπίπτουν στις Κλώσεις και τους αριθμούς ειδών που αναγράφονται στη στήλη (β). 

ΣΗΜΕ ΙΩΣΗ Για ύλες των Κλάσεων 3. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 και 9 που δεν περιλαμβάνονται 

στον παρόντα πίνακα, βλέπε τον Πίνακα II. Οι ύλχς αναγράφονται κατά αλ,φαβητική σειρά. 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

«*) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

Αβιετικό αλουμίνιο 

2715 

40 

4.1 

4.1. 12°(ο) 

Αβιετικό ασβέστιο 

1313 

40 

ρΜΜ 

4.1, 12°(ο) | 

Αβιετικό ασβέστιο, λυωμενο 

1314 

40 

4.1 

4.1. 12 β (ο) 

Αβιετικό κοβάλτιο, καταβυθισμένο 

1318 

40 

4.1 

4.1. 12°(ο) 

Αβιετικό μαγγάνιο 

1330 

40 

4.1 

4.1. 12°(ο) 

Αβιετικός ψευδάργυρος 

2714 

40 

4.1 

4.1. 12°(ο) 

Αδιπονιτρίλιο 

2205 

60 

6.1 

6.1. 12°(ο) 

Αέρας, βαθιάς κατάψυξης 

1003 

225 

2+05 

2. 8°(ε) 

Αέρας, συμπιεσμένος 

1002 

20 

2 

2. 2°(α) 

Αέριο πόλης 

2600 

236 

3+6.1 

2. 2°((3ϊ) 

Αέριο σύνθεσης 

2600 

236 

3+6.1 

2. 2°(όί) 

Αζωτο, βαθιάς κατάψυξης 

1977 

22 

Ί 

— - 

2. 7°(ε) 

Αζωτο, πεπιεσμένο 

1066 

20 

2 

2. Γ(α) 

Αιθάλη 

1361 

40 

4.2 

4.2. 1°(ό),(ο) 

Αιθάνιο 

1035 

23 

3 

2. 5°(6) 

Αιθάνιο, βαθιάς κατάψυξης- 

1961 

223 

3 

2. 7°(ύ) 

Αιθανολαμίνη, ή διάλυμα αυτής 

2491 

80 

8 

οο 

ο 

77 

Αιθανόλη ή διάλυμα αιθανόλης διάλυμα 
περιέχον περισσότερο από 70 % -κ.ο. 
αλκοόλη 

1170 

33 

3 

3,3°(ύ) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(« , 

.Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

Αιθερικός διαιθυλεστέρας του 
τριφθοριούχου βορίου 

2604 

883 

8+3 

0° 

04 

04 

Ο 

£ 

Αιθυλαμίνη, άνυδρη 

1036 

236 

3+6.1 

2, 3°(ό1) 

2- Αιθυλανιλίνη 

2273 

60 

6.1 

6.1. 12°(ο) 

Ν-Αιθυλανιλίνη 

2272 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Αιθυλβουτυλαιθέρας 

1179 

'-ι ** 

33 

3 

3. 3°(6) 

2-Αιθυλβσυτυραλδευδη 

1178 

33 

3 

3. 3°(ό) 

Αιθυλδιχλωροσιλάνιο 

1183 

Χ338 

4.3+3+8 

4.3. 1°(») 

Αιθυλενιμίνη, αδρανής 

1185 

663 

6.1+3 

6.1,4° 

Αιθυλένιο 

1962 

23 

3 

2, 5°(ό) 

Αιθυλένιο, ακετυλένιο και προπυλένιο σε 
μείγμα, υγρό υπό κατάψυξη 

3138 

223 

3 

2, 8°(ό) 

Αιθυλένιο, βαθιάς κατάψυξης 

1038 

223 

3 

2, 7°(ό) 

Αιθυλενοδιαμίνη 

1604 

83 

8—.5 

8, 54°(ό) 

Αιθυλενοξείδιο με άζωτο 

1040 

236 

3+6.1 

2, 4°(οί) 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο 
από 10% διοξείδιο του άνθρακα κατά 
βάρος 

1041 

236 

3+6.1 

2, 4°(α) 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο 
από 10% αλλά όχι περισσότερο από 50% 
διοξείδιο του άνθρακα 

1041 

236 

3-6.1 

2, 6°(οι) 

Αιθυλενοχλωρυδρίνη 

1135 

663 

6.1+3 

6.1. 16°(ε) 

Αιθυλ-μεθυλ-κετόνη (μεθυλ-αιθυλ- 
κετόνη) 

1193 

33 


3, 3°(6) 

Αιθυλοαμυλοκετόνες 

2271 

30 

ι 

3. 31°(ο) 

Αιθυλοβενζόλιο 


33 

3 

3,3°(ό) 

Ν-Αιθυλο-Ν-βενζυλανιλίνη 

2274 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Ν-Αιθυλοβενζυλοτολουϊδίνες 

2753 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2-Αιθυλοβουτανόλη 

2275 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Αιθυλοβρωμίδιο 

1891 

60 

6.1 

6.1, 15°(ό) 

Αιθυλοδιχλωροαρσίνη 

1892 

66 

6.1 

6.1, 34°(ε) 
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Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«« 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

2-Αιθυλοεξυλαμίνη 

2276 

38 

3+8 

3. 33°(ο) 

Αιθυλομερκαπτάνη 

2363 

33 

3+6.1 

3, 2 β (») 

1 -Αιθυλοπιπεριδίνη 

2386 

338 

3+8 


Αιθυλοπροπυλαιθέρας 

2615 

,, 

3 

3, 3°(6) 

Ν- Αιθυλοτολουϊδίνες 

2754 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) 

Αιθυλοφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

2435 

Χ80 

8 

8, 36 3 (6) 

Αιθυλοχλωρίδιο 

1037 

236 

3+6.1 

2. 3°(6ι) 

Αιθυλτριχλωροσιλάνιο 

1196 

Χ338 

3+8 

3.21°(ΐ5) 

Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 

1267 

-Ο 

3 

3. 1°(η), 
2°(α),(6), 

3 β (*>) 

Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 

1267 

30 

3 

3,31°(ο) 

Ακεταλδεΰδη 

1089 

3.3 

3 

3- 1°(») 

Ακετάλη 

1088 

33 

-> 

ΙΙΒΙΜΡ 

Ακετοαρσενίτης του χαλκού 

1585 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Ακετόνη 

1090 

33 

3 

3,3°(6) 

Ακετονιτρίλιο (μεθυλοκυανίδιο) 

1648 

33 

■Λ 

_> 

1 _ 

3, 3°(1» 

Ακετυλοβρωμίδιο 

1716 

80 

8 

8.35°(6)1. 

Ακετυλοϊωδίδιο 

1898 

80 

8 

8. 35 0 (6)1. 

Ακετυλομεθυλοκαρβινόλη 

2621 


3 

3, 31°(ο) 

Ακετυλοχλωρίδιο 

1717 

Χ338 

3+8 

3, 25°(6) 

Ακριδίνη 

2713 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Ακρολεΐνη, αδρανής 

1092 

663 

6.1+3 

6.1. 8°(β) 

Ακρυλαμίδια 

2074 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Ακρυλικό οξύ, αδρανές 

2218 

839 

8+3 

8, 32°(6)2. 

Ακρυλικός αιθυλεστέρας, αδρανής 

1917 

339 

ή 

3,3°(6) 

Ακρυλικός βουτυλεστέρας, αδρανής 

2348 

39 


3,3Γ(ο) 

Ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, αδρανής 

2527 

. 

39 

3 

3, 31°(ο) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β> 

Ακρυλικός μεθυλεστέρας, αδρανής 

1919 

339 

1 I 

3, 3°(6) 

Ακρυλονιτρίλιο. αδρανές 

1093 

336 

3+6.1 

3, 11°0) 

Αλαε υδραργύρου με ιωδιδικό κάλιο 

1643 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

Αλας υδραργύρου με χλωριούχο αμμώνιο 

1630 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

Αλατα του διχλωροϊσοκυανουρικού 
οξέος 

2465 

50 

5.1 

5.1,26°(6) 

Αλδόλη 

2839 

60 

6.1 

6.1, 14°(6) 

Αλκαλικά αμίδια μετάλλου 

1390 

423 

4.3 

43, 19°(6) 

Αλκαλική διασπορά μετάλλου 

1391 

Χ423 

4.3 

43, 11°(») 

Αλκαλικό αμάλγαμα μετάλλου 

1389 

Χ423 

4.3 

43, 11°(ε) 

Αλκοολικό διάλυμα υδροκυανίου 

3294 

663 

6.1+3 

6.1,2° 

Αλκοολούχα ποτά 

3065 

30 

3 

3,31 °(ο) 

Αλκοολούχα ποτά 

3065 

,, 

η 

3, 3°(Β) 

Αλκυλαλογονίδια αλουμινίου 

3052 

ν ^ -Λ ^ 

4.2+4.3 

4.2, 32°(ε) 

Αλκύλια αλουμινίου 

3051 

Χ333 

4.2+43 

4.2,31°(3> 

Αλκύλια μαγνησίου 

3053 


4.2+43 

4.2, 31°(ε) 

Αλκύλια του λιθίου 

2445 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2,31°(ε) 

Αλκυλιδρίδια του αλουμινίου 

3076 


4.2+4.3 

4.2. 32°(ε) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2583 

80 

8 

8, 1°(Β) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2585 

80 

8 

8, 34°(ο) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2584 

80 

8 

8. 1°(6) 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2586 

80 

8 

8, 34°(ο) 

Αλκυλοφωσφορικά οξέα 

2571 

80 

8 

8, 34°(6) 

Αλλυλαιθυλαιθέρας 

2335 

336 

3+6.1 

3, 17°(6) 

Αλλυλαμίνη 

2334 

663 

6.1-3 

6.1, 7°(3.)2. 

Αλλυλική αλκοόλη 

1098 

663 

6.1+3 

6.1.8°(ε) 

Αλλυλικό βρωμίδιο 

1099 

336 

3+6.1 

3, 16°(ε) 

Αλλυλικό χλωρίδιο 

1100 

336 

Λ _— ■— 

3+6.1 

3, 16°(ε) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

<») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(ό) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(*) 

Αλλυλογλυκιδυλαιθέρας 

2219 

30 

3 

3,31°(α) 

Αλλυ λοτ ρ ιχλω ροσιλάνιο, 
σταθεροποιημένο 

1724 

Χ839 

8-3 

Ρ 9 

ΟΛ 

-4 

ο 

λτ 

Αμάλγαμα μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

1392 

Χ423 

4.3 

4.3, 11 β 00 

2-(2-Αμινοαιθοξυ) αιθανόλη 

3055 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Ν- Α μινοαιθυλοπιπεραζ ίνη 

2815 

80 

8 

8. 53°(ς) 

2-Α μινο- 5 - Δ ιαιθυ λα μινοπεντά ναο 

2946 

60 

6.1 

6.1. 12°(ο) 

Αμινοπυριδίνες (ο-, γπ-, ρ-) 

2671 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) 

Αμινοφαινόλες (ο-, πη-, ρ-) 

2512 

60 

6.1 

6.1. 12°(ο) 

2 - Αμινο-4-χλω ρο<οαινόλη 

2673 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) 

Αμμωνία 

1005 

268 

.6.1 

2, 3°(2ΐ) 

Αμμωνία διαλυμένη σε νερό με 
περισσότερο από 35% αλλά όχι 
περισσότερο από 40% αμμωνία 

2073 

268 

6.1 

2,9°(<ιΐ) 

Αμμωνία διαλυμένη σε νερό με 
περισσότερο από 40% αλλά όχι 
περισσότερο από 50% αμμωνία 

2073 

268 

6.1 

2, 9°(αΐ) 

Αμυλαμίνη (η-αμυλαμίνη, τριτοταγής- 
αμυλαμίνη) 

1106 

338 

3+8 

3. 22°(6) 

Αμυλαμίνη (δες-αμυλαμίνη) 

1106 

38 

3+8 

3. 33°(ο) 

Αμυλικές αλκοόλες 

1105 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Αμυλικές αλκοόλες 

1105 

^ ·*Ί 

ΟΡ 

3 

3. 3°(6) 

Αμυλικό χλωοίδιο 

1107 

33 


3. 3°(6) 

η-Α μυλμεθυλκετόνη 

1110 

30 

3 

3,31°(ο) 

Αμυλμερκατπάνη 


33 

3 

3, 3°(6) 

Αμυλοτριχλω ροσιλάνιο 

1728 

Χ80 

8 

8,36°(6) 

Ανθρακας 

1361 

40 

4.2 

4.2. 1°(6),(α) 

Ανθρακας, ενεργός 

1362 

40 

4.2 

4.2, 1°(ς) 

Ανθρακικός διαιθυλεστέρας (Ανθρακικός 

2366 

30 

3 

3,31°(ο) 






















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

αιθυλεστέρας) 





Ανθρακικός διμεθυλεστέρας 

1161 

33 


3,3°α>) 

Ανιλίνη 

1547 

60 

6.1 

6.1, 12°(ό) 

Ανισιδίνες 

2431 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Ανισόλη (φαινυλομεθυλαιθέρας) 

1222 

30 

3 

3,31°(α) 

Α νισοϋλοχλω ρίδιο 

1729 

80 ! 

1 

8 

8,35°(ό)1. 

Αντιμόνιο σε σκόνη 

2871 

60 

6.1 

6.1, 59°(ο) 

α-Πινένιο 

2368 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Αργό, βαθιάς κατάψυξης 

1951 

->ι ! 

^_1 


2. 7°(2) 

Αργό, πεπιεσμένο 

1006 

20 

2 

2, 1°(») 

Αρσανιλικό νάτριο 

2473 

60 

6.1 

6.1, 34°(ο) 

Αρσενυακά άλατα μολύβδου 

1617 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενυακό αμμώνιο 

1546 

60 

6.1 

6.1,5Γ(ό) 

Αρσενικικό ασβέστιο 

| 1573 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενυακό κάλιο 

1677 

60 

6.1 

6.1, 51°(ό) 

Αρσενικικό μαγνήσιο 

1622 

60 

6.1 

6.1. 51°(ό) 

| 

Αρσενικικό νάτριο 

| 1685 

60 

6.1 

6.1,51°(ό) | 

Αρσενικικό οςύ. στερεό 

1554 

60 

|6.Ι 

6.1, 51°(ΐ>) 

Αρσενικικό οςύ, υγρό 

1553 

66 

1 6 ·’ 

6.1, 51°0) 

Αρσενικικός δισθενής σίδηρος 

1608 

60 

ί 6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενικικός τρισθενής σίδηρος 

1606 

60 

6.1 

6.1, 51°(ό) 

'" : 

Αρσενυακός υδράργυρος 

1623 

60 

6.1 

6.1,51°(6) ] 

Αρσενικικός ψευδάργυρος 

1712 

60 

6.1 

6.1,51°(6) ί 

Αρσενικό 

1558 

60 

6.1 

6.1, 51°(ό) 

Αρσενίτης καλίου 

1678 

60 

6.1 

6.1, 51°(ό) 

Αρσενίτης του αργύρου 

1683 

60 

6.1 

6-1, 51°(6) 

Αρσενίτης του μολύβδου 

1618 

60 

6.1 

ί 6.1, 51°(ό) 

Αρσενίτης του νατρίου, στερεός 

2027 

60 

6.1 

6.1, 51°(ό) ! 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Δ ΕΥΤΕΡΟ) 
Προσθήκη Β.5 


250 000 
(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

Αρσενίτης του στροντίου 

1691 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Αρσενίτης του χαλκού 

1586 

60 

6.1 

6.1,51 °(6) 

Αρσενίτης του ψευδαργύρου 

1712 

60 

ΙΗ·· 

6.1, 51°(6) 

Αρσενίτης τρισθενούς σιδήρου 

1607 

60 

6.1 

6.1. 51°(6) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2583 

80 

8 

8, 1°(6) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

2585 

80 

8 

8. 34°(ο) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2584 

80 

8 

8. 1°(6) 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

2586 

80 

8 

8. 34°(ο) 

Ασβέστιο 

1401 

423 

4.3 

4.3. 11 0 (6) 

Ασβεστομαγνησιούχο πυρίτιο 

2844 

423 

4.3 

4.3. 12°(ο) 

Ασφαλτούχος σχιστόλιθος 

1288 

30 

■» 

3-31°(ο) | 

Ασφαλτούχος σχιστόλιθος 

1288 

33 

Ο 

3τ 3°(6) | 

Αφνιο σε σκόνη, νωπό 

1326 

40 

4.1 

-1 

4.1, 13°(6) 

Αφνιο σε σκόνη, ξηρό 

2545 

40 

4.2 

ί 

4.2. 

12°(6),(ο) 

Βαλεραλδευδη 

2058 

33 

-ι 

Ο 

3, 3°(6) 

Βαλεριανυλοχλωρίδιο 

2502 

83 

8+3 

8. 35°(6)2. 

Βαμβάκι άχρηστο, ελαιώδες 

1364 

40 

4.2 

4.2, 3° (ς) 

Βαμβάκι, βρεγμένο 

1365 

40 

4.2 

4.2. 3° (ο) | 

Βάμματα, φαρμακευτικά 

1293 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Βάμματα, φαρμακευτικά 

1293 

33 

3 ! 

3.3°(6) 

Βαναδικό νατραμμώνιο 

2863 

60 | 

6.1 

οο 

Ο 

σ 1 

Βάριο 

1400 

423 

4.3 

ο 

Βενζιδίνη 

1885 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) 

Βενζοϊκός μεθυλεστέρας 

2938 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

Βενζοΐκός υδράργυρος 

1631 

60 

6.1 

6.1,52°(6) 

Βενζοκινόνη 

2587 

60 

6.1 

6.1, 14°0>) 

Βενζόλιο 

1114 

33 

3 

3. 3°(ό) 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονόμαζα ύλης 

(^) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

( 6 ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(« 

Αριθμός Κλώσης 
και είδους 

(Ο 

Β ενζολοσου λίρονυλοχλχο ρίδιο 

2225 

80 

8 

8, 35°(ο) 

Βενζονατρίλιο 

2224 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Βενζοτριφύορίδιο 

2338 

33 

3 

3, 3°(1>) 

Β ενζοτριχλω ρίδιο 

2226 

80 

8 

8, 66°(6) 

Βενζυλιωδίδιο 

2653 

60 

6.1 

6.1, 15 0 (&) 

Βενζυλοβρωμίδιο 

1737 

68 


6.1, 27°(6) 

Βενζυλοδιμεθυλαμίνη 

2619 

83 

8*^3 

8. 54°(&) 

Βενζυλοχλωρίδιο 

1738 

68 

6.1+8 

6.1,27°(6) 

Βηρύλλιο σε σκόνη 

1567 

64 

6.1-4.1 

6.1,54°(6)1. 

ΒινυλαιΟυλαιθέρας, αδρανής 

1302 

339 

3 

3, 2°(λ) 

Βινυλιδενοχλωρίδιο, αδρανές 

1303 

339 

3 

3, 1°(3) 

Βινυλοβρωμίδιο 

1085 

236 

3+6.1 

2,3°(α) 

Βινυλοϊσοβουτυλαιθέρας, αδρανής 

1304 

339 

Ο 

3, 3°(1>) 

Βινυλοπυριδίνη, αδρανής 

3073 

639 

6.Η3 

6.1, 11°(1>) 

Βινυλοτολουόλιο. αδρανές (ο-,ιπ-.ρ-) 

2618 

39 

3 

3, 31°(ο) 

Βινυλοτριχλωροσιλάνιο, αδρανές 

1305 

Χ338 

3-8 

3.21°(3) 

Βινυλοφθορίδιο 

1860 

239 

3 

2. 5°(ο) 

Βινυλοχρωμίδιο 

1086 

239 

3 

— 

2. 3°(ς) 

Βορικό τριαλλύλιο 

2609 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

Βορικό τριϊσοπροπύλιο 

2616 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Βορικό τριϊσοπροπύλιο 

2616 

33 

■η 

-> 

3, 3°(6) 

Βορικός αιθυλεστέρας 

1176 

33 


3,3°(6) 

Βορικός τριμε&υλεστέρας 

2416 

33 

3 

3, 3°(6) 

Βοριοϋδρίδιο του αλουμινίου 

2870 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 17°{α) 

Βοριοϋδρίδιο του αλουμινίου σε 
συσκευές 

2870 

V^ 

4.2+4.3 

4.2, 17°(α) 

Βορνεόλη (βορνεοκαμφορά) 

1312 

40 

4.1 

4.1, 6°(ο) 

1.2-Βουταδιένιο 

1010 

239 

3 

2, 3°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

. Χαρακτη ρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 


στίχος αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 



(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(ε) 

(»> 

0>) 

(Ο 

«0 


1,3-Βουταδιένιο 

1010 

239 

3 

2, 3°(ο) 

Βουτάνιο, τεχνικά καθαρό 

1011 

23 

3 

2,3°(Β) 

Βουτανοδιόνη (διακετύλιο) 

2346 

33 

3 

3, 3°(6) 

Βουτανόλες 

1120 

33 

3 

3, 3°(6) 

Βουτανόλες 

1120 

30 


3, 31°(ο) 

Βουτοςύλιο 

2708 

30 

3 

3,31°(α) 

η-Βουτυλαμίνη 

1125 

338 

3+8 

3. 22°(1)) 

Ν-Βουτυλαναλίνη 

2738 

60 

6.1 

6.1. 12 0 (6) 

1-Βουτυλένιο (1-Βουτένιο) 

1012 

23 

-> 

1 

2, 3°(6) 

οΪ5-2-Βουτυλένιο (οΐ5-2-Βουτένιο) 

1012 

23 

3 

2. 3 ε (1>) 

ΐχαπδ-2-Βουτυλένιο (ΐταη5-2-Βουτένιο) 

1012 

23 

1 

2. 3°(6) 

1,2-Βουτυλενοςείδιο, σταθεροποιημένο 

3022 

339 


3, 3'(6) 

Βουτυλικός μεθυλεστέρας 

1237 


3 

3, 3°(1» 

Ν,η-Βουτυλιμιδαζόλη 

2690 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) 

Βουτυλοβενζόλια 

2709 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Βουτυλοβινυλαιθέρας, αδρανής 

2352 

339 

3 

3. 3°(Ε>) 

η-Βουτυλοβρωμίδιο 

1126 

-Λ ^ 

33 



η-Βουτυλομεθακρυλικά άλατα, αδρανή 

2227 

39 

-Ί 

3, 31°(ο) 

Βουτυλο μεθυλαιθέρας 

2350 

33 

3 

3.3°(ω 

Βουτυλο μερκαπτάνη 

2347 

-ι -η 

3 

3, 3°(ί>) 

Β ουτυλοτολουόλια 

2667 

60 

6.1 

6.1, 25°(ο) 

Β ουτυλοτριχλωροσιλάνιο 

1747 

Χ83 

8+3 

8, 37°(6) 

1,4-Βουτυνεδιόλη 

2716 

60 

6.1 

6.1. 14°(ο) 

Β ουτυ ραλδεΰδη 

1129 

33 

3 

3, 3°(1)) 

Β ουτυ ραλδοξ ί μη 

2840 

30 

3 

3. 31°(ε) 

Βουτυρικό οάύ 

2820 

80 

8 

8, 32°(ο) 

Βουτυρικοί αμυλεστέρες 

2620 

30 

3 

3, 3! °(ο) 



























ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(λ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(1>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(€) 

Βουτυρικός αιθυλεστέρας 

1180 


3 

3,31°(ο) 

Βουτυρικός ανυδρίτης 

2739 

80 

8 

8, 32°(ο) 

Βουτυρικός βινυλεστέρας, αδρανής 

2838 

339 

3 

3, 3°(β) 

Βουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

2405 

30 

| 

3, 31°(ο) 

Βουτυρονιτρίλιο 

2411 

336 

3+6.1 

3, 11°(Β) 

Βρυκίνη 

1570 

66 

6.1 

6.1,90°(2) 

Βρώμικο βάριο 

2719 

56 

5.1^6.1 

5.1,29°(6) 

Βρώμικο κάλιο 

1484 

50 

5.1 

5.1, 16°(6) 

Βρώμικο μαγνήσιο 

1473 

50 

5.1 

5.1. 16°(υ) 

Βρώμικο νάτριο 

1494 

50 

5.1 

5.1, 16°(6) 

Βρώμικος ψευδάργυρος 

2469 

50 

5.1 

5.1, 16°(ο) 

Βρώμιο ή διάλυμα βρωμίου 

1744 

886 

8+6.1 

8, 14° 

Βρωμιούχα άλατα υδραργύρου 

1634 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

Βρωμιούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

1725 

80 

8 

8, 11°(6) 

Βρωμιούχο αρσενικό 

1555 

60 

6.1 

6.1, 51°(β) 

Βρωμιούχο οιφαινυλομεθύλιο 

1770 

80 

8 

8. 65°(ΐ3) 

Βρωμιούχο κυανογόνο 

1889 

668 

6.1-8 

6.1, 27°(ε) 

Βρωμιούχο ιιεθυ λο μαγνή σι ο σε 
αιθυλαιθέρα 

1928 

Χ323 

4.3+3 

4.3, 3°(α) 

2-Β ρωμοαιθυλαιθυλαιθέρας 

2340 

33 

— 

3. 3°(6) 

Βρωμοακετόνη 

1569 

63 

6.1-*-3 

6.1, 16°(1)) 

Β ρω μοακετυ λο β ρω μίδιο 

2513 

Χ80 

8 

8, 35°(6)1. 

Βρωμοβενζόλιο 

2514 

130 

3 

3,31°(ο) 

1 - Β ρω μο βουτάνιο 

1126 

33 

3 

3, 3°(6) 

2-Βρωμοβουτάνιο 

2339 

33 

3 

3,3°(1>) 

1 -Βρωμο-3- μεθυλοβουτάνιο 

2341 


3 

3,31°(ς) ί 

ΒρωμομεΟυλοπροπάνια 

2342 

33 

3 

Ο 

2-Βρωμο-2-νιτροπροπανο-1,3-διόλη 

Η· 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Εηκέτα 

Αριθμός Κλάσης 

σάκος αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(β) 

(&) 

0» 

(ο) 

(<0 


Βρωμοξικό οξύ 

1938 

80 

8 

ΒΕΞΗΙ 

Βρωμοξικός αιθυλεστέρας 

1603 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(6) 

Βρωμοξικός μεθυλεστέρας 

2643 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

2-Βρωμοπεντάνιο 

2343 

33 

3 

3, 3 β (1>) 

Βρωμοπροπάνια 

2344 

33 


3. 3°(&) 

3-Βρω μοπ ροπύ νιο 

2345 

33 

-> 

3, 3°(6) 

Βρωμοτριφθορομεθάνιο (Κ. 13 Β1) 

1009 

20 

2 

2. 5°(ε) 

Βρωμοφόρμιο 

2515 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

Β ρω μοχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12ΒΙ) 

1974 

20 

2 

2, 3°(ε) 

Β ρω μοχλω ρο μεθάνιο 

1887 


6.1 

6.1, 15°(ς) 

1 - Β ρω μο-3 -χλω ροπροπάναο 

2688 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

Γαλακτικό αντιμόνιο 

1550 

60 

6.1 

6.1, 59°(ο) 

Γαλακτικός αιθυλεστέρας 

1192 

30 

3 

ΙΜι'1111 

Γάλλιο 

2803 

80 


8. 65°(ο) 

Γκαζόιλ (αεριέλαιο) 

1202 


3 


Γλυκερολο-α-μονοχλωρυδρίνη 

2689 

■ 1 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο> 

Γλυκιδαλδεΰδη 

2622 

336 

3+6.1 

3. 17°(&) 

Γλυκονικός υδράργυρος 

1637 

60 

6.1 

6.1, 52°(8) 

Δεκαβοράνιο 

1868 

46 

4.1+6.1 

4.1. 16°(6) 

Δεκαεςυλοτριχλωροσιλάνιο 

1781 

Χ80 

8 

8.36°(6) | 

Δεκαοκτυλοτριχλωροσιλάνιο 

1800 

Χ80 

8 

8. 36°(6) 

η-Δεκάνιο 

2247 

30 

3 

3,3Γ(ς) ί 

Δεκαϋδροναφθαλένιο 

1147 

30 

3 

3.31°(ς) 

Δευτέριο 

1957 

23 

3 

2. Γ(6) 

Δη μητριό 

3078 

423 

4.3 

4.3, 13°(6) | 

Δι-η-αμυλαμίνη 

2841 

36 

3+6.1 

3.32°(ς) | 

Δι-π-βουτυλαμίνη 

2248 

83 

8+3 

8.54°(ϊ>) | 




























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9999 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(« 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

Δι-π-προπυλαιθέρας 

2384 

33 

3 

3,3°(1>) 

Διαιθοςυ μεθάνιο 

2373 

.30 

3 

3,3°(6) 

3,3-Διαιθοςυπροπενιο 

2374 

33 


3,3 β 0>) 

Διαιθυλαιθέρας (Αιθυλαιθέρας) 

1155 

33 

-· 

3, 2°(») 

Διαιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης 

1153 

30 

3 

3,31°(ο) 

Ν,Ν-Διαιθυλαιθυλενοδιαμίνη 

2685 

83 

8+3 

8. 54°(β) 

Ν,Ν-Διαιθυλανιλίνη 

2432 

60 

6.1 


Διαιθυλαμίνη 

1154 

338 

3+8 

3, 22°(5) 

Διαιθυλαμινοαιθανόλη 

2686 

30 

■η 

3, 31°(ο) 

_ι 

Διαιθυλαμινοπροπυλαμίνη 

2684 

38 

3+8 

ΟΔ 

Ο 

Ν 

Ο 

Ν-/ 

Διαιθυλενοτριαμίνη 

2079 

80 

8 

8, 53°(1)) 

Διαιθυλκεΐν^/η 

1156 

33 

3 

3,3°(6) 

Διαιθυλοβενζόλια (ο-, ην, ρ-) 

2049 

30 


3,31°(ο) 

Διαιθυλοδιχλωροσιλάνιο 

1767 

Χ83 

8+3 

8,37 0 (β) 

Διαιθυλοθειοφωσφορυλοχλωρίδιο 

2751 

80 

8 

8,35°(1>)1. 

Διαιθυλοσουλφίδιο 



Ο 


Διαιθυλοψευδάργυρος 

1366 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 31 β (ι) 

Διακετοναλκοόλη, τεχνική 

1148 

33 


3. 3 0 (6) 

Διακετοναλκοόλη, χημικά καθαρή 

1148 

30 


3· 31°(ο) 

Διαλλυλαιθέρας 

2360 

336 

Β3· 

3,17°(1>) 

Διαλλυλαμίνη 

2359 

338 

3+8+6.1 

3,27°(&) 

Διάλυμα αιθανόλης (διάλυμα αιθυλικής 
αλκοόλης) περιέχον περισσότερο από 

24 κ.ο.-% και όχι περισσότερο από 70 
κ.ο.-% αλκοόλη 

1170 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Διάλυμα αμμωνίας περιέχον μεταξύ 10 
και 35% αμμωνία 

2672 

80 

8 

8, 43°(α) 

Διάλυμα αργιλικού νατρίου 

1819 

80 

8 

8, 42°(6),(ο) 

Διάλυμα βρωμιούχου αλουμινίου 

2580 

80 

8 

8, 5°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(*> 

Διάλυμα δινιτροφαινόλης 

1599 

60 

6.1 

Β·· 

Διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης 

1783 

80 

8 

8, 53°(1>), (ο) 

Διάλυμα θειούχου αμμωνίου 

2683 

86 

8+6.1τ3 

8, 45°(δ)2. 

Διάλυμα καουτσούκ 

1287 

λ ^ 

3 

5°(α),(1)),(ο) 

Διάλυμα καουτσούκ 

1287 

30 

ο 

04 

04 

Ο 

Ο 

Διάλυμα κυπριαιθυλενοδιαμίνης 

1761 

86 

8+6.1 

8,53°(1>)(ο) 

Διάλυμα μεθυλικού νατρίου 

1289 

338 

04 

4 

οο 

3. 24°(1)) 

Διάλυμα μεθυλικού νατρίου 

1289 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

Διάλυμα μονοχλωρικού οξέος 

1750 

68 

00^1 

6.1. 27°(6) 

Διάλυμα νιτρικού ουρανυλίου, 
ενυδατωμένο 

2980 

78 

7Α,7Β ογ 
70+8 

7, δοίι 5,6 ογ 

13 

Διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφλεκτο 

2059 

33 


3.4°(3),(6) 

Διάλυμα νιτροκυτταρίνης, εύφ/εκτο 

2059 

30 

3 

04 

04 

Ο 

Ο 

Διάλυμα νατρώδους αιθυλίου 

1194 

336 

3+6.1 

3, 15°(ε) 

Διάλυμα οξειδίου της τρις-{ 1- 
αζιριδινυλό) φωσφίνης 

2501 

60 

6.1 

6.1. 

23°(1>),(ο) 

1 Διάλυμα πενιαχλωριούχου αντιμονίου 

1731 

80 

8 

8. 12°(&),(ο) 

Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 

2818 

86 

8+6.1 

8. 45°(ς) 

Διάλυμα πολυθειούχου αιιμωνίου 

2818 

86 

8+6.1 

8. 45°(ύ)1. 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

1866 

1 

_ο 

3 

| 

5°(α),(1>),(ο) 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

1866 

30 

«1 

3. 3!°(ο) 

Διάλυμα τριϊσοκυανατοϊσοκυανουρικών 
αλάτων των ισοφορονοδιϊσοκυανακών 
αλάτων 

2906 

30 

'Λ 

3,3Ι°(ο) 

Διάλυμα τριχλωροξικού οξέος 

2564 

80 

8 

8, 32°(ο) 

Διάλυμα τριχλωροξικού οξέος 

2564 

80 

8 

8, 32°(Β)1. 

Διάλυμα υδροβρωμικού οξέος 

1788 

80 

8 

8. 5°(6),(ο) 


























ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10001 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

<») 

Ί - 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<ά> 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(<*) 

Αριθμός Κλάσης 
κα\ είδους 

(Ο 

Διάλυμα υδροϊωδικού οξέος 

1787 

80 

8 

8, 5°φ),(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του καισίου 

2681 

80 

8 

8,42°(β),(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 

1814 

80 

8 

8,42°(1>),(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του λιθίου 

2679 

80 

8 

8, 42°(6).(ο) 

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 

1824 

80 

8 

8, 42°(6),(0 

Διάλυμα υδροξειδίου του ρουβιδίου 

2677 

80 

8 ___ .. 

8. 42 β (1»,(ο) 

Διάλυμα υόροφθορικού οξέος περιέχον 
λιγότερο από 60% υδροφθόριο 

1790 

86 

8+6.1 

8. 7°(6) 

Διάλυμα υδροφθορυςού οξέος περιέχον 
περισσότερο από 85% υδροφθόριο 

1790 

886 

8+6.1 

8. 6° 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
μεταξύ 60 και 85% υδροφθόριο 

1790 

886 

8+6.1 

8. 7°(ε) 

Διάλυμα υδροφθοριούχου αμμωνίου 

2817 

86 

8+6.! 

8, 7°(6),(ο) 

Διάλυμα υδροχλωριχού οξέος 

1789 

80 

8 

8,5°(1>),(ο) ! 

Διάλυμα φαινόλης 

2821 

| ί 

60 

6.1 

6.1, 

Διάλυμα φθοριούχου χρωμίου 

1757 

80 

* 

8. 8°(6),(ο) 

Διάλυμα φορμαλδευδης 

2209 

. 

80 

8 

8, 63°(ο) 

I 

Διάλυμα φορμαλδευδης, εύφλεκτο 

1198 

38 

3-8 

3, 33°(ο) 

Διάλυμα χαλκοκυανιούχου νατρίου 

2317 

66 

6.1 

6.1,41°(α) 

Διάλυμα χλωρικού οξέος 

1755 

80 

8 

8, 17°(ΐ3),(ς) 

Διάλυμα χλωριούχου αλουμινίου 

2581 

80 

8 

8, 5°(ο) 

Διάλυμα χλωριούχου σιδήρου 

2582 

80 

8 

00 

ο 

/-Λ 

ο 

Διάλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου 

1840 

80 

8 

8. 5°(ο) 

Διαμίνη του μαγνησίου 

2004 

40 

4.2 

4.2, 16°(ΐ5) 

4,4 , -Διαμινοδιφαινυλομεθά\αο 

2651 

60 

6.1 

_ι 

6.1, 12°(ο) 

Διασπορά μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

1391 

Χ423 

Β· 

4.3, 11°(3) 

Διβενζυλοδιχλωροσιλάνιο 

2434 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Διβινυλαιθέρας, αδρανής 

1167 

339 

3 

3, 2°(ε) 































10002 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(λ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(*) 

Διβουτυλαιθέρας 

1149 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Διβουτυλαμινοαιθανόλη 

2873 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Διβρωμοβενζόλιο 

2711 

30 

3 

3,31°(0 

1,2-Δφρωμοβουταν-3-όνη 

2648 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

Διβρωμο μεθάνιο 

2664 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

Δψρωμοχλωροπροπάνια 

2872 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

1,2-Δι-(διμεθυλάμινο) αιθάννο 

2372 

33 

3 

3, 3°(Ε») 

Διθειονικό κάλιο 

1929 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

Διθειονικό νάτριο (άλας νατρίου με 
υδρόθειο) 

1384 

40 

4.2 

4.2, 13°(6 

Διθειοπυ ροφωσφορικός 
τετρααιθυλεστέρας 

1704 

60 

6.1 

6.1, 23°(β) 

Διθειούχο σελήνιο 

2657 

60 

6.1 

6.1, 55°(1>) 

Διθειούχο τιτάνιο 

3174 

40 

4.2 

4.2, 13°(ο) 

Διθειούχος άνθρακας 


336 

3+6.1 

3, 18°(2) 

Διθειωνώδες ασβέστιο 

1923 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

Διθυλενοδιβρωμίδιο 

1605 

66 

6.1 

6.1. 15°(ε) 

Διϊσοβουτυλαμίνη 

2361 

38 

3-5-8 

ο.» 

ο 

ο 

Διισοβουτυλκετόνη 

1157 

30 


3, 31°(ς) 

Διϊσοκυανική ισοφορόνη 

2290 

60 

| 6.1 

6.1, 19°(ο) 

4,4’-Διϊσοκυανικό 5νφαινυλομεθάνιο 

2489 

60 

6.1 

6.1, 19°(ς) 

Διϊσοκυανικό τολουόλιο 

2078 

60 

6.1 

6.1, 19°(1>) 

Διϊσοκυανικό τριμεθυλοεςαμεθυλενιο 

2328 

60 

6.1 

6.1, 19°(ο) 

Διισοπροπυλαιθέρας 


33 

3 

3,3°(6) 

Διισοπροπυ λαμίνη 

1158 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

Δικετένιο, αδρανές 

2521 

663 

6.1+3 

■ 

6.1, 13°(α) 

Δ ικυκλοεξυ λαμίνη 

2565 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Δικυκλοπενταδιένια 

2048 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1,1 -Διμεθοςυαιθάνιο 

2377 

33 

1 


3, 3°(6) 

























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 


10003 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία όλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Εηκέχα 

.Αριθμός Κλάσης 


σηκός αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(6) 

(») 

0» 

(ο) 

(4) 


1,2-Διμεθοςυαιθάνιο 

2252 



3, 3°(6) 

Διμεθυλαιθέρας 

1033 

2-> 



Διμεθυλαιθερικά άλατα ιριφθοριούχου 
βορίου 

2965 

382 

4.3+3+8 

4.3, 2°(·) 

■ 2-Διμεθυλαμινοαιθανόλη 

2051 

83 

8+3 

8, 54°(β) 

2 - Δ ιμε θυ λα μινοακετ ονιτ ρ ίλιο 

2378 

336 

3+6.1 

3, 11 ? (6) 

Διμεθυλανίνη, άνυδρη 

1032 

236 

3+6.1 

2, 3°(1)1) 

Ν.Ν-Διμεθυλανιλίνη 

2253 

60 

6.1 

6.1, 12°(1>) 

Διμεθυλδιχλωροσιλάνιο 

1162 

Χ338 

3+8 

3, 21°(6) 

2,3-Διμεθυλο βουτάνιο 

2457 

33 

3 

3, 3°(6) 

1,3-Διμεθυλοβουτυλαμίνη 

2379 

338 

3+8 

3,22°(5) 

Διμεθυλοδιαιθοςυσιλάνιο 

2380 

33 


3,3°(6) 

Διμεθυλοδιοςάνια 

2707 

33 


3,3°(1>) 

Διμεθυλοόιοςάνια 

2707 

30 


3, 31°(ο) 

Διμεθυλοθειοψωσφορυλοχλωρίδιο 

2267 

ί 68 

6.1+8 

6.1, 27°(1>) 

Διμεθυλοκαρβαμσϋλοχλωρίδιο 

2262 

80 

' 

8 

8,35°(1))1. 

Διμεθυλοκυκλοεςάνια 

2263 

33 

3 

3, 3°(6) 

Διμεθυλοκυκλοεςυλαμίνη 

2264 

83 

8+3 

8, 54°(1>) 

Διμεθυλο-Ν-προπυλαμίνη 

2266 

338 

3+8 

3. 22°(6) 

Διμεθυλοσουλφίδιο 

1164 

33 

3 

3. 2°(6) 

Διμεθυλοσουλφίδιο 

2381 

33 

3 

3, 3°(6) 

Ν,Ν-Διμεθυλοφο ρ μαμίδιο 

2265 

30 

3 

3, 31°(ε) 

Διμεθυλοψευδάργυρος 

1370 

Χ333 


4.2,31°(ε) 

Διμεθυλυδραζίνη, ασυμμετρική 

1163 

663 

6.1+3+8 

6.1,7°(3)1. 

Διμεθυλυδραξίνη, συμμετρική 

2382 

663 

6.1+3 

6.1,7°(3)2. 

Διμερής ακρολεΐνη, σταθεροποιημένη 

2607 

39 

3 

3, 31°(ο) 

Δινιτρο- ο-κρεζολικό αμμώνιο 

1843 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Δινιτρο-ο-κρεζόλη 

1598 

60 

6.1 

6.1, 12°(Β) 









































10004 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β~5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 


σηκός αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(β) 

(«) 

(*) 

(ο) 

(<1) 


Δ ινιτρ ο ανιλίνες 

1596 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Δινιτροβενζόλια 

1597 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Δινιτροτολουόλια 

2038 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Δινιτροτολουόλιο, τετηγμένο 

1600 

60 

6.1 

6.1,24°(ί))1. 

Διοξάνιο 


^ -η 

3 

3, 3 β (1>) 

Διοξείδιο του αζώτου (Ν0 2 ) 

1067 

265 

6.1+05 

2, 3 ε (2£) 

Διοξείδιο του άνθρακα 

1013 


2 

2, 5°(α) 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
λιγότερο από 1% και όχι περισσότερο 
από 10% οξυγόνο κατά βάρος 

1014 

20 

2 

2, 6°(ε) 

I 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
περισσότερο από 35% αιθυλενοξείδιο 
κατά βάρος 

1952 

239 

3 

2, 6°(ο) 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
περισσότερο από 35% αιθυλενοξείδιο 
κατά βάρος 

1041 

239 

3 

2, 6°(ο) 

Διοξείδιο του άνθρακα, βαθιάς 
κατάψυξης 

2187 

22 

2 

2, 7°(ε) 

Διοξείδιο του θείου 

1079 

26 

6.1 

2. 3°(ει) 

Διοξείδιο του μολύβδου 

1872 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(ο) 

Διοξολάνιο 

1166 

Λ -ι 

3 

3, 3 0 (6) 

Διπεντένιο 

2052 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Διπροπυλαμίνη 

2383 

338 

3+8 

3. 22°(6) 

Διπροπυλοκετόνες 

2710 

30 

3 

3, 31 “(Ο 

2,3 -Διϋδροπυράνιο 

2376 

33 

Ί 

3 

3, 3°(6) 

Διφαινυλαμινοχλωροαρσίνη 

1698 

66 

6.1 

6.1, 34°(α) 

Διφαινύλιο του μαγνησίου 

2005 

Χ333 

ΕΞ2· 

4.2, 31 °(ε) 

Δ ιακιινυ λοδιχλω ροσιλάνιο 

1769 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Δ ιφαινυ λοχλω ροαρσίνη 

1699 

66 

6.1 

6.1, 34°(ε) 

1,1 -Διφθοροαιθάνιο (Κ. 152ε) 

1030 

23 


2, 3°(6) 

1,1 -Διφθοροαιθυλένιο (Φθοριούχο 

1959 

239 

3 

2. 5°(ο) 







































10005 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(»> 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

«0 

βινυλώενιο) 





Διφθοροφωσφορικό οξύ. άνυδρο 

1768 

80 

8 

8,8°α>) 

Διχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

2798 

80 

8 

8,35°(»1. 

1,1 -Διχλωροαχθάνιο 
.(Αιθυλώενοχλωρίδιο) 

2362 

.30 


3, 3°(6) 

1,2-Διχλωροαιθάνιο (Διχλωριούχο 
αιθυλένιο) 

1184 

336 

3-6.1 

3, !6°(6) 

122-Διχλωροαιθυλένιο 

1150 

33 

3 

3. 3°(6) 

1,3-Διχλωροακετόνη 

2649 

60 

6.1 

6.1.17°(6) 

Διχλω ροανιλίνες 

1590 

60 

6.1 

6.1, 12°(5> 

ο-Διχλωροβενζόλιο 

1591 

60 

6.1 

6.1, 15°(ς) 

2,2'-Διχλωροδιαιθυλαιθέρας 

1916 

63 

6.1~3 

6.1. 16°(5) 

Διχλωροδιφθορομεθάνιο (II 12) 

1028 

20 

2 

2. 3°(ά) 

Διχλωροϊσοκυανουριχό οςύ, ξηρό 

2465 

50 

5.1 

5.1, 26°(6) 

Διχλω ροϊσοπροπυλαιθέρας 

2490 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

Διχλωρο μεθάνιο 

1593 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

1.1 -Διχλωρο-1 -νιτροαιθάνιο 

2650 

60 

! 6.1 

6.1. 17°(1ί) | 

Διχλωροςικό οςύ 

1764 

80 

ι« 

8. 32°(6)1. 

Διχλωροςικός μεθυλεστέρας 

2299 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

Διχλωροπεντάνια 

1152 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1,2-Διχλωροπροπάνιο 

1279 

-ο Λ 

υ 

3 

3. 3°(6) 

1,3-Διχλωροπροπανόλη-2 

2750 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

Διχλω ροπροπένια 

2047 

30 

3 

3, 31°(ς) 

Διχλω ροπροπενια 

2047 

33 


3,3°(6) 

1,2-Διχλωρο-1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνχο 
(Κ. 114) 

1958 

20 

2 

2, 3°(ε) 

Διχλωροφαινυλοτριχλωροσιλάνιο 

1766 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Διχλω ροφθορο μεθάνιο (Κ. 21) 

1029 

20 

2 

2. 3°(ε) 

Διχρωμικό αμμώνιο 

1439 

50 

5.1 

5.1, 27°(6) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

. Χαρακτηρι- 

Εηκέτα 

Αριθμός Κλάσης 


σηκός αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(«) 

(ι) 

(1>) 

(Ο 

(4) 


Δωδεκυλοτριχλωροσιλάνιο 

1771 

Χ80 

8 

8, 36°(6) 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

1197 

33 

3 

3, 

5°( 3 ),(6),(ο) 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

1197 


3 

04 

04 

ο 

/-ν 

η 

Εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά 

1169 

30 

3 

04 

04 

Ο 

Ο 

Εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά 


-ι 

33 


3, 

5°(α),(6),(ο) 

Ελαια ακετόνης 

1091 

** ^ 

33 

** 

3 

3, 3°(&) 

Ελαϊκός υδράργυρος 

1640 

60 

6.1 

6.1, 52*04) 

Ελαιοχρώματα 

1263 

30 

3 

3,31°(ο) 

Ελαιοχρώματα 

.. . . . 

1263 

33 

3 

3. 

5°(2),(6),(ο) 

Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 


33 

-> 

3 

3, !“(»). 
2°(α),(6), 

3 β (6) 

Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 

1308 

30 

3 

3,31°(0 

Ενδεκάνιο 

2330 


'ί 

Ο 

3, 31°(ο) 

Εννεάνια 

1920 


■λ 

3, 31°(ο) 

Εννεανυλοτριχλωροσιλάνιο 

1799 

Χ80 

8 

8. 36 0 (6) 

Ενώσεις καδμίου 

2570 

66 

6.1 

6.1, 61°(α) 

Ενώσεις καδμίου 

2570 

60 

6.1 

6.1,61° 

0>λ(Ο 

Ενώσεις πυριτίου με ασβέστιο 

1405 

423 

4.3 

4.3, 12° 

α»λ(ο) 

Εςαδιένιο 

2458 

33 

3 

3,3°(6) 

Εξαλδευδη 

1207 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Εξαμεθυλενιμίνη 

2493 

338 

3+8 

3, 23°(5) 

Εςαμεθυλενοδιαμίνη, στερεά 

2280 

80 

8 

8, 52°(ο) 

Εξαμεθυλενοδιϊσοκυανικά άλατα 

2281 

60 

6.1 

6.1, 19°(6) 

Εξαμεθυλενοτετραμίνη 

1328 

40 

4.1 

4.1. 6°(ς) 








































ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


-- - -- --Γ 

Ονομασία ύλης 

(Ο 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

ΙΟ 

Ετικέτα 

(4) 

---) 

Αριθμός Κλάσης | 
και είδους ι 

(«) 

Ε^άνια 

1208 

^ Λ 

Οσί 

ι ! 

3.3°α>) 

Εξανόλες 

2282 

30 

ί’ 

Ρ 

3,31°(ε) 

Ε£αφθοροαιθάνιο (Κ. 116) 

2193 

20 

2 

2, 5°(α) 

Εξαφθοροακετόνη, ενυδατωμένη 

2552 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

Εξαφθοροπροπυλένχο (Κ 1216) 

1858 

26 

6.1 

2.3°(21) 

Εξαφθοροφωσφορικό οξύ 

1782 

80 

8 

8, 8°(6) 

---_ - ~ 7 

ΕΞαχλωρακετόνη 

2661 

60 

6.1 

6.1. 17°(ο) 

Εΐαχλωροβενζόλιο 

2729 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

Εξαχλω ρο βουταδιενιο 

2279 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) | 

ΕΞαχλωροκυκλοπενταδιενιο 

2646 

66 

6.1 

6.1, 15°(ε) | 

Εξαχλωροφαίνιο 

2875 

60 

6.! 

6.1,17°(ο) 

Εξυλοτριχλωροσιλάνιο 

1784 

Χ80 

8 

8. 36°(6) 

Επιβρωμοϋδρίνη 

2558 

663 

6.1—3 

6.1, 16°(α) 
- Ί 

Ετπκαλυπτικό διάλυμα 

1139 

33 

-» 

' 

! 

3,5° 

(Η),(υΜο) 

Επιχαλυπτιχό διάλυμα 

1139 

30 

3 

3,31°(ε) ί 

-—- 1 

Επιχλωρυδρίνη 

2023 

63 

6.11-3 

6.1, 16 ο 0>) ] 

1 ,2-Εποξυ-3-αιθοςυπροπάνιο 

2752 

30 

<■> 

Ρ 

3, 31°(ε) ί 

Επχαθειούχος φώσφορος 

1339 

40 

4.1 

4.1. 11°(6) 

η-Επταλδευδη 

3056 

30 

|3 

3, 31°(ο) 

Επτάνια 

1206 

33 

1 3 

3, 3°(6) 

η-Επτένιο 

2278 

-* 

ΡΡ 

3 

3,3°(6) 

1-Εξένιο 

2370 

33 

3 

3,3°(6) ί 

---1 

Ζψκόνιο μη χρησιμοποιήσιμο 

1932 

40 

4.2 

4.2. 12°(ε) ι 

-—| 

Ζιρκόνιο σε σκόνη, νωπό 

1358 

40 

4.1 

4.1, 13°(6) ! 

Ζιρκόνιο σε σκόνη, ξηρό 

2008 

40 

4.2 

4.2. 

12°(6),(ε) 

- - -1 

Ζιρκόνιο, ξηρό 

2858 

40 

4.1 

4.1. 13°(ο) 

Ζυμέλαιο 

1201 

33 


3, 3°(6) 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

( 3 ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Μ 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

Ζυμέλαιο 

1201 

30 

3 

3, 31°(ς) 

Ηλιο, βαθιάς κατάψυξης 

1963 

22 


2, 7“(») 

Ηλιο, πεπιεσμένο 

1046 

20 

2 

2- Ι β (*) 

4- Θειαπεντανάλη 

2785 

60 

6.1 

6.1, 21 °(ο) 

Θειική νικοτίνη, σε διάλυμα 

1658 

60 

6.1 

6.1,90°(1>) 

Θειική νικοτίνη, στερεά 

1658 

60 

6.1 

6.1, 90^(6) 

Θειική υδροςυλαμίνη 

2865 

80 

8 

8, 16°(ο) 

Θειικό βαναδύλιο 

2931 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

Θειικό οξύ (που αποβάλλεται μετά τον 
καθαρισμό του πετρελαίου) 

1906 

80 

8 

3, Ι°0>) | 

1 

Θειικό οξύ, ατμίζον 

1831 

Χ886 

8+6.1 

8, 1°(4) ! 

Θειικό οξύ, με περισσότερο από 51% 
οξύ 

2796 

80 

8 

8, 1°(6) | 

Θειικό οξύ, περιέχον περισσότερο από 

51 % οξύ 

1830 

80 | 

8 

8, ι°α>) 

Θειικό οξύ, χρησιμοποιημένο 

1832 

ί 

80 

8 

8. 1°(6) 

Θειικός διαιθυλεστέρας 

1594 

60 

6.1 

6.1, 14°(6) 

Θειικός διμεθυλεστέρας 

1595 

668 


6.1.27°(α) 

Θειικός μόλυβδος 

1794 

80 

8 

8. 1°(1» ! 

Θειικός υδράργυρος 

1645 

60 

6.1 

6.1,52°(β) | 

Θειογαλακτικό οξύ 

2936 

60 

6.1 

6.1.2Ι°(6) | 

Θειογλυκόλη 

2966 

60 | 

I 

6.1 

6.1.21°(1>) 

Θειογλυκολικό οξύ 

1940 

80 

8 

8.32°(1>)1. 

Θειοδιχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

2799 

80 

8 

8. 35°(6)1. 

Θειοκυανικός υδράργυρος 

1646 

60 

6.1 


Θειονυλοχλωρίδιο 

1836 

Χ88 

8 

-1 

8. 12°(ε) 

Θειοξικό οξύ 


33 

3 

3- 3°(1>) 

Θειούχο κάλιο, άνυδρο 

1382 

40 

4.2 

4,2. 13°(ύ) 

Θειούχο κάλιο, ενυδατωμένο 

1847 

80 | 

8 

8.45°(1>)Ι. | 




































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(0) 

Θειούχο κάλιο, με λιγότερο από 30% 
νερό από κρυστάλλωση 

1382 

40 

4.2 

4.2. !3°(6) 

Θειούχο νάτριο, άνυδρο 

1385 

40 

4.2 

4.2, 13°(1>) 

Θειούχο νάτριο, ενυδατωμένο 

1849 

80 

8 

8,45°(6)ί. 

Θειούχο νάτριο, με λιγότερο από 30% 
νερό από κρυστάλλωση 

1385 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

Θειούχος άνθρακας 

1131 

υο 

3-6.1 

3. 18°(3) 

Θειοφαίνειο 

2414 

Λ ^ 

3 

3, 3°0>) 

Θειοφθορίδιο 

1080 

20 

λ 

2. 5°(3) 

Θειοφωσγένιο 

2474 

60 

6.1 

6.1.21*(6) 

Θειοφωσφορυλοχλωρίδιο 

1837 

80 

8 

8, 12°(6) 

Θειοχλωρίδια 

1828 

Χ88 

8 

8, 12°(3) 

Θείο 

1350 

40 

4.1 

4.1. 11°(ο) 

Θείο, τετηγμένο 

2448 

44 

4.1 

4.1, 15° 

Θειώδες οςύ 

1833 

80 

8 

8, 1°(6) 

3 ,3 1 μινοδ ιπροπυλαμίνη 

2269 

80 

8 

8. 53°(ο) 

Ισοβαλεριανικός μεθυλεστέρας 

2400 

33 

3 

3, 3°(6) 

Ισοβουτάνιο 

1969 

23 

3 

2. 3°(6) 

Ισοβουτανόλη 

1212 

30 

1 

-> 

| 3, 31°(ο) 

Ισοβουτυλαμίνη 

1214 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

Ισοβουτυλενιο 

1055 


3 

2, 3°(5) 

Ισοβουτυραλδεΰδη 

2045 

33 

ι 3 

3. 3°(6) 

Ισοβουτυρικό οςύ 

2529 

38 

3+8 

3,33°(ς) 

Ισοβουτυρικός αιθυλεστέρας 

2385 

33 

3 

3- 3°(6) 

Ισοβουτυρικός ανυδρίτης 

2530 

38 

3+8 

ο.» 

Οί 

ο 

^—\ 
ο 
>—' 

Ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέρας 

2528 | 

30 

3 

3- 31°(ο) 

Ισοβουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

2406 

33 


ο 

Ισοβουτυ ρονιτρίλιο 

2284 

336 

3+6.1 

3, 11°(6) 

Ισοβουτυρυλοχλωρίδιο 

2395 

338 

3+8 

3. 25°(ό) 























10010 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προβθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Εηκέτα 

Αριθμός Κλάσης 

σηκός αριθμός 

σάκος αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(«0 

(»> 

(0) 

(ο) 

(« 


Ισοεςένιο 

2288 

33 

3 

3. 3°(1>) 

Ισοεπτένιο 

2287 

33 

Λ 

3 

3, 3°(6) 

Ισοθειοκυανικό αλλύλιο, αδρανές 

1545 

639 

6.1+3 

6.1, 20°(6) 

Ισοθειοκυαντκός μεθυλεστέρας 

2477 

63 

6.1+3 

6.1, 20°(5) 

Ισοκυανικοβενζοτριφθορίδια 

2285 

63 

6.1+3 

6.1, 18°(Β> | 

Ισοκυανικός η-βουτυλεστέρας 

2485 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(α) 

Ισοκυανικός η-προπυλεστέρας 

2482 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(&) 

Ισοκυανικός διχλωροφαινυλεστέρας 

2250 

60 

6.1 

6.1, 19°(6) 

Ισοκυανικός ισοβουτυλεστέρατ 

2486 

336 

3+6.1 

3, 14°(6) 

Ισοκυανικός ισοπροπυλεστέρας 

2483 

336 

3+6.1 

3, 14°(α) 

Ισοκυανικός κυκλοεξυλεστέρας 

2488 

63 

6.1+3 

6.1, 18°(ΐ5) 

Ισοκυανικός μεθοςυμεθυλεστέρας 

2605 

336 

3+6.1 

3. 14°(α) 

Ισοκυανικός τριτοταγής βουτυλεστέρας 

2484 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(ε) 


2487 


6.1+3 

6.1, 18°(6) 

Ισο μερικές ενώσεις διϊσοβουτυλενίου 

2050 

33 

3 

3, 3°(6) 

Ισοοκτένια 

1216 

^ Λ 

3 

3, 3°(6) 

Ισοπεντένια 

2371 

33 

3 

3, 1°(3) 

Ισοπρένιο, αδρανές 

1218 

339 

3 

3, 2°{&) 

Ισοπροπανόλη (Ισοπροπυλικη αλκοόλη) 

1219 

33 


3, 3°(6) 

Ισοπροπενυλο βενζόλιο 

2303 

30 


3,31°(ς) 

Ισοπρο7τυλαμίνη 

1221 

338 

3+8 

3. 22°(ςι) 

Ισοπροπυλοβενζόλιο (Κουμήνιο) 

1918 

30 

3 

! 3,3Ι°(ε) 

Ισοφορονοδιαμίνη 

2289 

80 

8 

8. 53°(ο) 

2-Ιωδοβουτάνιο 

2390 

33 

3 

3,3°(ί>) 

Ιωδιούχο αλλύλιο 

1723 

338 

3+8 

3, 25°(6) 

Ιωδιούχος υδράργυρος 

1638 

60 

6.1 

6.1, 52°(!?) 

Ιωδο μεΦυλοπροπάνια 

2391 

33 

3 

3, 3°(6) 

I ωδοπροπάνια 

ΐ ΞΞ _ 

30 


3, 31°(ε) 


















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10011 


250 000 Προσθήκη Β-5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω αέρος) 
0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

«1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

Καίσιο 

1407 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(α) 

Κακοδυλικό νάτριο 

1688 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

Κακοδυλικό οςυ (αλκαρζέν) 

1572 

60 

6.1 

6.1, 51°(ό) 

Κάλιο 

2257 

Χ423 

Ε9· 

4.3, 11°(ε) 

Καμφορά, συνθετική 

2717 

40 

4.1 

4-1, 6°(ο) 

Καμφορέλαιο 

1130 

30 

-3 

3. 31°(ο) 

Καουτσούκ μη χρησιμοποιήσιμο ή κακής 
ποιότητας 

1345 

40 

41 

4.1, 1°(1>) 

Καπρονικό οξύ 

2829 

80 

8 

8. 32°(ο) 

Καρβίδιο αλουμινίου 

1394 

Β^· 

ΒΗ 

4.3, 17°(&) 

Καρβίδιο ασβεστίου 

1402 

423 

4.3 

4.3, 17°(6) 

Καρβονύλιο του νικελίου 

1259 

663 

6.Κ3 

6.1, 3° 

Καταλύτης μετάλλου, νωπός 

1378 

40 

ο 

.. . 

4.2, 12°(1>) 

Καταλύτης μετάλλου, ξηρός 

2881 

! 

40 

4.2 

| 4.2, | 

| 12°(1>),(ο) I 

Καύσιμα αεροπορίας, στροβιλομηχανών 

1 1863 


■ 


Καύσιμα αεροπορίας, στροβιλομηχανών 

1863 

30 

ι 

3.31°(0 

Καύσιμο ντήζελ 

1202 

30 

3 

3,31°(ο) 

Καφέ αμίαντος (Αμοσίτης ή Μυσορίτης) 

2212 

90 

9 

1 

9, 1°(1>) 

Κηροζίνη 

1223 

30 

. 

3 

3, 31°(ο) 

Κινολίνη 

2656 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) ; 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

1136 

33 

*> 

1 

3, 3°(6) 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

1136 

30 

3 

3,31°(ο) 

Κολλώδεις ύλες 

1133 


3 

3,5° 

(* Χ (&),(0 

Κολλώδεις ύλες 

1133 

30 

3 

3.31°(€) 

Κόπρα (ενδοκάρπιο του κοκοκάρυου) 

1363 

40 

4.2 

4.2, 2 3 (ς) 














































10012 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
0») 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

Κράματα μαγνησίου 

1869 

40 

4.1 

4.1, 13°(ς) 

Κράματα μετάλλων με καλιό 

1420 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(α) 

Κράματα νατρίου με κάλιο 

1422 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(ε) 

Κρεζόλες (ο-, ιυ-,ρ-) 

2076 

68 

6.1 +8 

6.1, 27°(6) 

Κροτοναλδευόη, σταθεροποιημένη 

1143 

663 

6.1+3 

6.1. 8° (α) | 

Κροτονικό οξύ 

2823 

80 

8 

8, 31°(ο) 

Κροτονικός αιθυλεστέρας 

1862 

33 

Λ 

3, 3°(6) 

Κροτονυλένιο (2-Βουτύνιο) 

1144 

339 


3, 1°00 

Κρυζυλικό οξύ 

2022 

68 

6.1+8 

6.1, 27 0 (&) 

Κρυπτό, βαθιάς κατάψυξης 

1970 

22 


2, 7»(β) 

Κρυπτό, πεπιεσμένο 

1056 

20 

2 

2. Ρ(α) 

Κυαναμίδιο ασβεστίου 

ΐ403 


4.3 

4.3. 19°(ο) 

Κυάνιόιο του αργύρου 

1684 

60 

6.1 

6.1.41°(6) ί 

Κυανίόιο του βρωμοβενζολίου 

1694 

66 

6.1 

6.1, 1 7° (η) 

Κυανίόιο του νικελίου 

1653 

60 

6.1 

6.1,41°(1)) 

Κυανίόιο του υδραργύρου 

1636 

60 

6.1 

6.1. 41°(6) 

Κυανιόρίνη της ακετόνης, 
σταθε ροποιη μένη 

1541 

66 

6.1 | 

ί 

6.1. 12°(α) 

Κυαναούχος χαλκός 

1587 

60 

! 

6.1, 41°(6) 

Κυανοξικός αιθυλεστέρας 

2666 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

Κυανουρικό χλωρίδιο 

2670 

80 

8 

8.39°(6) | 

Κυανούχος μόλυβδος 

1620 

60 

6.1 

6.1,4!°(6) | 

Κυανούχος ψευδάργυρος 

1713 

66 

6.1 

6.1,41°(3) 

1,5,9-Κυκλοδωδεκατριενιο 

2518 

60 

ί±ί_ί 

6.1, 25°(ο) 

Κύκλο εξάνιο 

1145 

33 

3 

3. 3°(6) 

Κύκλο εξ ανόνη 

1915 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Κυκλοεξ ένιο 

2256 

λ -η 

υ 

3 

3· 3°(6) 

Κύκλο εξενυ λοτριχλω ροσιλάνιο 

' 1762 

Χ80 

8 

8.36°(6) | 

















ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10013 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαραχτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθιιός Κλάσης 

σηκός αριθμός 

σάκος αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(Ο 

(*) 

α>) 

(Ο 

«0 


Κυκλοεςυλαμίνη 

2357 

83 

8-3 

8, 54°(1)) 

Κυκλοεςυλομερκαπτάνη 

3054 

30 

3 

3,31°(α) 

Κυκλοεςυλοτριχλωροσιλάνιο 

1763 

Χ80 

8 

8. 36°(1>) 

Κυκλοεπιάνιο 

2241 

λ 

3 ■· 

3, 3°(Β) 

Κυκλοεπτατριενιο 

2603 

336 

3^6.1 

3, 19°(υ> 

Κυκλοεπτένιο 

2242 

33 

3 

3, 3°(Ϊ5) 

Κυκλοεπτένιο 

2242 

33 

3 

3, 3°(6) 

Κυκλοοκταδιένια 

2520 

30 

3 

3,31°(ο) | 

Κυκλοοκτατετραένιο 

2358 

33 

3 

3.3°(1» | 

Κυκλοπεντάνιο 

1146 

33 


3, 3°(8) 

Κυκλοπεντανόλη 

2244 

30 


3, 31°(ο) 

Κύκλο πεντανόνη 

2245 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Κυκλοπεντένιο 

2246 

33 

3 

3, 2°(1>) 

Κυκλοπροπάνιο 

1027 

23 

>3 

2, 3°(&) 

Κυμένια (ο-, πκ μ-) 
(Μεύυλοϊσοπροπυλοβενζόλια) 

2046 

30 | 

3 

3,31°(ο) 

Λάδι κολοφώνιου (ρητινόπισσας) 

1286 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Λάδι κολοφώνιου (ρητινόπισσας) 

1286 

Λ Λ 

ο 

3. 1 

5°(3),(1)).(ο) ί 

Λάδι πεύκου 

1272 

1 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Λεπτή σκόνη ψευδαργύρου 

1436 

! 

423 ■ 

4.3+4.2 

4.3, 

14°(0),(α) 

Λευκός αμίαντος (Ααίηοΐίΐϋ, 

ΑηΐίιορΗχΙϋίΰ, ΟίΓνδοιίΙε ή Τΐΐπιοϋΐβ) 

2590 

90 

9 

9, 1°(ο) 

Λίθιο 

1415 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(») 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α1 

2067 

50 

5.1 

5.1, 21°(ς) 

Λιπασματα νιτρικού αμμωνίου, τυπου 

2068 

50 

5.1 

1 

5.1, 21°(ο) 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α3 

2069 

50 

! 5.1 

1_ 

5.1, 21°(ο) 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α4 

2070 

ί ■ - - - — 

ι 50 

| 5.1 

ί 5.1, -1°(ς) 











10014 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(4) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Μ 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

Μαγνήσιο 

1869 

40 

4.1 

4.1, 13°(ο) 

Μαγνήσιο σε κόκκους, καλυμμένο 

2950 

423 

4,3 

4.3, 11°(ο) 

Μαγνήσιο σε σκόνη 

1418 

423 

4.3-4.2 

4.3. 14°(6) 

Μαλεϊνικό ανυδρίδιο 

2215 

80 

8 

ί 8,31°(ο) 

Μ&πεό 

2210 

40 

4.2+4.3 

4.2, 16°(ο) 

Μαηϋό, σταθεροποιημένο 

2968 

423 

4.3 

! 4.3, 20°(ς) 

Μεθακρυλαλδεΰδη, αδρανής 

2396 

336 

3-6.1 

1 3, 17°(6) 

Μεθακρυλικό θιμεθυλαμινοαιθύλιο 

2522 

69 

6.1 

6.1, 12°0>) 

Μ εθακρυλικό οξύ, αδρανές 

2531 

89 

8 

8- 32°(ο) ί 

Μ εθακρυλικός αιθυλεστέρας 

2277 

339 

3 

3.3°(6) ί 

Μεθακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, 
αδρανής 

2283 

39 

3 

3.31°(ο) I 

Μεθακρυλονιτρίλιο, αδρανές 

3079 

336 

1 

3-6.1 

3· Π°(3) ί 

Μεθαλλυλική αλκοόλη 

2614 

30 

η 

3 

3, 31°(ο) | 

Μεθάνιο, βαθιάς κατάψυξης 

1972 


Ί 

• 

2,7°α>) | 

Μεθάνιο, πεπιεσμένο 

1971 

23 

3 

2, Γ(Μ | 

Μεθανόλη 

1230 

1 

,, Λ ! 

ιιο ! 

2-6Λ 

3. Γ <&) | 

Μεθανοσουλφονυλοχλωρίδιο 

3246 | 

668 | 

6.1-8 

6.1,27°(8) 1 

4-Μεθοςυ-4-μεθυλοπενταν-2-όνη 

2293 

30 | 

3 ! 

! 

] -Μεθοςυ-2-προπανόλη 

3092 | 

30 ] 

I 

■> 1 

3.31°(ο) 1 

1 

Μεθυλάλη 

1234 

33 ! 

ί 

■3 | 

3.2°(6) | 

Μεθυλαλλυλοχλωρίδιο 

2554 

33 

ί 

" .. . 1 

3,3°(5) | 

Μεθυλαμίνη, άνυδρη 

1061 

236 

3+6.1 | 

2,3°(6ΐ) | 

Ν-Μεθυλανιλίνη 

2294 

60 | 

6.1 

6.1. !2°(ο) I 

Μεθυλ-βινυλ-κετόνη 

1251 

339 

3 

3.3°(6) ! 

Μ εθυ λδιχλω ροσιλάνιο 

1242 

Χ338 

Ε3Ε· 

4.3, 1°(ε) 

Μεθυλικό νάτριο 

1431 

48 

4.2+8 

4.2. 15°(6) ! 

Μεθυλ-ισοβουτυλ-κετόνη 

1245 

33 

3 

3,3°(6) | 

















ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10015 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία όλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρχ- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης | 


στικος αριθμός 

στικος αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(6) 

<*) 

(*» 

(ο) 

(4) 


Μεθυλ-ισοπροπενυλ-κετόνη, αδρανής 

1246 

339 

3 

3, 3°(6) 

Μεθυλιωδίδιο 

2644 

60 

6.1 

6.1, 15°(&) 

2- Με θυλο-5 -αιθυλοπυ ριδίνη 

2300 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

α-Μεθυλοβαλεραλδευδη 

2367 

33 

3 

3, 3°(6) 

α-Μεθυλοβενζυλαλκοόλη 

2937 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

Μεθυλοβινυλαιθέρας 

1087 

236 

3-6.1 

2,3 β («) 

3-Μεθυλοβουταν-2-όνη 

2397 

33 

3 

3.3°(6) ! 

2-Μεθυλο-1 -βουτενιο 

2459 

33 

3 

3, 1°(») | 

2 - Μ εθυ λο-2 - βουτενιο 

2460 

33 

3 

3, 2°(5) 

I 

3-Με0υλο-1 -βουτενιο 
(Ίσοπροττυλαιθυλένιο) 

2561 

33 


3, 1°(»> | 

1 

Ν-Μεθυλοβ ,·υτυλαμίνη 

2945 

338 

3-8 

3, 22°(6) 

Μεθυλοβρωμίδιο 

1062 

26 

6.1 

2. 3°(ει) ί 

5-Μεθυλοεςαν-2-όνη 

2302 

30 

3 

3, 31°(ο) ! 

Μ εθυλοϊσο βουτυλοκαρ βινόλη 

2053 

30 ί 

3 

3, 31°(ο) 

Μεθυλοκυκλοεςάνιο 

2296 

33 ! 


3, 3°(6) 

Μεθυλοκυκλοεςανόλες ί 

2617 

30 | 

3 ! 

3, 31°(α) Ι 

Μεθυλοκυκλοεςανόνες 

2297 

30 

3 ! 

3- 31°(ο) | 

Μεθυλοκυκλοπεντάνιο 

2298 

33 

1 

3 I 

3.3°(6) ί 

ΜεΟυλομερκαπτάνη 

1064 

236 

3+6.1 

2,3°(6ι) I 

ΜεΟυλομορφολίνη 

2535 

338 

3+8 

3.23°(6) ί 

Μ εθυλοπενταδιενιο 

2461 ; 

33 

3 

3,3°(6) | 

2-Μεθυλοπενταν -2-όνη 

2560 ί 

1 

30 

1 

3,31°(ο) 

1 -ΜεΟυλοπιπεριδίνη 

2399 1 

338 

3+8 

3,23°(6) | 

Μεθυλοπροττυλαιθέρας 

2612 · 

33 

3 

3.2°(6) ί 

Μεθυλοτετραϋδροφουράνιο 

2536 

33 

-> 

ι 

3,3°(6) I 

..... ■ _1 

Μεθυλο-τριτοταγής βουτυλαιθέρας 

2398 

33 

3 

3,3°(6) ί 

Μ ε θυ λοφαινα) λοδιχλω ρο σιλάνιο 

2437 

Χ80 

8 

8. 36°(Β) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 


250000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 


σάκος αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(ώ 

(3) 

(*>) 

(Ο 

(<0 


2-Μεθυλοφουράνιο 

2301 

33 

3 

3, 3°(6) 

Μεθυ λοχλω ρίδιο 

1063 

236 

3-6.1 

2, 3°(ϊπ) 

Μεθυ λ-προπυλ-κετόνη 

1249 

33 

3 

3, 3°(6) 

Μεθυλτρ ιχλω ροσι/άνιο 

1250 

Χ338 

3+8 

3,2Ρ(2) 

Μεθυλυδραςίνη 

1244 

663 

6.1-3+8 

6.1, 7°(ε)1. 

Μεθυλ-χλωρομεθυλ-αιθέρας 

1239 

663 

6.1+3 

6.1,9°(3) 

Γ - 

| Μελάνι τυπογραφίας 

1210 

η ί 

33 

3 

3.5°(2),(6),(ο) 

! Μελάνι τυπογραφίας 

1210 

- 

30 

η 

3.31°(ο) ] 

; 

| Μεσιτυλοξείδιο 

1229 



ί 

3, 3!°(ε) 

Μεταβαναδικό αμμώνιο 

2859 


6.1 

6.1. 58°(6) 

! Μεταβαναδικό κάλιο 

2864 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

ί Μεταλδεΰδη 

1332 

40 

4.1 

4.1,6°(ο) | 

| Μηλονονατρίλιο 

2647 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

Μείγμα αερίου Κ 502 

1973 

20 

2 

2. 4°(ε) 

Μείγμα αερίων Κ. 500 ί 

2602 

20 

. 

? 

2, 4°(ε) I 

I 

| Μείγμα αερίων Κ 503 ! 

2599 

20 

2 

2, 6°(» 

1 

] Μείγμα αιθυλενοςειδίου και 

1 προττυλενοςειδίου 

2983 | 

336 

3+6.1 

3, Π°(α) 

! 

ί 

I--- — 

| Μείγμα αλάτων χλωρίου και βορίου 

1458 | 

50 

5 ·' ! 

5.1, 11°(6) ! 

! Μείγμα αντι-νοκ καυσίμων μηχανών | 

1649 | 

66 1 

1 

6.1 : 

6.1.3 ί°(α) ; 

ί Μείγμα αρσενυακού ασβεστίου και 
| αρσενίτη του ασβεστίου, στερεό 

1574 

ί 

60 | 

6.1 

6.1.51°(6) ; 

| Μείγμα αρσενικικού ψευδαργύρου και | 

I αρσενίττ( του ψευδαργύρου 

1712 

60 

| 

6.! 

ί 

6.1,51°(6) ί 

,· 1 

Μείγμα ενυδατωμένου υποχλωριώδους 
ασβεστίου | 

2880 

50 

| 

5.1 ί 

1 

5.1. 15°(6) ί 

ί 

Μείγμα μεθυ λοβρωμιδ ίου και \ 

αιθυλενοδψρωμιδίου. υγρό | 

1647 : 

ί 

1 

66 ί 

ί 

6.1 ; 

6.1. 15°(&) 

Μείγμα νιτρικού καλίου και νιτρώδους ~~| 
νατρίου | 

1487 ί 

50 ; 

ΐ 

5.1 

ί 

5.1.24°(6) ! 

1 

! 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(δ; 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ά) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(«) 

Ετικέτα 

<ά) 

.Αριθμός Κλασης 
και είδους 

(β) 

Μείγμα νιτρικού νατρίου και νιτρικού 
καλίου 

1499 

50 

5.1 

5.1,22°(ο) 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως περιεχον 
περισσότερο από 50% νιτρικό οξύ 

1796 

885 

8-05 

8. 3°(ε) 

ί 

--1 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως περιεχον 
λιγότερο από 50% νιτρικό οξύ 

1796 

80 

8 

οο 

ο 

Ρτ 

' 

-— .— - · — 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με λιγότερο από 50% 
νιτρικό οξύ 

1826 

80 

8 

8. 3 β (&) 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με περισσότερο από 

50% νιτρικό οξύ 

1826 

885 

8+05 

8, 3°(ε) 

Μείγμα τριχλωριούχου τιτανίου 

2869 

• - 

80 

8 

8. 11°0>).(β) | 

Μείγμα υδροφθορικού οξέος και 
φωσφορικού οξέος 

1786 

886 

8+6.1 

8. 7°(2) ί 

I 

Μείγμα υπεροξειοίου του υδρογόνου και 
υπεροςικού οξέος, σταθεροποιημένο 

3149 

58 

5.1+8 

| 

5.1, 1°(6) ί 

1 

__1 

Μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

1748 

50 

5.1 

5.1, 15°(6) : 

Μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

ί 2208 

50 

5.1 

5.1. 15°(ο) 

Μείγμα χλωρικών αλάτων και 
χλωριούχου μαγνησίου 

| 1459 

1 

50 

5.1 

5.1. 11°(6) ί 

! 

Μείγματα 1.3-βουταδιενίου και 
υδρογονανθράκων 

1010 

239 

3 

2,4°(ο) 

Μείγματα Ρ1. Ρ2 και Ε3 

1078 

20 

2 

2,4°(α) | 

Μείγματα διχλωροδιφθορομεθάνιου και 
αιθυλενοξειδίου με όχι περισσότερο από 

12% αιθυλενοξείδιο κατά βάρος 

3070 

26 

6.1 

2, 4 β (βί) | 

. ί 

I 

ί 

Μείγματα μεθυλακετυλενίου και 
προπαδιενίου με υδρογονάνθρακες 

1060 

239 

3 

2,4°(ο) 

I 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
α ιθυ λενο β ρω μιδ ίου 

1647 

236 

3+6.1 

2, 4°(6ΐ) 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
χλωροπιχρίνης (υγροποιημένο αέριο) 

1581 

26 

6.1 

2,4°(«) | 

1 

1 

Μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 

1912 

236 

3+6.1 

2. 4°(6ι) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(»> 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ώ 

μεθυλενοχλωριδίου (υγροποιημένο 
αέριο) 





Μείγματα με Φυλοχλωριδ ίου και 
χλωροπικρίνης (υγροποιημένο αέριο) 

1582 

236 

3+6.1 

2.4°(6ι) 

Μείγματα υδρογονανθράκων 
(υγροποιημένα αέρια)(Μείγματα Α, Α0, 
ΑΙ. Β και 0) 

1965 

23 

3 

2, 4°(ό) 

Μονοβουτυλαιθέρας της 
αιθυ λενογλυκόλη ς 

2369 

60 

6.1 

6.1, 14°(ς) 

1 

Μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυ λενογ λυκόλης 

1171 

30 

3 | 3,31°(ο) | 

! ! 

Μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

1188 

30 

3 ί 3. 31°(ο) 1 

! ι 

Μονομερές οτυρένιο, αδρανές 
(Βινυλοβενζόλιο) 

2055 

39 

3 | 3, 31°(ο) 

Μονομερές του μεθακρυλικού 
μεθυλεστέρα, αδρανές 

1247 

339 

3 1 3, 3°(6) 

! 

Μονοςείδιο του άνθρακα 

1016 

236 

6.1-3 | 2. Γ(6ι) 

Μονοξείδιο του καλίου 

2033 

80 

8 | 8. 41 °(6) 

Μονοςείδιο του νατρίου 

1825 

80 

8 ! 8.41°(5) ί 

Μονοχλωρικό οξύ. στερεό 

1751 

68 

6.1-8 | 6.1.27°(6) | 

Μονοχλωριούχο ιώδιο 

1792 

80 

8 | 8. 12°(6) 

Μονοχλωροςικό νάτριο 

2659 

60 

6.1 | 

-1 

6.1. 17°(ς) ί 

Μονοχλωροςικό οξύ, τετηγμένο 

3250 

68 

η 

6.1, 24°(ό) 

Μονοχλωροςικός αιθυλεστέρας 

1181 

63 | 

6.1^3 | 

6.1. 16°(6) 

Μονοχλωροξικός βινυλεστέρας 

2589 


6.1+3 ί 

6.1. 16°(6) 

Μονοχλωροξικός ισοπροπυλεστέρας 

2947 

30 | 

3 ! 

3.31°(ο) 

Μονοχλωροξικός μεθυλεστέρας 

2295 

63 

ΒΒ· 

6.1, 16°(6) 

Μορφολίνη 

2054 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Μπλε αμίαντος (Κροκιδωλίτης) 

2212 

90 

9 

9. 1°(ό) 

Μυρμηκικό οξύ 

1779 

80 

* ι 

8. 32°(ί>)1. 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλασης | 


σηκός αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Άνω μέρος) 


(Ο 

(») 

(*» 

(ο) 

<ά) 


Μυρμηκικοί αμυλεστέρες 

1109 

30 

3 

3,31°(ο) 

_—- Η 

Μυρμηκικοί προπυλεστέρες 

1281 


3 

3.3°(6) ; 

Μυρμηκικός αιθυλεστέρας 

1190 

33 

3 

3.3°(5) ! 

ί 

Μυρμηκικός αλλυλαιθέρας 

2336 

336 

3+6.1 

3. 17°(ε) 

η-Μυρμηκικός βουτυλεστέρας 

1128 

33 

3 

3. 3°(6) 

Μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας 

2393 

33 

3 

3. 3°(6) 

Μυρμηκικός μεθυλεστέρας 

1243 

υ 

_ 

3. 1°(α) 

Νατράσβεστος 

1907 

80 

δ 

8. 41°(ο) 

Νάτριο 

1428 

Χ423 

4.3 

4.3. 11°(3) 

-1 

Ναοθαλενιο. τετηγμένο 

2304 

44 

■*·! 

4.1,5 3 ί 

Ναφθαλίνιο, ακάθαρτο ή καθαρισμένο 

1334 

40 

4.1 

4.1. 6°(ο) | 

Ναφθενικά άλατα του κοβαλτίου, σε 
σκόνη 

2001 

: 

40 

' 

4, 

1 

4.1. 12°(ο) | 

1 

α-Ναφθυλαμίνη 

2077 

60 

6.1 

6.1. 12°(ς) 

β-Ναωθυλαμίνη 

1650 

60 

! 6.1 

6.1. 1 2°(1?) ; 

Ναφθυλθειουρία 

1651 

60 

6.1 

6.1.21°(6) | 

Ναφθυλουρία 

1652 

60 

6.1 

! 6.1. 12 0 (6) 

ί - — —-1 

Νέον. βαθιάο κατά\ιη>ςηο 1 

1913 

1* 

; 2 

2. 7°(3ΐ 

- ! 

Νέον, πεπιεσμένο \ 

1065 


2 

2, 1°(3) ! 

- 1 

Νικοτίνη 

1654 

60 

ΐ 6.1 

6.1. 90°(6) | 

Νιτρανισόλη 

2730 

60 

1 61 

6.1. !2°(ε) | 

Νιτρική γουανιδίνη 

1467 

50 

1 5.1 

1 

5.1. 22°(ε) 

Νιτρικό άλας τρισθενούς σιδήρου 

1466 

1 

50 

ί 5 -' 

5.1, 22°(ο) 

Νιτρικό αλουμίνιο 

1438 

50 

ί 5.1 

5.1, 22°(ε) 

Νιτρικό αμμώνιο 

1942 

50 

5.1 

5.1.21°(ς) ! 

Νιτρικό αμμώνιο, υγρό, (θερμό 
συμπυκνωμένο διάλυμα) 

2426 

59 

5.1 

5.1.20° ! 

ί 

| 

Νιτρικό αμύλιο 

1112 

30 

ΐ 

ι -> 

! 3. 31°(ο) I 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(ι) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω αέρος) 

(Μ 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

Νιτρικό ασβέστιο 

1454 

50 

5.1 

5.1, 22°(α) 

Νιτρικό βάριο 

1446 

56 

5.1^6.1 

5.1,29°(6) | 

Νιτρικό βηρύλλιο 

2464 

56 

5.1 -6.1 

5.1,29 ε (6) | 

Νιτρικό διδύμιο 

1465 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

I 

Νιτρικό ζιρκόνιο 

2728 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) | 

Νιτρικό Θάλλιο 

2727 

65 

_ — - 

6.14-05 

6.1,68°(6) | 

Νιτρικό καίσιο 

1451 

50 

5.1 

5.1,22°(ε) | 

Νιτρικό κάλιο 

1486 


5.1 

5.1,22°(ο) ! 

Νιτρικό λίθιο 

2722 

50 

5 :> ._ 

5.ι. 22°(ο) 

_ _ μ 

Νιτρικό μαγνήσιο 

1474 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) | 

Νιτρικό μαγνήσιο 

2724 

50 

5.1 

5.1. 22 β ΐο) 

Νιτρικό νάτριο 

1498 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) | 

Νιτρικό νικέλιο 

2725 

50 

5· 1 

5.1.32°(ς) ί 

I 

Νιτρικό οξύ περιέχον λιγότερο από 70% 
καθαρό οξύ 

! 

2031 | 

80 

1 8 ! 
I 

δ. 2°(6) ! 

ί 

Νιτρικό οξύ περιέχον περισσότερο από 

70% καθαρό οξύ 

2031 

1 

885 

8 1 

8, 2°(α)1. 

I 

_ I 

Νιτρικό οξύ, ερυθρό, ατμίζον 

2032 

856 

8-Κ)5^6.1 

8. 2°(3.)2. 

Νιτρικό στρόντιο 

1507 

50 

5.1 ί 

5.1,22°(ο) | 

Νιτρικό χρώμιο 

2720 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) | 

Νιτρικός άργυρος 

1493 | 

50 

5.1 

5.1. 22°(ύ) 

Νιτρικός μόλυβδος 

1469 ! 

56 

.-1 

5.1-6.1 

5.1.29°(ο) | 

Νιτρικός υδράργυρος 

1625 

60 

6.1 

6.1.52°(6) ! 

Νιτρικός υφυδράργυρος ., 

1627 

60 

6.1 

6.1,52°(6) ·! 

Νιτρικός φαινυλυδράργυρος 

1895 

60 

6.1 

6.1.33°(6) | 

Νιτρικός ψευδάργυρος 

1514 

50 

5.1 

5.1,22°(6) | 

Νιτροαιθάνιο { 

2842 } 

30 | 

3 

υ.» 

ο; 

Ο 

Ο 

Νιτροανιλίνες (ο-, πν. ρ-) 

1661 

60 

6.1 

6.1. 12°(1>) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


— --- 1 — 

Ονομασία ύλης 

! (3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ό) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

ίά) 

Αριθμός Κλάσης 
και εΐοοας 

(ί) 

Νίτροβενζενοσουλφονακό οςύ 

2305 

80 

8 

8. 34°(6) 

Νίτρο βενζόλιο 

1662 

60 

6.1 

6.1. 12°Γο) 

Ν ιτροβενίοτρκρθορίδια 

2306 

60 

6.1 

6.1. Ϊ2°(6) 

Νιτροβρωμοβενζόλιο 

2732 

60 

Ο 

Ο 

Γ 1 

νο 

Νιτροκρεζόλες (ο-, πν, ρ-) 

2446 

60 

6.1 ί 6.1, 12°(ο) 

Νιτροναφθαλένιο 

2538 

40 

4.1 

4.1. 6 3 (ο) 

Νιτροςυλόλια (ο-, γπ-, ρ-) 

1665 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) ί 

Νιτροπροπάνια 

2608 

30 


3.31°(ς) | 

1 Νιτροτολουϊδίνες (μονο) 

2660 

60 

6.1 

6.1. 12°(0 ; 

Νιτροτολουόλια (ο-, τη-, ρ-) 

1664 

60 

6.1 

6.1. 12 ε (6) | 

Νιτροφαινόλες 

1663 

60 

6.1 

6.1. 12°(ο) ! 

-_—ι 

3-Νιτρο-4-χλωροβενζοτριφ6ορίδια 

2307 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) | 

Νιτρώδες αμμώνιο του ψευδαργύρου 

1512 

50 

5.1 

5.1.23 = (6) ] 

Νιτρώδες αμύλιο 

1113 

33 

_ 

-> 

3. 3°(6) 

Νιτρώδες βουτύλιο 

2351 

ί 33 

3 

3,3°(6) ί 

Νιτρώδες βουτύλιο 

2351 

3° 

3 

3, 31°(ς) 

Νιτρώδες δικυκλοεξυλαμμώ νιο 

2687 

40 

4.1 

4.1, 11°(ο) ! 

Νιτρώδες κάλιο 

1488 

50 

5.1 

5.1.23°(6) | 

Νιτρώδες νάτριο 

1500 

50 

5.1 

5.1. 23°(ο) 

Νιτρώδες νικέλιο 

2726 

50 

5.1 

5.1.23°(ο) 

ρ-Ν ιτρωδο-διμεθυλανιλίνη 

1369 

40 

4.2 

4.2. 5 0 (1>) 

— 1 

Νιτρωδυλοθειικό οςύ 

ΙΟ 

1>.> 

ο 

00 

1 80 

8 

8. 1°ίΪ5) 

2.5-Νορ μπορναδιένιο 
(Δικυκλοεπταδιενιο), αδρανές 

2251 

339 

3 

3, 3°(6) 

Νουκλεατικός υδράργυρος 

1639 


6.1 

6.1,52°(6) 1 

Ξένον 

2036 

20 

2 

2. 5“(») 

Ξένον, βαθιάς κατάψυξης 

2591 

22 

2 

2. 7°(ε) : 

Ξυλένια 

1307 

30 

3 

3-31°(0 











10022 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΛΙΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Επκέτα 

Αριθμός Κλάσης 


σηκός αριθμός 

στίχος αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(ε) 

(ι) 

(ί>) 

(Ο 

«1) 


Ξυλένια 

1307 

33 

3 

3, 3°(6) 

Ξυλενόλες 

2261 

60 

6.1 

6.1, 14°(Β) 

Ξυλιδίνια 

1711 

60 

6.1 

6.1. 12°(ό) 

Ξυλυλοβρωμίδιο 

1701 

60 

6.1 

6.1, Ι5°(6) 

Οινόπνευμα κινητήρων 

1203 

33 

Λ 

3, 3°(6) 

Οκταδιένιο 

2309 

33 

3 

3,3°(6) ! 

Οκταλδευδες (Αιθυλεξαλόευδες) 

1191 

30 

3 

3, 31°(ς) 

Οκτάνια 

1262 

33 

3 

3. 3°(6) 

Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (ΚΟ 318) 

1976 

20 

2 

2. 3°(α) 

Οκτυλοτριχλω ροσιλά νιο 

1801 

Χ80 

8 

8. 36°(6) 

Οξαλικός αιΟυλεστέρας 

2525 

60 

6.1 

6.1. ΐ4°(ς) 

Οξείδιο του βαρίου 

1884 

60 

6.1 

Ον 

Ον 

Ο 

ο 

Οξείδιο του σιδήρου, χρησιμοποιημένο 

1376 

40 

4.2 

4.2. 16 5 (ς) | 

Οξείδιο του υδραργύρου 

1641 

60 

6.1 

6.1.52°(6) | 

Οξικό βινύλιο, αδρανές 

1301 

339 

3 

3.3°(6) ; 

Οξικό οξύ, παγόμορφο 

2789 

83 

ί 

8-3 

8,32°(1>)2. | 

Οξικό οξύ. σε διάλυμα 

2789 

83 

_1 

8 ' 1 

δ"- 5 ί 

8. 32°(6)2. 

Οξικό οξύ, σε διάλυμα 

2790 

80 

| 

8 

8.32° 

(6)1- (Ο 

Οξικοί αμυλεστέρες 

1104 

30 

3 I 

3.31°(ί) ! 

Οξικοί βουτυλεστέρες 

1123 

30 ! 

ρ ί 

3. 31°(ο) 

Οξικοί βουτυλεστέρες 

1123 

33 ' 

I 

Ρ 

3. 3°(6) 

Οξικός αιΟυλβουτυλεστέρας 

117" 

30 

ϊ 

-» 1 

^ ί 

3.31°(ο) 

Οξικός αιθυλεστέρας 

1173 

33 

3 

3,3°(6) 

Οξικός αλλυλεστέρας 

2333 

336 

3+6.1 

3. 17°(ό) 

Οξικός ανυδρίτης 

1715 

83 

8+3 

8.32°(6)2. | 

Οξικός ισοβουτυλεστέρας 

1213 | 

33 

3 

3. 3°(6) 

Οξικός ισοπροπενυλεστέρας 

Γ*~! 

Ο 

ΤΓ 

ΓΙ 

33 

3 

1 

3. 3°(6) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Ο) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω αέρος) 

(ΐ>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

ιό) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

Οξικός ισοπροπυλεστέρας 

1220 

33 

3 

3, 3°(6) 

Οξικός κυκλοεξυλεστέρας 

2243 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Οξικός μεθυλαμυλεστέρας 

1233 

30 

3 

3. 3Ι°(ο) 

Οξικός μεθυλεστέρας 

1231 

33 1 3. 

3,3°(1>) ί 

Οξικός μόλυβδος 

1616 

60 

6.1 

6.1. 62°(ο) 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυ λενογ λυκόλη ς 

1172 

30 


3.3Ρ(ο) ί 

1 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυ λενογλυκό λη ς 

1189 

30 

3 

3. 31°(ε) ! 

1 

| 

Οξικός υδράργυρος 

1629 

60 

6.1 

6.1,52°(!>) | 

η-Οξικός προπυλεστέρας 

1276 

33 

■> 

3.3°(6) : 

Οξικός φαινυλυδράργυρος 

1674 

60 

6.1 

6.1. 33°(υ) · | 

Οξίμη της ακεταλδευδης 

2332 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Οξινο δίφθοριούχο νάτριο 

2439 

80 

8 

8, 9°(6) | 

Οξινο θειικό αμμώνιο 

2506 

80 | 8 

8, 13°(6) : 

Οξινο θειικό κάλιο 

2509 

80 ί 8 

8. 13°(6) ! 

| Οξινο φωσωορικό αμύλιο 

2819 

80 

8 

8.38°(ο) ! 

Οξινο φωσφορικό βουτύλιο 

1718 1 

80 

8 

8. 38°(ο) 

Οξινο φωσφορικό διϊσοοκτύλιο 

1902 

80 

8 

8. 38°(ο) 

Οξινο φωσφορικό ισοπροπύλιο 

1793 

80 

8 

8.38°(ς) | 

Οξινος φώσφορος 

2834 

80 

8 

8. 16°(α) Ι 

Οξυβρωμιούχος φώσφορος 

1939 

80 

8 

8. 11 0 (5) ι 

Οξυβρωμιούχος φώσφορος, τετηγμένο 

2576 

80 

8 

8.15° ! 

Οξυγόνο, βαθιάς κατάψυξης 

1073 

225 

2-05 

-- 7 ; (α) | 

Οξυγόνο, πεπιεσμένο 

1072 

20 

2+05 

2. 1°(*) 

Οξυκυανίδιο του υδραργύρου, 
απευαισθητοποιη μένο 

1642 

60 

6, 

6.!.41°(6) 

Οξυτριχλωριούχο βανάδιο 

2443 ] 

80 

2 _ 

8. 12 ε (6) | 

Οξυχλωριούχο σελήνιο 

2879 

886 

8+6.1 

8. 12°(ε) | 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

ίώ 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<*» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

<ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

Οςυχλωριούχο χρώμιο 

1758 

88 

8 

8. 12ή» 

Οξυχλωριούχος φώσφορος 

1810 

_ — _ 

80 

8 

8, 12°(ο) 

Ορθομυρμηκικός αιθυλεστέρας 

2524 

30 

·> 

3. 31°(ο) 

Ορθοπυριτικός μεθυλεστέρας 
(Τ ετραμεθοςυσιλάνιο) 

2606 

663 

6.1-3 

6.1. 8°(α) 

ί 

Ορθοτιτανακός τετραπροττυλεστέρας 

2413 

30 

3 

3-31 °(α) I 

- 1 

Παραλδεΰδη 

1264 

30 

3 

ο 

η 

Παρασκευάσματα τηαπσό 

2210 

40 

4.2-4.3 

4.2. 16°(ο) 

Παρασκευάσματα τηαηεβ, 
σταθεροποιημένα 

2968 

423 

4.3 

4.3, 20°(ε) 

ί 

I 

Παραφορμαλδεΰδη 

2213 

40 

4.1 

4.1,6 β (ο) I 

Πενταβοράνιο 

1380 

333 

4.2-6.1 

4.2. 19°(α) 

Πενταβρωμιούχος φώσφορος 

2691 

80 

8 

8. 11°(6) ; 

Πενταθειούχος φώσφορος 

1340 

423 

4.3 

4.3.20°(6) | 

Πεντακαρβονύλιο του σιδήρου 

1994 

663 

6.1-3 

6.1.3' ; 

Πενταμέθυλο επτάνιο (Ισοδωδεκάνιο) 

2286 

30 | 

^ | 

3. 31°(ο) 

Πεντάνια, υγρά 

| 1265 

■Λ ^ 

η 

3. 1°(α) 

Πεντάνια, υγρά 

| 1265 


3 

3. 2°ίΒ) 

Πεντανο-2,4-διόνη 

2310 

30 ! 

Ρ 

3-3Γ-(0 ! 

Πενταφθοριούχο αντιμόνιο 

1732 

86 

8-6.1 

ΟΟ 

Ο 

ο 

5 

Πενταφθοριούχο βρώμιο 

1745 

568 

| 5.1+6,1+8 

ί 

5.1. | 

Πενταφθοριούχο ιώδιο 

| 2495 

568 

5.1-6.1-8 

5.1.5= ; 

Πενταφθοροαιθάνιο (Κ 125) 

3220 

20 

I 2 

2. 5=(3) 

Πενταχλωριούχο αντιμόνιο, υγρό 

1730 

80 

ί 8 

ι_ 

8. 12°(ό) ί 

Πενταχλωριούχο μολυβδένιο 

2508 

80 

8 

8. 11°(ο) | 

Πενταχλωριούχος φώσφορος 

1806 

80 

8 

8. 11°(6) 1 

Π ενταχλω ροα ιθάνιο 

1669 

60 

6.1 

6.1. 15°(6) ! 

Πενταχλωροφαινικό νάτριο 

[ 2567 

60 

6.1 

6.1. 17°('ό) 
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250 000 Π ροοθήκη Β.5 

(«τυνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω ιιέρος) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κίνδυνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

ί 

Αριθμός Κλασης 
και είδους 

(6) 

Πενταχλωροφαινόλη 

3155 

60 

6.1 

6.1, 17°(10 

1 -Πεντάνιο (π-Αμυλένιο) 

Π 08 

33 


3, 1°(&) 

1 -Πεντόλη 

2705 

80 

8 

8. 66°(6) 

Πεντοςείδιο του αρσενικού 

1559 

60 

6.1 

6.1, 51°(ο) 

Πεντοςείδιο του βαναδίου 

2862 

60 

6.1 

-Ο 

δ“ 

οο 

\ο 

Πεντοςείδιο του φωσφόρου 

1807 

80 

8 

8. 16°(6) 

Πετρέλαιο θέρμανσης (ελαφρό) 

1202 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Πικολίνες 

2313 

30 


3. 31°(ς) 

Πιπεραςίνη 

2579 

80 

8 

8. 52°ίο1 
--- 

Πυτεριόίνη 

2401 

338 

3-8 

3. 23°(6) 

Πίσσες, υγρές 

1999 

30 

3 

3. 31°(ο) ; 

Πίσσες, υγρές 

1999 

Ή -> 

.3 25 

3 

3.5°(6).(ο) ! 

Πολυαλογονωμένα διφαινύλια. στερεά 

3152 

90 

9 

9. 2°(6) 

Πολυαλογονωμένα διφαινύλια. υγρά 

1 

3151 

9ο ; 

9 

9.2°(ό) ί 

Πολυαλογονωμένα τερφαινύλια. στερεά 

3152 

90 

9 

9. 2 ε (6) 

Πολυαλογονωμένα τερφαινύλια. υγρά 

3151 

90 

9 

9. 2°(6) 

Πολυβαναδικό αμμώνιο 

2861 

60 

6.1 

6.1. 58°(6) 

| Πολυμερικές κλίνες, επεκτεινόαενες 

1 1 ! 

1 

90 

9 ! 

9. 4°(ο) 

1 Πολυχλωριωιιένα διωαινύλια 

2315 

90 

9 

9. 2°(6) | 

I- 

| Πορφυρό του Λονδίνου 

1621 

60 

1 6.1 

6.1. 51°(6) 

1 

Προϊόντα αρωματοποιίας 

1266 

ί ! 

~ ί 

I 

1 „ 

^ ; 

· { 

5°(3),(6).(ο) : 

| Προϊόντα αρωματοποιίας 

1266 

' -1 Λ 

^0 ; 

3 

3. 3!°(ο) I 

ΐ 

| Προπάνιο, τεχνικά καθαρό 

1978 

23 

3 

:.3°(6) ί 

ί Προπανοθιόλες (προπυλομερκαπτάνες) 

2402 

33 

3 

3- 3’(ό) | 

| η-Π ροπανόλη 

1274 

ί 

3 

3.3°(6) I 

| η-Προπανόλη 

1274 

30 

Λ 

ί ! 

| 3. 31°(ε) ί 

)-- —.—~— --- 

! ΓΙροπιοναλδευδη 

1275 | 

1 ^ ^ 

-32Ϊ 

3 

3.3°(6) ! 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Μ 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

Προπιονικό οξύ 


80 

8 

8, 32°(ς) 

Προπιοντχός αιθυλεστέρας 

1195 

33 

-Λ 

3, 3°(ύ) 

Προτπονικός ανυδρίτης 

2496 

80 

8 

8, 32°(ε) 

Προτπονικός βουτυλεστέρας 

1914 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Προ7ηονικός ισοβουτυλεστέρας 

2394 

** Ο 

ΟΟ 

3 

3.3°(6) ! 

Προγονικός ισοπροπυλεστέρας 

2409 

33 

3 

3, 3°(6) 

Προπιονικός μεθυλεστέρας 

1248 


3 

3. 3°(1>) 

Προπιονιτρίλιο 

2404 

336 

3+6.1 

3, 11°(6) 

Π ρθ7Γΐο νυλοχλω ρίδιο 

1815 

338 

3-8 

3, 25°(6) 

Προπυλαμίνη 

1277 

338 

3+8 

3. 22°(6) 

Προπυλένιο 

1077 

23 

3 

2. 3°(6) 

1,2-Προπυλενοδιαμίνη 

2258 

83 

8-3 

8. 54°(6) 

Προπυλενιμίνη, αδρανής 

1921 

336 

3*6.1 

3. 12° 

Προπυλενοξείδιο, αδρανές 

1280 

339 

ο 

3, 2°(ε) 

Προττυλενοχλωρυδρίνη 

2611 

63 

6.1-3 

6.1, 16°(6) 

η-Προπυλοβενζόλιο 

2364 

30 

3 

3, 31°(ο) 

Π ρο7Π3 λοτρ ιχλω ροσιλάνιο 

1816 

Χ83 

8*3 

8. 37°(&) 

Πυριδίνη 

1282 

33 | 

! 3 ! 

3. 3°(6) 

Πυριτική σκόνη αλουμινίου. μη 
καλυμμένη 

1398 

423 

4.3 

4.3. 13°(ο) 

ΤΊυριτικό μαγνήσιο 

2624 

423 

4.3 

4.3. 12°(6) 

Πυριτικός τετρααιθυλεστέρας 

1292 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Πυρίτιο σε σκόνη, άμορφο 

1346 

40 

4.1 

4.1, 13°(ε) 

Πυριτιούχο λίθιο 

1417 

423 

4.3 

4.3. 12°(6) 

Πυροσουλφουρυλοχλωρίδιο 

1817 

80 

8 

8, 12°(ΐ3) 

Πυρρολιδίνη 

1922 

338 

3*8 

3,23°(6) 

Ρεζορσίνη 

2876 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

Ρουβίδιο 

1423 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(α) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ο’οιιασία ί>λης 

(ά) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

«1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

<0 

Σαλικιλική νικοτίνη 

1657 

60 

6.1 

6.1, 90°(6) 

Σαλικιλική ς υδράργυρος 

1644 

60 

I 

6.1 

6.1. 52°(6) 

Σελήνιο σε σκόνη 

2658 

60 

6.1 

6.1,55°(ο) ί 

Σιδηροδημήτριο 

1323 

40 

4.1 

4.1. 13°(6) | 

Σίδηρο μεταλλικά ρινίσματα, 
εκτρυπανίσματα, υπολείμματα τόρνου ή 
κομμάτια 

2793 

40 

4.2 

1 

1 

1 

! 

Ο 

ο 

Γ 1 

Γ { 

Σιδηροπυριτική σκόνη αλουμινίου 

1395 

462 

4.3-6.1 

4.3. 15°(6) ί 

Σιόηροπυριτικό λίθιο 

2830 

423 

4.3 

4.3. 12°(6) ! 

Σιδηροπυρίτιο 

1408 

462 

4.3-6.1 

: | 

4.3. 15 (ο) ! 

Σκόνη αλουμινίου, επικαλυμμένη 

1309 

40 


4.1,13° ! 

(6).(ο) ! 

Σκόνη αλουμινίου, μη καλυμμένη 

1396 

423 

4.3 

4.3. !3°(ϊϊ) ! 

Σκόνη με αρσενικό 

1562 

1 

60 

1 

6.1 

6.1.51°(6) | 

Σκόνη ψευδαργύρου 

! 

I 

1436 

423 ί 

ί 

4.3-4.2 

I 

--1 

4.3. 

14°(ό).(ο) 

Σκουριά αλουμινίου ι 

3170 

ί 

423 

ί 

4.3 ! 

! 

ί 

4.3. 13° ! 

(6).(ς) ! 

Σουλωαμικό οξύ 

2967 | 

80 

8 

8. 16 2 (ο) 

Σουλφουρυλοχλωρίδιο 

1834 

Χ88 

8 

8. 12°(α) | 

Σπογγώδες τιτάνιο, σε μορφή σκόνης ή 
κόκκων 

2878 

40 ί 

ί 

4.1 

4.1. 13°(ο) | 

Σπογγώδης σίδηρος, χρησιμοποιημένος 

1376 

1 

40 ί 

4.2 

4.2. 16°(ο) 

Στρυχνίνη ή άλατα αυτής 

1692 

66 | 

6.1 

6.1.90 ο (2) 

Σύμπλοκο τριφθοριούχου βορίου και 
οξικού οξέος 

1742 

ί 

80 

8 

8.33°(6) ! 

| 

Σύμπλοκο τριφθοριούχου βορίου και 
προπιονικού οξέος 

1743 

80 

8 

8.33°(6> | 

I 

! 

Συντηρητικά ξύλου, υγρά 

1306 

33 


3.5°(6).(ο) ί 

Συντηρητικά ξύλου, υγρά 

1306 

30 ! 

-3 1 

3.31°(ε) ! 

Συσσωμάτωμα σπόρων 

1386 

40 

4.2 

4.2.2°(ο) | 





















10028 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


25Θ 000 Πρ<κτθηκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(Λ) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

{Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ε) 

Συσσωματώματα σπόρων 

2217 

40 

4.2 

4.2, 2°(ο) 

Τερπινολένιο 

2541 

30 

3 

3,3!°(ς) 

Τ ετρααιθυλενοπενταμίνη 

2320 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Τετραβρωμιούχος άνθρακας 

2516 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

Τ ετραβρωμοαιθάνοο 

2504 

60 

6.1 

6.1. 15 5 (ο) | 

Τετραθειούχος φώσφορος 

1341 

40 

4.1 

_ 

- ·| 

4.1. 11°(6) : 

Τ ετραμεθυλοσιλάνιο 

2749 

33 

3 

3. Ι°(2) 

Τετραμερές προπυλένιο 

2850 

30 

3 

3.31°(ο) 

Τ ετρανιτρομεθάναο 

1510 

559 

5.1-6.! 

5.1.2°(α) 

! 1,2.3,6-Τετραϋδροβενζαλδευδη 

2498 

30 


3. 3!°(0 

1 Τετραϋδροθειοφαίνειο (θειολάννιο) 

2412 

33 

3 

3. 3°Π5) 1 

1,2.3,6-Τετραϋδροπυριδίνη 

2410 

33 

3 

3. 3°(6) 

Τετραϋδροφθαλικοί ανυόρίτες 

2698 

80 I 8 

8.31°(ο) 

Τ ετραϋδροφουράνιο 

2056 

33 

3 

| 3, 3°(6) 

| Τετραϋδροφουρφουρυλαμίνη 

2943 

30 

3 

3. 31°(ο> 

| 1,1,1.2-Τετραφθοροαιθάνιο (Κ. 134ε) 

3159 

20 

2 

2.3°(&) 1 

Τετραφθορομεθάναο (Κ 14) ! 1982 

20 ! 2 

! 2. 1°(α1 

| ΤετραφωσΦορικός εςααιθυλεστέρας | 1611 

60 

6.1 ! 6.1.23°(6) 

1 Τετραχλωράνθρακας ] 1846 

60 

6.1 

6.1. 15 5 (6) ! 

| — - 

| Τετραχλωριούχο βανάδιο 

2444 

88 

8 

1 8. 12°(α) 

| Τετραχλωριούχο ζιρκόνιο 

2503 

80 

8 

8. 1!°(ο) ; 

ι-—---——--- 

1 Τετραχλωριούχο πυρίτιο 

1818 

80 

8 

8. 12°(6) 

|-—-- 

Τετραχλωριούχο τιτάνιο 

1838 

80 

8 

8, !2°(6) Ι 

— 

1,1.2,2-Τ ετραχλωροαιθάνιο 

1702 

60 

1 

6.1 

| 6.1. 15°(6) ! 

Τ ετραχλωροαιθυλένιο 

1897 

60 

6.1 

1 6.1. 15°(ο) 

Τέφρα ψευδαργύρου 

1435 

1 

423 

4.3 ! 4.3. !3°(ο) 

Τιτάνιο σε σκόνη, νωπό 

1352 

40 

| 4,1. 13°(ό) 

Γ 

| Τιτάνιο σε σκόνη, ξηρό 

2546 

40 

4.2 ! 4.2, 

----1-- 





ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10029 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ό«Κ 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(ό) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

ίΟ 





12°(1>),(0 

Τολουϊδίνες 

1708 

60 

6.1 

6.1.12°(1>) 

Τολουόλιο 

1294 

33 

3 

3.3 β (1>) 

2,4-Τολσυϋλενοδιαμίνη 

1709 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Τουρπεντίνης 

1299 

30 

3 

3, 31°(<0 

Τ ριαιθυλενοτετραμίνη 

2259 

80 

8 

8. 53°(1)) 

Τριαλλυλαμίνη 

2610 

38 

3+8 

3.33°(ο) ί 

Τριβουτυλαμίνη 

2542 

80 

8 

8,53°(ο) | 

Τριβρωμιούχο βόριο (βρωμιούχο βόριο) 

2692 

Χ88 

8 

8, 12°(3) ! 

Τριβρωμιούχος φώσφορος 

1808 

80 

8 

8, 12°(6) 

Τριεθυλαμίνη 

1296 

338 

3+8 

3, 22°(ΐ3) 

Τριθειούχος φώσφορος 

1343 

40 

4.1 

4.1, 11°(ΐ3) | 

Τριϊσοβουτυλένιο (τριμερές 
ισοβουτολένιο) 

2324 

30 

η 

ι 

3,31°(ο) 

Τ ριμεθυλακετυλοχλωρίδιο 

2438 

663 

6.1+3+8 

6.1, 10°(3) 

Τριμεθυλαμίνη, άνυδρη 

1083 

236 


2,3°(1>£) 

1,3.5-Τ ριμεθυλοβενζόλιο 

2325 

30 

3 

3,31°(ο) 

Τ ριμε&υλοεςαμεθυλενοδιαμίνες 

2327 

80 

8 

8, 53°(ο) 

Τ ριμεθυλοκυκλοεςυλαμίνη 

2326 

80 

8 

8. 53°(ο) 

Τ ριμεθυλΌχλωροσιλάναο 

1298 

Χ338 

Ε9· 

3. 21°(5) 

Τριοξείδιο του αρσενικού 

1561 

60 

6.1 

6.1, 51°(1>) 

Τριοξείδιο του θείου, αδρανές 

1829 

Χ88 

8 

8. Γ(3) 

—-- “ 

Τριοςείδιο του φωσφόρου 

2578 

80 

8 

8. 16°(ο) 

Τριοξείδιο του χρωμίου, άνυδρο 

1463 

58 

5.1+8 

5.1,31 °(1>) 

Τριοξοπυριτικό δινάτριο πεντένυδρο 

3253 

80 

8 

8, 41°(ε) 

Τ ριπροπυλαμίνη 

2260 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

Τριπροπυλένιο 

2057 

^ Λ 

11 


3, 3°(6) 

Τριπροττυλένιο 

2057 

30 

3 

3. 31°(ο) 




































10030 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


250 000 
(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 


(») 


Τριτοταγής οκτυλομερκαττάνη 


Τριφθοριούχο Βόριο 


Τριφθοριούχο βόριο, ενυδατωμένο 


Τριφθοριούχο βρώμιο 


1,1,1 -Τ ριφθοροαιθάνιο 


Τρκρθορομεθάνιο (Κ 23) 


2-Τ ριφθορομεθυλανιλίνη 


3-Τ ριφθορομεθυλανιλίνη 


Τρκρθοροξικό οςύ 


Τριφθοροχλωροαιθυλένιο (Κ. 1113) 


Τριχλωρίδιο του αρσενικού 


Τριχλωρικό οςύ 


Τριχλωριούχο αντιμόνιο 


Τριχλωριούχο βανάδιο 


Τ ριχλωριούχος σίδηρος, άνυδρος 


Τριχλωριούχος φώσφορος 


1,1,1 -Τ ριχλωροαιθάνιο 


Τ ριχλωροαιθυλένιο 


Τ ριχλωροακετυλοχλωρίδιο 


Τριχλωροβενζόλια, υγρά 


Τ ριχλωροβουτένιο 


Τριχλωροϊσοκυανουρικό οςύ, ξηρό 


Τριχλωροξικός μεθυλεστέρας 


Τ ριχλωροσιλάνιο 


Τρυγική νικοτίνη 


Τρυγικό ανπμωνοκάλιο 


Υβρίδιο ζιρκονίου 


Υβριδίου του λιθίου, λυωμένο στερεό 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 


3023 


1008 


2851 


1746 


2035 


1984 


2942 


2948 


2699 


1082 


1560 


1839 


1733 


2475 


1773 


1809 


2831 


1710 


2442 


2321 


2322 


2468 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 


(Άνω μέρος) 

(ο) 


63 


26 


80 


568 


20 


60 


60 


88 


236 


66 


80 


80 


80 


80 


886 


60 


60 


Χ80 


60 


60 


50 


2533 


1295 


1659 


1551 


1437 


2805 


60 


Χ338 


60 


60 


40 


423 


Ετικέτα 


(4) 


6.1+3 


6.1 


5.1+6.1+8 


6.1 


6.1 


γ6.1 


6.1 


8 + 6.1 


6.1 


6.1 


6.1 


6.1 


5.1 


6.1 


4.3+3+8 


6.1 


6.1 


4.1 


4.3 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


(Ο 


6.1,20°(ό) 


2, 1°(εΐ) 


8, 10°(ό) 


5.1,5° 


2. 3°(ό) 


2. 5°(α) 


6.1. 12°{ο) 


6.1, 17°(ό) 


8. 32°(3) 


2,3 β (α) 


6.1. 51°(α) 


8,31°(ό) 


8, 11°(ό) 


8, 11°(ο) 


8, 11°(ο) 


8, Ι2°(ε) 


6.1. 15°(ο) 


6.1, 15°(ο) 


8,35°(ό)1. 


6.1. 15°(ο) 


6 . 1 . 15 °( 6 ) 


5.1, 26°(β) 


6.1. 17°(ς) 


4.3, 1°(ε) 


6.1,90°(ύ) 


6.1, 59°(ο) 


4.1, !4°(ύ) 


4.3, 16°(ό) 










































ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10031 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

Υγρά μπαταρίας, αλκαλικά 

2797 

80 

8 

8,42°(6) 

Υγρά μπαταρίας, όξινα 

2796 

80 

8 

8, 1°(6) 

Υδατικό διάλυμα αιθυλαμίνης 

2270 

338 


ΙΙ!Β1ΙιΙ· 

Υδατικό διάλυμα αρσενίτη του νατρίου 

1686 

60 

6,1 

6.1, 

51°(6).(ο) 

Υδατικό διάλυμα διθειικών αλάτων 

2837 

80 

8 

8, !°(&).(0 

Υδατικό διάλυμα διμεθυλαμίνης 

1160 

338 

3+8 


Υδατικό διάλυμα μεθυλαμίνης 

1235 

338 

3-8 


Υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 

1297 

338 

3+8 

3,22°(α),(6) 

Υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 

1297 

38 

3+8 

3,33°(ς) ί 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

2030 

86 

8+6.1 

8,44°(6) 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

3293 

60 

6.1 

6.1, 65°(ο) 

Υδα-ακό διάλυμα υδροκυανίου 
(Υδροκυάνιο) 

1613 

663 

6.1+3 

6.1,2° 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

2014 

58 

5.1+8 

5.1, 1°(6) 

Υδατικό διάλυμα υπεροςειδίου του 
υδρογόνου 

2984 

50 

5.1 

5.1, 1°(0 

Υδατικό διάλυμα υπεροςειδίου του 
υδρογόνου, σταθεροποιημένο 

2015 

559 

5.1+8 

5.1, !°(ε) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού ασβεστίου 

2429 

50 

5.1 

5.1,11°(6) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού καλίου 

2427 

50 

5.1 

5.1. 11°(6) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού νατρίου 

2428 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού οξέος 

2626 

50 

Ι^Ι^Ι^ΙΙΙΙ 

5.1,4°(6) 

Υδραέριο 

2600 

1 236 

3+6.1 

2. 2°0ε) 

Υδραζίνη, ένυδρη 

2030 

86 

8-τ6.1 

8.44°(6) 

Υδράργυρος 

2809 

80 

8 

8, 66°(ο) 

Υδρίδιο του νατραργιλίου 

2835 

423 


4.3, 16°(6) 

Υδρίδιου του τιτανίου 

1871 

40 

4.1 

4.1. Ι4°(6) ! 

- - -- -.« 

Υδροβρώμιο 

1048 

286 

8+6.1 

2.3°(«) ί 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Εηκέτα 

Αριθμός Κλάσης 

σηκός αριθμός 

σηκός αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(ώ 

(»> 

<μ 

(ώ 

(ό) 


Υδρογόνο, βαθιάς κατάψυξης 

1966 

223 


2, 7°(6) 

Υδρογόνο, πεπιεσμένο 

1049 

23 

3 

2,1°(6) 

Υδροδιφθοριούχο αμμώνιο, στερεό 

1727 

80 

8 

8,9°(6) 

Υδροδιφθοριούχο κάλιο 

1811 

86 

8+6.1 

8,9°(1>) 

Υδροθειούχο νάτριο 

2318 

40 

Ε9· 

4.2. 13°(6) 

Υδρόθειο 

1053 

236 

3+6.1 

2,3°(6ι) 

Υδροκινόνη 

2662 

60 


6.1, 14°(ο) 

Υδροξείδιο του καισίου 

2682 

80 


8, 41°(6) 

Υδροξείδιο του καλίου, στερεό 

1813 

80 

8 

8. 41 β (6) 

Υδροξείδιο του λιθίου, ενυδατωμένο 

2680 

80 

8 

8. 41 °(1?) 

Υδροξείδιο του νατρίου, στερεό 

1823 

80 

8 

8. 41°(6) 

Υδροξείδιο του ρουβιδίου 

2678 

80 

8 

8. 41 β (6) 

Υδροξείδιο του τετραμεθυλαμμωνίου 

1835 

80 

8 

8.51°(1>) 

Υδροξείδιο του φαινυλυδραργύρου 

1894 

60 

6.1 

6.1,33°(6) 

Υδροσουλφίδιο του νατρίου 

2949 

80 

8 

8.45°(6)1. ί 

Υδροφθόριο. άνυδρο 

1052 

886 

8+6.1 

8, 6° 

Υδροχλωρική 4-χλωρο-ο-τολουϊδίνη 

1579 

60 

6.1 

6.1. 17°(ο) 

Υδροχλωρική ανιλίνη 

1548 

60 

6.1 

6.1. 12°(ο) 

———-— 

Υδροχλωρική νικοτίνη ή διάλυμα αυτής 

1656 

60 

6.1 

6.1.90°(6) 

Υδροχλώριο 

1050 

286 

8+6.1 

2.5°(3ΐ) | 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

1263 

30 

-* 

3.31°(ο) ί 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

1263 

ί 

1 

ι -η Ί 

3 

η 

5 3 (Η),(6),(ς) 

Υπερανθρακικό νάτριο 

1 2467 

1 

50 

5.1 

5.1, 19°(ΰ) 

Υπερθειικό αμμώνιο 

1444 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

Υπερθειικό κάλιο 

1492 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

Υπερθετικό νάτριο 

1505 

50 

5.1 

5.1, 18°(α) 

Υπερμαγγανικό ασβέστιο 

1456 

50 

5.1 

5.1, 17°(ό) 






























10033 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(3) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

Υπερμαγγανικό βάριο 

1448 

56 

5.1-6.1 

5.1, 29°(6) 

Υπερμαγγανικό κάλιο 

1490 

50 

5.1 

5.1, 17°(6) 

Υ πε ρμαγγανικό νάτριο 

1503 

50 

5.1 

5.1. 17°(6) 

- : _ [ 

Υ^ερμαγγανικός ψευδάργυρος 

1515 

50 

5.1 ! 

5.1, 17°(6) 

Υπεροςείδιο του ασβεστίου 

1457 

50 ! 5.1 

5.1,25°(6) | 

Υπεροςείδιο του βαρίου ( 

1449 | 

56 | 5.1-6.1 I 5.1.29°(6) | 

__„— -— ——- - --— 

Υπεροςείδιο του λιθίου 1 

1472 | 

50 ! 5.1 

5.1,25°(6) ; 

Υπεροςείδιο του μαγνησίου 

1476 

50 

5.1 

5.1. 25Το) 
-—- 1 

Υπεροςείδιο του στροντίου 

1509 

50 

5·1 1 

5.1.25 = (6) ί 

Υπεροςείδιο του υδρογόνου της ουρίας 

1511 

58 ] 

5.1-8 | 5.1.31 °Γο) | 

| Υπεροςείδιο του υδρογόνου, 

| σταθεροποιημένο 

2015 

559 1 

-_ -1 

5.1-8 

5.1, 1 ε (μ) 

I 

I 

Υπεροςείδιο του ψευδαργύρου 

1516 

50 

5.1 

5.1. 25°(6) 

Υπεροςοβορικά νάτριο, άνυδρο 

3247 ί 

50 

5.1 

5.1,27°(1>) ΐ 
- - 1 

Υπερχλωρικό 

1802 

85 

8 

8,4°(6) ; 

Υπερχλωρικό ασβέστιο 

1455 

50 

5.1 

5.1, 13°(6) 

Υπερχλωρικό βάριο 

1447 

56 

5.1-6.1 

5.1,29°(6) | 

Υπερχλωρικό κάλιο 

1489 

50 

5.1 

5.1, 13°(Β) · 

Υπερχλωρικό μαγνήσιο 

1475 

50 

5.1 

5.1. !3°(6) 

Υπερχλωρικό νάτριο 

1502 

ί» 

5.1 

5.1. 13°(6) 

Υπερχλωρικό οξύ, με περισσότερο από 
50% αλλά όχι περισσότερο από 72% οξύ, 
κατά βάρος 

1873 

558 

5.1-8 

5.1, 3°(η) 

Υπερχλωρικό στρόντιο 

1508 

50 

5.1 

5.1. 13°(6) | 

-1 -- ' 1 1 " Π 

Υπερχλωρικός μόλυβδος 

1470 

56 

5.1-6.1 

5.1.29°(6) ί 

Υ περχλω ρο μεθυλο μερκαπτάνη 

1670 

66 

6.1 

6.1. 17°(α) 

Υποκατάστατο τουρπεντίνη 

1300 

33 

3 

3. 3°(6) 

Υποκατάστατο τουρπεντίνη 

1300 

30 

3 

3. 31°(ο) 

-—- 1 

Υποςείδιο του αζώτου (Ν;0) 

1070 

25 

2+05 

2- 5°(2) ; 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(4) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<*>) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(ώ 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

Υποςείδιο του αζώτου, βαθιάς κατάψυξης 

2201 

225 

2405 

2 . 7 °( ε ) 

Υποχλωριώδες ασβέστιο, ενυδατωμένο 

2880 

50 

5.1 

5.1. 15°(ό) 

Υποχλωριώδες ασβέστιο, ξηρό 

1748 

50 

5.1 

5.1. 15°(6) 

Υποχλωριώδες βάριο 

2741 

56 

5.Ι 4 -6.1 

5.1. 29°(6) 

Υποχλωριώδες διάλυμα με 
περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο μεταξύ 

5 και 16% 

1791 

80 

8 

8,61 β (6),(ο) 

Υποχλωριώδες λίθιο, σε μείγμα ή ξηρό 

1471 

50 

5.1 

5.1, 15°(6) 

Φαινακυλο β ρω μίδιο 

2645 

60 

6.1 

6 . 1 . 17 5 (6) ! 

Φαινετιδίνια 

2311 

60 

6.1 

6 . 1 , 12 °(ε) ] 

Φαινόλη, στερεά 

1671 

60 

6.1 

6.1, 14°Π3) 

Φαινόλη, τετηγμένη 

2312 

60 

6.1 

6.1, 24°(6) 

Φαινολικά άλατα, στερεά 

2905 

80 

8 

8. 62°(ο 

Φαινολικά άλατα, υγρά | 

2904 

80 

8 

8. 62°(ο) 

Φαινολοσουλφονικό οξύ. υγρό 

1803 

80 

8 | 

8. 34°(6) 

Φαινυλακετονιτρίλιο, υγρό 

2470 

60 

6.1 

6 . 1 , 12 °(ο) 

Φαινυλακετυλοχλωρίδιο 

2577 

80 

8 

8. 35°(6)1. 

Φαινυλενοδιαμίνες (ο-, πί-. ρ-) 

1673 

60 

6.1 ! 

6 . 1 , 12 °(ο) 

Φαινυλομερκαπτάνη 

2337 

663 

6 . 1-3 

6 . 1 , 20°(ε) ί 

Φαινυλοτριχλωροσιλάνιο 

1804 | 

Χ80 

. 

δ | 

8.36=(6) | 

Φαινυλυδραζίνη 

2572 | 

60 

6.1 | 

6 . 1 . 12 °(ό) 

Φθαλικό ανυδρίδιο 

2214 | 

80 

! 8 ! 

8. 31°(ε) 

Φθοριούχο αμμώνιο 

2505 

60 

6.1 ! 

6.1, 63°(ο) 

Φθοριούχο κάλιο 

1812 | 

60 | 

6.1 | 

6.1, 63°(ο) 

Φθοριούχο νάτριο 

1690 

60 

6.1 

Ον 

Ο 

ΚλΛ 

0 

γΓ 

Φθοριούχο χρώμιο, στερεό 

1756 

80 

8 

8. 9°(ό) 

Φθοροανιλίνη 

1 

2941 | 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Φθοροβενζόλιο 

2387 

33 

3 ! 

3. 3'(6) 














ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10035 


250 000 Προοθηκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

{ Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

ΙΟ 

Ετικέτα 

( 4 ) 

Αριθμός Χλασης ! 
και είδους | 

(Ο 

1 

Φθοροβορικό οςύ 

1775 

80 

8 

8.8°(5) ί 

--] 

Φθοροάκό κάλιο 

2628 

66 

6.1 

6.1. 17 ε (α) | 

} 

Φθοροακό νάτριο 1 

2629 

66 

6.1 

6.1. 17°(ε) 1 

Φθοροόικό οάύ 

2642 ; 

66 | 6.1 | 

6 . 1 , 17°(α) ! 

Φθοροττυριτικό αμμώνιο ! 

2854 | 

60 | 6.1 

6.1.64°(ο) Ι. 

—-—- ί 7_ ί 

! Φθοροττυριτικό κάλιο | 26 ρ 5 

60 ! 6.1 | 

6.1,64°(ο ! 

ί 1 

! Φθοοοπυριτικο μαγνήσιο ί 

60 | 6.1 1 

6.1, 64°(θ 

1 Φθοροττυριτικό νάτριο 

2674 

60 

6.1 

6.1.643 ο) ; 

1 , ί 

1 Φθοροττυριτικό οάύ | 

1778 

80 

8 

8. 8°(5) ί 

ί Φθοροπυ ριπκός ψευδάργυρος 

2855 

60 ; 6.ι ! 

--———-—— 

6.1.64=10) ί 

;------ " 

Φθοροσουλφονικό οςύ 

1777 ' 88 ί 8 

8. 8°(α) ί 

! 

Φθοοοτολουόλια 

2388 

33 ί 2 

3. 335) ί 

Φθοροφωσφορικό οα>, άνυδρο 

1776 

80 ! 8 ί 8.835) ; 

Φου ιιαρυλοχλω ρ ίδ ιο 

1780 

80 

8 ί 8.35°(5)1. ; 

Φουράνιο 

2389 

33 

3 ! 3. 1°») ; 

Φουοφουράλη (φουρφουρλαλοεΰδη) 

1199 

30 

3 ! 3.31°(ο) ! 

1-:---—--—-;- 

! . . » ■ ">874 

ι Φουρψουρυ/ϋΛΚΟΟΑη 1 ~ ν · 

60 

6.1 ! 6.1. 14°ο) ; 

^ | 

ΦουΡΦθυρυΛ.ααινη ; — 

3* 

3-8 ! 3.33°(ο) ί 

-1-ι 

|—ι— ν ύ ; : γ 

| Φυσικό αέριο, βαθιά: κατάψυξης 

1972 

223 

3 1 2.8°(5) ; 

--- " 4 1 

ι-- 1 --—-- — 

Φυσικό αέριο, πεπιεσμένο 

1971 

23 

3 

| 2. 235) ί 

] 

Φωσνένιο 

1076 

266 

6.1-8 

2.3 β («) | 

Φωσφορικό οςύ 

1805 

80 

ύ_ 

8. 17°(ο) ! 

Φωσφορικό τρικρε£ύλιο 

2574 

60 

1 6 · ! 

6.1,23°(5) | 

9 - Φω σφο ροόικυ κλο εννεάνια 

(κυκλοοκταδιενοφωσφίνη) 

2940 

40 

4__— 

4.2 

| 4.2. 5°(5) | 

Φώσφορος, άμορφος 

1338 

| 40 ! 4.1 

4.1, 11°(ο) 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, ςπ ρός 

1381 

1 46 ! 4.2-6.1 

4.2. 1 Γ(3) 

----- 1 1 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, 
τετηγ μένος 

| 2447 

446 

4.2+6.1 

4.2.22° | 

1 

1 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κ/-άσης 
και είδους 

(2) 

Φωσφορώδης μόλυβδος, διβασικός 

2989 

40 

4.1 

4.1, 

11°(0),(ο) 

Φωσφορώδης τριαιθνλεστέρας 

2323 

30 

3 

3.31 °(ο) 

Φωσφορώδης τριμεθυλεστέρας 

2329 

30 

3 

3. 31°(ο) | 

! 

Χαλκοκυανίδιου του καλίου 

1679 

60 

| ! ί 

6.1 ί 6.1.41°(6) 

Χαρτί, κατεργασμένο με ακόρεστο λάδι 

1379 

40 

4.2 

4.2. 3°ίε) 

X λω ρακετο νιτ ρίλιο 

2668 

63 

6.1^3 

6.1. 11°(6) | 

Χλωράλη, άνυδρη, αδρανής 

2075 

60 

6.1 | 6.1, 17’(1>) 

Χλωριδίφθορομεθάνιο (Κ 22) 

1018 

20 ! 2 ί 2.3°(3) ! 

Χλωρικό ασβέστιο 

1452 

50 

5.1 ! 5.1. 1 Ρ(6) ! 

' ■ 1 

Χλωρικό βάριο 

1445 

56 

5.Κ6.1 ! 5.1.29=(6) | 

Χλωρικό βουτυρύλιο 

2353 

338 

-* Ο 

3. 25 ί (6) 

Χλωρικό θάλλιο 

2573 

56 

5.1-6.1 

5.1.29°(&) | 

Χλωρικό κάλιο 

1485 

50 

5.1 

5.1. 11°(ά) 

Χλωρικό μαγνήσιο 

2723 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

I 

| Χλωρικό νάτριο | 

1495 

50 

5.1 

5.1, 1 !°(6) | 

1 Χλωρικό στρόντιο 

1506 

50 

5.1 

5.!. 1 1°(6ι ! 

-- 

Χλωρικός χαλκός ί 2721 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) ; 

Χλωρικός ψευδάργυρος 

1513 

50 

5.1 

5.1.11°(ό) | 

Χλωριούχα Φαινυλοκαρβιλαμίνη 

1672 

66 

6.1 

6.1. 17°(3) 

Χλωριούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

1726 

80 

8 

8. 1 !°(1>) ! 

Χλωριούχο βενζούλιο 

1736 

80 

8 

8.35 3 (6)1. ί 

- 1 

Χλωριούχο βενζυλιδένιο 

1886 

60 

- I 

6.1 

6.1, 15°(6) 

Χλωριούχο διχλωροακετύλιο 

1765 

Χ80 

ο 

δ 

οο 

Ο.) 

ο 

σ' 

Χλωριούχο χλωροακετύλιο 

1752 

668 

6.1+8 

6·1,27°(α) | 

Χλωριούχος κασσίτερος, άνυδρος 

1827 

80 

8 

8, 12°(6) 

Χλωριούχος κασσίτερος, ενυδατωμένος 

2440 

80 

8 

8, 11°(ο) I 

Χλωριούχος υδράργυρος 

1624 

60 ί 

6.1 

6.1,52°(ά) | 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία όλης 

(&) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέροώ 

(6) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

ίο) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλασης 
και είδους 

<ο 

Χλωριούχος χαλκός 

2802 

80 

8 

8, 1 Γ(ε) 

Χλωριούχος ψευδάργυρος, άνυδρος 

2331 

80 

8 

8, 11°(ο) 

Χλώριο 

1017 

266 

6.1-8 

2. 3°(αί) 

Χλωριώοες ασβέστιο 

1453 

50 

5.1 } 5.1, 14 3 (6> 

Χλωριώδες διάλυμά με όχι λιγότερο από 
16% διαθέσιμο χλώριο 

1908 

30 

8 

8.6Ρ(6),(ς) | 

ί 

Χλωριώοες νάτριο 

1496 

50 

5.1 ί 5.1. 14°(6) 

Χλωροακεταλδευδη 

2232 

66 1 6.1 ! 6.1. 17°ία) 1 

_1_1 

Χλωροακετόνη, σταθεροποιημένη 

1695 

60 6.1 

6.1. 17°(6) ; 

Χλωροακετοφαινόλη 

1697 

60 | 6.1 

6.1. 17°(6) 

Χλωροανιλίνες, στερεές 

2018 

60 ; 6.1 

6.1. 12°(6) 

Χλωροανιλίνες, υγρές 

2019 

60 | 6.1 

6.1. 12°(6) | 

Χλω ροανισιδίνες 

2233 

60 | 6.1 

6.!. 17°(ς) 

Χλωροβενζόλιο 

1134 

30 ! 3 

1 

3.31°(ο) 

| Χλωροβενζοτριφθορίδια (ο-, πν. ρ-) 

2234 

__. 

ί 

30 | 3 

3. 3Ι°(ο) | 

Χλω ροβενζυλοχλω ρίδ ια 

1 

2235 | 

60 ί 6.1 

6.1. 17°(ς) | 

Χλωρό βουτάνια 

1127 

33 

3 

3. 3°(6) 

Χλωροδινιτροβενζόλια 

1577 

60 ! 6.1 

6.1, 12°(6) 

1 -Χλωρό- 1,1-διφθοροαιθάνιο (Κ. 1426 ) 

! 2517 ί 

23 ί 3 

2.3°(6) ; 

Χλωροθειομυρμηκικός αιθυλεστέρας 

2826 

80 | 8 

8. 64°(5) 

Χλωροκρεζόλες 

2669 

60 

6.1 

6.1, 14°(ΐ>) 

Χλωρομεθυλοαιθυλαιθέρας 

2354 

336 

3-6.1 

3. 16°(6) ί 

3 - Χλω ρο-4-μεθυ λοφαινυλοϊσοκυανακά 
άλατα 

2236 

60 

6.1 

6.1. 19°(1>) 

Χλωρό μυρμηκικός αιθυλεστέρας 

1182 

663 

ΒΞΒ 

6.1. 10°(3) 

Χλωρομυρμηκικός μεθυλεστέρας 

1238 

663 

6.1 -^8 

6.1. 10°(ε) 

Χλωρονατροανιλίνες 

2237 | 

60 

6.1 

6.1. 17°(ο) 

X λω ρονιτρο βενζό λια 

1578 | 

60 

6,1 

6.1. 12°(ό) | 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

(*) 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(«) 

Ξτικέτα 

«*) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

Χλωρό νιτροτολουόλια 

2433 ! 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο (Κ 115) | 

1020 

20 

2 

2, 3°(*) 

Χλωρ07ΠΚρίνη I 

1580 

66 

6.1 

6.1. 1"°( 3 ) ! 


2507 

80 

8 

8. 16°(ε) 

Χλωροπρένιο, αδρανές 

1991 

336 

3-6.1 

3. 16°(») 

1-Χλωροπροπάνιο (Προτυλοχλωρίδιο) 

1278 


^ ! 

3.2°(6) | 

2-Χλωροπροπάναο 

2356 

33 

Ο 

3. 2 β (») 

3-Χλωροπροπανόλη -1 

2849 

60 

6.1 

6.1. 17 β (ο) 

2-Χλωροπροπένιο 

2456 

33 

3 

3. 1°(β) 

2-Χλωροπροπιονικό οςύ 

2511 

80 

8 

8. 32°(ς) 

2-Χλωροπροτποντ.κός αιθυ/αστέρας 

2935 

30 

3 

3. 31°(ο) | 

2-Χλωροπροτηοντχός ισοπροπυλεστέρας 

2934 

30 

3 

3.31°(ο) ■ 

2-Χλωροπροταονικός μεθυλεστέρας 

2933 

1 

30 

! 3 

; 

ί 3. 31°(ο) 

2-Χλωροπυριδίνη 

2822 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 1 

Χλωροσουλοονικό οςύ 

1754 

88 

8 

8. 12°(3) 

1 -Χλώρο-1.2.2.2-τετραωθοροαιθάνιο (Κ. 
ί 124) 

1021 

| 20 

| 

ί 2 

ί 

1 

2.3°(α) | 

1 -—-—- - 

1-Χλωρο-2.2.2-τριφθοροαιθάνιο (Κ. 133 η) 

1983 

20 

1 2 

1 

2. 3°(α) 

Χλωροτολουϊδίνες 

2239 

60 

6.1 

6.1. 17°(ς) 

Χλωροτολουόλιο (ο-, γπ-, ρ-) 

2238 

30 

3 

3. 31°(ο) 

τ~~ - —] 

Χλωροτριωθορο μεθάνιο (Κ 13) 

1022 

20 

2 

1 2. 5°(3) 

ί --- 

Χλωροφαινόλες, στερεές 

2020 

60 

6.1 

1 6.1, 17°(0 

Χλωροφαινόλες, υγρές 

2021 

60 

6.1 

;-- 

! 6.1, 17°(ο) 

Χλωροφαινολικά άλατα, στερεά 

2905 

80 

8 

ί 8. 62°(ο) 

Χλωροφαινολικά άλατα, υγρά 

2904 

80 

8 

8. 62°(ο) 

Χλω ροφαινυλοτριχλωροσιλάνιο 

1753 

Χ80 

8 

8. 36°(6) 

Χλωροφορμικός 2-αιθυλεςυλεστέρας 

2748 

68 

6.1^8 

6.1,27°(6) I 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ονομασία ύλης 

Χαρακτηρι- 

Χαρακτηρι- 

Εηκέτα 

Αριθμός Κλάσης 


σηκός αριθμός 

ατικος αριθμός 


και είδους 


ύλης 

κινδύνου 




(Κάτω μέρος) 

(Ανω μέρος) 


(Ο 

(3) 

ίό) 

(ο) 

Μ) 


Χλωροφορμικός αλλυλεστέρας 

1722 

638 

6.1-8-3 

6.1. 28°(α) 

Χλωροφορμικός βενζυλεστέρας 

1739 

88 

8 

8. 64°(ε) 

η-Χλωροφορμικός βουτυλεστέρας 

2743 

638 

6.Κ3-8 

6.1. 28°(ό) 

Χλωροφορμικός κυκλοβουτυλεστέρας 

2744 

638 

6.1-3-8 

6.1.28°(6) ί 

η-Χλωροφορμικός προπυλεστέρας 

2740 

668 

6.1-8-3 

6.1. 28°(α) 

| -- 

Χλωροφορμικός τριτοταγής 

2747 

60 

6.1 

1 6.1, 17°(ς) 

βουτυλοκυκλοεςυλεστέρας 



ί 

1 

1-1-______ ---- 

Χλωροφορμικός (οαινοίλεστέρας 

2746 

68 

| 6.1->-8 

; 6.!. 27°(6) 

| Χλωροφορμικός χλωρομεθυλεστέρας 

2745 

68 

| 6.1-8 

1 6.1. 27°(6) 1 

1_ι 

Χλωροφόρμιο 

1888 

60 

ί 6.1 

| 6.1, 15°(ο) I 

Χρώματα ή υλικά σχετικά με χρώματα 

υ.) 

ο 

Ον 

Ον 

80 

ί 8 

! 8, 66°(6),(ο) | 

Χρωμοθειικό οξύ 

2240 

I 88 

8 

8, 1°(*) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 

Πίνακας Π 

Κατάλογος συλλογικών επικεφα/.ίδων ή εγγραφών ε.α.ο. οι οποίες δεν αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά, ή οι 
οποίετ δεν κατατάσσονται σε κάποια συλλογική επικεφαλίδα του Πίνακα ϊ. 

Ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει δύο είδη συλλογικών επικεφαλίδων ή εγγραφών ε.α.ο.: 

- ειδικές συλλογικέο επικεφαλίδες ή εγγραφές ε.α.ο. που εφαρμόζονται σε ομάδες χημικών ενώσεων του 
ίδιου τύπου, 

- γενικές συλλογικές επικεφαλίδες ή εγγραφές ε.α.ο. που εφαρμόζονται σε ομάδες υλών που παρουσιάζουν 
όμοιους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κινδύνους. 

Ύλες θα κατατάσσονται σε κάποια γενική συλλογική επικεφαλίδα ή εγγραφή ε.α.ο. μόνο εάν δεν είναι μπορούν να 
καταταχθούν σε κάποια ειδική συλλογική επικεφαλίδα ή ε.α.ο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας αυτός ισχύει μόνο για ύ/χς που δεν τζεράαμβάνονται στον Πίνακα I. 


Ομάδα υλών 

Χαρακτη- 

Χαρακτη- 

Ετικέτα 

Αριθμός κλάσης και I 


ρισπκός αριθμός 

ρισπκός 


είδους 


ύλης 

αριθμός 




(Κάτω μέρος) 

κίνδυνου 





(Ανω ϊ ιερός) 



(&) 

0» 

(0) 

<ά) 

(δ) 

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά 





Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. ή ειδικές 





συλλογικές επικεφαλίδες 





Κλάσαατα πετρελαίου, ε.α.ο. 

1268 

33 

3 

3. 1°(*) 


1268 

33 


3. 2°(ε) 


1268 

33 

3 

3. 2°(6) 


1268 

33 

■Λ 

3. 3°(ί>) 


1268 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο. 

1268 

33 

3 

3. 1°(α) 


1268 

33 

ί 5 

3, 2°(ε) 


1268 

33 

1 3 

3. 2°(6) 


1268 

33 

ί ^ 

3. 3 5 (6) 



30 

3 

3.31°(ο) 

Υδρογονάνθρακες, υγρού ε.α.ο. 

3295 

->.3 

3 

3, 1°(α) 3 

^ . Μ 


3295 

33 

> 

·>.2°(ε) 1 


3295 

33 

Λ 

0 

3,2°(6) 


3295 

33 

•Λ 

Ο 

3,3°(6) ^ 


3295 

30 

1 ^ 
ί 0 

3. 31°(ο) 

Αλδεϋδες, εύφλεκτες, ε.α.ο. 

1989 

33 

! 3 

3.2°(1>) 


1989 

33 

3 

3,3°(6) 


1989 

30 

3 

3,31°(ε) | 

.Αλκοόλες, εύφλεκτες, ε.α.ο. 

1987 

33 

3 

3,2°(6) | 


1987 

33 

3 

3. 3°(1>) 


1987 

30 

3 

3,31°(ε) ί 
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10041 


250 000 
(συνεχ.) 

Προσθήκη Β. 

5 



Ομάδα υλών 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

Ετικέτα 

Αριθμός κλασης και 
είδους 

(») 

(ώ 

(ο ! 

(4) 

1 

Κετόνες, ε.α.ο. 

1224 

33 

3 

3. 2°(6) 


1224 

23 

3 

3. 3=(6) 


1224 

30 

3 

3, 3Γ(ο) 

Αιθέρες ε.α.ο. 

3271 

33 

3 

3. 3°(6) 

3271 

30 

3 

3, 31°(ο) ! 

-..—- *ϊ 

Εσιέρες ε.α.ο. 

3272 

33 

λ 

3 

3.3°(6) 


3272 

30 

3 

3. 31°(ο) 

Νιτρίλια. εύφλεκτα, τοςικά. ε.α.ο. 

3273 

336 

3-6.1 

3, 11°(3ΐ,(6) ; 

Ισοκυανικά άλατα ή διαλύματα αυτών. 

2478 


3-6.1 

3- !4°(6) 

εύφλεκτα, τοςικά. ε.α.ο. 

2478 

36 

3—6.1 

3,32°(ς) ] 

.Αλκοόλες εύφλεκτες τοςικές ε.α.ο. 

1986 

336 

3“ [ "6.1 

3. 17°(3).(6) 

1986 

36 

3*τ·6.1 

3. 32°(ο) 

Αλδευδες εύφλεκτες, τοςικές ε.α.ο. 

1988 

336 

3+6.1 

3. 17=(α).(6) 

1988 

36 

3—6.1 

3. 32°(ς) 

Μερκαπτάνες ή μείγμα μερκαπτανών, 

1228 

! 336 

1 

3-6.1 

3. 18°(6) 1 

υγρές εύφλεκτες τοςικές ε.α.ο. 

1228 

36 

3—6.1 ! 

3.32°(ο) ] 

Φάρμακα, υγρά, εύφλεκτα, τοςικά. ε.α.ο. 

3248 

ί 336 

1 3-6.1 

3.19°(6) ! 

3248 

! 36 

! 3-6.1 ! 

3,32°(ο) || 

Χλωροσιλάνια. εύφλεκτα, διαβρωτικά. 
ε.α.ο. 

2985 

338 

3-8 

ί 

I 3,2ί=(6) I 

! _1 

Αμίνες ή πολυαμίνες εύφλεκτες 

2733 

338 

| 3-8 

! 3. 22°(α).(6) ί 

! 3. 33°(ο) I 

διαβρωτικές ε.α.ο. 

2733 

38 

1 5~8 

Διαζώματα αλκοολικών αλάτων, ε.α.ο. 

3274 

| 338 

ί 3-8 

3.24°(6) I 

Τερπένια υδρογονάνθρακες ε.α.ο. 

| 2319 

30 

3 

3.31°(ο) ί 

Παρασιτοκτόνο 



ί 

I 

I 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

! 2784 

336 

| 3^6.1 

| 

3, 41 =(01.(6) 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

2762 

336 

3-6.1 

3. 42°(ε).(6) 

ί 

1 

Παρασιτοκτόνο με φαινόςυ ομάδες υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

2766 

336 

3—6.1 

3. 43°(*).(1>) 

Καοβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

2758 

336 

3-6.1 

3,44°(3).(6) Ι 
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Ομάδα υλών 

Χαρακτη- 

Χαρακτη- 

Ετικέτα 

Αριθμός κλάσης και 


ρισηκός αριθμός 

ριστικός 


είδους 


ύλης 

αριθμός 




(Κάτω μέρος) 

κινούνου 
(Ανω μέρος) 



(») 

(*>) 

(Ο 

(Φ 

(β) 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

2778 

336 

3+6.1 

3,45 0 (α),(6) 

Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά. 
υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

2787 

336 

3-6.1 

3.46°(2),(6) 

Παρασιτοκτόνα παράγωγα της 
κουμαρίνης, υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

3024 

336 

3-6.1 

3, 47»(β),(1>) 

Παρασιτοκτόνα δυτυριδιλίου, υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

2782 

336 

3-6.1 

3,48°(2).(6) 

Παρασιτοκτόνα με αρσενικό, υγρά. 

2760 

336 

3-6.1 

3, 49°(α),(6) 

εύφλεκτα, τοςικά 





Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά. 

2776 

336 

3-6.1 

3, 50°(3),(6) 

εύφλεκτα, τοςικά 





Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

2780 

336 

3-6.1 

3, 51°(2),(6) 

Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά. 

2764 

336 

3-6.1 

3. 52°( 3 ),(6) 

εύφλεκτα, τοςικά 





Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγωγών, 

| υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

2770 

336 

3+6.1 

3, 53°(α),(6) 

Παρασιτοκτόνα παραγωγών του 
φθαλιμίδη, υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

2774 

ί 

| 

336 ; 

3+6.1 

3, 54°(3),(6) 

Παρασιτοκτόνα φαινυλουρίας, υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

2768 

336 

ί 

3+6.1 

3, 55°(3),(6) 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοςικά 

2772 

I 

336 

: 

3+-6.1 

1 

3. 56°(3),(6) 

Παρασιτοκτόνο, υγρά, εύφλεκτα, τοςικά. 

3021 

336 

3-6.1 

3. 57°(α),(6) 

ε.α.ο. 


; 

; 


| Γενικές εγγραφές ε.α.ο. 




■ 

Εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 

1993 

33 

[ 3 

3, 1°(*) 

1993 

ί 33 

3 

3, 2°(3) 


1993 


3 

3.2°(6) 


1993 

33 

3 

3.3°(6) 


1993 

33 

3 ; 

; 3, 5°{ο) 


1993 

30 

3 ί 

3.3Γ(ο) 

Εύφλεκτα υγρά, τοςικά, ε.α.ο. 

1992 

336 

3+6.1 

3, 19°(3),(6) 

1992 

36 

3+6.1 

3. 32°(ο) 
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250 000 Προβθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα >λών 

(Ζ) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(ο) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός κλάση; και 
είδους 

(ώ 

Εύφλεκτα υγρά, διαβρωπκά. ε.α.ο. 

2924 

2924 

338 

38 

3+8 

3+8 

3,26°(3),(6) 

3,33°(ο) 

Εύφλεκτα ογρά, τοςικά. διαβρωπκά. 
ε.α.ο. 

3286 

368 

3+6.1*^8 

3. 27°(α),(6) 

Υγρά υ^πιλής θερμοκρασίας, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

3256 

30 

3 ! 

! 

Ο 

Ο 

ίο 

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά 

Ειδικές εγγραφές ε,α.ο. 

: 

1 


II 

ί 

Υδρίοια υετάλλων. εύφλεκτα, ε.α.ο. 

3182 

40 

4.1 

4 . 1 . 14=(6).(ο) 

--- -- 

Γενικές εγγραφές ε.α.ο. 


_I_ 



Στερεά τεριέχοντα εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 

3175 

40 ! 4.1 

4.1.4°(ο) | 

Εύφλεκτα στερεά, οργανικά, τετηγμένα. 
ε.α.ο. 

3176 

44 

4.1 

4.1.5= ·ί 

Εύφλεκτα στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

1325 

40 

4.1 

1— - 

4.1,6°(6).(ο) ί 

Εύφλεκτα στερεά, τοςικά. οργανικά, ε.α.ο. 

2926 

46 

4.1-6.1 

4.1,7°(6),(θ : 

Εύφλεκτα στερεά, διαβρωπκά. οργανικά, 
ε.α.ο. 

1 

2925 

ί 

48 

4.1-8 

4.1,8°(6).(ο) 3 

|| 

1 Εύφλεκτα στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. 

3178 

40 

4.1 

4.1, 11°(1> ).(<:) ί 

-—-1 - 

Μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, ι 3181 

εύφλεκτα, ε.α.ο. | 

40 

4.1 

4.1. 12°(6),(ς) | 

Σκόνη μετάλλου, εύφλεκτη, ε.α.ο. 

3089 

40 

4.1 

4.1, 13 δ (Η).ίο) 1 

Εύφλεκτα στερεά, τοςικά. ανόργανα, 
ε.α.ο. 

3179 

46 

4.1-6.1 

4.1, !6°(6).(ο) | 

Εύφλεκτα στερεά, διαβρωπκά. ανόργανα, 
ε.α.ο. 

3180 

48 

4.1-8 

1 

4.1. 17°(6),(ο) 

Ί 

Κλάση 4.2: Ύλες υποκείμενες σε 
αυτόματο ή αυτογενή ανάφλεξη 

| Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. 




ίΙ 

!| 

ϋ 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(&) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ύ) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

<β) 

Ινες, ζωικές, φυτικές ή συνθετικές ε.α.ο. 

1373 

40 

4.2 

Β· 

Αλκοολικά άλατα μετάλλων της σειράς 
των αλκαλικών γαιών, ε.α.ο. 

3205 

40 

4.2 

4.2, 14°(6),(α) 

Αλκοολικά άλατα αλκαλικών μετάλλων, 
ε.α.ο. 

3206 

48 

4.2-8 

4.2, 15°(6).(€) 

Μεταλλικά αλκύλια. ε.α.ο. ή μεταλλικά 
αρύλια. ε.α.ο. 

2003 

Χ333 

4.2τ4.3 

4.2, 31°(ε) 

Αλκυλαλογονίόια μετάλλων. ε.α.ο. ή 
αρυλαλογονίδια μεταλλίων, ε.α.ο. 

3049 

Χ333 

4.2τ4.3 

4.2, 32°(2) 

1 Αλκυλαλυδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. ή 
αρυλαλυδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. 

3050 

Χ333 

4.2-4.3 

4.2.32°(3.) 

] Γενικές εγγραφές ε,α.ο. 




_1ί 

| Αυτοθερμαινόμενα στερεά, οργανικά. 

| ε.α.ο. 

3088 

40 

4.2 

4.2.5'(Β).(ο) |Ι 

! Ι 

] Αυτοαναφλέςιμα υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

2845 

333 

4.2 

ά 

4.2. 6°<α) ί 

1 Αυτοθερ μαινό μένα υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

3! 83 

30 

_ 

4.2. 6°(6),ίο) | 

| Αυτοθερμαινόμενα στερεά τοςικά 
| οργανικά ε.α.ο. 

3128 

1 46 

! 4.2 -6.1 

1 

: 

4.2. 7 : (ο).ιΟ I 

ί 

-{ί 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά τοςικά, 

1 οργανικά, ε.α.ο. 

3184 

36 

4.2-6.1 

1 

4.2.8 ε (Ϊ5Χ(ο> 1 

ί! 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά 
οργανικά ε.α.ο. 

1 3126 

1 

! 

48 

4.2-8 ί 4.2. 9°(1>).(0 || 

1 

|| 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά διαβρωτικά 
οργανικά, ε.α.ο. 

3185 

ί 38 

I 

1 

4.2-8 | 4.2. 10°(6).(ς) ! 

Σκόνη μετάλλου, αυτοθερ μα ινόμενη, 
ε.α.ο. 

ί 3189 

1 

ί 40 

ί 

4.2 1 4.2. 12°(6),(ς) | 

! | 

1 _ 

ι Αυτοθερμαινόαενα στερεά ανόργανα, 

1 ε.α.ο. 

3190 

40 


4.2, 16°(6),(ο) Ί! 

ί) 

-.——<| 

Αυτοαναφλέςιμα υγρά ανόργανα, ε.α.ο. 

! 3194 

ί 

333 

4.2 

4.2, 1 7°(α) 1 

| Αυτοθερμαινόμενα υγρά ανόργανα, ε.α.ο. 

| 3186 

|30 

4.2 | 4.2. 17°(6),(ο) | 

| Αυτοθερμαινόμενα στερεά τοςικά. 
ανόργανα, ε.α.ο. 

ί 3191 

1 

| 46 

1_ 

4.2+6. 1 | 4.2. 18°(6),(ο) | 

ί ί 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά τοςικά 

3187 

ί 36 

1 _— 

4.2+6. 1 ί 4.2. 19°(1>),(ο) ] 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(*) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(ώ 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός κλάσης και | 
είδους 

(«> 

ανόργανα, ε.α.ο. 





ΑυτοΘερ μαινό μένα στερεά, διαβρωτικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

3192 

48 

4.2+8 

4.2.20°(ύ),(Ο 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά. 
ανόργανα, ε.α.ο. 

3188 

38 

4.2+8 

4.2,21°(ό),(ο) 

Αυτοαναφλέςιμες οργανομεταλλικές 
ενώσεις, ε.α.ο. 

3203 

Χ333 

4.2-4.3 

4.2, 33°(α) 

Κλάση 43: Ύλες που βγάζουν 
εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό 

Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. 





Χλωροσιλάνια. ενεργά με το νερό, 
εύφλεκτα, διαβρωτικά. ε.α.ο. 

2988 

Χ338 

4.3+3+8 

4.3, 1°(&) 

Αλκαλικά κράματα μετάλλων, υγρά, ε.α.ο. 

1421 

Χ423 

4.3 

4.3, 1 !°(η) 

Κράμα μετάλλων της σειράς αλκαλικών 
γαιών, ε.α.ο. 

1393 

423 

4.3 

4.3, 11°(6) | 

Υβρίδια μετάλλων, ενεργά με το νερό, 
ε.α.ο. 

1409 

423 

4.3 

4.3. 16°(6) 

Γενικές εγγραφές ε»α.ο. 





Οργανομεταλλικές ενώσεις ή διαλύματα ή 
δια σπορές, ενεργές με το νερό, εύφλεκτες, ι 
ε.α.ο. 

3207 

3207 

Χ323 

323 

4.3-3 

4.3+3 

| 

4.3. 3°(ε) 

4.3. 3°(6),(ο) 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό. 
ε.α.ο. 

3208 

423 

4.3 

4.3, 13°(ό),(ς) 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό, 
αυτοθερ μαινόμενες. ε.α.ο. 

3209 

423 

4.3+4.2 

4.3. 14°(6),(ο) 

Στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

2813 

423 

4.3 

4.3,20°(6),(ο) 

Υγρά, ενεργά με το νερό,ε.α.ο. 

3148 

3148 

Χ323 

323 

4.3 

4.3 

4.3. 21°(ε) 

4.3,21°(6).(ο) 

| Στερεά, ενεργά με το νερό, τοςικά, ε.α.ο. 

3134 

462 

4.3+6.1 

4.3,22°(1>),(ο) 

Υγρά, ενεργά με το νερό, τοςικά. ε.α.ο. 

3130 

3130 

Χ362 

362 

4.3+6.1 
4.3+6.1 

4.3, 23°(ε) 

4.3,23°(6).(ο) 

Στερεά, ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

3131 

482 

4.3+8 

4.3, 24°(ό),(ο) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


! Ομάδα υλών 

ω 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(Φ 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

(6) 

Η Υγρά, ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

3129 

3129 

Χ382 

382 

4.3+8 

4.3+8 

4.3, 25°(ϊ) 

4.3,25°(1>),(ο) 

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ύλες 

Ειδικές εγγραφές ε.α. 0 . 





Χλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.αο. 

1461 

50 

5.1 

5.1,1 !°(ό) 

| Υδατικά διαλύματα χλωρικών αλάτων, 

1 ανόργανα ε.α.ο. 

3210 

50 

5.1 

5.1, 11°(ό) ; 

| Υπερχλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1481 

50 

5.1 

5.1, 13°(ό) 

Υδατικά διαλύματα υπερχλωρικών 
αλάτων, ανόργανα, ε,α,ο. 

3211 

50 

5.1 

5.1, 13°(ό) | 

Χλωριώδη άλατα ανόργανα, ε.α. 0 . 

1462 

50 

5.1 

5.1, 14°(ό) 

Υποχλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

3212 

50 

5.1 

5.1, 15°(ό) 

Βρωμικά άλατα, ανόργανα ε.α.0. 

1450 

50 

5.1 

5.1, 16°(ό) 

Υδατικά διαλύματα βρωμικών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

3213 

50 

5.1 

5.1, 16°(ό),(ο) 

Υπερμαγγανικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

1482 

50 

5.1 

5.1. 17°(ό) 

Υδατικά διαλύματα υπερμαγγανικών 
αλάτων, ανόργανα, ε.α.ο. 

3214 

50 

5.1 

5.1, 17°(δ) 

Υπερθειικά άλατα, ανόργανα, ε.α.0. 

3215 

50 

5.1 

5.!.18°(ε) | 

Υδατικά διαλύματα υπερθετικών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.0. 

3216 

50 

5.1 

5.1,18°(ε) ! 

Υπερανθρακικά άλατα, ανόργανα ε.α,ο. 

3217 

50 5.1 

5.1. 19°(ο) | 

1 Νιτρικά άλατα ανόργανα ε.α.ο. 

1477 

50 

5.1 

5.1,22°(ό),(ε) I 

-—----- 

Υδατικά διαλύματα νιτρικών αλατων, 
ανόργανα ε.α.ο. 

3218 

50 

5.1 

5.1.22°(ό),(ο) | 

Ανόργανα νιτρώδη άλατα ε.αο. 

2627 

50 

5.1 

5.1,23°(ό) 

Υδατικά διαλύματα νιτρωδών αλάτων, 
ανόργανα ε.αο. 

3219 

50 

5.1 

5.1,23°(ό),(ε) 

Υπεροςείδια ανόργανα ε.α.ο. 

1483 

50 

5.1 

5.1,25°(6) 

--- 

Γενικές εγγραφές ε,αο. 


1 

1 

Λ-- 


- 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(») 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(6) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

(6) 

Οξειδωτικά στερεά, ε.α.ο. 

1479 

50 

5.1 

5.1,27°(6),(ο) 

Οξειδωτικά στερεά, τοςικά, ε.α.ο. 

3087 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(ύ),(ο) 

Οξειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

3085 

58 

5.1*^8 

5.1,31 β (6),(€) ί 

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροςείδια 

Ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες 





Οργοενικά υπεροςείδια, τύπου Ρ, υγρά 

3109 

539 

52+(8) 

5.2,9°(ύ) ; 

Οργανικά υπεροςείδια, τύπου Ρ, υγρά, με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 

3119 

539 

5.2 

5.2, !9°(β) | 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, στερεά 

3110 

539 

5.2 

5.2. Ι0 2 (ύ) 

Οργανικά υπεροςείδια, τύπου Ρ, στερεά, 
με ελεγχόμενη θερμοκρασία 

3120 

539 

5.2 

5.2,20°(ύ) · 

1 Κλάση 6.1: Τ οξικές ύλες 

Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. ή 

Ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες 

Οργανικές ύλες 




1 

-- 

Νιτρίλια, τοςικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

3275 

3275 

663 

63 

6.1^3 

6.1-3 

6.1, 11 β (ε) ί 

6.1,11°(δ) 

Νντρίλια, τοξιχά. ε.α.ο. 

3276 

3276 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

6.1.12°(Η(ε) 

Μείγματα χλωοοπικρίνης, ε.α,ο. 

1583 

1583 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 17°(ε) 

6.1, 17°(δ),(ο) 

I Αλογονωμένο ερεθιστικό υγρό, ε.α.ο. 

■■ 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.17°(ε) 

6.1,17°(ύ).(ε) 

-- —:: 

Χλωροφορμικά άλατα, τοςικά, 
διαβρωτικά, ε.α.ο. 

3277 

68 

6.1-8 

6.1.27°(6) 

Χλωροφορμικά άλατα, τοςικά, 
διαβρωτικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

2742 

638 

6.1+3+8 

6.1, 28°(ύ) 

Ισοκυανικά άλατα, τοςικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

3080 

63 

6.1+3 

6.1, !8°(ύ) ) 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοςικά, 

[ εύφλεκτα, ε.α.ο. 

3080 

63 

6.1+3 

6.1, 18°(6) 







10048 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομαόα υλών 

(») 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Φ) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(Ο 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

(ε) 

Ισοκυανικά άλατα, τοςικά, ε.α,ο. 

2206 

60 

6.1 

6.1, 19°(6),(ο) 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοςικά. 

2206 

60 

6.1 

6.1, 19 ο (6),(0) 

ε.α.ο. 





Μερκαπτάνες, υγρές, τοςικες, εύφλεκτες, 

3071 

63 

6.1+3 

6.1, 20°(Β) 

ε.α.ο. 





Μείγμα μερκαπτανών, υγρό, τοςικό, 

3071 

63 

6.1+3 

6.1, 20°(δ) 

εύφλεκτο, ε.α.ο. 





Οργανοοωσφορικές ενώσεις, τοςικες, 

3279 

663 

6.1+3 

6.1, 22°(α) 

εύφλεκτες, ε.α.ο. 

3279 

663 

6.Ι-Κ3 

6.1, 22°(6) 

Οργανοοωσφορικές ενώσεις, τοςικες, 

3278 

66 

6.1 

6.1, 23 "(ε) 

ε.α.ο. 

3278 

60 

6.1 

6.1,23°(ά),(ο) | 

Απολυυανπκά. υγρά, τοακά, ε.α.ο. 

3142 

66 

6.1 

6.1.25 5 (α) | 


3142 

60 

6.1 

6.1,25°(δ),(ο) | 

Απολυαανπκά στερεά, τοακά, ε.α.ο. 

1601 

66 

6 1 

6.1,25°(ε) 


1601 

60 

6.1 

6.1.25°(ά),(ο) 

Βαωές, υνρέε, τοαχές, ε.α.ο. I 

1602 

66 

6· 1 

6.1,25'(ε) | 


1602 

60 

6.1 

6.1.25°(6),(ο) | 

Ενδιάμεσα βαφής, υγρά. τοςικά, ε.α.ο. 

1602 

66 

6.1 

6.1,25°(ε) 1 

|| 

1602 

60 

6.1 

6.1,25°(ά),(ο) | 

Βαφές, στερεές, τοςικες, ε.α.ο. 

3143 

66 

6.1 

6.1,25°(ε) ! 

1 

3143 

60 

6.1 

6.!. 25°(ά),(ο) | 

Ενδιάμεσα βαφής, στερεά, τοςικά. ε.α.ο. 

! 3143 

! 66 

6.1 

6.!.25=(3) 


3143 

ί 60 

6.1 

6.1,25°(ά),(ο) 

I 

Συστατικά δακρυγόνων αερίων, υγρά ή 

ί 1693 

! 66 

1 6.1 

I 

ό.!.25 5 (2) | 

1 στερεά, ε.α.ο. 

ί 1693 

ί 60 

! 61 

6.1. 25°(8) 

| Οργανο μεταλλικές ύλες 

I 

.- - 

Γ 

ί 

1 


| Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, υγρές. 

2788 

66 

6.1 

6.1.32 ί, (α) 

ε.α.ο. 

2788 

60 

6.1 

6.1,32°(ά),(ο) || 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, στερεές. 

3146 

ί 

66 

6.1 

6.1,32°(3) 

ε.α.ο. 

3146 

60 

6.1 

6.1, 32°(6),(ο) 

Φενυλυδραργυριχές ενώσεις, ε.α.ο. 

2026 

66 

6.1 

6.1,33°(α) 


2026 

60 

6.1 

6.1, 33°(Ε>>,(ο) 

Οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο. 

3280 

3280 

66 

60 

6.1 

6.1 

ικζζδΙ· 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


I Ομάόαυλών 

(2) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ό) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(ό) 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

ώ) 

Καρβονύλυα μετάλλων, ε.α.ο. 

3281 

3281 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1. 36°(β) 

6.1,36°(6),(ο) 

Ανόργανες ύλες 




■■Η 

Κυανίδια, ανόργανα, στερεά. ε.α.ο. 

1588 

1588 

66 

60 

6.1 

6.1 


Κυανιούχα διαλύματα, ε.α.ο. 

1935 

1935 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 41°(η) 

6.1,41°(&).(ς) 

Ενώσεις αρσενικού, υγρές, ε.α.ο. 
(αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και θειούχα 
άλατα του αρσενικού) 

1556 

1556 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.51°(α) ! 

6.1,51°(6),(ο) | 

1 

] 

Ενώσεις αρσενικού, στερεές, ε.α,ο. 
(αρσενικικά άλατα, αρσενίτες και θειούχα 
άλατα του αρσενικού) 

1557 

1557 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 51°(α) 

6.1, 51°(6),(ο) 

Ενώσεις υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο. 

2024 

2024 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1. 52°(ε) 

6.1, 52°(6),(ΰ) 

Ενώσεις υδραργύρου, στερεές, ε.α.ο. 

2025 

2025 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.52°(α) ί 

6.1,52°(6),(ο) | 

Ενώσεις θαλλίου. ε.α.ο. 

1707 

60 

6.1 

ι- 

6.1.53°(6)2. | 

Ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο. 

1566 

60 



Ενώσεις σεληνίου, ε.α.ο. 

3283 

3283 

66 

60 

6.1 

6-1 


Ενώσεις τε/λουρ ίου, ε.α.ο. 

3284 

60 

6.1 

6.1,57°(6),(ο) 

Ενώσεις βαναδίου, ε.α.ο. 

3285 

60 

6.1 

6.1.58°(6),(ο) 

Ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, υγρές, 
ε.α,ο. 

3141 

60 

6.1 

6.1, 59°(ο) 

Ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, στερεές, 

1 ε.α.ο. 

1549 

60 

6.1 

6.1, 59°(ο) 

Ενώσεις βαρίου, ε.α.ο. 

1564 

60 

6.1 

6.1. 60°(6),(ο) 

Ενώσεις μολύβδου. διαλυτές, ε.α.ο. 

2291 

60 

6.1 

6.1.62 0 (<:) 

Φθοροπυρνπκά άλατα, ε.α.ο. 

2856 

60 

6.1 

6.1. 64°(ς) 

Ενώσεις καδμίου 

2570 

2570 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 61°(2) 

6.1, 61°(6).(ς) 

Παράσιτο κτόνα 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

<») 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κίνδυνου 
(Ανω μέρος) 
(<0 

Ετικέτα 

(« 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

(*) 

Οργανοφωσφορικπ παρασιτοκτόνο, 
στερεά, τοξικά 

2783 

2783 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,71°(») 

6.1, 71°(6),(ς) 

Ο ργανοφωσφο ρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

■■ 

663 

63 

6.1+3 

6.1+3 

6.1.7Γ0») 

6.1, 71°(6),(ς) 

Οργανοφοοσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

3018 

3018 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 71°(ε) 

6.1, 71°(6),(ο) 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

2761 

2761 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,72°(3) 

6.1, 72°(6),(ς) 

1 Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

2995 

2995 

663 

63 

6.1+3 

6.1+3 

6.1, 72°(ε) 

6.1, 72°(5),(ο) 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

2996 

2996 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,72°(α) ! 

6.1, 72°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, 
στερεά, τοξικά 

2765 

2765 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1, 73°(α) 

6.1, 73°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

2999 

2999 

663 

63 

6.1+3 

6.1+3 

6.1, 73°(α) 

6.1,73 0 (6),(ο) 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες υγρά, 
τοξικά 

3000 

3000 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.73°(α) 

6.1, 73°(6),(ο) 

---Η 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

2757 

2757 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,74°(ι) ; 

6.1. 74 0 (6),(ο) 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 
εύφλεκτα 

2991 

2991 

663 

63 

6.1-γ3 

6.1+3 

6.1. 74°(α) 

6.1. 74°(6),(ο) 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 

2992 

2992 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.74°(3) 

6.1. 74°(6),(ο) 

-—-■----— 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 
στερεά, τοξικά 

2777 

2777 

1 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1. 75°(α) 

6.1. 75°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3011 

3011 

663 

63 

6.ί-ί-3 

6.1+3 

6.1.75 3 (3) ! 

6.1,75°(6),(ς) 1 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά 

3012 

3012 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,75°(3) 

6.1,75°(6),(ο) I 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, 
στερεά, τοξικά 

2786 

2786 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,76°(3) 

6.1, 76°(6),(ο) 


3019 

3019 

663 

63 

6.1-3 

6.1+3 

6.1,76°(3) 

6.1. 76°(6),(ο) 
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10051 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(*) 

Χαρακτη- . 
ρισηκός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0» 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός κλάσης και Β 
είδους | 

(€) I 

Παρασιτοκτόνα οργανοκασσιτερικά, 
υγρά, τοξικά 

3020 

3020 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,76°(3) 1 

6.1, 76°(ό),(ο) 

Παρασιτοκτόνα παράγωγα της 
κουμαρίνης, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3025 

3025 

663 

63 

6.1+3 

6.1+3 

6.1,77°(α) Ί 

6.1, 77°(ό).(ς) 

Παρασιτοκτόνα παράγωγα της 
κουμαρίνης, υγρά, τοξικά 

3026 

3026 

66 ί 

60 1 

6.1 

6.1 

6.1,77°(&) [ 

6.1. 77°(ό),(ο) 

| -—- -——-—— 

Παρασιτοκτόνο ταράγωγα της 

κουμαρίνης, στερεά, τοςικά 

3027 

3027 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,77°(2) | 

6.1.77°(ό),(ο) 2 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, στερεά, 
τοαχά 

2781 

2781 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.78°(3) 3 

6.1.78 ο (ό),(0) } 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, 
τοαχά, εύφλεκτα 

3015 

3015 

663 

63 

6.1-3 

6.1-3 

6.1.78°(ε) 

6.Ϊ, 78°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, 
τοαχά 

3016 

3016 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.78°(3> 

6.1, 78°(6),(ς) 

Παρασιτοκτόνα με αρσενικό, στερεά, 
τοαχά 

2759 

2759 

66 

60 

6.1 

ό.'. 

6.1.79°(α) { 

6.1,79 β (6),(ο) I 

Παρασιτοκτόνα με αρσενικό, υγρά, 
τοαχά, εύφλεκτα 

2993 

2993 

663 

63 

6.1+3 

6.1+3 

1 

6.1.79°(α) II 

6.1.79°(β),(ο) 1 

—- " — <1 

Παρασιτοκτόνα με αρσενικό, υγρά, τοςικά 

2994 

2994 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.79°(3) | 

6.1.79 0 (ό),(ΰ) 1 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, 
στερεά, τοςικά 

2775 

2775 

66 

60 

6.1 

6.1 

4--- 

6.1,80 ο (3) | 

6.1, 80°(ό).(ο) 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοακά, εύφλεκτα 

3009 

3009 

663 

63 

] 6.1-3 
! 6.1-3 

6.1,80°(α) 1 

6.1, 80°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοακά 

3010 

3010 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.80°(3) 1 

6.1.80°(6).(ς) | 

Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά 

2779 

2779 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,81°(3). 
6.1,81°(6),(ο) | 

Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροφαινό λη ς, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3013 

3013 

663 

63 

6.1+3 

6.1+3 

6.1,8Γ(3) | 

6.1,81°(6),(ο) I 

Παρασιτοκτόνα υποκατεστημένης 
νιτροοαινόλης, υγρά, τοξικά 

3014 

3014 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1.8Η3) I 

6.1. 81°(ό),(ο) 

Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, στερεά, τοςικά 

2763 

2763 

66 

60 

6.1 

6.1 

Μ» 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(») 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ω 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός κλάσης και ] 
είδους 

(€) 

Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά, τοξικά. 

2997 

663 

6.1+3 

6.1, 82°(α) 

1 εύφλεκτα 

2997 

63 

6.1+3 

6.1, 82°(6),(ς) 

Παρασιτοκτόνα τριαζίνης, υγρά, τοξικά 

.2998 

66 

6.1 

6.1. 82°(α) 


2998 

60 

6.1 

6.1, 82°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων. 

2769 

66 

6.1 

6.1,83°(2) 

στερεά, τοςικά 

2769 

60 

6.1 

6.1, 83°(6),(ο) 

I Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων. 

3003 

663 

6.1+3 

6.1,83°(2) ! 

| υγρά, τοςικά, εύφλεκτα 

3003 

63 

6.1-3 

6.1.83°(6 ).(<:) | 

3 Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, 

3004 

66 

6.1 

6.1.83°(α) 

| υγρά, τοςικά 

3004 

60 

6.1 

6.1, 83°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 

2773 

66 

6.1 

6.1. 84°(α) 

φθαλιμίδη, υγρά, τοςικά 

2773 

60 

6.1 

6.1. 84°(6).(ς) 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 

3007 

663 

6.1+3 

Μ· 

οθαλιμίδη, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

3007 

63 

6.1+3 

ϊ 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 

3008 

66 

6.1 

6.1.84°(ε) | 

φθαλιμίδη, υγρά, τοςικά 

3008 

60 

6.1 

6.1, 84°(6),(ο) 

Παρασιτοκτόνα φαινυλουρΐας, στερεά. 

2767 

1 66 

6.1 

6.1,85=(2) \ 

τοςικά 

2767 

60 

6.1 

6.1, 85°(1)),(ς') 

Παρασιτοκτόνα φαινυ/,ουριας, υγρά. 

3001 

663 

6.1+3 

6.1. 85®(2) 

τοςικά, εύφλεκτα 

3001 

ί 63 

6.1+3 

6.1.85°(6),(ο) 1 

Παρασιτοκτόνα φαινυλουρίας, υγρά. 

3002 

66 

! 6.1 

6.1.85°(2) | 

τοςικά 

3002 

60 

1 6.1 

6.1.85 =, (5),(ο) Ι 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, στερεά. 

2771 

66 

I 

6.1 

6.1. 86°(ε) 

1 τοςικά 

2771 

60 

6.1 

6.1. 86 ε (6),(ο) 

1 Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά. 

3005 

663 

6.1-3 

6,1.86°(2) 

1 τοςικά. εύφλεκτα 

3005 

63 

6.1—3 

6.1. 86°(ά),(ε) 

| Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά. 

3006 

66 

! 6Λ 

6.1.86°(α) | 

τοξικά 

1 3006 

1 60 

ι 6 - 1 

6.1. 86°(ό),(α) 

Παρασιτοκτόνο στερεά, τοξικά. ε.α.ο. 

2588 

1 66 

| 

6.1 

6.1. 87°(α) 


2588 

| 60 

6.1 

6.1. 87°(6).(ο) 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

2902 

66 

6.1 

6.1.87°(2) ! 


2902 

60 

6.1 

6.1.87°(6).(ε) ; 

Παρασιτοκτόνο υγρά, τοξικά, εύφλεκτα. 

2903 

663 

6.1+3 

6.1.87°(3) 1 

ε.α.ο. 

2903 

63 

6.1-3 

6.1. 87°(6).(ο) || 
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10053 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

Χαρακτη- ' 

Χαρακτη- 

Ετικέτα 

Αριθμός κλάσης και 


ρισηκός αριθμός 

ρισηκός 


είδους 

) 

ύλης 

αριθμός 




(Κάτω μέρος) 

κινδύνου 



8 


(Ανω μέρος) 



(Λ) 

α» 

(Ο 

(4) 

(Ο ί 

Ενεργές ύλες 





Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, υγρά. 

Β· 

66 

6.1 

6.1,90°(ϊ> 

ε.α.ο. 

■I1 

60 

6.1 

6.1,90 0 (6),(ο) 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών. 

1544 

66 

6.1 

6.1, 90°(ε) | 

1 στερεά, ε.α.ο. 

1544 

60 

6.1 

6.1.90°(1>),(ο) | 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης. 

3144 

66 

6.1 

6.1,90°(α) 1 

υγρά, ε.α,ο. 

3144 

60 

6.1 

6.1. 90°(6).(ς) 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης. 

1655 

66 

6.1 

6.1, 90°(ε) 1 

στερεά, ε.α.ο. 

1655 

60 

6.1 

6.1.90°(&).(ο) I 

Τοξίνες, εξαγόμενες από ζωική πηγή, 

3172 

66 

6.1 


ε.α.ο. 

3172 

60 

6.1 


Φάρμακα, υγρά, τοξικά, ε.α,ο. 

1851 

60 

6.1 

6.1,90°(6),(ο) 1 

Φάρμακα, στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

3249 

60 

6.1 

6.1.90°(6),(ο) | 

Γενικές εγγραφές ε.α.ο. 




I 

Οργανικές ύλες 





Τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α,ο. 

2810 

66 

6.1 

6.1,25°(ε) 


2810 

60 

6.1 

6.1,25°(6),(ο) 

Τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

2811 

66 

6.1 

6.1. 25°(ε) 


2811 

60 

6.1 

6.1.25 0 (5),(ο) 

Τοξικά υγρά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

2929 

663 

1 6.1+3 

6.1. 26°(ε)1. 


2929 

63 

6.1+3 

6.1.26°(6)1. | 

Τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α,ο. 

2930 

664 

6.1+4.1 

6.1,26°(α)2. 


2930 

64 

6.1+4.1 

6.1.26 3 (612. | 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικά. οργανικά, ε.α.ο. 

2927 

668 


6.1,27°(3) 


2927 

68 


6.1.27°(6) 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά. 

2928 

668 


6.1. 27°(ε) 

ε.α,ο. 

2928 

68 

1 


6.1.27°(6) 

Οργανο μεταλλικές ύλες 





Οργανομεταλλικές ενώσεις, τοξικές, ε.α.ο. 

3282 

66 

6.1 

6.1.35°(α) 


3282 

60 

6.1 

6.1.35°(6),(ο) 

Ανόργανες ύλες 

! 



__ —| 

Τοξικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

3123 

623 

6.1+4.3 

6.1.44°(6),(ο) | 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(*> 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

0>) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(β) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

(Ο 

Τοςικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

3125 

642 


6.1,44°(1)),(ο) I 

Στερεά περιέχοντα τοςικά υγρά. ε.α.ο. 

3243 

60 

6.1 

6.1,65°(1>) | 

Τοςικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

3287 

3287 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,65°(α) | 

6.1,65°(ό),(ο) | 

Τοςικά στερεά, ανόργανα, ε.α,ο. 

3288 

3288 

66 

60 

6.1 

6.1 

6.1,65°(ε) 

6.1,65°(δ).(ς) 

Τοακά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο. 

3124 

3124 

664 

64 

6.1+4.2 

6.1+4.2 

6.1, 66°(ε) 

6.1, 66°(ό) 

Τοςικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα. 
ε.α.ο. 

3289 

3289 

668 

68 

6.1+8 

6.1+8 

6.1.67°(ε) 

6.1,67°(ό) 

Τοςικά στερεά, διαβρωτικά. ανόργανο, 
ε.α.ο. 

3290 

3290 

668 

68 

6.1+8 

6.1+8 

6.1.67°(ε) 

6.1.67°(ό) 

Τοςικά υγρά, οςειδωτικά. ε.α.ο. 

3122 

3122 

665 

65 

6.1+05 

6.1+05 

6.1,68°(ε) | 

6.1,68°(ό> 1 

Τοςικά στερεά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

3086 

3086 

665 

65 

6.1+05 

6.1+05 

6.1.68°0) ( 

6.1.68°(6) 1 

Κλάση 62: Μολυσματικές ύλες 

Ειδικές συλλογικές επικεφαλίδες 





Μολυσματικές ύλες, με επίδραση στον 
άνθρωπο 

2814 

606 

6.2 

6.2.3°(ό) 

Μολυσματικές ύλες, με επίδραση μόνο 
στα ζώα 

2900 

606 

6.2 

6.2.3°(ό) | 

Γενικές εγγραφές ε.α. 0 . 




1 

Νοσοκομειακά απόβλητα, απροσδιόριστα, 
ε.α.ο. 

3291 

606 

6.2 

I 

6.2,4°(ό) 

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά 

Ειδικές εγγραφές ε.α.ο. 



1 

~Ί 

Ραδιενεργά υλικά, χαμηλής ειδικής 
δραστικότητας (Γ5Α), ε.α.0. 

αέρια 

αέρια, εύφλεκτα 

2912 

70 

72 

723 

7Α.7Β ή 

70 

7Α.7Β ή 

70 

7Α.7Β. ή 
70+3 

7, 5,6 ή 13 1 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


1 Ομάδα υλών 

(*) 

Χαρακτη- ' 
ρισπκός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

00 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 
(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός κλάση ς και 
είδους 

(Ο 

υγρά, εύφλεκτα με σημείο 
ανάφλεξης όχι άνω των 61 °0 


73 

7Α,7Β ή 
70+3 


στερεά, εύφλεκτα 


74 

7Α.7Β ή 
70-4.1 


οξειδωτικά 


75 

7Α,7Β ή 
70+05 

I 

τοξικά 


76 

7Α,7Β ή 
70-6.1 


διαβρωτικά 


78 

7Α,7Β ή 
70+8 


Γενικές ετ/οαφές ε.α.ο. 




-1 

Ραδιενεργά υλικά, ε.α.ο. 

2982 

70 

7Α.7Β ή 

70 

7, 5οΗ 9,10,11 
ή 13 

αέρια 


72 

7Α.7Β ή 

70 


αέρια, εύφλεκτα 


723 

7Α.7Β ή 
70+3 


υγρά, εύφλεκτα με σημείο 
ανάφλεξης όχι άνω των 61 °0 


73 

7Α.7Β ή 
70+3 

1 

στερεά, εύφλεκτα 


74 

7Α.7Β ή 
70+4.1 


1 οξειδωτικά 


75 

7Α,7Β ή 
70-Κ)5 


τοξικά 


76 

7Α.7Β ή 
70+6.1 


διαβρωτικά 


78 

7Α.7Β ή 
70+8 


Κλάση 8: Διαβρωτικές ύλες 




5 

Ειδικές εγγραφές ε.α. 0 . 




I 

Ανόργανες ύλες 





Υδροδιφθορίδια, ε.α.0. 

1740 

80 

! 8 

8, 9°(6),(ο) 

1 Υδατικά διαλύματα διθειώδους άλατος. 



8 

8, 17°(ς) 

ε.α.ο. 





Οργανικές ύλες 



_ !-1 

Χλωροσιλάνια. διαβρωτικά. ε.α.ο. 

2987 

80 

8 

8.36°(6) 1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

Χαρακτη- 

Χαρακτη- 

Ετικέτα 

Αριθμός κλάσης και 


ριστικός αριθμός 

ριστικός 


είδους 


ύλης 

αριθμός 




(Κάτω μέρος) 

κινδύνου 
(Ανω μέρος) 



(*) 

(Μ 

(ώ 

(4) 

(«) 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, εύφλεκτα. 

2986 

Χ83 

8-3 

8, 37°(6) 

ε.α.ο. 





Αλκυλοφαινόλες, στερεές, ε.α.ο. 

2430 

88 

8 

8, 39°(ε) 


2430 

80 

8 

_ 

8, 3 9°(1)).(<:) 

Αλκυλοιοαινόλες, υγρές, ε.α.ο. 

3145 

88 

8 

8, 40 ο (2) |! 

3145 

80 

8 

8.40°(ο),(ο) | 

Αμίνες ή πολυαμίνες, στερεές. 

3259 

88 

8 


| διαβρωηκές, ε.α.ο. 

3259 

80 

8 

8. 52°(6).ίο) 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωηκές. 

2735 

88 

8 

8. 53°ία) 

ε.α.ο. 

2735 

80 

8 

8. 53°(1ι),(ς) 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωηκές. 

2734 

883 

8-3 

8, 54°(α) 

εύφλεκτες, ε.α.ο. 

2734 

83 

3^3 

8. 54°(6) 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, στερεές. 

3147 

80 

8 

8.65°(6),(ο) | 

1 

διαβρωηκές, ε.α.ο. 




ίί 

> ι 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, υγρές, 
διαβρωηκές, ε.α.ο. 

2801 

80 

8 

8. 66°(6),(ς) 

Απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά. ε.α.ο. 


88 

ί 8 

8.66°(β) | 

1903 

80 

8 

8. 66°(ύ),ίς) 

Γενικές εγγραφές ε.α. 0 . 



! ί 


Οξινες ύλες 



| ί 


Διαβρωτικά στερεά, όόινα. ανόργανα. 

3260 

88 

8 

8. 16°<α) 1 

ε.α.ο. 

3260 

80 

1 

| 

8 

8.16 0 (6).(0 

_ ί 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, ανόργανα, ε.α. 0 . 

3264 

88 

8 

8. 17°(3.) ί; 

ι\ 

3264 

80 ! 

8 

8. 17°(6).( ε ) | 

Οργανικές ύλες 



! 


1 Διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά. 

3261 

ί 88 

8 

8.39°(α) 

ε.α.ο. 

3261 

I 80 ! 

8 

8. 39°0>),(ο) 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, οργανικά, ε.α,ο. 

3265 

88 

8 

8. 40 ο (3.) ί 

3265 

80 

8 

8.40°(6),(ο) 1 

1 Βασικές ύλες 


- 


! 

| Ανόργανες ύλες 




_ί 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(*) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 

ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Μ 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός κλάσης και | 
είδους | 

(Ο 

Καυστικό αλκαλικό υγρό, ε.α.ο. 

1719 

80 

8 

8, 42°(6),(ο) 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, ανόργανα, 

3262 

88 

8 

8.46°(2) | 

ε.α.ο. 

3262 



8.46°(6),(ο) 

Διαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα. 

3266 

88 

8 

8,47°(ε) I 

| ε.α.ο. 

3266 

80 

8 

8,47°(6),(ο) 

Οργανικές ύλες 





Διαβρωτικά στερεά, βασικά, οργανικά. 

3263 

88 

8 

8, 55=( & ) 

ε.α.ο. 

3263 

80 

8 

8, 55°(6),(ο) 

Διαβρωτικά υγρά, βασικά, οργανικά. 

3267 

88 

8 

8, 56°(α) 

ε.α.ο. 

3267 

80 

8 

8, 36°(1»,(ο) 

Αλλες διαβρωτικές ύλες 





Στερεά περιέχοντα διαβρωτικά υγρά. 

3244 

80 

8 

8, 65°(6) 

ε.α.ο. 





Διαβρωτικά στερεά, ε.α.ο. 

1759 

88 

8 

8. 65°(2) 


1759 

80 

8 

8.65°(6),(ο) 

Διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο. 

1760 

88 

8 

8.66°(2) 


1760 

80 

8 

8. 66=00,(0) 

Διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

2921 

884 

8+4.1 

8, 67°(2) 


2921 

84 

8+4.1 

8,67°(6) 

Διαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

2920 

883 

8+3 

8, 68°(2) 


2920 

83 

8+3 

8. 68°(6) 

Διαβρωτικά στερεά, αυτοθερμαινόμένα. 

3095 

84 

8+4.2 

8, 69°(6) 

ε.α.ο. 





1 Διαβρωτικά υγρά, αυτοθερ μαινό μένα. 

3301 

884 

8-4.2 

8. 70°(2) 

ε.α.ο. 

3301 

84 

1 8-4.2 

1- 

8. 70°(0) 

Διαβρωτικά στερεά, ενεργά με το νερό. 

3096 

842 

8+4.3 

8. 7 Η» 

ε.α.ο. 





Διαβρωτικά υγρά, ενεργά με το νερό. 

3094 

823 

8+4.3 

8. 72°(2),0) 

ε.α.ο. 




-! 

Διαβρωτικά στερεά, οςειδωτικά. ε.α.ο. 

3084 

885 

8+05 

8, 73°(*) 



85 

8+05 

8, 7^ 0 (ό) 

Διαβρωτικά υγρά, οςειδωτικά. ε.α.ο. 

3093 

3093 

885 

85 

8+05 

8+05 

8, 74°(&) 

8, 74°(ό) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣξΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


250 000 
(συνεχ.) 


Ομάδα υλών 

(*) 

Χαρακτη¬ 
ριστικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(« 

Χαρακτη¬ 
ριστικός 
αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός κλάσης και 
είδους 

(β) 

Διαβρωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

2923 ! 

2923 

886 

86 

8+6.1 

8+6.1 

8, 75°( 3 ) 

8, 75°(6),(ο) 

Διαβρωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

2922 

2922 

886 

86 

8+6.1 

8+6.1 

8, 76°(3) 

8, 76°(6),(ο) 

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ύ/χς 
και είδη 

Υλες περιβαλλοντικά επικίνδυνες 




; 

Υλες περιβαλλοντικά επικίνδυνες, υγρές, 
ε.α.ο. 

3082 

90 

9 

9, 11°(ο) 

Υλες περιβαλλοντικά ετακίνδυνες, 
στερεές, ε.α.ο. 

ί 3077 

1 

1 

90 

9 

9. 12°(ο) 
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250 000 Προσθήκη Β.5 

(συνεχ.) 

Πίνακας ΠΙ 


Αριθμητικός κατάλογος - αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις εγγραφές των πινάκων I και II κατά σειρά αριθμού 
αναγνώρισης ύλης _________ 


-ί Τ ίΐ-η. 

Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Λ) 

-—--- 

Ονομασία όλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

1002 

Αέρας, συμπιεσμένος 

20 

2 

1 

1003 

Αέρας βαθιάς κατάψυξης 

225 

2+05 

2. 8 β (») 

1005 

Αμμωνία 

268 

6.1 

2, 3°(2Γ) 

ΜΡΜ1 

Αργό, πεπιεσμένο 

20 

2 

2. 1°(3) 

1008 

Τριφθοριούχο Βόριο 

26 

6.1 

2. Γ(ηι) 

1009 

Βρωμοτριφθορομεθάνιο (Κ 13 Β1) 

20 

2 

2, 5°(2) 

1010 

1,3-Βουταδιένιο 

239 


2, 3°(ο) 

1010 

Μείγματα 1,3-βουταδιενίου και 
υδρογονανθράκων 

239 

3 

2. 4°(ς) 

1010 

1,2-Βουταδιένιο 

239 


2,3°(ο) 

1011 

Βουτάνιο, τεχνικά καθαρό 

23 

3 

2.3°(6) 

1012 

1 -Βουτυλένιο (1 -Βουτένιο) 

23 

3 

2,3°(ό) | 

1012 

οίδ-2-Βουτυλένιο (οίδ-2-Βουτένιο) 

. 

23 

3 

2. 3°(ό) 

1012 

ΐπιη5-2-Βουτυλένιο (ΐταη$-2-Βουτένιο) 

23 

3 

2. 3°(ό) 

1013 

Διοξείδιο του άνθρακα 

20 

2 

2. 5°(2) 

1014 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
λιγότερο από 1% και όχι περισσότερο από 

10% οξυγόνο κατά βάρος 

20 

'Ί 

2. 6°(β) 

1 

1016 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

236 

6.1+3 

2. 1°(όι) 

1017 

Χλώριο 

266 

6.1-8 

2. 3 0 (εί) 

1018 

Χλωριδιφθορομεθάνιο (Κ 22) 

20 

2 

2, 3°(ε) . 

1020 

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο (Κ 115) 

20 

Ί 

1 

2. 3°(ε) 

1021 

1 -Χλώρο-1,2.2,2-τετραφθοροαιθάνιο (Κ 
124) 

20 

1 

2 

2. 3 β (β) 

1 

ί 

1022 

Χλωροτριφθορο μεθάνιο (Κ 13) 

20 

2 

2.5°(α) | 

1027 

Κυ κλοπροπάνιο 

23 

ί, 

I ■» 

2, 3°(6) 

1028 

Διχλωροδιφθορομεθάνιο (Κ 12) 

1 20 

ί 2 

2.3°(α) ! 












10060 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(Ϊ3) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0) 

Ετικέτα 

(Λ) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

1029 

Διχλωροφθορομεθάνχο (Κ. 21) 

20 

2 

2, 3°(3) 

1030 

1,1 -Διφθοροαιθάνιο (Κ 152 ε) 

23 

-I 

2, 3°(6) 

1032 

Διμεθυλανίνη, άνυδρη 

236 

3+6.1 

2, 3°(1π) 

1033 

Διμεθυλαιθέρας 

23 

3 

2, 3°(ό) 

1035 

Αιθάντο 

23 

3 

2.5°α>) 

1036 

Αιθυλαμίνη, άνυδρη 

236 

_ 

3+6.1 

2, 3°(6τ) 

1037 

Αιθυλοχλωρίδιο 

236 

3-6.1 

2. 3°(6ι) 

1038 

Αιθυλένιο. βαθιάς κατάψυξης 

223 


2. 7°(6) 

1040 

Αιθυλενοξείδιο με άζωτο 

236 

3-6.1 

2. 4 ε (ο:) 

1041 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι περισσότερο 
από 10% διοξείδιο του άνθρακα κατά 
βάρος 

236 

3+6.1 

2. 4°(οι) 

1 

1041 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον περισσότερο από 

10% αλλά όχι περισσότερο από 50% 
διοξείδιο του άνθρακα | 

236 

3-6.1 

2.6°(α) | 

: 

1 

1 

104! 

Διοξείδιο του άνθρακα περιεχον όχι 
περισσότερο από 35% αιθυλενοξείδιο 
κατά βάρος 

239 

1 

ί 

1 

3 | 2. 6°(0 

ΐ 

ί 

1046 

Ηλιο, πεπιεσμένο 

20 

2 2, 1°(3) | 

1048 

Υδροβρώμιο | 

286 

8-6.1 

2. 3°(αΐ) 

1049 

Υδρογόνο, πεπιεσμένο 

23 ί 3 

2. 1°(6) 

1050 

1 

Υδροχλώριο 

286 ί 8-6.1 

2.5°(3ΐ) | 

1052 

Υδροφθόριο. άνυόρο 

886 ! 8-6.1 | 8.6° 

1053 

Υδρόθειο 

236 3-6.1 

2.3°(6ΐ) ! 

1055 

Ισοβουτυλένιο 

23 3 

2.3°(6) ί 

1-1 

I 1056 

Κρυπτό, πεπιεσμένο 

20 

2 

2- 1°(3) - ! 

-1 

ι- 

| 1060 

I 

1 

Μείγματα μεθυλακετυλενίου και 
προπαδιενίου με υδρογονάνθρακες 

239 

1 

3 

2.4°(ε) ! 

| 

-! 

1061 

Μεθυλαμίνη, άνυδρη 

236 

3-6.1 

2. 3°(6γ) ί 

1062 

Μεθυλοβρωμίδιο 

26 

6.1 

2. 3°(αι) 

1063 

ί 

Μεθυλοχλωρίδιο 

236 

3-6.1 

2. 3°(5ι) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτήρισα- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 

σηκός αριθμός 


κός αριθμός 


και είδους 

ύλης 


κινδύνου 


(Κάτω μέρος) 


(Ανω μέρος) 


«0 

(»> 

(6) 

(ο) 

(4) 


1064 

Μεθυλομερκαπτάνη 

236 

3+6.1 

2,3°(ΐ>ΐ) 

1065 

Νέον, πεπιεσμένο 

20 

2 

2, 1°(*) 

1066 

Αζωτο, πεπιεσμένο 

20 

2 

2, 1°(3) 

1067 

Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ:) 

265 

6.1+05 

2, 3°(αΐ) 

1070 

Υποξείδιο του αζώτου (Ν^Ο) 

25 

2+05 

2, 5°(ε) 

1072 

Οξυγόνο, πεπιεσμένο 

20 

2·Μ)5 

2. 1°(α) 

1073 

Οξυγόνο, βαθιάς κατάψυξης 

225 

2^05 

2, 7°(ε) 

1076 

Φωσγένιο 

266 

6.1+8 

2. 3°(3θ 

1077 

Προπυλένιο 

23 

3 

2, 3°(6) 

1078 

Μείγματα Ρ1, Ρ2 και Ρ3 

20 

2 

2.4°( 3 ) 

1079 

Διοξείδιο του θείου 

26 

6.1 

2- 3°(3ΐ) 

1080 

Θειοφθορ ίδιο 

20 

2 

2. 5°(3) 

1082 

Τριφθοροχλωροαιθυλένιο (Κ 1113) 

236 

3+6.1 

2,3°(οι) ! 

1083 

Τριμεθυλαμίνη, άνυδρη 

236 

3+6.1 

2. 3°(6ΐ) 

1085 

Βινυλοβρωμίδιο 

236 

3+6.1 

2,3°(«) 

1086 

Βινυλοχρω μιδιο 

239 

3 

2. 3°(ς) 

1087 

Μεθυλοβινυλαιθέρας 

236 

3+6.1 

2, 3°(«) 

_| 

1088 ! 

Ακετάλη 


3 

3,3°(6) ! 

1089 

Ακεταλδεύδη 

33 

3 

3, 1°(3) 

1090 

Ακετόνη 

33 

_ί_1 

3. 3°(6) 

1091 | 

Ελαια ακετόνης 

^ η 

33 

Λ 

3. 3°(6) 

1092 

Ακρολεΐνη, αδρανής 

663 

6.1-3 

6.1, 8°(α) 

1093 

Ακρυλονιτρίλιο, αδρανές 

336 

3+6.1 

3, 1Γ(2) 

1098 

Αλλυλική αλκοόλη 

663 

6.Κ3 

6.1, 8°(η) 

1099 

Αλλυλικό βρωμίδιο 

336 

3+6.1 

3, 16°0) 

1100 

Αλλυλικό χλωρίδιο 

336 

3+6.1 

3, 16°(3) 

Π 04 

1 

Οξικοί αμυλεστέρες 

30 

3 

3-31°(α) 

1105 

Αμυλικές αλκοόλες ! 

30 ϊ 

__ι 

3 

3·31°(ο) | 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(Λ) 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηρισπ- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

1105 

Αμυλικές αλκοόλες 


3 

3, 3°(6) 

1106 

Αμυλαμίνη (π-αμυλαμίνη, τριτοταγής- 
αμυλαμίνη) 

338 

3-8 

3, 22°(6) 

1106 

Αμυλαμίνη (δος-αμυλαμίνη) 

38 

3-8 

Ο.» 

Ο.) 

ο 

γΓ 

1107 

Αμυλικό χλωρίδιο 

33 

3 

3. 3°(6) 

1108 

1-Πεντένιο (η-Αμυλένιο) 

33 

3 

3, 1°(») 

1109 

Μυρμηκικοί αμυλεστέρες 

30 

*> 

Ρ 

3, 31°(ς) 

1110 

η-Αμυλμεθυλκετόνη 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1111 

Αμυλμερκαπτάνη 

33 

3 

3, 3°(6) 

1112 

Νιτρικό αμύλιο 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1113 

Νιτρώδες αμύλιο 

33 

3 

3. 3°(6) 

1114 

Βενζόλιο 

33 

3 

3. 3°(6) 

1120 

Βουτανόλες 

33 

3 

3. 3°(6) 



30 


3. 31°(ο) 

1123 

Οξικοί βουτυλεστέρες 

ί 

30 

_> 

3, 31°(ο) 

1123 

Οξικοί βουτυλεστέρες 

33 

3 

3. 3°(6) 

1125 

π-Βουτυλαμίνη 

338 

3-8 

3, 22°ί» 

1126 

1-Βρωμοβουτάνιο (η-Βουτυλοβρωμίόιο) 

ί „ 

1 ■’·> 

3 1 

3. 3°(6) 

1127 

Χλωροβουτάνια 

33 

3 

3. .-(6) | 

1128 

η-Μυρμηκικός βουτυλεστέρας 

ί 

ρ ρ 

ς 

3.3°(6) | 

1129 

Βουτυραλόευόη 

33 

3 

3. 3°(Β) 

1130 

Καμωορέλαιο 

30 

3 

3. 31°(ε) 

1131 

Διθειούχος άνθρακας (Θειούχος 
άνθρακας) 

336 

3-6.1 

3, 18°(α) 

1133 

Κολλώδεις ύλες 


3 

3. 5°(α),(6),(ο) ! 

1133 

Κολλώδεις ύλες 

30 

3 

3, 31°(ε) 

1134 

Χλωροβενςόλιο 

30 

3 

3, 31°(ς) 

1135 

Α ιθυ λενοχλωρυδρίνη 

663 

6.1-3 

6.1. 16°(ε) 
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Προσθήκη Β-5 


10063 


Χαρακτηρι- 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτηριση- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 

σηκός αριθμός 


κός αριθμός 


και είδους 

ύλης 


κινδύνου 



(Κάτω μέρος) 


(Ανω μέρος) 


(«) 

(4) 

(1>) 

(0 

(ά) 

. 

1136 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

-V Ί 

11 

3 

3,3°(1>) 

1136 

Κλάσματα λιθανθρακόπισσας 

30 

3 

3» 31°(ο) 

1139 

Επιχαλυπηκό διάλυμα 

33 

3 

3,5°(β),(1>λ(ο) 

1139 

Εταχαλυπτικό διάλυμα 

30 


3,31°(ο) 

1143 

Κροτοναλδευδη, σταθεροποιημένη 

663 


6.1, 8° (π) 

1144 

Κροτονυλένιο (2-Βουτύνιο) 

339 

1 

3,1° (^) 

1145 

Κυκλοεςάνιο 

11 

·> 

1 

3, 3°(ό) 

1146 

Κυκλοπεντάνιο 

33 

1 

3,3°(ΐ5) 

1147 

Δεκαϋδροναφθαλενιο 

30 

3 

ο* 

Ο 

η 

1148 

Διακετοναλκοόλη, τεχνική 

33 

3 

3,3°(1>) 

1148 

Διακετοναλκοόλη, χημικά καθαρή 

30 

1 

3-31 β (ο) 

1149 

Διβουτυλαιθέρας 

30 

1 

3» 31 β (ο) 

1150 

1,2-Διχλωροαιθυλένιο 

33 

3 

3- 3 ο 0?) 

1152 

Διχλωροπεντάναα 

30 

3 

3,31°(ο) 

1153 

ΔιαιΘυλαιΘέρας της αιθυλενογλυκόλης 

30 

** 

3.31°(ο) | 



ΔιαιΘυλαμίνη 


ΔιαιΘυλαιΘέρας (Αιθυλατθέρας) 


Διεθυλκετσνη 


Διισοβσυτυλκετόνη 



1159 

Διισοπροπυλαιθέρας 

33 

1160 

Υδατικό διάλυμα διμεθυλαμίνης 

338 

1161 

Ανθρακικός διμεθυλεστέρας 

33 

1162 

Διμεθυλδιχλωροσιλάνιο 

Χ338 

1163 

Διμεθυλυδραζίνη, ασυμμετρική 

663 

1164 

Διμεθυλοσουλφίδιο 

33 

1165 

Διοξάνιο 

33 

1166 

Διοξολάνιο 

11 


•>,2 


3 3,2°(*) 


3. 3°(1») 


3.31 °(ο) 


3+8 I 3,22°(6) 


3 3.3°(ό) 


3.22°(ό) 


3,3?(Β) 


3. 21°(Ϊ3) 


6.1+3+8 { 6.1, 7°(λ)1. 


3.2 0 (1>) 


3, 3°(ΐ5) 


ϊ 3, 3°(ί>) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β-5 


Χαρακτηρι- 
σηκός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(&) 

Ονομασία ύλης 

<*) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

1167 

Διβινυλαιθέρας, αδρανής 

339 

3 

3, 2°(α) 

1169 

Εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά 

^ Λ 

33 


3, 5°(η),(5),(ο) 

■Β91 

Εκχυλίσματα, αρωματικά, υγρά 

30 

Λ 

Ο 

3,31°(ο) 

1170 

Αιθανόλη ή διάλυμα αιθανόλης διάλυμα 
περιέχον περισσότερο από 70 % -κ.ο. 
αλκοόλη 

η 

.50 

3 

3, 3·(1») 

1170 

Διάλυμα αιθανόλης (διάλυμα αιθυλικής 
αλκοόλης) περιέχον περισσότερο από 24 
κ.ο.-% και όχι περισσότερο από 70 κ.ο.- 
% αλκοόλη 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1171 

Μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

30 

-, 

3 

3,31°(ο) 

1172 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

30 


3,31°(ο) 

1273 

Οξικός αιθυλεστέρας 



3,3°(1)) 

1175 

Αιθυλοβενζόλιο 

33 


3,3°(ό) 

1176 

Βορικός αιθυλεστέρας 

33 

3 

3,3°(6) 

1177 

Οξικός αιθυλβουτυλεστέρας 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1178 

2-Αιθυλβουτυραλδεΰδη 

33 

.5 

3, 3 β 0>) 

1179 

Αιθυλβουτυλαιθέρας 

33 


3, 3«α>) 

1180 

Βουτυρικός αιθυλεστέρας 

30 


3, 31°(ο) 

1181 

Μονοχλωροξικός αιθυλεστέρας 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(6) 

1182 

Χλωρομυρμηκικός αιθυλεστέρας 

663 

6.1+3+8 

6.1. 10°(3> 

1183 

Αιθυλδιχλωροσιλάνιο 

Χ338 

4.3—3-^-8 

4.3. 1°(3) 

1184 

1,2-Διχλωροαιθάνιο (Διχλωριούχο 
αιθυλένιο) 

336 

3-γ6.1 

3, 16°(6) 

1185 

Αιθυλενιμίνη, αδρανής 

663 

6.1+3 

6.1,4° 

1188 

Μονομεθυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

30 

3 

3, 31°(ΰ) 

1189 

Οξικός μονομεθυλαιθέρας της , 

αιθυλενογλυκόλης 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1190 

Μυρμηκικός αιθυλεστέρας 

Α Λ 

-3 ^ 

3 

3, 3°(6) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(&) * 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

1191 

Οκταλδεύδες (Αιθυλεςαλδευδες) 

30 

3 

3,31°(ς) 

1192 

Γαλακτικός αιθυλεστέρας 

30 

3 

3,31°(ο) 

1193 

Αιθυ λ -μεθυλ-κετόνη (μεθυλ-αιθυλ- 
κετόνη) 

ΟΟ 

3 

3,3°(6) 

1194 

Διάλυμα νιτρώδους αιθυλίου 

336 

3->-6.1 

3, 15°(ε) 

Π 95 

Προπιονικός αιθυλεστέρας 

ΟΟ 

3 

3,3°0>) 

1196 

Α ιθυ λτ ρ ιχλω ροσιλά νιο 

Χ338 

3+8 

3,21°(6) 

1197 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

^ -ι 

00 

3 

3, 5°(ε).(6).(ο) 

1197 

Εκχυλίσματα, αρώματα, υγρά 

30 

3 

3,31°(ο) 

1198 

Διάλυμα φορμαλδευδης, εύφλεκτο 

38 

3+8 

3, 33°(ο) 

1199 

Φουρφουράλη (φουρφουρλαλδευδη) 

30 

3 

3, 31°(ο) | 

1201 

Ζυμέλαιο 

33 

3 

3. 3°(6) 

1201 

Ζυμέλαιο 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1202 

Γκαζόιλ (αεριέλαιο) 

30 

3 

3, 31°(ε) 

1202 

Καύσιμο ντήζελ 

30 

3 

3.31°(ο) 

1202 

Πετρέλαιο θέρμανσης (ελαφρό) 

30 

-* 

0 

3, 31°(ο) 

1203 

Οινόπνευμα κινητήρων 

33 

3 

3,3°(6) | 


Επτάνια 

Λ Λ 

.50 

3 

3.3°(6) 

—:-ί-1 

1207 

Εξαλδεύδη 

22 _ί 

3 

3.31°(ο) 

1208 

Εξάντα 

33 

3 

3,3°(6) ! 

1210 

Μελάνι τυπογραφίας 


0 

3,5 0 (3Χ0),(ς) 

1210 

Μελάνι τυπογραφίας 

30 

3 

3.31°{ο) 

1212 

Ισοβουτανόλη 

30 

3 

3,31°(0 

1213 

Οξικός ισοβουτυλεστέρας 

33 

3 

3. 3°(6) 

1214 

Ισοβουτυλαμίνη 

338 

η 


1216 

Ισοοκτένια 

1 

| 33 

3 

3, 3» 

1218 

Ισοπρέντο. αδρανές 

339 

3 

3. 2 ε (Ε) 

1219 

Ισοπροπανόλη (Ισοπροπυλική αλκοόλη) 

33 

3 

3, 3 β (6) 

1220 

Οξικός ισοπροπυλεστέρας 

33 

3 

3, 3°(6) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(&) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«*) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

ίο 

1221 

Ισοπροπυλαμίνη 

338 

3+8 

3, 22°(α) 

1223 

Κηροζίνη 

30 

3 

3,3Γ(ο) 

1224 

Κετόνες, ε.α.ο. 

33 

3 

3, 2°(6), 3°(6) 

1224 

Κετόνες, ε.α.ο. 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1228 

Μερκαπτάνες ή μείγμα μερκαπτανών, 
υγρές, εύφλεκτες, τοςικές, ε.α.ο. 

336 

3-6.1 

3, 18°(6) 

1228 

Μερκαπτάνες ή μείγμα μερκαπτανών, 
υγρές, εύφλεκτες, τοςικές, ε.α.ο. 

36 

3-6.1 

3. 32°(ο) 

1229 

Μεσιτυλοςείδιο 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1230 

Μεθανόλη 

336 

3+6.1 

3. 17 5 (6) 

1231 

Οξικός μεθυλεστέρας 

33 

3 

3. 3°ί6) 

-:- 

1233 

Οξικός μεθυλαμυλεστέρας 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1234 

Μεθυλάλη 

33 

3 

3, 2°(6) 

1235 

Υδατικό διάλυμα μεθυλαμίνης 

338 

3 4 -8 

3, 22°(6) 

1237 

I 

Βουτυλικός μεθυλεστέρας 

33 

3 

3, 3°(6) 

1238 

Χλωρομυρμηκικός μεθυλεστέρας 

663 

6.1+3+8 

6.1, 10°(3) 

1239 

Μεθυλ-χλωρομεθυλ-αιθέρας 

6ό3 

6.1+3 

ι_ 

6.1, 9°(α) 

1242 

Μεθυλδιχλωροσιλάνιο 

Χ338 

4.3-3-8 

4.3, 1°(3> 

1243 

Μυρμηκικός μεθυλεστέρας 

υ 

-ι 

3. 1°(3ΐ 

1244 

Μεθυλυδραξίνη 

663 

ι 6.1-ΚΚ8 

1 

6.1. 7°(3)1. 

1245 

Μεθυλ-ισοβουτυλ-κετόνη 


3 

3. 3°(6) 

1246 

Μεθυλ-ισοπροπενυλ-κετόνη, αδρανής 

339 

λ 

3, 3°{6) 

1247 

Μονομερές του μεθακρυλικού 
μεθυλεστέρα, αδρανές 

339 

3 

1 

3, 3°(£>) 

1248 

Προπιονικος μεθυλεστέρας 

33 

3 

3, 3°(6) 

1249 

Μεθυλ-προπυλ-κετόνη 

33 

3 

3. 3°(6) 

1250 

Μεθυλτριχλωροσιλάνιο 

Χ338 

3+8 

3.21°(3) 

1251 

Μεθυλ-βινυλ-κετόνη 

339 

3 

3. 3°(6) 

1259 

Καρβονύλιο του νικελίου 

663 

6.1+3 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

_ϋ 

1262 

Οκτάνια 

33 


ΕΧΞΜΙ 

1263 

Ελαιοχρώματα 

33 


3, 5°( 3 ),(6),(ο) 

1263 

Ελαιοχρώματα 

30 


3, 31°(ς) 

1263 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

33 

ΕΗΙ 

3, 5°(3).(6),(ο) 

1263 

Υλικά σχετικά με ελαιοχρώματα 

30 

3 

3. 31°(ε) 

1264 

Παραλδευδη 

30 

3 

3· 31°(ς) 

1265 

Πεντάνια, υγρά 

-»■** 

3 

3, 1 ε (α) 

1265 

Πεντάνια, υγρά 

33 

"V 

3 

3- 2°(6) ! 

1266 

Προϊόντα αρωματοποιίας 

33 

3 

3. 5°(2),(6).(ς) 

1266 

Προϊόντα αρωματοποιίας 

30 

_—1 

3 

3. 31 β (ο) 

1267 

Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 

33 

3 

3. 1°0), 
2 0 (*),(Β), 

3°(Β) 

1267 

Ακάθαρτο (αργό) πετρέλαιο 

30 

3 

3. 1°(ε), 
2°(3)Λό), 3°(0 

1268 

Κλάσματα πετρελαίου, ε.α.ο. 

33 

1 

| 

3 

3, 1°(α). 
2°(3).(ό). 3°(ο) 

1268 

Κλάσματα πετρελαίου, ε.α,ο. 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1268 

Προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο.. 

1 

33 


3. 1°(3). 
2°(3).(6). 3°(ο) 

1268 

Προϊόντα πετρελαίου, ε.α.ο. 

30 

3 

3.31°(ο) 

1272 

Λάδι πευκου 

30 


3.31°ία) | 

. ..■) 

1274 

η-Προπανόλη 

33 ί 

3 

3, 3°(Β) 

1274 

η-Προπανόλη 

30 

-» 

3. 31°(ο) 

1275 

Προπιοναλδευδη 

33 

Λ 

3, 3°(6) 

1276 

η-οξικός προπυλεστέρας 

ί 

ι ^ 

3 

3,3°(6) | 

1277 

Προπυλαμίνη 

| 338 

3+8 

3. 22°(6) 

-1 

1278 

1-Χλωροπροπάνιο (Προπυλοχλωρίδιο) 

33 

3 

3. 2°(Β) 

1279 


33 

3 

3, 3°(Β) 

1280 

Προπυλενοξείδιο. αδρανές 

339 

3 

3, 2°(ε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΝΙΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(ώ 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

1281 

- 

Μυρμηκπκοί προπυλεστέρες 

33 

3 

3, 3°(0) 

1282 

Πυριδίνη 

33 

3 

3. 3°(6) 

1286 

Λάδι κολοφώνιου (ρητινόπισσας) 

33 


3, 5°(3),(0),(ο) 

1286 

Λάδι κολοφώνιου (ρητινόπισσας) 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1287 

Διάλυμα καουτσούκ 


3 

3, 5°(α).(6),(ς) 

1287 

Διάλυμα καουτσούκ 

30 


3,31°(ο) ! 

1288 

Ασα>αλτούχος σχιστόλιθος 

33 

.. —. - 

3 

3. 3°(5) 

1288 

Ασφαλτούχος σχιστόλιθος 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1289 

Διάλυμα μεθυλικού νατρίου 

338 

3-8 

3,24°(5) | 

1289 

Διάλυμα μεθυλικού νατρίου 

38 

3+8 

3,33°(ς) | 

1292 

Πυριτικός τετρααιθυλεστέρας 

30 

3 

3. 31°(ς) 

1293 

Βάμματα, φαρμακευτικά 

33 

3 

3. 3°(6) | 

1293 

Βάμματα, φαρμακευτικά 

30 

Σ> 

3- 31°(ο) | 

1294 

Τολουόλιο 

! 

^ ! 

ου | 

3 3. 3°(6) 

1295 

Τ ριχλωροσιλάνιο 

Χ338 ! 

4.3-3+8 ί 4.3. 1°(3) 

1296 

Τριεθυλαμίνη 

338 

3-8 | 3. 22°(6) 

1297 

Υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 

338 

3-8 3.22°(3),(6) 

1297 

Υδατικό διάλυμα τριμεθυλαμίνης 

38 ! 

3+8 

3. 33°(0 

1298 

Τριμεθυλοχλωροσιλάνιο 

Χ338 

3-8 

3. 21°(6) 

1299 

Τουρπε\τίνης 

30 | 3 

3. 31°(ο) 

1300 

Υποκατάστατο τουρπεντίνη 

33 | 3 

3. 3°(0) 

1300 

Υποκατάστατο τουρπεντίνη 

30 ! 3 

1 

3.31 0 (Ο 

. --1 

1301 

Οξικό βινύλιο, αδρανές 

339 

Λ 

3.3°(6) . | 

1302 

Βινυλαιθυλαιθέρας, αδρανής 

339 

3 

3. 2°(α) 

1303 

Βινυλιδενοχλώρίδιο, αδρανές 

339 

1 _ι 

3. 1°(») 

1304 

Βινυλοϊσοβουτυλαιθέρας, αδρανής ; 

339 

3 

3. 3°(6) 

1305 

Βινυλοτριχλωροσιλάνιο, αδρανές 

Χ338 


3. 21°(α) 

1306 

Συντηρητικά ξύλου, υγρά 

53 

3 

3. 5°(6).(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(« 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

1306 

Συντηρητικά ξύλου, υγρά 

30 

3 

3. 31°(ς) 

1307 

Ξυλένια 

33 

λ 

:> 

3, 3°(6) 

1307 

Ξυλένια 

30 

3 

3» 31°(ο) 

1308 

Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 

33 

3 

3, 

3°(6) 

1308 

Εναιώρημα ζιρκονίου σε εύφλεκτο υγρό 

30 

3 

3, 31°(γ) 

1309 

Σκόνη αλουμινίου, επικαλυμμένη 

40 

4 1 

4.1, 13°(6),(ς) 

1312 

Βορνεόλη (βορνεοκαμφορά) 

40 

4.1 

4.1.6°(ο) 

1313 

Αβιετικό ασβέστιο 

40 

4.1 

4.1, 12°(ς) 

1314 

Αβιετικό ασβέστιο, λυωμένο 

40 

4.1 

4.1, ! 2°(ο) 

1318 

Αβιετικό κοβάλτιο, καταβυθισμένο 

40 

4.1 

4.1, Ι2°(ο) 

1323 

Σιδηροδημήτριο 

40 

4.1 

4.1, 13°(Ε>) 

1325 

Εύφλεκτα στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1, 6°(6),(ο) 

1326 

Αφνιο σε σκόνη, νωπό 

40 

4.1 

4.1, 13°(6) 

1328 

Εςαμεθυλενοτετραμίνη 

40 

4.1 

4.1,6°(ο) 

1330 

Αβιετικό μαγγάνιο 

40 

4.1 

4.1, 12°(ς) 

1332 

Μεταλδευδη 

40 

4.1 

4.1, 6°(ο) 

1334 

Ναφθαλίνιο, ακάθαρτο ή καθαρισμένο 

40 

4.1 

4.1, 6°(ς) 

1338 

Φώσφορος, άμορφος 

40 

4.1 

4.1, 1Γ(ο) 

1339 

Επταθειούχος φώσφορος 

40 

4.1 

4.1, 11°(6) 

1340 

Πενταθειούχος φώσφορος 

423 

4.3 

4.3, 20°(6) 

1341 

Τετραθειούχος φώσφορος 

40 

4.1 

4.1,11°(6) 

1343 

Τριθειούχος φώσφορος 

40 

4.1 

4.1, Π» 

1345 

Καουτσούκ μη χρησιμοποιήσιμο ή κακής 
ποιότητας 

40 

4.1 

4.1, 1°(ύ) 

1346 

Πυρίτιο σε σκόνη, άμορφο 

40 

οϋΒρ 

4.1, 13°(ο) 

1350 

Θείο 

40 

4.1 

4.1, 11°(ς) 

1352 

Τιτάνιο σε σκόνη, νωπό 

40 

ΙΜΜ 

4.1, 13°(6) 
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.Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

0») 

Χαρακτηριστι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(®) 

1358 

Ζιρκόνιο σε σκόνη, νωπό 

40 

4.1 

4.1. 13°(1>) 

1361 

Ανθρακας 

40 

4.2 

4.2, 1°(1>),(α) 

1361 

Αιθάλη 

40 

4.2 

4.2, 1 °(6),(ο) 

1362 

Ανθρακας, ενεργός 

40 

4.2 

4.2, 1°(ο) 

1363 

Κόπρα (ενδοκάρπιο του κοκοκάρυου) 

40 

4.2 

4.2, 2°(ε) 

1364 

Βαμβάκι άχρηστο, ελαιώδες 

40 

4.2 

4.2, 3° (ο) 

1365 

Βαμβάκι, βρεγμένο 

40 

4.2 

4.2, 3° (ο) 

1366 

Διαιθυλοψευδάργυρος 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 31 °(ε) 

1369 

ρ-Νιτρωδο-διμεθυλανιλίνη 

40 

4.2 

4.2, 5°(6) 

1370 

Διμεθυλοψευδάργυρος 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2, 3 Γ(*) 

1373 

Ινες, ζωικές, φυτικές ή συνθετικές ε.α.ο. 

40 

4.2 

4.2,3°(ε) 

1373 

Ινες, ζωικές, φυτικές ή συνθετικές ε.α.ο. 

40 

4.2 

4.2, 3°(ε) 

1376 

Οξείδιο του σιδήρου, χρησιμοποιημένο 

40 

4.2 

4.2, 16°(ο) 

1376 

Σπογγώδης σίδηρος, χρησιμοποιημένος 

40 

4.2 

4.2, 16°(ο) 

1378 

Καταλύτης μετάλλου, νωπός 

40 

4.2 

4.2, 12°(6) 

1379 

Χαρτί, κατεργασμένο με ακόρεστο λάδι 

40 

4.2 

4.2, 3°(ο) 

1380 

Πενταβοράνιο 

-» 

4.2+6.1 

4.2, 19°(») 

1381 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, ξηρός 

46 

4.2+6.1 

4.2, 1Γ(ε) 

1382 

Θειούχο κάλιο, άνυδρο 

40 

4.2 

4.2, 13°0) 

1382 

Θειούχο κάλιο, με λιγότερο από 30% νερό 
από κρυστάλλωση 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

1384 

Διθειονικό νάτριο (άλας νατρίου με 
υδρόθειο) 

40 

4.2 

4.2, 13°(6 

1385 

Θειούχο νάτριο, άνυδρο 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) ' 

1385 

Θειούχο νάτριο, με λιγότερο από 30% 
νερό από κρυστάλλωση 

40 

4.2 

4.2, 13°(6) 

1386 

Συσσωμάτωμα σπόρων 

40 

4.2 

4.2, 2°(ο) 

1389 

Αλκαλικό αμάλγαμα μετάλλου 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(α) 

1390 

Αλκαλικά αμίδια μετάλλου 

423 

4.3 

4.3, 19°(6) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ο) 

1391 

Αλκαλική διασπορά μετάλλου 

Χ423 

ΕΒ 

4.3, 11°(2) 

Η 

Δια σπορά μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

Χ423 

ΒΜ 

4.3, 11 "(β) 

1392 

Αμάλγαμα μετάλλου της σειράς 
αλκαλικών γαιών 

Χ423 

4.3 

4-3, 11°(3) 

1393 

Κράμα μετάλλων της σειράς αλκαλικών 
γαιών, ε.α.ο. 

423 

4.3 

4.3, 11°0) 

1394 

Καρβίδιο αλουμινίου 

423 

ΒΒ 

4.3, 17°(6) 

1395 

Σιδηροπυριτική σκόνη αλουμινίου 

462 

4.3+6.1 

4.3, 15°0) 

1396 

Σκόνη αλουμινίου, μη καλυμμένη 

423 

4.3 

4.3, 13°(β) 

1398 

Πυριτική σκόνη αλουμινίου, μη 
καλυμμένη 

423 

Ε· 

4.3, 13°(ο) 

1400 

Βάριο 

423 

4.3 

4.3, 11 °(5) 

1401 

Ασβέστιο 

423 

4.3 

4.3, 11°(ΐ3) 

1402 

Καρβίδιο ασβεστίου 

423 

4.3 

4.3, 17°(β) 

1403 

Κυαναμίδιο ασβεστίου 

423 

4.3 

4.3, 19°(ο) 

1405 

Ενώσεις πυριτίου με ασβέστιο 

423 

4.3 

ΕΒΒ 

1407 

Καίσιο 

Χ423 

ΕΒ 

4.3, 1Γ(β) 

1408 

Σιδηροπυρίτιο 

462 

4.3+6.1 

4.3, 15°(ο) 

1409 

Υβρίδια μετάλλων, ενεργά με το νερό, 
ε.α.ο. 

423 

4.3 

4.3,16°(6) 

1415 

Λίθιο 

Χ423 

ΒΒ 

4.3, 11°(ε) 

1417 

Πυριτιούχο λίθιο 

423 

Β 

4.3, 12°(6) 

1418 

Μαγνήσιο σε σκόνη 

423 

4.3+4.2 

4.3, 14°(6) 

1418 

Κράμα μαγνησίου σε σκόνη 

423 

4.3+4.2 

4.3, 14°(6) 

1420 

Κράματα μετάλλων με κάλιο 


4.3 

4.3, 11°(ε) 

1421 

Αλκαλικά κράματα μετάλλων, υγρά, ε.α.ο. 

Χ423 


4.3, 11 °(ε) 

1422 

Κράματα νατρίου με κάλιο 

Χ423 

ΕΒ 

4.3, 11°(ε) 

1423 

Ρουβίδιο 

Χ423 


4.3, 11 °(ε) 

1428 

Νάτριο 

Χ423 

4.3 

4.3, 11°(ε) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτο) μέρος) 

<*) 

Ονομασία ύλης | 

ί 

(1>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης | 
και είδους 

1431 

Μεθυλικό νάτριο 

48 

4.2+8 

4.2, 15°(ύ) 

1435 

Τέφρα ψευδαργύρου 

423 

4.3 

4.3, 13°(ο) 

1436 

Σκόνη ψευδαργύρου 

423 

4.3+4.2 

4.3. 14°(ό),(ο) 

1436 

Λεπτή σκόνη ψευδαργύρου 

423 

4.3+4.2 

4.3. 14°(ο),(ο) 

1437 

Υβρίδιο ζιρκονίου 

40 

1 

44 : 

4.1. 14°(6ΐ 

1438 

Νιτρικό αλουμίνιο 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) 

1439 

Διχρωμικό αμμώνιο | 

50 

5.1 | 

5.1. 27°(ο) 

1444 

Υπερθειικό αμμώνιο | 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

1445 

Χλωρικό βάριο 

56 

5.1+6.1 

5.1. 29 ε (ό) 

1446 

Νιτρικό βάριο 

56 

5.1-6.1 

5.!, 29°(6) 

1447 

Υπερχλωρικό βάριο 

56 

5.1-6.1 

5.1. 29°(6) 

1448 

Υπερμαγγανικό βάριο 

56 

5.1 +6.1 

5.1,29 δ (1>) 

1449 

| Υπεροξείδιο του βαρίου 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(6) 

1450 

Βρωμικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

! 50 

5.1 

5.1, 16 δ (6) 

1451 

Νιτρικό καίσιο 

1 50 

5.1 

| 5.1,22 δ (ο) 

1452 

Χλωρικό ασβέστιο 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) ί 

1453 

Χλωριώδες ασβέστιο 

50 

5.1 

5.1, 14°(6) 

1454 

Νιτρικό ασβέστιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

1455 

Υπερχλωρικό ασβέστιο 

50 

5.1 

5.1. 13°(6) 

1456 

Υπερμαγγανικό ασβέστιο 

50 

5.1 

| 5.1. 17°(6) 

1457 

Υπεροξείδιο του ασβεστίου 

50 

5.1 

5.1,25°(6) 

1458 

| Μείγμα αλάτων χλωρίου και βορίου 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

1459 

Μείγμα χλωρικών αλάτων και 
χλωριούχου μαγνησίου 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

1461 

Χλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1,11°(6) 

1462 

Χλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1, 14°(6) 

1463 

Τριοξείδιο του χρωμίου, άνυδρο 

58 

5.1+8 

5.1, 31°(6) 
- - 

1465 

Νιτρικό διδύμιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(2) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Λνιο μέρος) 

(ο) 

Ετικέϊα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

1466 

Νιτρικό άλας τρισθενούς σιδήρου 

50 

Ε9Μ 

5 1, 22°(ο) 

1467 

Νιτρική γουανιδίνη 

50 

ΙΕ 

5.1,22°(ε) 

1469 

Νιτρικός μόλυβδος 

56 

5.1+6.1 

5.1, 29°(ο) 

1470 

Υπερχλωρικός μόλυβδος 

56 

5.1+6.1 


1471 

Υποχλωριώδες λίθιο, σε μείγμα ή ξηρό 

50 

5.1 

5.1, 15°(1>) 

1472 

Υπεροξείδιο του λιθίου 

50 

5.1 

5.1,25°(6) 

1473 

Βρώμικο μαγνήσιο 

» 

5.1 

5.1, \6°(ϊ>) 

1474 

Νιτρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1,22°(ο) 

1475 

Υπερχλωρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1. 13°(6) 

1476 

Υπεροξείδιο του μαγνησίου 

50 

5.1 

5.1,25°(6) 

1477 

Νιτρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1,22°(6),(ς) 

1479 

Οξειδωτικά στερεά, ε.α,ο. 

50 

5.1 

5.1,27°(6),(ο) 

1481 

Υπερχλωρικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1, 13°(6) 

1482 

Υπερμαγγανικά άλατα, ανόργανα, ε.α,ο. 

50 

5.1 

5.1, 17°(ό) 

1483 

Υπεροξείδιο, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1, 25°(6) 

1484 

Βρώμικο κάλιο 

50 

5.1 

5.1. 16°(6) 

1485 

Χλωρικό κάλιο 

! 50 

5.1 

__ 

5.1, ! 1°(6) 

1486 

Νιτρικό κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

1487 

Μείγμα νιτρικού καλίου και νιτρώδους 
νατρίου 

50 

5.1 

5.1,24°(6) 

1488 

Νιτρώδες κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 23°(6) 

1489 

; Υπερχλωρικό κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 13°(6) 

1490 

Υπερμαγγανικό κάλιο 

50 

5.1 

5.1, 17°(6) 

1492 

Υπερθειικό κάλιο 

50 

5.1 


1493 

Νιτρικός άργυρος 

50 

5.1 

5.1, 22°(6) 

1494 

Βρώμικο νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 16°(6) 

1495 

Χλωρικό νάτριο 

50 

19Ν 

5.1, 11 °(6) 

1496 

Χλωριώδες νάτριο 

50 

ΙΗΒ 

5.1, ]4°(6) 

1498 

Νιτρικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 


1498 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(*>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλασης 
και είδους 

<«) 

1499 

Μείγμα νιτρικού νατρίου και νιτρικού 
καλίου 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

1500 

Νιτρώδες νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 23°(ς) 

1502 

Υπερχλωρικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 13°(6) 

1503 

Υπερμαγγανικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1. 17°(6) 

1505 

Υπερθετικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1, 18°(ο) 

1506 

Χλωρικό στρόντιο 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

1507 

Νιτρικό στρόντιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

1508 

Υπερχλωρικό στρόντιο 

50 

5.1 

5.1, 13°(6) 

1509 

Υπεροςείδιο του στροντίου 

50 

5.1 

5.1,25°(6) 

1510 

Τετρανιτ ρο μεθάνιο 

559 

5.1+6.1 

5·1, 2°(ε) 

1511 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου της ουρίας 

58 

5.1+8 

5.1, 31°(ο) 

1512 

Νιτρώδες αμμώνιο του ψευδαργύρου ί 

50 

5.1 

5.1,23°(6) 

1513 

Χλωρικός ψευδάργυρος 

50 

5.1 

5.1, 1Γ(6) 

1514 

Νιτρικός ψευδάργυρος 

ί 50 

I- 

5.1 

5.1, 22°(6) 

1515 

Υπερμαγγανικός ψευδάργυρος 

50 

5.1 

5.1, 17°(6) 

1516 

Υπεροςείδιο του ψευδαργύρου 

50 

5.1 

5.1, 25°(6) 

1541 

Κυανιδρίνη της ακετόνης, 
σταθεροποιημένη 

66 

6.1 

6.1, 12°(3) 

1 

1544 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, στερεά, 
ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,90°(2) 

1544 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, στερεά, 
ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.90°(6),(ο) 

1545 

Ισοθειοκυανικό αλλύλιο, αδρανές 

639 

6.1+3 

6.1, 20°(6) 

1546 

Αρσενυακό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1547 

Ανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1548 

Υδροχλωρική ανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12"(ο) 

1549 

Ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, στερεές, 
ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.59°(ε) 

1550 

Γαλακτικό αντιμόνιο 

60 

6.1 

6.1. 59°(ς) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(<1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(€) 

1551 

Τρυγικό αντιμωνοκάλιο 

60 

6.1 

6.1,59°(ο) 

1553 

Αρσενικικό οξύ, υγρό 

66 


ΚΠΒΒΗ·! 

1554 

Αρσενικικό οξύ, στερεό 

60 


6.1, 51°(6) 

1555 

Βρωμιούχο αρσενικό 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1556 

Ενώσεις αρσενικού, υγρές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 51°(α) 

1556 

Ενώσεις αρσενικού, υγρές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 51°(6),(ο) 

1557 

Ενώσεις αρσενικού, στερεές, ε.α.ο. 

66 


6.1,51°(3) 

1557 

Ενώσεις αρσενικού, στερεές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,51°(6),(ο) 

1558 

Αρσενικό 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1559 

Πεντοξείδιο του αρσενικού 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1560 

Τριχλωρίδιο του αρσενικού 

66 

6.1 

6.1, 5Γ(α) 

1561 

Τριοξείδιο του αρσενικού 

60 

6.1 

6.1,51°(ΐ3) ' 

1562 

Σκόνη με αρσενικό 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1564 

Ενώσεις βαρίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 60°(ΐ3),(ο) 

1566 

Ενώσεις βηρυλλίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 

54°(6)2.,(ο) 

1567 

Βηρύλλιο σε σκόνη 

64 

6.1+4.1 

6.1, 54°(6)1. 

1569 

Βρωμοακετόνη 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(6) 

1570 

Βρυκίνη 

66 

6.1 

6.1.90 ο (3) 

1572 

Κακοδυλικό οξύ (αλκαρζέν) 

60 

6.1 

6.1, 51°(ο) 

1573 

Αρσενικικό ασβέστιο 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1574 

Μείγμα αρσενικικού ασβεστίου και 
αρσενίτη του ασβεστίου, στερεό 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1577 

Χλωροδινιτροβενζόλια 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1578 

Χλωρονιτροβενζόλια 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1579 

Υδροχλωρική 4-χλωρο-ο-τολουϊδίνη 

60 


6.1. 17°(ο) 

1580 

Χλωροπικρίνη 

66 

6.1 

6.1, 17°(3) 

1581 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
χλωροπικρίνης (υγροποιημένο αέριο) 

26 

6.1 

2, 4°(31) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(<*) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(€) 

1582 

Μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 
χλωροπικρίνης (υγροποιημένο αέριο) 

236 

3τ*6,1 

2, 4°Οι) 

1583 

Μείγματα χλωροπικρίνης, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 17°(ϋ) 

1583 

Μείγματα χλωροπικρίνης, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 17°(1> ),(<:) 

1585 

Ακετοαρσενίτης του χαλκού 

60 | 

6.1 

6.1, 51 3 (6) 

1586 

Αρσενίτης του χαλκού 

60 

6.1 

6.1, 51 °(Τ>) 

1587 

Κυανιούχος χαλκός 

60 ί 

-4 

6.1 

6.1,41 0 (5) 

ΟΟ 

οο 

_ 

Κυανίδια, ανόργανα, στερεά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6/ι,41°(3) 

1 - 

1588 | 

Κυανίδια, ανόργανα, στερεά ε.α.ο. 

60 

6.1 ί 

6.1,41 °(1)),(ο) 

! 590 1 

Διχλωροανιλίνες 

60 

6.1 | 

6.1, 12°(0) 

1591 

ο- Δ ιχλω ρο βενζόλιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

1593 

Διχλωρομεθάνιο 

60 

6.1 

6.1. 15°(ο) 

1594 

Θειικός διαιθυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1. 14 0 (6) 

1595 

Θειικός διμεθυλεστέρας | 

668 

6·1 + 8 

6.1.27°(8) ! 

1596 

Δινιτροανιλίνες 

60 

ί 6-1 

6.1. 12°(6) | 

1597 

Δινιτροβενζόλια 

60 

6.1 

6.1. 12°(6) 

1598 

Δινατρο-ο-κρεζόλη 

60 

6.1 

6.1, ί 2 0 (6) 

---| 

1599 

Διάλυμα δινιτροφαινόλης 

60 

6.1 

6.1. 12°(6).(ο) 

Γ 

1 1600 

Δινατροτολουόλιο, τετηγμενο 

ί 60 

I 6.1 

6.1. 24°(6)1. 

1_ — 

1601 

Απολυμαντικά στερεά τοςικά ε.α.ο. 

66 

6.1 

— 

77 

γΓ' 

Π 

1601 

Απολυμαντικά στερεά τοςικά ε.α.ο. 

60 

! 6.1 

6.!, 25 5 (6),(ο) 

1602 

Βαφές, υγρές, τοςικές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1.25 5 (α) 

1602 

Βαφές, υγρές, τοςικές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.25°(6),ίο) 

1602 

Ενδιάμεσα βαφής, υγρά τοςικά ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,25%ι) 

1602 

Ενδιάμεσα βαφής, υγρά τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,25°(6),(ο) 

1603 


63 

6.1+3 

6.1. 16°(6) 

1604 

Αι&υλενοδιαμίνη 

83 

I 

| 8-3 

8, 5^°(6) 

1605 

Διθυλενοδιβρωμίδιο 

66 

6.1 

ό. 1. 15°(4) 

1606 

Αρσενυακός τρισθενής σίδηρος 

60 

6.1 

6.! , 51 = (ϊ>) ] 
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Προσθήκη Β.5 


10077 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

(<1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

1607 

Αρσενίτης τρισθενούς σιδήρου 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1608 

Αρσενυακός δισθενής σίδηρος 

60 

6.1 

6.1, 51 β (6) 

1610 

Αλογονωμενο ερεθιστικό υγρό, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,1 7°(ε) 

1610 

Αλογονωμενο ερεθιστικό υγρό, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 17°(6),(ς) 

1611 

Τετραφωσφορικός εξααιθυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1,23°(ΐ5) 

1613 

Υδατικό διάλυμα υδροκυανίου 
(Υδροκυάνιο) 

663 

6.1+3 

6.1,2° 

1616 

Οξικός μόλυβδος 

60 

6.1 

6.1, 62°(ο) 

1617 

Αρσενυακά άλατα μολύβδου 

60 

6.1 

6.1, 5!°(6) 

1618 

Αρσενίτης του μολύβδου 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1620 

Κυανούχος μόλυβδος 

60 

6.1 

6.1, 41°(6) 

1621 

Πορφυρό του Λονδίνου 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1622 

Αρσενυακό μαγνήσιο 

60 

6.1 

6.1, 51°(ΐ3) 

1623 

Αρσενικικός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1. 5Γ(6) 


1624 

Χλωοιούχος υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1625 

Νιτρικός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1. 52°(6) 

1627 

Νιτρικός υφυδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1629 

Οξικός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1,52°0>) 

1630 

Αλας υδραργύρου με χλωριούχο αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1631 

Βενζοϊκός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1634 

Βρωμιούχα άλατα υδραργύρου 

60 

6.1 

6.1. 52°(6) 

1636 

Κυανίδιο του υδραργύρου 

60 

6.1 

6.1. 41°(6) 

1637 

Γλυκονυα>ς υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1638 

Ιωδιούχος υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1639 

Νουκλεατικός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1,52 0 (6) 

1640 

Ελαϊκός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1641 

Οξείδιο του υδραργύρου 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1642 

Οξυ κυανίδιο του υδραργύρου, 
απευαισθητοποιημένο 

60 

6.1 

6.1,41°(6) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηρισπ- 
' κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέια 

«0 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(ο) 

1643 

Αλας υδραργύρου με ιωδιδικό κάλιο 

60 

6.1 

6.1,52°(1>) 

1644 

Σαλυαλικός υδράργυρος 

60 

6.1 

Ο 

Π 

VI 

νθ 

1645 

Θειικός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1, 52°(6) 

1646 

Θειοκυανακός υδράργυρος 

60 

6.1 

6.1,520(6) 

1647 

Μείγματα μεθυλοβρωμιδίου και 
αιθυλενοβρωμιδίου 

236 

3+6.1 

2, 4°(όι) 

1647 

Μείγμα μεθυλοβρωμιδίου και 
αιθυλενοδιβρωμιδίου, υγρό 

66 

6.1 

6.1, 15 °(3) 

1648 

Ακετονιτρίλιο (μεθυλοκυανίδιο) 

33 


3, 3°(6) 

1649 

Μείγμα αντι-νοκ καυσίμων μηχανών 

66 

6.1 

6.1,31°(α) 

1650 

β-Ναφθυλαμίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1651 

Ναφθυλθειουρία 

60 

6.1 

6.1, 21°(6) 

1652 

Ναφθυλουρία 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1653 

Κυανίδιο του νικελίου 

60 

6.1 

6.1,41°(6) 

1654 

Νικοτίνη 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

1655 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
στερεά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 90°(&) 

1655 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
στερεά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,90°(6),(ς) 

1656 

Υδροχλωρική νικοτίνη ή διάλυμα αυτής 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

1657 

Σαλυαλική νικοτίνη 

60 

6.1 

| 6.1, 90°(6) 

1658 

Θειική νικοτίνη, στερεά 

60 

6.1 

6.1, 90°(6) 

1658 

Θειική νικοτίνη, σε διάλυμα 

60 

6.1 

6.1, 90°(6) 

1659 

Τρυγική νικοτίνη 

60 

6.1 

6.1,90°(6) 

1661 

Νιτροανιλίνες (ο-, π>, ρ-) 

60 

6.1 

6.1, 12°(61 

1662 

Νιτροβενζόλιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1663 

Νιτροφαινόλες 

60 

6.1 


1664 

Νιτροτολουόλια (ο-, πν, ρ*) 

60 

6.1 


1665 

Νιτροξυλόλια (ο-, τη-, ρ-) 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1669 

Πενταχλω ροαιθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(6) 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 


Ονομασία ύλης 


(1>) 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ο) 


Ετικέτα 


(4) 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 


1670 


Υπερχλωρομεθυλομερκαπτάνη 


66 


6.1 


6.1, Ι7°(β) 


1671 


Φαινόλη, στερεά 


60 


6.1 


6.1, Ι4°(6) 


1672 


Χλωριούχα φαινυλοκαρβιλαμίνη 


66 


6.1 


6.1, 17°(α) 


1673 


Φαινυλενοδιαμίνες (ο-, πι-, ρ-) 


60 


6.1 


6.1, 12°(ο) 


1674 


Οξικός φαινυλυδράργυρος 


60 


6.1 


6.1, 33°(6) 


1677 


Αρσενικικό κάλιο 


60 


6.1 


6.1, 51°(ό) 


1678 


Αρσενίτης καλιού 


60 


6.1 


6.1, 5Γ(ό) 


1679 


Χαλκοκυανίδιου του καλιού 


60 


6.1 


6.1,41°(ό) 


1683 


Αρσενίτης του αργύρου 


60 


6.1 


6.1, 51°(ό) 


1684 


Κυανίδιο του αργύρου 


60 


6.1 


6.1,41°(6) 


1685 


Αρσενικικό νάτριο 


60 


6.1 


6.1, 51°(6) 


1686 

1688 


Υδατικό διάλυμα αρσενίτη του νατρίου 


60 


6.1 


6.1, 51 β (ό),(ο) 


Κακοδυλικό νάτριο 


60 


6.1 


6.1, 51°(6) 


1690 


Φθοριούχο νάτριο 


60 


6.1 


6.1, 63°(ε) 


1691 


Αρσενίτης του στροντίου 


60 


6.1 


6.1, 51 °(6) 


1692 


Στρυχνίνη ή άλατα αυτής 


66 


6.1 


6.1, 90°(ι) 


1693 


Συστατικά δακρυγόνων αερίων, υγρά ή 
στερεά, ε.α.ο. 


66 


6.1 


6.!,25°(3) 


1693 


Συστατικά δακρυγόνων αερίων, υγρά ή 
στερεά, ε.α.ο. 


60 


6.1 


6.1,25°(β) 


1694 


Κυανίδιο του βρωμοβενζολίου 


66 


6.1 


6.1, 17°(ε) 


1695 


Χλωροακετόνη, σταθεροποιημένη 


60 


6.1 


6.1. 17°(ό) 


1697 


Χλωροακετοφαινόλη 


60 


6.1 


6.1, 17°(ά) 


1698 


Διφαινυλαμινοχλωροαρσίνη 


66 


6.1 


6.1, 34°(ε) 


1699 


Διφαινυλοχλωροαρσίνη 


66 


6.1 


6 . 1 , 34 °( 3 ) 


1701 


Ξυλυλοβρωμίδιο 


60 


6.1 


6 . 1 , 15 °( 6 ) 


1702 


1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο 


60 


6.1 


6 . 1 , 15 °( 6 ) 


1704 


Διθειοπυ ροφωσφορικός 
τετρααιθυλεστέρας 


60 


6.1 


6.1, 23°(6) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(2) 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

1707 

Ενώσεις θαλλίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 53°(6)2. 

1708 

Τ ολουΐδίνες 

60 


η 

1709 

2,4-Τ ολουΰλενοδιαμίνη 

60 

III 

Π 

1710 

Τ ριχλωροαιθυλένιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ς) 

1711 

Ξυλιδίνια 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

1712 

Αρσε\ακικός ψευδάργυρος 

60 

6.1 

6.1,51 β (1>) 

1712 

Μείγμα αρσενικικού ψευδαργύρου και 
αρσενίτη του ψευδαργύρου 

60 

6.1 

6.1, 51°(6) 

1712 

Αρσενίτης του ψευδαργύρου 

60 

6.1 

6.1 51°(Β) 

1713 

Κυανούχος ψευδάργυρος 

66 

6.1 

6.1, 11°(3) 

1715 

Οξικός ανυδρίτης 

83 

8+3 

8, 32°(6)2. 

1716 

Ακετυλοβρωμίδιο 

80 

8 

8, 35°(6)1. 

1717 

Ακετυλοχλωρίδιο 

X 

ο.> 

οο 

3-8 

3,25°(6) 

1718 

Οδινο φωσφορικό βουτύλια 

80 

8 

8, 38°(ο) 

1719 

Καυστικό αλκαλικό υγρό, ε.α.ο. 

80 

8 

ΟΟ 

4* 

Μ 

ο 

§ 

'η 

1722 

Χλωροφορμικός αλλυλεστέρας 

638 

6.1+8+3 

6.1,28°(3) 

1723 

Ιωδιούχο αλλύλιο 

338 

3+8 

3, 25°(6) 

1724 

Αλλυλοτριχλωροσιλάνιο, 

σταθεροποιημένο 

Χ839 

8+3 

8, 37°(6) 

1725 

Βρωμιούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

80 

8 

8, 11 β (1>) 

1726 

Χλωριούχο αλουμίνιο, άνυδρο 

80 

8 

8. 1!°ΐ6) 

1727 

Υδροδιφθοριούχο αμμώνιο, στερεό 

80 

8 

8, 9°{1>) 

1728 

Α μυλοτ ρ ιχλω ροσ ιλά νιο 

Χ80 

8 

8, 3ό = (1>) 

1729 

Ανισοϋλοχλωρίδιο 

80 

1 8 

8, 35°(β)'- 

1730 

Πενταχλωριούχο αντιμόνιο, υγρό 

80 

8 

8. 12 ώ (6) 

1731 

Διάλυμα πενταχλωριούχου αντιμονίου 

80 

8 

8, 12°(6),(ο) 

1732 

Πενταφθοριούχο αντιμόνιο 

86 

8+6.1 

ίΤ 

Ο 

Ο 

ΟΟ 

1733 

Τριχλωριούχο αντιμόνιο 

80 

8 

8. 11°(6) 
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Προσθήκη Β-5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<») 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

<*) 

1736 

Χλωριούχο βενζοΰλιο 

80 

8 


1737 

Βενζυλοβρωμίδιο 

68 

6.1+8 

6.1, 27°(6) 

1738 

Βενζυλοχλωρίδιο 

68 

6.1+8 

6.1,27°(6) 

1739 

Χλωροφορμικός βενζυλεστέρας 

88 

8 

8, 64°(ε) 

1740 

Υδροδιφθορίδια, ε.α,ο. 

80 

8 

8, 9°(6),(ο) 

1742 

Σύμπλοκο τριφθοριούχου βορίου και 
οξικού οξέος 

80 

8 

ΟΟ 

Ο.) 

ο.» 

ο 

σ 5 

*> — ✓ 

1743 

Σύμπλοκο τριφθοριούχου βορίου και 
προπιονικού οξέος 

80 

8 

8, 33°(6) 

1744 

Βρώμιο ή διάλυμα βρωμίου 

886 

8+6.1 

8, 14° 

1745 

Πενταφθοριούχο βρώμιο 

568 

5.1+6.1+8 

5.1,5° 

1746 

Τριφθοριούχο βρώμιο 

568 

5.1+6.1+8 

5.1,5° 

1747 

Βουτυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ83 

8+3 

8, 37°(6) 

1748 

Υποχλωριώδες ασβέστιο, ξηρό 

50 

5.1 

5.1, 15°(6) 

1748 

Μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

50 

5.1 

5.1, 15°(6) 

1750 

Διάλυμα μονοχλωρικού οξέος 

68 

6.1+8 

6.1. 27°(6) 

1751 

Μονοχλωρικό οξύ, στερεό 

68 

6.1+8 

6.1,27°(6) 

1752 

Χλωριούχο χλωροακετύλιο 

668 

6.1*8 

6.1,27°(3) 

1753 

Χλωροφαινυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8. 36°(6) 

1754 

Χλωροσουλφονικό οξύ 

88 

8 

8. 12°(α) 

1755 

Διάλυμα χλωρικού οξέος 

80 

8 

8, 17°(6),(ο) 

1756 

Φθοριούχο χρώμιο, στερεό 

80 

8 

8, 9°(6) 

1757 

Διάλυμα φθοριούχου χρωμίου 

80 

8 

8, 8°(6).(ο) 

1758 

Οξυχλωριούχο χρώμιο 

88 

8 

Π 

1759 

Διαβρωτικά στερεά, ε.α.ο. 

88 

8 

8,65°(α) 

1759 

Διαβρωτικά στερεά, ε.α,ο. 

80 

8 

8, 65°(6),(ο) 

1760 

Διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 66°(3) 

1760 

Διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο. 

80 

8 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(»> 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(Λ) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

1761 

Διάλυμα κυπριαιθυλενοδιαμίνης 

86 

8+6.1 

8,53°(ό)(ς) 

1762 

Κυ κλοεξενυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(Ι>) 

1763 

Κυκλοεςυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(δ) 

1764 

Διχλωροξικό οξύ 

80 

8 

8, 32°(6)1. 

1765 

Χλωριούχο διχλωροακετύλιο 

Χ80 

8 

8, 35°(δ)1. 

1766 

Διχλω ροφαινυλοτριχλω ροσιλανιο 

Χ80 

8 

8, 36°(δ) 

1767 

Διαιθυλοδιχλω ροσιλάνιο 

Χ83 

8+3 

8,37°(6) 

1768 

Διφθοροφωσφορικό οξύ, άνυδρο 

80 

8 

8, 8°(ό) 

1769 

Διφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8. 36°(ό) 

1770 

Βρωμιούχο διφαινυλομεθύλιο 

80 

8 

8, 65°(ό) 

1771 

Δωδεκυλοτριχλω ροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(δ) 

1773 

Τριχλωριούχος σίδηρος, άνυδρος 

80 

8 

8, 11°(ο) 

1775 

Φθοροβορικό οξύ 

80 

8 

8, 8°(5) 

1776 

Φθοροφωσφορικό οξύ, άνυδρο 

80 

8 

8. 8°(δ) 

1777 

Φθοροσουλφονικό οξύ 

88 

8 

8. 8°(ε) 

1778 

Φθοροπυριτικό οξύ 

80 

8 

8. 8°(δ) 

1779 

Μυρμηκικό οξύ 

80 

8 

8. 32°(δ)1. 

1780 

Φου μαρυλοχλω ρίδιο 

80 

8 

8. 35°(6)1. 

1781 

Δεκαεξυλοτριχλω ροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8. 36°(6) 

1-— — - 

1782 

Εξαφθοροφωσφορικό οξύ 

80 

8 

8, 8°(6) 

1783 

Διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης 

80 

8 

8, 53°(ό), (ο) 

1784 

Εξυλοτριχλω ροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(ό) 

1786 

Μείγμα υδροφθορικού οξέος και 
φωσφορικού οξέος 

886 

8+6.1 

8, 7°(ε) 

1787 

Διάλυμα υδροϊωδικού οξέος 

80 

8 

8. 5°(6),(ε) 

1788 

Διάλυμα υδροβρωμικού οξέος 

80 

8 

8, 5°(δ),(ο) 

1789 

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 

80 

8 

8. 5°(δ),(ο) 

1790 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
περισσότερο από 85% υδροφθόριο 

886 

8+6.1 

8, 6° 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 

Ονομασία ύλης 

<*>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ο) 

■ 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

1790 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
μεταξύ 60 και 85% υδροφθόριο 

886 

8+6.1 

8, 7°(α) 

1790 

Διάλυμα υδροφθορικού οξέος περιέχον 
λιγότερο από 60% υδροφθόριο 

86 

ΒΙ 

8, 7°(6) 

1791 

Υποχλωριώδες διάλυμα με 
περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο μεταξύ 

5 και 16% 

80 

8 

8, 6Γ(6),(ο) 

1792 

Μονοχλωριούχο ιώδιο 

80 

8 

8, 12°(Ε>) 

1793 

Οξινο φωσφορικό ισοπροπύλιο 

80 

8 

8, 38°(ο) 

1794 

Θειικός μόλυβδος 

80 

8 

8, 1°(6) 

1796 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως περιέχον 
περισσότερο από 50% νιτρικό οξύ 

885 

8+05 

ΟΟ 

ο 

/■- Ν 

1796 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως περιέχον 
λιγότερο από 50% νιτρικό οξύ 

80 

8 

8, 3°(6) 

1799 

Εννεανυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(&) 

1800 

Δεκαοκτυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(Ε>) 

1801 

Οκτυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36’(6) 

1802 

Υπερχλωρικό 

85 

8 

8, 4°(6) 

1803 

Φαινολοσουλφονικό οξύ, υγρό 

80 

8 

8, 34°(6) 

1804 

Φαινυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36 0 (6) 

1805 

Φωσφορικό οξύ 

80 

8 

8, 17°(ο) 

1806 

Πενταχλωριούχος φώσφορος 

80 

8 

8. 11°(1>) 

1807 

Πεντοςείδιο του φωσφόρου 

80 

8 

8, 16°(6) 

1808 

Τριβρωμιούχος φώσφορος 

80 

8 

8. 12°(6) 

1809 

Τριχλωριούχος φώσφορος 

886 

8+6.1 

8, 12°(ε) 

1810 

Οξυχλωριούχος φώσφορος 

80 

8 

8. 12°(ό) 

1811 

Υδροδιφθοριούχο κάλιο 

86 

8+6.1 

8, 9°(&) 

1812 

Φθοριούχο κάλιο 

60 


6.1, 63°(ο) 

1813 

Υδροξείδιο του καλίου, στερεό 

80 

8 

8, 41°(6) 

1814 

Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 

80 

8 

8, 42°(5),(ο) 
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.Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*> 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι- 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

1815 

Προπιονυλοχλωρίδιο 

338 

3+8 

ΒΗ 

1816 

Προπυλοτριχλωροσιλάνιο 

Χ83 

8^3 

8, 37°0) 

1817 

Πυροσουλφουρυλοχλω ρίδιο 

80 

8 

8, 12°(ό) 

1818 

Τετραχλωριούχο πυρίτιο 

80 

8 

8, 12°(6) 

ΗΗ1 

Διάλυμα αργιλικού νατρίου 

80 

8 

8, 42°(ό),(ς) 

1823 

Υδροξείδιο του νατρίου, στερεό 

80 

8 

8, 41°(ό) 

1824 

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 

80 | 

8 

8,42°(6),(ο) 

1825 

Μονοξείδιο του νατρίου 

80 

8 

8, 41°(ό) 

1826 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με λιγότερο από 50% 
νιτρικό οξύ 

80 | 

8 

8, 3°(ό) 

1826 

Μείγμα οξέος νιτρώσεως, 
χρησιμοποιημένο με περισσότερο από 

50% νιτρικό οξύ 

οο 

00 

8+05 

οο 

Ο 

/-Ν 

IV 

1827 

Χλωριούχος κασσίτερος, άνυδρος 

80 

8 

8. 12°(ό) 

1828 

Θειοχλωρίδια 

Χ88 

8 

8, 12°(β) 

1829 

—-- - 

Τριοξείδιο του θείου, αδρανές 

Χ88 

8 

8. 1°(») 

1830 

Θειικό οξύ, περιέχον περισσότερο από 

51% οξύ 

80 

8 

8, 1°(ό) 

1831 

Θειικό οξύ, ατμίζον 

Χ886 

8+6.1 

8, 1°(3) 

1832 

Θειικό οξύ, χρησιμοποιημένο 

80 

8 

8, 1 β (1>) 

1833 

Θειώδες οξύ 

80 

8 

8. 1°(6) 

1834 

Σουλφουρυλοχλωρίδιο 

Χ88 

8 

ΒΒ·Ι 

1835 

Υδροξείδιο του τετραμεθυλαμμωνίου 

80 

8 

8, 51°(ό) 

1836 

Θειονυλοχλωρίδιο 

Χ88 

8 


1837 

Θειοφωσφορυλοχλωρίδιο 

80 

8 

ΙΙ3ΞΞΗΙ 

1838 

Τετραχλωριούχο τιτάνιο 

80 

8 

8, 12°(6) 

1839 

Τριχλωρικό οξύ 

80 

8 


1840 

Διάλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου 

80 

8 

8, 5°(ο) 

1843 

Δινιτρο- ο-κρεζολικό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(«) 

Ονομασία ύλης 

0») 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

1846 

Τετραχλωράνθρακας * 

60 

6.1 

6.1, 15°0>) 

1847 

Θειούχο καλιό, ενυδατωμένο 

80 

8 

8,45°(&)1. 

1848 

Προπιονικό οξύ 

80 

8 

— 

1849 

Θειούχο νάτριο, ενυδατωμένο 

80 

8 

8,45°(Β) 1. 

1851 

Φάρμακα, υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,90 0 (1>),(ο) 

1858 

Εξαφθοροπροπυλένιο (Κ 1216) 

26 

6.1 

2, 3°(3ί) 

1860 

Βινυλοφθορίδιο 

239 

3 

2, 5°(ο) 

1862 

Κροτονικός αιθυλεστέρας 

33 

3 

3.3°(&) 

1863 

Καύσιμα αεροπορίας στροβιλομηχανών 

33 


3, 1°0), 

2°(2),(6), 

3°(6) 

1863 

Καύσιμα αεροπορίας στροβιλομηχανών 

30 

3 

3, 3Ι°(ο) 

1866 

Διάλυμα ρητίνης εύφλεκτο 

33 

3 

3, 5°(α),(1>),(ο) 

1866 

Διάλυμα ρητίνης, εύφλεκτο 

30 

Λ 

3 

3,31°(ο) 

1868 

Δεκαβοράνιο 

46 

4.1+6.1 

4.1, 16°(6) 

1869 

Μαγνήσιο 

40 

ϋ— 

4.1, 13°(ο) 

1869 

Κράματα μαγνησίου 

40 

4.1 

4.1, 13°(ο) 

1871 

Υδρίδιου του τιτανίου 

40 

4.1 

4.1, 14°(Ε>) 

1872 

Διοξείδιο του μολύβδου 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(ο) 

1873 

Υπερχλωρικό οξύ, με περισσότερο από 

50% αλλά όχι περισσότερο από 72% οξύ, 
κατά βάρος 

558 

5.1+8 

5.1,3 β (8) 

1884 

Οξείδιο του βαρίου 

60 

6.1 

6.1, 60°(ο) 

1885 

Βενζιδίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ό) 

1886 

Χλωριούχο βενζυλιδένιο 

60 

6.1 

6.1. Ι5°(6) 

1887 

Β ρω μοχλωρο μεθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

1888 

Χλωροφόρμιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

1889 

Βρωμιούχο κυανογόνο 

668 

6.1+8 

6.1, 27°(ε) 

1891 

Αιθυλοβρωμίδιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ό) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

- Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

1892 

Αιθυλοδιχλωροαρσίνη 

66 

6.1 

6.1,34°(ίΐ) 

1894 

Υδροξείδιο του φαινυλυδραργύρου 

60 

6.1 

6.1, 33°(6) 

1895 

Νιτρικός φαινυλυδράργυρος 

60 


6.1,33°(ό) 

1897 

Τ ετραχλωροαιθυλένιο 

60 


6.1, 15°(ο) 

1898 

Ακετυλοϊωδίδιο 

80 

8 

8,35°(ό)1. 

1902 

Οξινο φωσφορικό διϊσοοκτύλιο 

80 

8 

0 ° 

00 

ο 

✓—V 

ο 

1903 

Απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 66°(π) 

1903 

Απολυμαντικά, υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8,66°(ό),(ο) 

1906 

Θειικό οξύ (που αποβάλλεται μετά τον 
καθαρισμό του πετρελαίου) 

80 

8 

8, 1 °(1>) 

1907 

Νατράσβεστος 

80 

8 

8,41°(ο) 

1908 

Χλωριώδες διάλυμα με όχι λιγότερο από 

16% διαθέσιμο χλώριο 

80 

8 

8, 61°(ό),(ο) 

1912 

Μείγματα μεθυλοχλωριδίου και 
μεθυλενοχλωριδίου (υγροποιημένο αέριο) 

236 

3+6.1 

2, 4°(όΐ) 

1913 

Νέον, βαθιάς κατάψυξης 

22 

2 

2, 7°(α) 

1914 

Προπιονικός βουτυλεστέρας 

30 

3 

3,3Γ(ο) 

1915 

Κυκλοεξανόνη 

30 

3 

3, 31°(ο) 

1916 

2,2'-Διχλωροδιαιθυλαιθέρας 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(6) 

1917 

Ακρυλικός αιθυλεστέρας, αδρανής 

339 


3, 3°(ό) 

1918 

Ισοπροπυλοβενζόλιο (Κουμήνιο) 

30 

Ο 

3. 31°(ο) 

1919 

Ακρυλικός μεθυλεστέρας, αδρανής 

339 


3, 3°(ό) 

1920 

Εννεάνια 

30 

3 

1^4 

04 

Ο 

Ο 

1921 

Προπυλενιμίνη, αδρανής 

336 

3+6.1 

3, 12° 

1922 

Πυρρολιδίνη 

338 

3+8 

3, 23°(ί>) 

1923 

Διθειωνώδες ασβέστιο 

40 


4.2, 13°(ό) 

1928 

Βρωμιούχο μεθυλομαγνησιο σε 
αιθυλαιθέρα 

Χ323 

4.3+3 

4.3,3°(α) 

1929 

Διθειονακό κάλιο 

40 

4.2 

4.2, 13°(ό) 

1932 

Ζιρκόνιο μη χρησιμοποιήσιμο 

40 

4.2 

4.2, 12°(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Κάτω μέρος) 


(Ανω μέρος) 


(Ο 

(*) 

<ί>) 

(ο) 

(4) 

1935 

Κυανιούχα διαλύματα, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 41°(ε) 

1935 

Κυανιούχα διαλύματα, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.!, 41°(6),(ο) 

1938 

Βρωμοξικό οξύ 

80 

8 

Π· 

1939 

Οξυβρωμιούχος φώσφορος 

80 

8 

8, 11°(6) 

1940 

Θειογλυκολικό οξύ 

80 

8 

8, 32°(Β) 1. 

1942 

Νιτρικό αμμώνιο 

50 

5.1 

5.1, 2!°(ο) 

1951 

Αργό, βαθιάς κατάψυξης 

22 

2 

2, 7°(ε) 

1952 

Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον όχι 
περισσότερο από 35% αιθυλενοξείδιο 
κατά βάρος 

239 

3 

2, 6°(ο) 

1957 

Δευτέριο 

23 


2, 1°(1>) 

1958 

1,2-Διχλωρο-1,1,2.2-τετροφθοροαιθάνιο 
(Κ. 114) 

20 

2 

2. 3°(ε) 

1959 

1,1 -Διφθοροαιθυλένιο (Φθοριούχο 
βινυλιδένιο) 

239 

3 

2, 5°(ς) 

1961 

Αιθάνιο, βαθιάς κατάψυξης 

223 

3 

2, 7 β (6) 

1962 

Αιθυλένιο 

23 

3 

2, 5°(6) 

1963 

Ηλιο, βαθιάς κατάψυξης 

22 

2 

2, 7·(») 

1965 

Μείγματα υδρογονανθράκων 
(υγροποιημένα αέριαΧΜείγματα Α, ΑΟ, 

Α1, Β και€) 

23 

3 

2,4°(6) 

1966 

Υδρογόνο, βαθιάς κατάψυξης 

223 

3 

2, 7°(Β) 

1969 

Ισοβουτάνιο 

23 

3 

2.3°(6) 

1970 

Κρυπτό, βαθιάς κατάψυξης 

22 

2 

2, 7°(ε) 

1971 

Μεθάνιο, πεπιεσμένο 

23 

3 

2, 1°(6) 

1971 

Φυσικό αέριο, -πεπιεσμένο 

23 

3 

2, 2°(6) 

1972 

Φυσικό αέριο, βαθιάς κατάψυξης 

223 

3 

|| 

1972 

Μεθάνιο, βαθιάς κατάψυξης 

223 

3 


1973 

Μείγμα αερίου Κ 502 

.20 

Ρ— 

2, 4°(3) 

1974 

Βρωμοχλωροδκρθορομεθάνιο (Κ. 12Β1) 

20 

2 

2, 3°(ε) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

. Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

Ετικέτα 

«η 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

{*) 

1976 

Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (ΚΟ 318) 

20 

2 

2, 3°(») 

1977 

Αζωτο, βαθιάς κατάψυξης 

22 

2 

2, 7°(3) 

1978 

Προπάνιο, τεχνικά καθαρό 

23 

3 

2, 3°(6) 

1982 

Τετραφθορομεθάνιο (Κ 14) 

20 

2 

2, 1°(α) 

1983 

1 -Χλωρο-2,2,2-τριφθοροαιθάνιο (Κ 133α) 

20 

2 

2, 3°(ε) 

1984 

Τριφθορομεθάνιο (11 23) 

20 

2 

2, 5 β (») 

1986 

Αλκοόλες, εύφλεκτες τοςικές ε.α.ο. 

336 

3+6.1 

3, 17°(3),(ύ) 

1986 

Αλκοόλες εύφλεκτες, τοςικές ε.α.ο. 

36 

3+6.1 3,32°(ο) 

--ι —:- 4 

1987 

Αλκοόλες, εύφλεκτες, ε.α.ο. 

33 

3 1 

3. 2°(δ), 3°(6) 

1987 

Αλκοόλες εύφλεκτες ε.α.ο. 

30 


3,31°(ο) 

1988 

Αλδεΰδες εύφλεκτες τοςικές ε.α.ο. 

336 

3τ6.1 

3. 17°(3),(δ) 

1988 

Αλδεΰδες εύφλεκτες τοξικές ε.α.ο. 

36 

3+6.1 

3. 32°(σ) 

1989 

Αλδεΰδες, εύφλεκτες, ε.α.ο. 

·*» -ι 

ΟΟ 

■λ 

* 

3,2°(6) 3°(6) 

1989 

Αλδεΰδες εύφλεκτες ε.α.ο. 

30 

3 

3. 31°(ο) 

1991 

Χλωροπρένιο, αδρανές 

336 

3+6.1 

3. 16°(3) 

1992 

Εύφλεκτα υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

336 

3+6.1 

3. 19°(3),(6) 

1992 

Εύφλεκτα υγρά, τοςικά, ε.α.ο. 

36 

3+6.1 

3. 32°(ο) 

1993 

Εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 


-* 

1 

3. 1°(β) 

2°(3),(6), 3°(6) 
5°(ο) 

1993 

Εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 

30 

3 

3,31°(ο) 

1994 

Πεντακαρβονύλιο του σιδήρου 

663 

6.1+3 

6.1.3° 

1999 

Πίσσες υγρές 

-» 

00 

0 

3, 5°(6),(ο) 

1999 

Πίσσες υγρές 

30 

3 

3,31°(σ) 

2001 

Ναφθενικά άλατα του κοβαλτίου, σε 
σκόνη 

40 

4.1 

4.1, 12°(ο) 

2003 

Μεταλλικά αλκύλια, ε.α.ο. ή μεταλλικά 
αρύλια, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2. 31°(3) 

2004 

Διαμίνη του μαγνησίου 

40 

4.2 

4.2. 16°(6) 

2005 

Διφαινύλιο του μαγνησίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2. 31°(&) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ώ 

Ετικέτα 

(<!> 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

<0 

2008 

Ζιρκόνιο σε σκόνη, ξηρό 

40 

Η 

ΗΒΒΒΒΜ1 

2014 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

58 

5.1+8 


2015 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
σταθεροποιημένο 

559 

5.1+8 

5.1, 1°(3) 

2015 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου, σταθεροποιημένο 

559 

5.1+8 

5.1, 1°(3) 

2018 

Χλωροανιλίνες, στερεές 

60 

6.1 

6.1, Ι2°(1>) 

2019 

Χλωροανιλίνες υγρές 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

2020 

Χλωροφαινόλες, στερεές 

60 

6.1 

6.1. 17°(ο) 

2021 

Χλωροφαινόλες υγρές 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

2022 

Κρυζυλικό οξύ 

68 

6.1+8 

6.1, 27°(6) 

2023 

Επιχλωρυδρίνη 

63 

6.1+3 

6.1, 16 3 (6) 

2024 

Ενώσεις υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 52°(3) 

2024 

Ενώσεις υδραργύρου, υγρές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 52°(1>),(ο) 

2025 

Ενώσεις υδραργύρου, στερεές ε.α.ο. ! 

66 

6.1 

6.1,52°(3) 

2025 

Ενώσεις υδραργύρου, στερεές ε,α.ο. 

60 

6.1 

6.1,52°((5),(ο) 

2026 

Φενυλυδραργυρυίές ενώσεις ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1.33°(3) 

2026 

Φενυλυδ ραργυ ρ ικές ενώσεις ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,33°(6),(ο) 

2027 

Αρσενίτης του νατρίου, στερεός 

60 

6.1 

6.1, 51 0 (6) 

2030 

Υδραζίνη, ένυδρη 

86 

8+6.1 

8, 44°(6) 

2030 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

86 

8+6.1 

8, 44°(ό) 

2031 

Νιτρικό οξύ περιέχον λιγότερο από 70% 
καθαρό οξύ 

80 

8 

8, 2°(6) 

2031 

Νιτρικό οξύ περιέχον περισσότερο από 

70% καθαρό οξύ 

885 

8 

8, 2°(α)Ι. 

2032 

Νιτρικό οξύ, ερυθρό, ατμίζον 

856 

8+05+6.1 

8. 2°(3)2. 

2033 

Μονοξείδιο του καλίου 

80 

8 

8. 41 °(1>) 

2035 

1,1,1 -Τ ριφθοροαιθάνιο 

23 

3 

2. 3°(6) 

2036 

Ξένον 

20 

2 

2, 5°(3) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης ί 

$ 

(*>) 

' Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«Ο 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

2038 

Δινιτροτολουόλια 

60 

6.1 

6.1. 12°(!>) 

2045 

Ισοβουτυραλδευδη 

λ 

33 

3 

3, 3°(1>) 

2046 

Κυμένια (ο-, πί-, ρ-) 
(Μεθυλοϊσοπροπυλοβενζόλια) 

30 


3, 31°(ο) 

2047 

Διχλωροπροπένια 

33 

3 

3, 3°(6) 

2047 

Διχλωροπροπένια 

30 

·> 

-> 

3, 31°(ο) 

2048 

Δικυκλοπενταδιένια 

30 

3 

Ο.) 

ο 

Ο 

2049 

Διαιθυλοβενζόλια (ο-, πι-, ρ-) 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2050 

Ισομερικές ενώσεις διϊσοβουτυλενίου 

33 

3 

3, 3°(6) 

2051 

2-Διμεθυλαμινοαιθανόλη 

83 

8+3 

8, 54°(6) 

2052 

Διπεντένιο 

30 

■> 

3, 31°(ο) 

2053 

Μεθυλοϊσοβουτυλοκαρβινόλη 

30 

-3 

3, 31°(ο) 

2054 

Μορφολίνη 

30 

3 

3.31°(ς) 

2055 

Μονομερές στυρένιο, αδρανές 
(Βινυλοβενζόλιο) 

39 

-> 

3, 31°(ο) 

2056 

Τ ετραϋδροφουράνιο 

. 3.3 

3 

3, 3°(6) 

2057 

Τριπροπυλένιο 

33 

3 

3.3°(6) 

2057 

Τ ριπροπυλενιο 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2058 

Βαλεραλδευδη 

-ί ο 

33 

3 

3, 3°(6) 

2059 

Διάλυμα νιχροκυτταρίνης, εύφλεκτο 

Λ 

33 

3 

3,4°(α).(6) 

2059 

Διάλυμα νιχροκυτταρίνης, εύφλεκτο 

30 

3 

3, 34°(ς) 

2067 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α1 

50 

5.1 

5.1, 21°(ο) 

2068 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α2 

50 

5.1 

5.1, 21°(ο) 

2069 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α3 

50 

5.1 

5.1, 21°(ο) 

2070 

Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α4 

50 

5.1 

5.1, 21°(ε) 

2073 

Αμμωνία διαλυμένη σε νερό με 
περισσότερο από 35% αλλά όχι 
περισσότερο από 40% αμμωνία 

268 

6.1 

2, 9°(αί) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος; 

(*) 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

(<1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

2073 

Αμμωνία διαλυμένη σε νερό με 
περισσότερο από 40% αλλά όχι 
περισσότερο από 50% αμμωνία 

268 

6.1 

2,9°(αΐ) 

2074 

Ακρυλαμίδια 

60 

ο·· 

ΒΗ 

2075 

Χλωράλη, άνυδρη, αδρανής 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

2076 

Κρεζόλες (ο-, ιη-,ρ-) 

68 

6.1 + 8 

6.1, 27°(6) 

2077 

α-Ναφθυλαμίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2078 

Διϊσοκυανικό τολουόλιο 

60 

6.1 

6.1, 19°(6) 

2079 

Διαιθυλενοτριαμίνη 

80 

8 

8, 53°(6) 

2187 

Διοξείδιο του άνθρακα, βαθιάς κατάνυξης 

22 

2 

2, 7°(α) 

2193 

Εξαφθοροαιθάνιο (Κ 116) 

20 

2 

2, 5 β (») 

2201 

Υποξείδιο του αζώτου, βαθιάς κατάψυξης 

225 

2-5-05 

2, 7»(») 

2205 

Αδιπονιτρίλιο 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2206 

Ισοκυανικά άλατα, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 19°(6),(ο) 

2206 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοξικά, 
ε.α,ο. 

60 

6.1 

6.1, 19°(6),(ς) 

2208 

Μείγμα υποχλωριώδους ασβεστίου, ξηρό 

50 

5.1 

5.1, 15°(ε) 

2209 

Διάλυμα φορμαλδεΰδης 

80 

8 

8, 63 3 (ο) 

2210 

Μαηοό 

40 

2 

4.2, 16°(ο) 

2210 

Παρασκευάσματα Γηαηεό 

40 

42+4.3 

4.2, 16°(ο) 

2211 

Πολυμερικές κλίνες, επεκτεινόμενες 

90 

9 

9, 4°(ο) 

2212 

Μπλε αμίαντος (Κροκιδωλίτης) 

90 

9 

9, 1°(6) 

2212 

Καφέ αμίαντος (Αμοσίτης ή Μυσορίτης) 

90 

9 

9, 1°(6) 

2213 

Παραφορμαλδευδη 

40 


4.1, 6°(ο) 


Φθαλικό ανυδρίδιο 

80 

8 

8,31°(ς) 

2215 

Μαλεϊνικό ανυδρίδιο 

80 

8 

8, 31°(ε) 

2217 

Συσσωματώματα σπόρων 

40 

■1 

42, 2°(ο) 

2218 

Ακρυλικό οξύ, αδρανές 

839 

8-5-3 

8, 32°(6)2. 

2219 

Αλλυλογλυκιδυλαιθέρας 

30 

3 

3, 31°(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(1)) 

' Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

<*> 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(ί> 

2222 

Ανασόλη (φαινυλομεθυλαιθέρας) 

30 

3 

3,3Γ(ο) 

2224 

Βενζονιτρίλιο 

60 

6.1 

ϋϋΗ 

2225 

Β ενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο 

80 

8 

8, 35°(ο) 

2226 

Βενζοτ ριχλω ρίδιο 

80 

8 

8. 66°(ό) 

2227 

π-Βουτυλομεθακρυλικά άλατα, αδρανή 

39 

3 

3,3!°(α) 

2232 

Χλωροακεταλδεΰδη | 

66 

6.1 

6.1, 17°(ϊ) 

2233 

Χλωροανισιόίνες 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

2234 

Χλωροβενζοτριφθορίδια (ο-, πι-, ρ-) 

30 

λ 

3 

3, 31°(ο) 

2235 

Χλωροβενζυλοχλωρίδια 

60 

6.1 

6.1, 17°(ς) 

2236 

3-Χλω ρο-4-μεθυλοψαινυλοϊσο»α)ανικά 
άλατα 

I 

60 

6.1 

6.1. 19°(6) 

2237 

Χλω ρονιτ ροανιλίνες 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

2238 

Χλωροτολουόλιο (ο-, τη-, ρ-) 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2239 

Χλωροτολουϊδίνες 

60 

6.1 

6.1, 17°(ς) 

2240 

Χρωμοθειικό οξύ 

88 

8 

8, 1°(3) 

2241 

Κυκλοεπτάνιο 

33 


3, 3°(1>) 

2242 

Κυκλοεπτένιο 

33 

3 

3, 3°(6) 

2243 

Οξικός κυκλοεξυλεστέρας 

30 

3 

3,31°(ο) 

2244 

Κυκλοπεντανόλη 

30 

-> 

3,31°(α) 

2245 

Κυκλοπεντανόνη 

30 

3 

3. 31°(ο) 

2246 

Κυκλοπεντένιο 

33 

3 

3. 2°(6) 

2247 

η-Δεκάνιο 

30 

η 

1 

3, 31°(ς) 

2248 

Δι-η-βουτυλαμίνη 

83 

8-γ3 

8. 54°(6) 

2250 

Ισοκυανικός διχλωροφαινυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1, 19°(6) 

2251 

2,5-Νορμπορναδιένιο 
(Δικυκλοεττταδιενιο), αδρανές 

339 

3 

3, 3°(6) 

2252 

1,2-Διμεθοξυαιθάνιο 


3 

3, 3°(6) 

2253 

Ν ,Ν-ΔιμεΟυ λανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 








ΦΕΚ 821 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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I 

Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(ι) 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

2256 

Κυκλοεξένιο 

33 

3 

3,3°α>) 

2257 

Κάλιο 

Χ423 

■ 

4.3, 11°(α) 

2258 

1,2-Προπυλενοδιαμίνη 

83 

8+3 

8, 54°(6) 

2259 

Τ ριαιθυλενοτετραμίνη 

80 

8 

8, 53°(6) 

2260 

Τ ριπροπυλαμίνη 

38 

3+8 


2261 

Ξυλενόλες 

60 

6.1 

6.1, 14°(6) 

2262 

Διμεθυλοκαρβαμοΰλοχλωρίδιο 

80 

8 

8, 35°(6)1. 

2263 

Διμεθυλοκυκλοεξάνια 

33 

Ο 

3,3°(6) 

2264 

Διμεθυλοκυκλοεςυλαμίνη 

83 

8+3 

8, 54°(6) 

2265 

Ν,Ν-Διμεθυλοφορμαμίδιο 

30 

3 

3,31°(ο) 

2266 

Διμεθύλο-Ν-προπυλαμίνη 

338 

3+8 

3,22°(6) 

2267 

Διμεθυλοθειοφωσφορυλοχλωρίδιο 

68 

6.1+8 

6.1.27°0) 

2269 

3,3 '-Ιμινοδιπροπυλαμίνη 

80 

8 

8, 53°(ς) 

2270 

Υδατικό διάλυμα αιθυλαμίνης 

338 

3+8 

3, 22°(6) 

2271 

ΑιΦυλοα μυλοκετόνες 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2272 

4 

Ν-Αιθυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

2273 

2- Αιθυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ς) 

2274 

Ν-Ανθυλο-Ν-βενζυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2275 

2-Αιθυλοβουτανόλη 



3,31°(ο) 

2276 

2-Αιθυλοεξυλαμίνη 

38 

3+8 

V·* 

ο 

Ν 

Ο 

2277 

Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας 

339 

** 

Ο 

3, 3°(6) 

2278 

η-Επιένιο 

33 

3 

3,3°(6) 

2279 

Εξαχλωροβουταδιένιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

2280 

Εξαμεθυλενοδιαμίνη, στερεά 

80 

8 

8, 52°(ο) 

2281 

Εξαμεθυλενοδιΐσοκυανικά άλατα 

60 


6.1, 19°(6) 

2282 

Εςανόλες 

30 

-» 

3,31°(ο) 

2283 

Μεθακρυλικός ισοβουτυλεστερας, 
αδρανής 

39 


3, 31°(ο) 

2284 

Ισοβσυτυρονιτρίλιο 

336 

3+6.1 

3, 11°(6) 
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ΕΦ ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 





Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 


2285 


2286 

2287 


2288 


2289 

2290 


2291 


2293 

2294 

2295 


2296 


2297 


2298 

2299 

2300 


2301 


2302 


2303 


2304 


2305 


2306 


2307 


2308 


2309 


2310 


2311 

2312 


2313 


Ονομασία ύλης 


Ισοκυανικοβενζοτριφθορίδια 


ΓΙενταμέθυλο ετττάνιο (Ισοδωδεκάνιο) 


Ισοεπτένιο _ 


Ισοεξένιο _ 


Ισοφορονοδιαμίνη 


Διϊσοκυανική ισοφορόνη_ 


Ενώσεις μολύβδου, διαλυτές, ε.α.ο. 


4-Μεθοξυ-4-μεθυλοπενταν-2-όνη 

Ν-Μεθυλανι λίνη _ 

Μονοχλωροξικός μεθυλεστέρας 


Μεθυλοκυκλοεξάνιο_ 


Μεθυλοκυκλοεξανόνες_ 

Μεθυ λοκυκλοπεντάνιο 

Διχλωροξικ ός μεθυλεστέρας _ 

2-Μεθυλο-5-αιθυλοπυριδίνη_ 


2-Μεθυλοφουράνιο _ 


νη _ 


Ισοπροπενυλοβενζόλιο 


Νιτροβενζενοσουλφονικό οξύ_ 


Νιτροβενζοτριφθορίδια _ 


-Νιτρο-4-χλωροβενζοτριφθορίδια 


Νιτρωδυλοθειικό οξύ 


Οκταδιένιο __ 


Πεντανο-2,4-διόνη __ 


Φαινετιδίνια __ 


Φαινόλη, τετηγμένη__ 


Πικολίνες 


• Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 


_ 

6.1+3 




Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


6 . 1 , 18 °( 6 ) 


3,31°(ο) 


3,3°(6) 


3,3 


8, 53 


6.1, 19°(ο) 


6.1,62°(ο) 


3,31°(ο) 


6.1, 12°(ο) 

6 . 1 , 16 °( 6 ) 




3, 31°(ο) 




3 

3. 3°(6) 

3 

3, 31°(ο) 

6.1 

6.1,12°(ο) 

6.1 

6.1, 24°(6) 

3 

3, 31°(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


10095 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 

Ονομασία ύλη; 

<ι» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

2315 

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια 

90 

9 

9, 2°(6) 

2317 

Διάλυμα χαλκόκυανιούχου νατρίου 

66 

6.1 

6.1, 41°(α) 

2318 

Υδροθειούχο νάτριο 

40 

■ 

ΒΗ 

2319 

Τερπένια υδρογονάνθρακες, ε.α,ο. 

30 

3 

3,31°(ο) 

2320 

Τ ετρααιθυλενοπενταμίνη 

80 

8 

8, 53°(ο) 

2321 

Τριχλωροβενζόλια, υγρά 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

2322 

Τ ριχλωροβουτένιο 

60 

6.1 

Η 

■ 

2323 

Φωσφορωδης τριαιθυλεστέρας 

30 

3 

3.31°(ο) 

2324 

Τριϊσοβουτυλένιο (τριμερές 
ισοβουτυλένιο) 

30 

3 


2325 

1,3,5 -Τ ριμεθυλοβενζόλιο 


Λ 

.3 

ΟΛ 

Ο 

2326 

Τ ριμεθυλοκυκλοεςυλαμίνη 

80 

8 

ΒΒ 

2327 

Τ ριμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνες 

80 

8 

8, 53°(ο) 

2328 

Διϊσοκυανικό τριμεθυλοεξαμεθυλένιο 

60 

6.1 

6.1, 19°(ο) 

2329 

Φωσφορωδης τριμεθυλεστέρας 

30 

3 

ΒΗ 

2330 

Ενδεκάνιο 

30 


Ο.) 

ο 

Ο 

2331 

Χλωριούχος ψευδάργυρος, άνυδρος 

80 

8 

8, Π°(ο) 

2332 

Οξίμη της ακεταλδευδης 

30 

3 

3, 31°(ς) 

2333 

Οξικός αλλυλεστέρας 

336 

3+6.1 

3, 17°(6) 

2334 

Αλλυλαμίνη 

663 

6.1+3 

6.1, 7°(α)2. 

2335 

Αλλυλαιθυλαιθέρας 

336 

3+6.1 

3, 17°(6) 

2336 

Μυρμηκικός αλλυλαιθέρας 

336 

3+6.1 

3. 17°(3) 

2337 

Φαινυλομερκαπτάνη 

663 

ΒΒ 

6.1.20 ο (3) 

2338 

Βενζοτριφθορίδιο 

33 

3 

Η 

2339 

2 -Βρωμοβουτάνιο 

33 

.3 

3, 3°(6) 

2340 

2-Βρωμοαιθυλαιθυλαιθέρας 

λ ί 
.3.3 

3 

βι; 


1 -Βρωμο-3-μεθυλοβουτάνιο 


3, 31°(ο) 


2341 


30 


3 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(»>) 

. Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κίνδυνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

«*) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

2343 

2 - Β ρω μοπεντάνιο 

^ η 1 

3 

3. 3°(ό) 

2344 

Βρωμοπροπάνια 

33 

ο 

3, 3°(δ) 

2345 

3-Βρωμοπροπύνιο 

33 

3 

3.3°(ό) 

2346 

Βουτανοδιόνη (διακετύλιο) 

33 

3 

3, 3°(ό) 

2347 

Βουτυλομερκαπτάνη 

33 

3 

3, 3°(6) 



39 

3 

3,31°(ε) 

2350 

Βουτυλομεθυλαιθέρας 

33 

3 

3, 3°(ό) 

2351 

Νιτρώδες βουτύλιο 

21 _ Ζϊ 


3. 3°(ό) 

2351 

Νιτρώδες βουτύλιο 


3 

3,31°(ο) 

2352 

Βουτυλοβινυλαιθέρας, αδρανής 

339 


3,3°(ό) 

2353 

Χλωρικό βουτυρύλιο 

338 

3+8 

3.25 0 (ό) 

2354 

Χλωρομεθυλοαιθυλαιθέρας 

336 

3+6.1 

3, 16°(ό) 

2356 

2-Χλωροπροπάνιο 

33 

3 

3,2 β (α) 

2357 

Κυκλοεξυλαμίνη 

83 

8+3 

8, 54°(ό) 

2358 

Κυκλοοκτατετραένιο 


3 

3, 3°(δ) 

2359 

Διαλλυλαμίνη 

338 

3+8+6.1 

3. 27°(β) 

2360 

Διαλλυλαιθέρας 

336 

3+6.1 

3,17°(ό) 

2361 

Διϊσοβουτυλαμίνη 

38 

3+8 

3.33°(ο) 

2362 

1,1 -Διχλωροαιθάνιο 
(Αιθυλιδενοχλωρίδιο) 

33 


3, 3°(ό) 

2363 

Αιθυλομερκαπτάνη 

33 

3+6.1 

3,2°(ε) 

2364 

η-Προπυλοβενζόλιο 

30 


3,3Γ(ο) 

2366 

Ανθρακικός διαιθυλεστέρας (Ανθρακικός 
αιθυλεστέρας) 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2367 

α-Μεθυλοβαλεραλδευδη 

33 

3 

3, 3°(ό) 

2368 

α-Πινένιο 

30 


3,31°(ο) 

2369 

Μονοβουτυλαιθέρας της 
αιθυλενογλυκόλης 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

2370 

1 -Εςένιο 

33 

3 

3, 3°(δ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤ ΕΡΟ) 
Προσθήκη Β-5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(<*) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

<*> 

2371 

Ισοπεντένια 

33 

3 

3, 1» 

2372 

1,2-Δι-{διμεθυλάμινο) αιθάνιο 

33 

3 

3,3» 

2373 

Διαιθοςυ μεθάνιο 

33 

3 

3, 3» 

2374 

3,3-Διαιθοξυπροπένιο 

33 

3 

3,3» 

2375 

Διαιθυλοσουλφίδιο 

33 

3 

3, 3» 

2376 

2,3-Διϋδροπυράνιο 

33 

3 

η·» 

2377 

1,1 -Διμεθοξυαιθάνιο 

33 

3 

3,3» 

2378 


336 

3+6.1 

3, 11» 

2379 

1 ,3 -Διμεθυλοβουτυλαμίνη 

338 

3+8 

3, 22» 

2380 

Διμεθυλοδιαιθοςυσιλάνιο 

33 

3 

3, 3» 

2381 

Διμεθυλοσουλφίδιο 

33 


3, 3» 

2382 

Διμεθυλυδραξίνη, συμμετρική 

663 

6.1+3 

6.1, 7»2. 

2383 

Διπροπυλαμίνη 

338 

3+8 

3,22» 

2384 

Δι-η-προπυλαιθέρας 

33 

3 

3,3» 

2385 

Ισοβουτυρικός αιθυλεστέρ<χς 

33 

ί 

3 

ΕΕ2ΜΙ 

2386 

1 - Αιθυλοπιπεριδίνη 

338 

3+8 

3,23» 

2387 

Φθοροβενζόλιο 

33 

3 

3,3» 

2388 

Φθοροτολουόλια 

33 

3 

3,3» 

2389 

Φουράνιο 

33 

3 

3, 1°2) 

2390 

2-Ιωδοβουτάνιο 

33 

3 

3, 3» 

2391 

Ιωδομεθυλοπροπάνια 

33 


3,3» 

2392 

I ωδοπροπάνια 

30 

3 

3,31» 

2393 

Μυρμηκικός ισοβουτυλεστέρας 

33 

3 

3, 3» 

2394 

Προπιονικός ισοβουτυλεστέρας 

33 

3 

3, 3» 

2395 

Ισοβουτυρυλοχλωρίδιο 

338 

3+8 

3,25» 

2396 

Μεθακρυλαλδεΰδη, αδρανής 

336 

Β3ΙΙΙ 

ΒΒ·Ι 

2397 

3-Μεθυλοβουταν-2-άνη 

33 

3 

3, 3» 

2398 

Μεθυλο-τριτοταγής βουτυλαιθέρας 

33 

3 

3, 3» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(Μ 

. Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

2399 

1 -Μεθυλοπιπεριδίνη 

338 

3+8 

3, 23°(ύ) 

2400 

Ισοβαλεριανικός μεθυλεστέρας 

33 

3 

3, 3°(ύ) 

2401 

Πιπεριδίνη 

338 

3+8 

3, 23°(ύ) 

2402 

Προπανοθιόλες (προπυλομερκαπτάνες) 

33 

3 

3, 3°(ύ) 

2403 

Οξικός ισοπροπενυλεστέρας 

33 


3. 3°(ύ) 

2404 

Προπιονιτρίλιο 

336 

3+6.1 

3, 11°(ό) 

2405 

Βουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

30 

•Λ 

3,3Γ(α) 

2406 

Ισοβουτυρικός ισοπροπυλεστέρας 

33 

«3 

3, 3°0>) 

2409 

Προπιονικός ισοπροπυλεστέρας 

33 

λ 

3. 3°(ύ) 

2410 

1,2,3,6-Τετραϋδροπυριδίνη 

** η 

3 

3, 3°(ύ) 

2411 

Βουτυρονιτρίλιο 

336 

3+6.1 

3, 11°(ό) 

2412 

Τετραϋδροθειοφαίνειο (θειολάννιο) 

33 

3 

3, 3°(1>) 

2413 

Ορθοτιτανικός τετραπροπυλεστέρας 

30 


3, 31°(ο) 

2414 

Θειοφαίνειο 

33 

Ρ 

3, 3°(6) 

2416 

Βορικός τριμεθυλεστέρας 

33 

3 

3. 3°(ύ) 

2426 

Νιτρικό αμμώνιο, υγρό, (θερμό 
συμπυκνωμένο διάλυμα) 

59 

5.1 

5.1,20° 

2427 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού καλίου 

50 

5.1 

5.1, 11°(ύ) 

2428 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού νατρίου 

50 

5.1 

5.1, Π°(ύ) 

2429 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού ασβεστίου 

50 

5.1 

5.1, 11°(ό) 

2430 

Αλκυλοφαινόλες, στερεές, ε.α.ο. 

88 

8 

8,39°(ε) 

2430 

Αλκυλοφαινόλες, στερεές, ε.α.ο. 

80 

8 

8,39°(ύ),(ε) 

2431 

Ανισιδίνες 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

2432 

Ν,Ν-Διαιθυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1. 12°(ς) 

2433 

Χλω ρονιτροτολουόλια 

60 

6.1 

6.1, 17°(ο) 

2434 

Διβενζυλοδιχλω ροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8, 36°(ύ) 

2435 

Αιθυλοφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8. 36°(ύ) 

2436 

Θειοξικό οξύ 

33 

3 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(«) 

2437 

2438 

2439 

2440 

2442 

2443 

2444 

2445 

2446 

2447 

2448 

2456 

2457 

2458 

2459 

2460 

2461 

2464 

2465 
2465 

2467 

2468 

2469 

2470 

2473 

2474 

2475 
2477 


Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

Μεθυλοφαινυλοδιχλωροσιλάνιο 

Χ80 

8 

8,36°(1>) 

Τ ριμεθυλακετυλοχλωρίδιο 

663 

6.1+3+8 

6.1, 10°(η) 

Οξινο διφθοριούχο νάτριο 

80 

8 

8, 9°(1>) 

Χλωριούχος κασσίτερος, ενυδατωμένος 

80 

8 

8. 11°(ο) 

Τ ριχλωροακετυλοχλωρίδιο 

Χ80 

8 

8, 35°(6)Ι. 

Οξυτριχλωριούχο βανάδιο 

80 

8 

8, 12°(6) 

Τετραχλωριούχο βανάδιο 

88 

8 

8, 12°(3) 

Αλκύλια του λιθίου 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2.31°(α) 

Νιτροκρεζόλες (ο-, πι-, ρ-) 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

Φώσφορος, λευκός ή κίτρινος, τετηγμένος 

446 

4.2+6.1 

4.2, 22° 

Θείο, τετηγμένο 

44 

4.1 

4.1,15° 

2-Χλωροπροπένιο 

33 

3 

3, 1°(3) 

2,3-Διμεθυλοβουτάνιο 

33 

3 

3- 3°(&) 

Εξαδιένιο 

33 

Λ 

3, 3°(&) 

2-Μεθυλο-1 -βουτένιο 

33 

3 

1111 ·· 

2-Μεθυλο-2-βουτένιο 

.>.3 

3 

3,2°(6) 

Μεθυλοπενταδιένιο 

33 

3 

3.3°(6) 

Νιτρικό βηρύλλιο 

56 

5.1 -«-6.1 

5.1, 29°(1>) 

Διχλωροϊσοκυανουριχό οξύ, ξηρό 

50 

5.1 

5.1. 26°(β) 

Αλατα του διχλωροϊσοκυανουρυαχύ οξέος 

50 

5.1 

5.1, 26°(6) 

Υαερανθρακικό νάτριο 

50 

5.1 

5.1,19°(ο) 

Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ, ξηρό 

50 

5.1 

5.1, 26°(&) 

Βρώμικος ψευδάργυρος 

50 

5.1 

5.1, 16°(ς) 

Φαινυλακετονιτρίλιο, υγρό 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

Αρσανιλικό νάτριο 

60 

6.1 


Θειοφωσγένιο 

60 

6.Τ 

6.1,21°(6) 

Τριχλωριούχο βανάδιο 

80 

8 

8. 11°(ο) 

Ισοθειοκυανικός μεθυλεστέρας 

63 

6.1+3 

6.1,20°(&) 
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.Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

. Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

2478 

Ισοκυανικά άλατα ή διαλύματα αυτών, 
εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

336 

3+6.1 

3, 14» 

2478 

Ισοκυανικά άλατα ή διαλύματα αυτών, 
εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

36 

3+6.1 

ιο 

ο 

Λ—V 

ο 

Ν—' 

2482 

Ισοκυανικός π-προπυλεστέρας 

663 

6.1+3 

6.1,6°(α) 

2483 

Ισοκυανικός ισοπροπυλεστέρας 



3, 14°(ε) 

2484 

Ισοκυανικός τριτοταγής βουτυλεστέρας 

663 

6.1+3 

6.1, 6°(α) 

2485 

Ισοκυανικός η-βουτυλεστέρας 

663 


6.1,6°(ε) 

2486 

Ισοκυανικός ισοβουτυλεστέρας 

336 

3+6.1 

Β·Ι 

ΠΒ91 

Ισοκυανικός φαινυλεστέρας 



ΒΒΕ·Ι 

2488 

Ισοκυανικός κυκλοεξυλεστέρας 

63 

6.1+3 

6.1, 18°(ό) 

2489 

4,4’-διϊσοκυανικό διφαινυλομεθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 19» 

2490 

Διχλω ροϊσοπροπυλαιθέρας 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

2491 

Αιθανολαμίνη, ή διάλυμα αυτής 

80 

8 

8, 53» 

2493 

Ε£αμεθυλενιμίνη 

338 

3+8 

3.23» 

2495 

Πενταφθοριούχο ιώδιο 

568 

- - — 

5.1+6.1+8 

5.1,5° 

2496 

Προπιονικός ανυδρίτης 

80 

8 

8, 32°(ο) 

2498 

1, 2 , 3 , 6 -Τετραϋδροβενζαλδευδη 

30 

3 

3, 31°(ο) 

2501 

Διάλυμα οξειδίου της τρις-(1-αζιριδινυλό) 
φωσφίνης 

60 

6.1 

6.1, 23°(ό),(ο) 

2502 

Βαλεριανυλοχλωρίδιο 

83 

8+3 

8.35»2. 

2503 

Τετραχλωριούχο ζιρκόνιο 

80 

8 

8. 11°(ο) 

2504 

Τετραβρω μοαιθάνιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

2505 

Φθοριούχο αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1,63°(ο) 

2506 

Οξινο θειικό αμμώνιο 

80 

8 

8. 13°(6) 

2507 

Xλωροπλατινικό οξύ, στερεό 

80 

8 

8, 16°(ο) 

2508 

Πενταχλωριούχο μολυβδένιο 

80 

8 

8, 11°(ο) 


Οξινο θειικό κάλιο 

80 

8 

8, 13» 

ΠΗ 

2-Χλωροπροπιονικό οξύ 

80 

8 

8, 32°(ο) 
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Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 



Αμινοφαινόλες (ο-, γπ-, ρ-) 


Βρωμοακετυλοβρωμίδιο 


Βρωμοβενζόλιο 


Βρωμοφόρμιο 


Τετραβρωμιούχος άνθρακας 


1,5,9-Κυκλοδωδεκατριένιο _ 


Κυκλοοκταδιένια _ 


Δικετένιο, αδρανές __ 


Μεθακρυλικό διμεθυλαμινοαιθύλιο 


Ορθομυρμηκικός αιθυλεστέρας 


Οξαλικός αιθυλεστέρας _ 


Φουρφουρυλαμίνη 


Ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας, αδρανής 


Ισοβουτυρικός ισοβουτυλεστέρας 


Ισοβουτυρικό οξύ 


Ισοβουτυρικός ανυδρίτης 


Μεθακρυλικό οξύ, αδρανές _ 


Τριχλωροξικός μεθυλεστέρας 


Μεθυλομορφολίνη 


Νιτροναφθαλένιο 


Χαρακτήρισα· 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 


2541 

Τερπινολένιο 

2542 

Τ ριβουτυλαμίνη 

2545 

Αφνιο σε σκόνη, ξηρό 

2546 

Τιτάνιο σε σκόνη, ξηρό 

2552 

Εξαφθοροακετόνη, ενυδατωμένη 

2554 

Μεθυλαλλυλοχλωρίδιο 


Ετικέτα Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


6.1, 12°(ο) 


8, 35°(6)1. 


3,3Ρ(ο) 


6.1, 15°(ο) 


6.1, 15°(ο) 


2, 3°(1>) _ 


°(ο) 


3,31°(ο) 


6.1, 13°(3) 


6 . 1 , 12 °( 1 >) 


3,31°(ο) 


6.1, 14°(ο) 


3,33°(ο) 


3, 31°(ο) 


3, 31°(ο) 


3°(ο) 


3,33°(ο) 


8, 32°(ο) 


6.1,17°(ο) 


3, 23°(1>) 


3, 3°(6) 


3, 31°(ο) 


8, 53°(ο) 




4.2, 12°(6),( ε ) 


6.1, 17°(ί>) 


3,3°(6) 
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- Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

' Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

2558 

Επιβρωμοϋδρίνη 

663 

6.1+3 

6.1, 16°(3) 

2560 

2-Μεθυλοπενταν -2-όνη 

30 

3 

3, 31°(ς) 

2561 

3-Μεθυλο-1 -βουτένιο 
(Ισοπροπυλαιθυλένιο) 

33 

3 

3, 1°(3) 

2564 

Διάλυμα τριχλωροξικού οξέος 

80 

8 

8, 32°(6)1. 

2565 

Δικυκλοεξυλαμίνη 

80 

8 

8, 53°(ο) 

2567 

Πενταχλωροφαινικό νάτριο 

60 

6.1 

6.1, 17°(6) 

2570 

Ενώσεις καδμίου 

66 

6.1 

6.1,61 °(&) 

2570 

Ενώσεις καδμίου 

60 

6.1 

6.1.61°(6),(ο) 

2571 

Αλκυλοφωσφορικά οξέα 

80 

8 

8. 34°(6) 

2572 

Φαινυλυδραζίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(1>) 

2573 

Χλωρικό θάλλιο 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(&) 

2574 

Φωσφορικό τρικρεζύλιο 

60 

6.1 

6.1,23 0 (6) 

2576 

Οςυβρωμιούχος φώσφορος, τετηγμενο 

80 

8 

8. 15° 

2577 

Φαινυλακετυλοχλωρίδιο 

80 

8 

8.35°(6)1. 

2578 

Τριοξείδιο του φωσφόρου 

80 

8 

8, 16°(ε) 

2579 

Πιπεραζίνη 

80 

8 

Β·Ι 

2580 

Διάλυμα βρωμιούχου αλουμινίου 

80 

1 

8 

8, 5°(ο) 

2581 

Διάλυμα χλωριούχου αλουμινίου 

80 

8 

8. 5°(ς) 


2582 

Διάλυμα χλωριούχου σιδήρου 

80 

8 

8. 5°(ε) 


2583 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8, 1°(6) 

2583 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8. 1°(6) 

2584 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

80 

8 

8. 1°(6) 

2584 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

80 

8 

8, 1°(6) 

2585 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8. 34°(ε) 


2585 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, στερεά 

80 

8 

8.34°(ε) 

2586 

Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

80 

8 

8, 34°(ο) 


2586 

Αρυλοσουλφονικά οξέα, υγρά 

80 

8 

8. 34°(ς) 
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Προσθήκη Β3 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

0>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

2587 

Βενζοκινόνη 

60 

6.1 

6.1, 14°(ό) 

2588 

Παρασιτοκτόνο στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 87°(ε) 

2588 

Παρασιτοκτόνο στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 



2589 

Μονοχλωροξικός βινυλεστέρας 

63 

6.1+3 

6.1, 16°(ό) 

2590 

Λευκός αμίαντος (Αοίϊηοΐϊΐβ, 

ΑηΐΗορΗγΙΗΐε, ΟΚι^εοίΠε ή Ττεπιοΐϊΐε) 

90 

9 

9, 1°(ο) 

2591 

Ξένον, βαθιάς κατάψυξης 

22 

2 

2, 7°( 2 ) 

2599 

Μείγμα αερίων Ρ. 503 

20 

2 

2, 6°(α) 

2600 

Αέριο πόλης 

236 

3+6.1 

2,2°(όι) 

2600 

Υδραέριο 

236 

3+6.1 


2600 

Αέριο σύνθεσης 

236 

3+6.1 

2, 2°(όΐ) 

2602 

Μείγμα αερίων Κ. 500 

20 

2 

2,4°(ε) 

2603 

Κυκλοεπτατριένιο 

336 

3+6.1 

3,19°(ό) 

2604 

Αιθερικός διαιθυλεστέρας του 
τριφθοριούχου βορίου 

883 

8+3 

8,33°(ε) 

2605 

Ισοκυανικός μεθοξυμεθυλεστέρας 

336 

3+6.1 

3,14°(3) 

2606 

Ορθοπυριτικός μεθυλεστέρας 
(Τ ετραμεθοξυσιλάνιο) 

663 

6.1+3 

6.1,8°(3) 

2607 

Διμερής ακρολεΐνη, σταθεροποιημένη 

39 

3 

Ο 

Ο 

' — ' 

2608 

Νιτροπροπάνια 

30 

3 

3, 31°(ε) 

2609 

Βορικό τριαλλύλιο 

60 

6.1 

6.1, 14°(ε) 

2610 

Τριαλλυλαμίνη 

38 

3+8 

ολ 

ο 

/-ν 

Γ) 

2611 

Προπυλενοχλωρυδρίνη 

63 

6.1+3 

6.1,16°(ό) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 


Ονομασία ύλης 


(I» 


2618 

2619 

2620 
2621 
2622 
2624 
2626 

2627 

2628 
2629 

2642 

2643 

2644 

2645 

2646 

2647 

2648 

2649 

2650 

2651 
2653 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2660 
2661 


Βινυλοτολουόλιο, αδρανές (ο-,πι-,ρ-) 

Βενζυλοδιμε&υλαμίνη 

Βουτυρικοί αμυλεστέρες 

Ακετυλομεθυλοκαρβινόλη 

Γλυκιδαλδεΰδη 

Πυριηκό μαγνήσιο 

Υδατικό διάλυμα χλωρικού οξέος 

Ανόργανα νιτρώδη άλατα, ε.α,ο. 

Φθοροςικό κάλιο 

Φθοροξικό νάτριο 

Φθοροξικό οξύ 

Βρωμοξικός μεθυλεστέρας 

Μεθυλιωδίδιο 


Φαινακυλοβρωμίδιο 

Εξαχλωροκυκλοπενταδιένιο 

Μηλονονιτρίλιο 

1.2- Διβρωμοβουταν-3-όνη 

1.3- Διχλωροακετόνη 

1,1 -Διχλωρο-1 -νιτροαιθάνιο 
4,4'-Διαμινοδκραινυλο μεθάνιο 
Βενζυλιωδίδιο 
Φθοροπυριτικό κάλιο 
Κινολίνη 

Διθειούχο σελήνιο 
Σελήνιο σε σκόνη 
Μονοχλωροξικό νάτριο 
Ν ιτροτολουϊδίνες (μονο) 
Εξαχλω ρακετό νη 


Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 


Ετικέτα 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


(Ανω μέρος) 

(Ο 


39 


83 


30 


30 


336 


423 


50 


50 


66 


66 


66 


60 


60 


60 


66 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


60 


_(Φ 

3 

8+3 

3 


3+6.1 

4,3 

5.1 

5.1 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 


(ε) 


3,31°(ο) 

8, 54°(ί) 
3,31°(ο) 
3,31°(ο) 

3, 17°(ό) 
4.3, 12°(ό) 
5.1,4°(ό) 
5.1,23 0 (ί)) 
6.1, 17°(ε) 
6.1, 17°(ε) 
6.1, 17°(3) 

6.1, 17°(ί>) 

6.1, 15°(ό) 

6.1, 17°(ί>) 
6.1, 15°(ε) 
6.1, 12°(5) 
6.1, 17°(ί>) 
6.1,17°(ό) 
6.1, 17°(ί) 

6.1, Ι2°(ς) 

6.1, 15°(ό) 

6.1, 64°(ς) 
6.1, 12°(α) 
6.1, 55°(1?) 
6.1, 55°(ο) 
6.1, 17°(ο) 
6.1, 12°(ε) 
6.1, 17°(ε) 






































































ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


10105 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<*) 



Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 


Ετικέτα 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 




Υδροκινόνη 


Διβρωμομεθάνιο 


Κυανοξικός αιθυλεστέρας 


Βουτυλοτολουόλια 


Χλωρακετονιτρίλιο 


Χλωροκρεζόλες _ 


Κυανουρικό χλωρίδιο 


Αμινοπυριδίνες (ο-, ιυ-, ρ-) _ 


Διάλυμα αμμωνίας περιέχον μεταξύ 10 
και 35% αμμωνία_ 


2-Αμινο-4-χλωροφαινόλη 


Φθοροπυριτικό νάτριο_ 

Διάλυμα υδροξειδίου του ρουβιδίου 


Υδροξείδιο του ρουβιδίου_ 


Διάλυμα υδροξειδίου του λιθίου 


Υδροξείδιο του λιθίου, ενυδατωμένο 


Διάλυμα υδροξειδίου του καισίου 


Υδροξείδιο του καισίου 


Διάλυμα θειούχου αμμωνίου 


Δ ιαιθυ λαμινοπ ροπυ λαμίνη _ 


Ν,Ν-Διαιθυλαιθυλενοδιαμίνη_ 


Διαιθυλαμινοαιθανόλη _ 


Νιτρώδες δικυκλοεξυλαμμώνιο_ 


1 -Βρωμο-3-χλωροπροπάνιο _ 


Γλυκερολο-α-μονοχλωρυδρίνη _ 


Ν,η-Βουτυλιμιδαζόλη 


Πενταβρωμιούχος φώσφορος _ 





6.1, 17°(ο) 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


-Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 

Ονομασία ύλης 

0») 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

Μ) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(€) 

2693 

Υδατικά διαλύματα διθειώδους άλατος, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8. 17°(ο) 

2698 

Τετραϋδροφθαλιχοί ανυδρίτες 

80 

8 

8, 3Γ(ς) 

2699 

Τριφθοροξικό οξύ 

88 

8 

8, 32°(α) 

2705 

1 -Πεντόλη 

80 

8 

1 

2707 


33 

3 

3, 3 0 (6) 

2707 

Διμεθυλοδιοξάνια 

30 

3 

3,31°(ο) 

2708 

Βουτοξύλιο 

30 

3 

0.1 

0.1 

Ο 

Ο 

2709 

Βουτυλοβενζόλια 

30 

-» 

3. 31°(ε) 

2710 

Διπροπυλοκετόνες 

30 

** 

Οί 

ΟΛ 

ο 

Ο 

2711 

Διβρωμοβενζόλιο 


3 

3,31°(0 

2713 

Ακριδίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ε) 

2714 

Αβιετικός ψευδάργυρος 

40 

4.1 

4.1, 12°(ο) 

2715 

Αβιετικό αλουμίνιο 

40 

4.1 

4.1. 12°(ε) 

2716 

1,4-Βουτυνεδιόλη 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

2717 

Καμφορά, συνθετική 

40 

4.1 

4.1. 6°(ε) 

2719 

Βρώμικο βάριο 

56 

5.1+6.1 

5.1. 29 0 (6) 

2720 

Νιτρικό χρώμιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

2721 

Χλωρικός χαλκός 

50 

5.1 

5·1, 11°(6) 

2722 

Νιτρικό λίθιο 

50 

5.1 

5.1.22°(ο) 

2723 

Χλωρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1, 11°(6) 

2724 

Νιτρικό μαγνήσιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ε) 

2725 

Νιτρικό νικέλιο 

50 

5.1 

5.1, 22°(ο) 

. 2726 

Νιτρώδες νικέλιο 

50 

5.1 

ΒΕΞΗ 

2727 

Νιτρικό θάλλιο 

65 

6.1+05 

6.1, 68°(6) 

2728 

Νιτρικό ζιρκόνιο 

50 

5.1 


2729 

Εςαχλωροβενζόλιο 

60 

6.1 

6.1, 15°(ε) 

2730 

Νιτρανισόλη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ο) 

























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προβθήκη Β.5 


10107 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

( ο ) 

Ετικέτα 

(<1> 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(<0 

2732 

Νιτροβρωμοβενζόλιο 

60 


1 

2733 

Αμίνες ή πολυαμίνες εύφλεκτες, 
διαβρωτικές ε.α.ο. 

338 

3+8 

Η3 

2733 

Αμίνες ή πολυαμίνες, εύφλεκτες, 
διαβρωτικές ε.α.ο. 

38 

3^8 

3. 33°(ε) 

2734 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές 
εύφλεκτες, ε.α.ο. 

883 

8-5-3 

8, 54 0 (ϋ) 

2734 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές, διαβρωτικές, 
εύφλεκτες, ε.α.ο. 

83 

8-3 

8. 54°(ό) 

2735 

Αμίνες ή πολυαμίνες υγρές, διαβρωτικές 
ε.α.ο. 

88 

8 

8. 53°(α) 

2735 

Αμίνες ή πολυαμίνες, υγρές διαβρωτικές 
ε.α.ο. 

80 

8 

ΟΟ 

Οι 

Ο,* 

Ο 

2738 

Ν-Βουτυλανιλίνη 

60 

6.1 

6.1, 12°(ό) 

2739 

Βουτυρικός ανυδρίτης 

80 

8 

8. 32°(ο) 

2740 

η-χλωροφορμικός προπυλεσυέρας 

668 


6.1.28°(3) 

2741 

Υποχλωριωδες βάριο 

56 

5.1+6.1 

5.1,29°(6) 

2742 

Χλωροφορμικά άλατα, τοςικά, διαβρωηκά. 
εύφλεκτα, ε.α.ο. 

638 

6.1-3+8 

6.1. 28°(6) 

2743 

η-Χλωροφορμικός βουτυλεστέρας 

638 

6.1+3-8 

6.1. 28°(6) 

2744 

Χλωροφορμυςός κυκλοβουτυλεστέρας 

638 

6.1+3+8 

6.1.28°(Β) 

2745 

Χλωροφορμικός χλωρομεθυλεστέρας 

68 

6.1-8 

6.1,27°(1>) 

2746 

Χλωροφορμικός φαινυλεστέρας 

ΟΝ 

οο 


6.1,27°(ό) 

2747 

Χλωροφορμικός τριτοταγής 
βουτυλοκυκλοεςυλεστέρας 

60 

6.1 

6.1, 17°(ς) 



2753 


60 


6.1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(2) 

Ονομασία ύλης 

<<>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

«0 

Ετικέτα 

(ά) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

2754 

Ν- Αιθυλοτολουϊδίνες 

60 

6.1 

6.1, 12°(6) 

2757 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, στερεά, τοςικά 

66 

6.1 

6.1,74°(3) 

2757 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, στερεά, τοξικά 

60 

Β· 

ΗΒΒ8Ι81 

2758 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,44°00,(1>) 

2759 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, στερεά, 
τοςικά 

66 

6.1 

6.1, 79°(β) 

2759 

Παρασιτοκτόνα με αρσενικό, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 79°(6),(ς) 

2760 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,49°(3),(β) 

2761 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 72°(3) 

2761 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνα, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 72 0 (6),(ο) 

2762 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,42 0 (α),(6) 

2763 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 82°(α) 

2763 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 82°(&),(ο) 

2764 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης υγρά, εύφλεκτα, 
τοςικά 

336 

3+6.1 

3, 52°(3),(1>) 

2765 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,73°(3) 

2765 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),(ο) 

2766 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,43°(α),(5) 

2767 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1. 85°(&) 

2767 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 85°(6),(α) 

2768 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

Β9 

3, 55°(ε),(ύ) 

1 

—I 

2769 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγώγων, 

66 

6.1 

6.1,83°(3) 
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10109 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

<1>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
. (Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 


στερεά, τοξυαχ 




2769 

Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγωγών, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 83°(6),(ο) 

2770 

Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,53°(3),0) 

2771 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 86°(ε) 

2771 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 86°(δ),(ε) 

2772 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3, 56°(ε),(ό) 

2773 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,84°(3) 

2773 

Παρασιτοκτόνο παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 84°(ό),(ο) 

2774 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,54°(3),(ό) 

2775 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 80°(η) 

2775 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 80 0 (ό),(ο) 

2776 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξυςά 

336 

3+6.1 

3,50°(3),(δ) 

2777 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,75°(ε) 

2777 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 


2778 

Παρασιτοκτόνο με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,45°(3),(ό) 

2779 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,81 °(ε) 

2779 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 81°(ύ),(ε) 

2780 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3, 51°(3),(δ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
όλης 

(Κάτω μέρος) 
(3) 

Ονομασία ύλης 

0» 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(β) 

2781 

Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, στερεά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1,78°(β) 

2781 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, στερεά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6-1, 78°(6),(ε) 

2782 

Παρασιτοκτόνα διπυριδιλίου, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 


3,48°(α),(ΐ5) 

2783 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,71°(8) 

2783 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1. 71°(6),(ε) 

2784 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,41°(8),(6) 

2785 

4-Θειαπεντανάλη 

60 

6.1 

6.1, 21°(ο) 

2786 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, 
στερεά, τοξικά 

66 

6.1 

|Η· 

2786 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, 
στερεά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1. 76°(υ),(ο) 

2787 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
εύφλεκτα, τοξικά 

336 

3+6.1 

3,46°(8),(6) 

2788 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, υγρές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,32°(8) 

2788 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, υγρές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,32°(1> ),(<:) 

2789 

Οξικό οξύ, παγόμορφο 

83 

8+3 

8, 32°(6)2. 

2789 

Οξικό οξύ, σε διάλυμα 

83 

8+3 

8, 32°(β)2. 

2790 

Οξικό οξύ, σε διάλυμα 

80 

8 

8, 32°(6)1.,(ς) 

2793 

Σίδηρο μεταλλικά ρινίσματα, 
εκτρυπανίσματα, υπολείμματα τόρνου ή 
κομμάτια 

40 

4.2 

4.2, 12°(ο) 

2796 

Θειικό οξύ, με περισσότερο από 51 % οξύ 

80 

8 

8, 1°(6) 

2796 

Υγρά μπαταρίας, όξινα 

80 

8 

8, 1°(1>) 

2797 

Υγρά μπαταρίας, αλκαλικά 

80 

8 

8, 42°(6) 

2798 

Διχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

80 

8 

8, 35°(1>)1. 

2799 

Θειοδιχλωριούχος φαινυλοφώσφορος 

80 

8 

8, 35°(1>) I. 
















































ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β3 


1011 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(δ) 

Ονομασία ύλης 

α>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Άνω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(€) 

2801 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, υγρές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

80 

8 

8,66°(ύ),(ο) 

2802 

Χλωριούχος χαλκός 

80 

8 


2803 

Γάλλιο 

80 

8 

8, 65°(ο) 

2805 

Υβριδίου του λιθίου, λυωμενο στερεό 

423 

Β· 

4.3, 16°(δ) 

2809 

Υδράργυρος 

80 

8 

8, 66°(ς) 

2810 

Τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 


2810 

Τοξικά υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,25°(δ),(ο) 

2811 

Τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,25°(ε) 

2811 

Τοξικά στερεά, οργανικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,25°(ό),(ο) 

2813 

Στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

423 

4.3 

4.3,20°(ό),(ς) 

2814 

Μολυσματικές ύλες, με επίδραση στον 
άνθρωπο 

606 

6.2 


2815 

Ν-Αμινοαιθυλοπιπεραζίνη 

80 

8 

8, 53°(ο) 




Διάλυμα υδροφθοριούχου αμμωνίου 


Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 


Διάλυμα πολυθειούχου αμμωνίου 


Οξινο φωσφορικό αμύλιο 


Βουτυρικό οξύ 


Διάλυμα φ αινόλης _ 

2-Χλωροπυριδίνη 


Κροτσνυίό οξύ 



2829 

Καπρονικό οξύ 

80 

2830 

Σιδηροπυριτικό λίθιο 

423 

2831 

1,1,1 -Τ ριχλωροαιθάνιο 

60 

2834 

Οξινος φώσφορος 

80 

2835 

Υδρίδιο του νατραργιλίου 

423 

2837 

Υδατικό διάλυμα διθειικών αλάτων 

80 


8, 7°(ύ),(ο) 


8,45°(ο) 


8,45°(ό)1. 


8, 38°(ο) 


8,32°(ο) 





8, 32°(α) 


4.3, 12°(ό) 


6.1. 15°(ο) 


8, 16°(ε) 


4.3, 16°(5) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(Κάτω μέρος) 

α>) 

(Ανω μέρος) 


<«) 

(*) 

(Ο 

(ά) 

2838 

Βουτυρικός βινυλεστέρας, αδρανής 

339 

3 

3,3°(&) 

2839 

Αλδόλη 

60 

6.1 

6.1, 14°(6) 

2840 

Βουτυραλδοξίμη 

30 

3 

3.3Ι°(ο) 

2841 

Δι-η-αμυλαμίνη 

36 

ΕΕ9· 

3, 32°(ο) 

2842 

Νιτροαιθάνιο 

30 

3 

3,31°(α) 

2844 

Ασβεστομαγνησιούχο πυρίτιο 

423 

Ε9· 

4-3, 12°(ο) 

2845 

Αυτοαναφλέξιμα υγρά, οργανικά, ε.α.ο. 

333 


4.2, 6°(β) 

2849 

3-Χλωροπροπανόλη -1 

60 

6.1 

6.1, 17°(ς) 

2850 

Τετραμερές προπυλένιο 

30 

3 

3,31°(ς) 

2851 

Τριφθοριούχο βόριο, ενυδατωμένο 

80 

8 

8, 10°(6) 

2853 

Φθοροπυριτικό μαγνήσιο 

60 

6.1 

6.1, 64°(ο) 

2854 

Φθοροπυριτικό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 64°(ο) 

2855 

Φθοροπυριτικός ψευδάργυρος 

60 

6.1 

6.1, 64°(ο) 

2856 

Φθοροπυριτικά άλατα, ε.α.ο. 

60 


6.1, 64°(ο) 

2858 

Ζιρκόνιο, ξηρό 

40 

4.1 

4.1, 13°(ο) 

2859 

Μεταβαναδικό αμμώνιο 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

2861 

Πολυβαναδικό αμμώνιο 

60 


6.1. 58°(&) 

2862 

Πεντοξείδιο του βαναδίου 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

2863 

Βαναδικό νατραμμώνιο 

60 

6.1 

• 

6.1, 58°(6) 

2864 

Μεταβαναδικό κάλιο 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 

2865 

Θειική υδροξυλαμίνη 

80 

8 

8. 16°(ο) 

2869 

Μείγμα τριχλωριούχου τιτανίου 

80 

8 

8, 11°(5),(ς) 

2870 

Βοριοϋδρίδιο του αλουμινίου 

Χ333 

ΒΒ· 

4.2, 17°(ε) 

2870 

Βοριοϋδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2. 17°(α) 

2871 

Αντιμόνιο σε σκόνη 

60 

6.1 

6.1. 59°(ο) 

2872 

Διβρωμοχλωροπροπάνια 

60 

6.1 

6.1, 15°(ο) 

2873 

Διβουτυλαμινοαιθανόλη 

60 


6.1. 12°(ο) 

2874 

Φουρφου ρυλαλκοόλη 

60 

6.1 

6.1, 14°ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- 
σακός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία όλης 

(1>) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

2875 

Εξαχλωροφαίνιο 

60 

6.1 

6.1,17°(ς) 

2876 

Ρεζορσίνη 

60 

6.1 

6.1, 14°(ο) 

2878 

Σπογγώδες τιτάνιο, σε μορφή σκόνης ή 
κόκκων 

40 

4.1 

4.1,13°(ο) 

2879 

Οξυχλωριούχο σελήνιο 

886 

8+6.1 

Ε3Ξ5·Η 

2880 

Μείγμα ενυδατωμένου υποχλωριώδους 
ασβεστίου 

50 

5.1 

5.1, 15°(ό) 

2880 

Υποχλωριώδες ασβέστιο, ενυδατωμένο 

50 

5.1 

5.1, 15°(ό) 

2881 

Καταλύτης μετάλλου, ξηρός 


4.2 

4.2, 12°(ό),(ο) 

2900 

Μολυσματικές ύλες, με επίδραση μόνο στα 
ζώα 

606 

6.2 

6.2,3°(ό) 

2902 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξιχά, ε.α,ο. 

66 

6.1 

6.1, 87°(ϊ) 

2902 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 87 β (ό),(ς) 

2903 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοςικά, εύφλεκτα, 
ε.α,ο. 

663 

6.1+3 

6.1, 87°(ι) 

2903 

Παρασιτοκτόνα υγρά, τοςικά, εύφλεκτα, 
ε.αο. 

63 

6.1+3 

6.1.87°(ό),(ο) 

2904 

Φαινολικά άλατα, υγρά 

80 

8 

8, 62°(ο) 

2904 

Χλωροφαινολικά άλατα, υγρά 

80 

8 

8, 62°(ο) 

2905 

Φαινολικά άλατα, στερεά 

80 

8 

8, 62°(ο) 

2905 

Χλωροφαινολικά άλατα, στερεά 

80 

8 

8, 62 β (ο) 

2906 

Διάλυμα τριϊσοκυανατοΐσοκυανουρικών 
αλάτων των ισοφορονοδιϊσοκυανικών 
αλάτων 

30 

3 

Η 

2912 

Ραδιενεργά υλικά, χαμηλής ειδυςής 
δραστικότητας (Ε5Α), που δεν 
αναφέρονται διαφορετικά σ’ αυτή την 
προσθήκη 

αέρια 

αέρια, εύφλεκτα 

υγρά, εύφλεκτα με σημείο 

ανάφλεξης όχι άνω των 61 °€ 

70 

72 

723 

73 

7Α,7Β ή 

70 

7Α,7Β ή 

70 

7Α,7Β, ή 
70+3 
7Α,7Β ή 
70+3 

7, 5ο1ι 5,6 ή 13 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ϋροβθήκη Β.5 


Χαρακτηρι- 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτήρισα- 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης 

σηκός αριθμός 


κός αριθμός 


και είδους 

ύλης 


κινδύνου 


(Κάτω μέρος) 


(Ανω μέρος) 


(«) 

(») 

(Μ 

(Ο 

(4) 


στερεά, εύφλεκτα 

74 

7Α,7Β ή 
70+4.1 



οξειδωτικά 

75 

7Α,7Β ή 
70+05 



τοξυαί 

76 

7Α,7Β ή 
70+6.1 



διαβρωτικά 

78 

7Α,7Β ή 
70+8 


2920 

Διαβρωτικά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

883 

8+3 

8, 68°(ε) 

2920 

Διαβρωπκά υγρά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

83 

8+3 

8, 68°(6) 

2921 

Διαβρωτυαχ στερεά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

884 

8+4.1 

8.67°(3) 

2921 

Διαβρωτικά στερεά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

84 

8+4.1 

8,67°(&) 

2922 

Διαβρωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

886 

8+6.1 

8. 76°(α) 

2922 

Διαβρωτικά υγρά, τοξικά, ε.α.ο. 

86 

8+6.1 

8, 76°(6),(ο) 

2923 

Διαβρωηκά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

886 

8+6.1 

8, 75 β (3) 

2923 

Διαβρωτικά στερεά, τοξικά, ε.α.ο. 

86 

8+6.1 

8, 75°(1>).(ο) 

2924 

Εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

338 

3+8 

3,26°(3),(6) 

2924 

Εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

38 

3+8 

3.33°(ο) 

2925 

Εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, οργανικά. 

48 

4.1+8 

4.1, 8°(&),(ς) 


ε.α.ο. 




2926 

Εύφλεκτα στερεά, τοξικά, οργανικά, ε.α.ο. 

46 

4.1+6.1 

4.1,7°(6),(ο) 

2927 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α.ο. 

668 

6.1+8 

6.1, 27°(η) 

2927 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, οργανικά, ε.α,ο. 

68 

6.1+8 

6.1,27°(6) 

2928 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά. 

668 

6.1+8 

6.1,27°(ε) 


ε.α.ο. 




2928 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, οργανικά, 

68 

6.1+8 

6.1,27°(6) 


ε.α.ο. 




2929 

Τοξικά υγρά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

663 

6.1+3 

6.1, 26°(ε)1. 

2929 

Τοξικά υγρά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1, 26°(ύ)1. 

2930 

Τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α.ο. 

664 

6.1+4.1 

6.1, 26°(&)2. 

2930 

Τοξικά στερεά, εύφλεκτα, οργανικά, ε.α,ο. 

64 

6.1+4.1 

6.1,26°(6)2. 

2931 

Θειικό βαναδύλιο 

60 

6.1 

6.1, 58°(6) 




Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(») 



ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Προσθήκη Β.5 


Ονομασία ύλης . Χαρακτηριστι¬ 

κός αριθμός 

κινδύνου 

(Ανω μέρος) 

(*>> «=> 


2-Χλωροπροπιον ικός μεθ»λ£στέρας _30_3_ 

2-Χλωροπροπιονικός ι σοπροπυλεστέρας 30 _3_ 

2-Χλωροπροπιονακός αιβολεστέρας_30_3_ 


Θειογαλακτικό οξύ _ 


α-Μεθυλοβενζυλαλκοόλη _ 


Βενζοϊκός μεθυλεστέρας 


10115 


2-Τ ριφθορομεθυλανιλίνη 


Τ ετραϋδροφουρφουρυλαμίνη 


Ν-Μεθ υλοβουτυλαμίνη _ 

2 - Αμινο-5-Διαιθυλαμινοπεντάνιο 
Μονοχλωροξι κός ισοπροπυλεστέρας 

3- Τ ρκρθορο μεθυλανιλίνη _ 

Υδροσουλφίδιο του νατρίου _ 

Μαγνήσ ιο σε κόκκους καλυμμένο 

Διμεθυλαιθερικά άλατα τριφθοριούχου 
βορίου 

Θεισγλυκόλη____ 

Σουλφαμικό οξύ_ 

Παρασκευάσματα πιεποδ, 
σταθεροποιημένα_ 

Μεηεδ, σταθεροποιημένο_ 


Διάλυμα νιτρικού ουρανυλίου, 
ενυδατωμένο___ 

Ραδιενεργά υλικά, που δεν αναφέρονται 
διαφορετικά σ’ αυτή την προσθήκη 

αέρια 

αέοια. εύφλεκτα_ 


Αριθμός Κλάσης 
και είδους 


3,31°(0) 


3,31°(ο) 



3,31°(ο) 


3,22°(6) 


6.1, 12°(ο) 


3, 31°(ε) 


6.1,17°(δ) 


8, 45°(δ)1. 


4.3, 1Γ(ο) 


4.3+3+8 4.3.2°(ϊ) 


6.1,21°(δ) 

8, 


4.3 

, 20°(ο) 

4.: 

20°(ο) 

, 

13 

3,0 ΟΓ 


7Α.7Β ή 7, 5ο1ι 9.10,11 
70 ή 13 


7Α,7Β ή 

70 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(<0 

Ετικέτα 

Μ) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(0 


υγρά, εύφλεκτα με σημείο 
ανάφλεξης όχι άνω των 61 °0 

στερεά, εύφλεκτα 

οξειδωτικά 

τοξικά 

διαβρωτικά 

723 

73 

74 

75 

76 

78 

7Α,7Β ή 
70+3 
7Α,7Β ή 
70+3 

7Α,7Β ή 
70+4.1 
7Α,7Β ή 
70+05 
7Α,7Β ή 
70+6.1 
7Α.7Β ή 
70+8 


2983 

Μείγμα αιθυλενοξειδίου και 
προπυλενοξειδίου 

336 

3+6.1 

3. 17°(3) 

2984 

Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου 

50 

5.1 

5.1, 1°(ο) 

2985 

Χλωροσιλάνια, εύφλεκτα, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

338 

3+8 

3, 21 °(6) 

2986 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

Χ83 

8+3 

8, 37°(6) 

2987 

Χλωροσιλάνια, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8.36°(Β) 

2988 

Χλωροσιλάνια, ενεργά με το νερό, 
εύφλεκτα, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

Χ338 

4.3+3+8 

4.3, 1°(3) 

2989 

Φωσφορώδης μόλυβδος, διβασικός 

40 

4.1 

4.1, 11°(6),(ς) 

2991 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 
εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,74°(3) 

2991 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 
εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 74°(6),(ς) 

2992 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,74°(3) 

2992 

Καρβαμικά παρασιτοκτόνο, υγρά, τοξικά 

60 


6.1, 74°(6),(ο) 

2993 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,79°(3) 

2993 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 79°(6),(ο) 

2994 

Παρασιτοκτόνο με αρσενικό, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,79°(3) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύ)αις 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλήσης 
και είδους 

(6) 

2994 

Παρασιτοκτόνοι με αρσενικό, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 79°(6),(ο) 

2995 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξυοά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 72°(ε) 

2995 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 72°(ί>),(ο) 

2996 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 72°(η) 

2996 

Οργανοχλωρικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξυίά 

60 

6.1 

6.1, 72°(6),(ο) 

2997 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 82°(ά) 

2997 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά, 
εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 82°(6),(ο) 

2998 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,82°(3) 

2998 

Παρασιτοκτόνο τριαζίνης, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1,82 0 (6),(ο) 

2999 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,73°(δ) 

2999 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1,73°(6),(ο) 

3000 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 73°(ίΐ) 

3000 

Παρασιτοκτόνο με φαινόξυ ομάδες, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 73°(6),(ς) 

3001 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 85°(ε) 

3001 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 85°(6),(ο) 

3002 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 85°(α) 

3002 

Παρασιτοκτόνο φαινυλουρίας, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 85°(6),(ο) 

3003 

Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγώγων, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,83°(3) 


Παρασιτοκτόνο βενζοϊκών παραγώγων. 


63 


6.1+3 


6.1,83 0 φ),(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

<&) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

Μ) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(*) 


υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 




3004 

Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, 
υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,83°(ϋ) 

3004 

Παρασιτοκτόνα βενζοϊκών παραγώγων, 
υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.Ι,83°(1>),(ο) 

3005 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 86°(α) 

3005 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1,86°(6),(ς) 

3006 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 86°(ε) 

3006 

Διθειοκαρβαμικά Παρασιτοκτόνα, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 86°(ό),(ο) 

3007 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 84°(ε) 

3007 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 84°(ό),(ο) 

3008 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,84 β (») 

3008 

Παρασιτοκτόνα παραγώγων του 
φθαλιμίδη, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 84°0>),(ο) 

3009 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,80 ο (3) 

3009 

Παρασιτοκτόνο με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 80°(6),(ο) 

3010 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 80°(α) 

3010 

Παρασιτοκτόνα με βάση το χαλκό, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 80°(6),(ς) . 

3011 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,75°(ε) 

3011 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 75°(ό),(ο) 

3012 

Παρασιτοκτόνα με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,75°(3) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(»») 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

«0 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

3012 

Παρασιτοκτόνοι με βάση τον υδράργυρο, 
υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1,75°(6),(σ) 

3013 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοςικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 81°(ε) 

3013 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης υγρά, τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 81°(6),(ο) 

3014 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,81°(3) 

3014 

Παρασιτοκτόνο υποκατεστημένης 
νιτροφαινόλης, υγρά, τοςικά 

60 

6.1 

6.1, 8Γ(6),(ο) 

3015 

Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά, τοςικά, 
εύφλεκτα 

663 

6.Η3 

6.1,78°(ε) 

3015 

Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά, τοςικά, 
εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 78°(6),(ο) 

3016 

Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά, τοξικά 

66 

6.1 

6.1,78°(α) 

3016 

Παρασιτοκτόνο διπυριδιλίου, υγρά, τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 78°(6),(ο) 

3017 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1, 71°(ε) 

3017 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1-3 

6.1,71°(6),(ο) 

3018 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 71°(ε) 

3018 

Οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνο, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1,71°(ό),(ο) 

3019 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,76°(3) 

3019 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 76 5 (6),(ο) 

3020 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά υγρά, 
τοξικά 

66 

6.1 

6.1, 76°(α) 

3020 

Παρασιτοκτόνο οργανοκασσιτερικά, υγρά, 
τοξικά 

60 

6.1 

6.1, 76°(6),(ε) 

3021 

Παρασιτοκτόνο, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, 
ε.α.ο. 

336 

3+6.1 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 

Ονομασία όλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

«1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

3022 

1,2-Βουτυλενοςείδιο, σταθεροποιημένο 

339 

3 

3,3°α>) 

3023 

Τριτοταγής οκτυλομερκαπτάνη 

63 

6.1+3 

6.1, 20°(6) 

3024 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης 
υγρά, εύφλεκτα, τοςικά 

336 

3+6.1 

3,47°(2),(6) 

3025 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοςικά, εύφλεκτα 

663 

6.1+3 

6.1,77°(2) 

3025 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοςικά, εύφλεκτα 

63 

6.1+3 

6.1, 77°(6),(ο) 

3026 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης, 
υγρά, τοςικά 

66 

6.1 

6.1,77°(2) 

3026 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης 
υγρά, τοςικά 

60 

6.1 

6.1, 77°(6),(ο) 

3027 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης 
στερεά, τοςικά 

66 

6.1 

6.1,77°(α) 

3027 

Παρασιτοκτόνο παράγωγα της κουμαρίνης 
στερεά, τοςικά 

60 

6.1 

6.1. 77 0 (&),(ο) | 

3049 

Αλκυλαλογονίδια μετάλλων, ε.α.ο. ή 
αρυλαλογονίδια μετάλλων, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2.32°(α) ! 

3050 

Αλκυλαλυδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. ή 
αρυλαλυδρίδια μετάλλων, ε.α.ο. 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2. 32°(α) 

3051 

Αλκύλια αλουμινίου 



4.2. 31 °(α) 

3052 

Αλκυ λαλογονίδια αλουμινίου 


ΕΞΒ 

4.2. 32°(α) 

3053 

Αλκύλια μαγνησίου 

Χ333 


ΕΕΕ·Ι 

3054 

Κυκλοεςυλομερκαπτάνη 

30 


3. 3Ι°(ο) 

3055 

2-(2-Αμινοαιθοςυ) αιθανόλη 

80 

8 

8. 53°(ο) 

3056 

η-Επταλδευδη 

30 

3 

3, 3!°(ο) 

3065 

Αλκοολούχα ποτά 


3 

3.31 ε (ο) 

3065 

Αλκοολούχα ποτά 

33 


3,3°(6) 

3066 

Χρώματα ή υλικά σχετικά με χρώματα 

80 

8 

8. 66°(6),(ο) 

3070 

Μείγματα διχλωροδιφθορομεθάνιου και 
αιθυλενοςειδίου με όχι περισσότερο από 

1 2% αιθυλενοςείδιο κατά βάρος 

26 

6.1 

2, 4°(3£) 
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. Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

0» 

' Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

«1) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 

3071 

Μερκαπτάνες υγρές τοςυοές εύφλεκτες 
ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1,20°(1>) 

3071 

Μείγμα μερκαπτανών, υγρό, τοςικό, 
εύφλεκτο. ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1,20°(6) 

3073 

Βινυλοπυριδίνη, αδρανής 

639 

6.1-3 

6.1, 11°(6) 

3076 

Αλκυλιδρίδια του αλουμινίου 



ΕΕ5· 

3077 

Υλες περιβαλλοντικά επικίνδυνες, στερεές 
ε.α.ο. 

90 

9 

9, 12°(ο) 

3078 

Δημήτριο 

423 

Κ9· 

4.3. 13°(6) 

3079 

Μεθακρυλονιτρίλιο, αδρανές 

336 

3+6.1 

— 

■■ 

3080 

Ισοκυανικά άλατα, τοςικός εύφλεκτα, ε.α.ο. 

63 

6.1-3 

6.1. 18°(6) | 

3080 

Διαλύματα ισοκυανικών αλάτων, τοςικά, 
εύφλεκτα, ε.α.ο. 

63 

6.1+3 

6.1. 18°(6) 

3082 

Υλες περιβαλλοντικά ετακίνδυνες υγρές 
ε.α,ο. 

90 

9 

9, 11°(ο) ! 

ί 

_1 

3084 

Διαβρωτικά στερεά, οςειδωτικά, ε.α,ο. 

885 

8+05 

8, 73°( & ) | 

3084 

Διαβρωτικά στερεά, οξειδωτικά. ε.α,ο. 

85 

8+05 

8. 73 ε (ά) ! 

-’ 

3085 

| Οςειδωτικά στερεά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

58 

5.1+8 

5.1, 31°(6 ),(<:) 

3086 

Τοςικά στερεά, οςειδωτικά, ε.α.ο. 

665 

6.1-05 

6.1. 68°(ε) | 

3086 

Τοςικά στερεά, οςειδωτικά, ε.α.ο. 

65 

6.1-05 

6.1.68°0>) 

3087 

Οςειδωτικά στερεά, τοςικά. ε.α.ο. 

56 

5.1-6.1 

•5.1.29°(ά).(ο) 

3088 

Αυτοθερμαινόμετά στερεός οργανικός 
ε.α.ο. 

40 

4.2 

4.2.5°(β),(ο) | 

ί 


Σκόνη μετάλλου, εύφλεκτη, ε.α,ο. 

40 

4.1 

4.1.13°(6),(ο) 

3092 

1 -Μεθοςυ-2-προπανόλη 

30 

3 

3. 31°(ς) 

3093 

Διαβρωτικά υγρός οςειδωτικός ε,α.ο. 

885 

8-05 

8, 74°(ε) 

3093 

Διαβρωτικά υγρός οςειδωτικά, ε.α.ο. 

85 

8+05 

8. 74°(ό) 

3094 

Διαβρωτικά υγρός ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

823 

8+4.3 

8.72°(3),(6) 

3095 

Διαβρωτικά στερεός αυτοθερμαινόμένα, ν 
ε.α.ο. 

84 

8+4.2 

8, 69°(ό) 

3096 

Διαβρωτικά στερεά, ενεργά με το νερό, 

842 

ΒΕ· 

8. 71°(6) 

















10122 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
<») 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Μ 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 


ε.α.ο. 




3109 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, υγρά 

539 

5.2+(8) 

5.2.9°(6) 

3110 

Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Ρ, στερεά 

539 

5.2 

5.2, 10°(ό) 

3119 

Οργανικά υπεροςείδια, τύπου Ρ, υγρά, με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 

539 

5.2 

5.2, 19°(Β) 

3120 

Οργανικά υπεροςείδια, τύπου Ρ, στερεά, με 
ελεγχόμενη θερμοκρασία 

539 


5.2, 20°(ό) 

3122 

Τοξικά υγρά, οξειδωτικά ε.α.ο. 

665 

6.1-Κ)5 

6.1, 68°(ε) 

3122 

Τοςικά υγρά, οξειδωτικά, ε.α.ο. 

65 

6.1+05 

6.1. 68°(Β) 

3123 

Τοξικά υγρά, ενεργά με το νερό, ε.α,ο. 

623 

6.1+4.3 

6.1,44°(ό).(α) | 

3124 

Τοξικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο. 

664 

6.1-4.2 

6.1,66°(ά) 

3124 

Τοςικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, ε.α.ο. 

64 

6.1+4.2 

6.1,66 0 (5) 

3125 

Τοξικά στερεά, ενεργά με το νερό, ε.α.ο. 

642 

6.1+4.3 

6.1,44°(ό),(ο) 

3126 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά 
οργανικά, ε.α.ο. 

48 

4.2+8 

4.2,9°(ό),(ο) 

3128 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, 
οργανικά, ε.α.ο. 

46 

4.2+6.1 

4.2, 7°(ό),(ο) 

3129 

Υγρά, ενεργά με το νερό, διαβρωηκά, 
ε.α.ο. 

Χ382 

4.3+8 

4.3.25°(α) | 

3129 

Υγρά, ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

382 

4.3+8 

4.3, 25 8 (ό),(ο) 

3130 

Υγρά, ενεργά με το νερό, τοξικά, ε.α.ο. 

Χ362 

4.3+6.1 

4.3,23°(α) 

3130 

Υγρά, ενεργά με το νερό, τοξικά, ε.α.ο. 

362 

4.3+6.1 

4.3.23°(1)),(ο) 

3131 

Στερεά ενεργά με το νερό, διαβρωτικά, 
ε.α.ο. 

482 

4.3+8 

4.3,24°(ό),(ς) 

3134 

Στερεά ενεργά με το νερό, τοςικά ε.α.ο. 

462 

4.3+6.1 

4.3,22 σ (ό).(ο) ί 

3138 

Αιθυλένιο, ακετυλενιο και προπυλένιο σε 
μείγμα, υγρό υπό κατάψυξη 

223 

3 

2. 8°(6) 

3140 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, υγρά 
ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1. 90°(α) 

3140 

Αλκαλοειδή ή άλατα αλκαλοειδών, υγρά 
ε.α.ο. 

60 

! 

6.1 

6.1,90°(1>),(<:) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(*) 

Ονομασία ύλης 

(6) 

. Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(εϊ 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

<0 

3141 

Ενώσεις αντιμονίου, ανόργανες, υγρές, 
ε.α,ο. 

60 

6.1 

6.1, 59°(ο) 

3142 

Απολυμαντικά, υγρά, τοςικά, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.!,25'0ι) 

3142 

Απολυμανηκά. υγρά, τοςικά. ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 25°(1>),(ο) 

3143 

Βαφές, στερεές, τοςικές, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 25°(ε) 

3143 

Βαφές, στερεές, τοςικές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.25°(ΐ3),(α) 

3143 

Ενδιάμεσα βαφής, στερεά, τοςικά ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 25°(3) 

3143 

Ενδιάμεσα βαοής. στερεά, τοςικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.25°(6).(ο) 

3144 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
υγρά, ε.α,ο. 

66 

6.1 

6.1,90°(&) 

3144 

Ενώσεις ή παρασκευάσματα νικοτίνης, 
υγρά, ε.α,ο. 

60 

6.1 

6.1.90°(6),(ο) 

3145 

Αλκυλοψαινόλες, υγρές, ε.α.ο. 

88 

8 

8.40°(2) 

3145 

Αλκυλοφαινόλες, υγρές, ε.α,ο. 

80 

8 

8.40°(Ε),(ο) 

3146 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, στερεές, 
ε.α.ο. 

66 

ί 

Η 

6.1, 32°(2) 

3146 

ί 

Ενώσεις οργανοκασσιτερικές, στερεές, 
ε.α,ο. 

60 

6.1 

6.1, 32°(1)),(ο) 

1 ,_ι 

3147 

Βαφές ή ενδιάμεσα βαφών, στερεές 
διαβρωτικές. ε.α.ο. 

80 

8 

8,65°(β).(ε) ί 

ΐ 

3148 

Υγρά, ενεργά με το νερό,ε.α.ο. 

Χ323 

4.3 

4.3. 21°(3) 

3148 

, 1 

Υγρά, ενεργά με το νερο.ε.α.ο. 

323 

4.3 

4.3.21°(1>).(ε) 

3149 

Μείγμα υπεροςειδίου του υδρογόνου και 
υπεροςικού οξέος, σταθεροποιημένο 

1 58 

1 

5.1^8 

5.1. 1°(ΐ3) | 

3151 

Πολυαλογονωμένα διφαινύλια, υγρά 

90 

9 

9, 2°(6) 

ι — - ., η 

3151 

Πολυαλογονωμένα τερφαινύλια. υγρά 

90 

1» 

9,2°(Ε) | 

3152 

Πολυαλογονωμένα διφαινύλια, στερεά 

90 

9 

9. 2°(Ε>) 

3152 

Πολυαλογονωμένα τερφαινύλια. στερεά 

90 

9 

9. 2°(ό) 

3155 

Πενταχλωροφαινόλη 

60 

6.1 

6.1. 17°(6) 

3159 

1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο (Κ 134α) 

20 

\ΐ _ 

2. 3°(2) 

--- 

3170 Σκουριά αλου μινίου 

423 

4.3 

! 

4.3, 13’(61,(0 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 
(*) 

Ονομασία όλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(0 

Ετικέτα 

{(3) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(*) 

1 

Τοξίνες, εξαγόμενες από ζωική πηγή, ε.α.ο. 

66 

6.1 


3172 

Τοξίνες, εξαγόμενες από ζωική πηγή, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1,90°(6),(ε) 

3174 

Διθεχούχο τιτάνιο 

40 

4.2 

4.2, 13°(ο) 

3175 

Στερεά περιεχοντα εύφλεκτα υγρά, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1,4°(0 

3176 

Εύφλεκτα στερεά, οργανικά, τετηγμενα, 
ε.α.ο. 

44 

4.1 

4.1,5° 

3178 

Εύφλεκτα στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. 

40 

4.1 

4.1,1 ]'(&),(<:) 

3179 

Εύφλεκτα στερεά, τοξικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

46 

4.1-6.1 

4.1. 16°(6),(ο) 

3180 

Εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

48 

4.1+8 

4.1. 17°(6),(ο) 

3181 

Μεταλλικά άλατα οργανικών ενώσεων, 
εύφλεκτα, ε.α,ο. 

40 

4.1 

4.1, 12°(1)),(ο) 

1 

3182 

Υδρίδια μετάλλων, εύφλεκτα, ε,α.ο. 

40 

4.1 

4.1.14°(6),(ε) 

3183 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, οργανικά, ε.α,ο. 

30 

4.2 

4.2,6°(1>).(ο) | 

3184 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

36 

4.2+6.1 

4.2, 8°(6),(ο) 

3185 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, 
οργανικά, ε.α,ο. 

38 

4.2+8 

4.2. !0°(6)λο) 

3186 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

: 30 1 

4.2 

4.2. 17°(&),(ο) 

3187 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, τοξικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. | 

36 I 

1 

4.2+6.1 

4.2.19°(1>),(ο) 

3188 

ι 

Αυτοθερμαινόμενα υγρά, διαβρωτικά, 
ανόργανα. ε.α.ο. 

38 

4.2-1-8 

4.2.21 °(6),(ο) 

3189 

Σκόνη μετάλλου, αυτοθερμαινόμενη, ε.α.ο. 

40 

1ΊΜΗ 

4.2. 12°(6).(ς) 

3190 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

40 

4.2 

ι 

4.2, 16°(6),(ο) 

3191 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, τοξικά, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

46 

4.2+6.1 

42.18°(6),(ο) 

3192 ' 

Αυτοθερμαινόμενα στερεά, διαβρωτικά, 
ανόργανα. ε.α.ο. 

48 

4.2+8 

4.2. 20 ο (6),(<:) 

3194 

Αυτοαναφλέξιμα υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

333 

4.2 

4.2. 17°(ε) 

3203 

Αυτοαναφλέξιμες οργανομεταλλικές 

Χ333 

4.2+4.3 

4.2.33°(3> 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(») 

Ονομασία ύλης 

(» 

• Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(Ο 

Ετικέτα 

(<3> 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(Ο 


ενώσεις, ε.α.ο. 




3205 

Αλκοολικά άλατα μετάλλων της σειράς 
των αλκαλικών γαιών, ε.α.ο. 

40 

4.2 

4.2, 14°(6),(α) 

3206 

Αλκοολικά άλατα αλκαλικών μετάλλων, 
ε.α.ο. 

48 

4.2-?-8 

42 , 15°(δ).(ο) 

3207 

Οργανομεταλλικές ενώσεις ή διαλύματα ή 
διασπορές, ενεργές με το νερό, εύφλεκτες, 
ε.α,ο. 

Χ323 

4.3+3 

4.3, 3°(α) 

3207 

Ο ργ ανομεταλλικές ενώσεις ή διαλύματα ή 
διασπορές, ενεργές με το νερό, εύφλεκτες, 
ε.α.ο. 

323 

4.3-3 

4.3. 3°(ό),(ο) 

3208 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό. ε.α.ο. 

423 

4.3 

4.3. 13°(ό).(ο) 

3209 

Μεταλλικές ύλες, ενεργές με το νερό, 
αυτοθερμαινόμενες, ε.α.ο. 

423 

4.3-4.2 

4.3. 14°(ό).(0 

3210 

Υδατικά διαλύματα χλωρικών αλατων, 
ανόργανα ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1. 11 °(ό) 

3211 

Υδατικά διαλύματα υπερχλωρικών 
αλάτων, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

ι 

5.1 

5.1. 13°(ό) 

3212 

Υποχλωριώδη άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1. 15'(ό) 

ί 

3213 

Υδατικά διαλύματα βρωμικών αλάτων, 
ανόργανα. ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1, 16°(6),(ο) | 

3214 

Υδατικά διαλύματα υπερμαγγανικών 
αλάτων, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1. 17°(ό) 

! 3215 

Υπερθετικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1. 18°(ο) 

|-- 

3216 

Υδατικά διαλύματα υπερθειικών αλάτων, 
ανόργανα, ε.α.ο. 

! 50 

1 

ί 5-1 

1 

1 

5.1, 18°(ε) 

3217 

Υπερανθρακικά άλατα, ανόργανα, ε.α.ο. 

! 50 

5.1 

5.1, 19°(ο) | 

3218 

1 , * , 

Υδατικά διαλύματα νιτρικών αλατων, 

ανόργανα, ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1.22°(ό).(ο) ! 

1 

_! 

3219 

Υδατικά διαλύματα νιτρωδών αλάτων, 
ανόργανα. ε.α.ο. 

50 

5.1 

5.1.23°(ό),(ο) ί 

1 

3220 

Πενταφθοροαιθάνιο (Κ. 125) 

20 

2 

2. 5°(α) 

3241 

2-Βρωμο-2-νιτροπροπανο-1,3-διόλη 

60 

6.1 

6.1. 17°(ο) 

3243 

Στερεά περιέχοντα τοςικά υγρά. ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 65°(6) 

- » 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(»> 

Ονομασία ύλης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ε) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(6) 

3244 

Στερεά περιεχοντα διαβρωτικά υγρά, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 65°(ό) 

3246 

Μεθανοσουλφονυλοχλωρίδιο 

668 

6.1^8 

6.1,27°(ε) 

3247 

Υπεροξοβορικό νάτριο, άνυδρο 

50 

5.1 

5.1, 27°(ό) 

3248 

Φάρμακα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

336 

3+6.1 

3, 19°(ό) 

3248 

Φάρμακα, υγρά, εύφλεκτα, τοξικά, ε.α.ο. 

36 

3-6.1 

3, 32°(ε) 

3249 

Φάρμακα, στερεά, τοςικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 90°(6).(ο) 

3250 

Μονοχλωροξικό οξύ. τετηγμενο 

68 

6.1-τ8 

6.1.24°(ό) 

3253 

Τριοάοπυριτικό δινάτριο πεντένυδρο 

80 

8 

8. 41°(ο) 

3256 

Υγρά υψηλής θερμοκρασίας, εύφλεκτα, 
ε.α.ο. 

30 

3 

3. 61°(ο) 

3259 

Αμίνες ή πολυαμίνες, στερεές, 
διαβρωτικές ε.α.ο. 

88 

8 

8, 52°(ε) 

3259 

Αμίνες ή πολυαμίνες, στερεές, 
διαβρωτικές, ε.α.ο. 

80 

8 

8. 52°(ό'),(ο) 

3260 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

88 

8 

8.16°(ε) 

-- 1 

3260 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, ανόργανα, 
ε.α.ο. 

80 

8 

8.!6°(ό),(ο) | 

3261 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8. 39°(ε) 

3261 

Διαβρωτικά στερεά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8. 39*(ό).(ο) 

3262 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, ανόργανα. 
ε.α,ο. 

88 

8 

8. 46°(α) 

3262 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, ανόργανα. 
ε.α.ο. 

80 

8 

8.46°(ό),(ο) 

—1 

3263 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

88 

8 

8. 55°(α) 

ί 

3263 

Διαβρωτικά στερεά, βασικά, οργανικά, 
ε.α.ο. 

80 

1 

8 

8. 55°(ό),(ο) 

3264 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, ανόργανα, ε.α.ο. 

88 

8 

8. 17°0) 

3264 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, ανόργανα, ε.α.ο. 

80 

8 

| 8. 17°(ό),(ο) 

3265 

Διαβρωτικά υγρά, όξινα, οργανικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8. 40°(ε) 

3265 

Διαβρωτικά υγρά, όςινα. οργανικά, ε.α,ο. 

80 

8 

8.40°(ό),(ο) | 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 

Ονομασία ύλης 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 

Ετικέτα 

Αριθμός Κλάσης | 
και είδους 1 

υ/.ης 

(Κάτω μέρος) 
ί») 

(6) 

(Ανω μέρος) 

(ο) 

«1) 

(ε) 

3266 

Διαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

88 

8 

8,47°(3.) 

3266 

Διαβρωτικά υγρά, βασικά, ανόργανα, ε.α,ο. 

80 

8 

8,47°(ύ),(ο) 

3267 

Διαβρωτικά υγρά, βασικά, οργανικά, ε.α.ο. 

88 

8 

8, 56°( 3 ) 

3267 

Διαβρωτικά υγρά, βασικά, οργανικά, ε.α.ο. 

80 

8 

8, 56°(6).(ο) 

3271 

Αιθέρες ε.α.ο. 

33 

3 

3, 3°(6) 

3271 

Αιθέρεε, ε.α.ο. 

30 

3 

3,31°(ο) 

3272 

Εστέρεζ. ε.α.ο. 


3 

3,3°(ύ) | 

- - 1 

3272 

Ε στέρεα ε.α.ο. 

30 

3 

3,31°(ο) ! 

3273 

Νιτρίλια. εύφλεκτα, τοςικά, ε.α.ο. 

336 

3-6.1 

3. 11°(α).(6) 

3274 

Διαλύματα αλκοολικών αλάτων, ε.α.ο. 

338 

3-8 

3,24°(ύ) 

3275 

Νιτρίλια, τοςικά, εύφλεκτα, ε.α.ο. 

663 

6.1-3 

6.1.11°(£ΐ) 

3275 

Νιτρίλια, τοςικά, εύφλεκτα, ε.α,ο. 

63 

6.1-3 

6.1.11°(ύ) 

3276 

Νιτρίλια. το^ά, ε.α.ο. 

66 Π 

6.1 

6.1. 12°(ε) 

3276 

Νιτρίλια. τοςικά, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.12°(ύ).(ο) 

3277 

Χλωροφορμικά άλατα, τοςικά, διαβρωτικά. 
ε.α,ο. 

68 

6.1+8 

6.1.27°(ύ) 

3278 

Οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοςικές, 
ε.α.ο. 

66 

6.1 

| 6.1.23°(3) 

1 

ΐ 

3278 

Ορνανοφωσφορικές ενώσεις, τοςικές, 
ε.α,ο. 

60 

6.1 

6.1, 23°(ύ1.(ο) I 

--- ί 

3279 

Οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοςικές, 
εύωλεκτεε, ε.α,ο. 

663 

6.Κ3 

6.1,22 0 (&) | 

| 

3279 

Οργανοφωσφορικές ενώσεις, τοςικές, 
εύφλεκτεε. ε.α.ο. 

663 

6.1+3 

6.1.22°(6) 

1 

1 

' 3280 

Οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α,ο. 

66 

1 6.1 

6.1. 34°(ε) 

3280 

Οργανοαρσενικές ενώσεις, ε.α.ο. 

60 

1 6.1 

6.1,34°(6).(ο) 

3281 

Καρβονύλια μετάλλων, ε,α.ο. 

66 

6.1 

6.1, 36°(ε) 

3281 

Καρβονύλια μετάλλων. ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1. 36°(6).(οΊ 

3282 

Οργανομεταλλικές ενώσεις, τοςικές, ε,α.ο. 

66 

6.1 

6.1.35°(3) 

3282 

ΟργανομεταλΛίκές ενώσεις, τοςικές, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1.35 3 (6),(ο) 
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Προσθήκη Β.5 


Χαρακτηρι¬ 
στικός αριθμός 
ύλης 

(Κάτω μέρος) 

(&) 

---—-1 

Ονομασία Ολης 

(6) 

Χαρακτηριστι¬ 
κός αριθμός 
κινδύνου 
(Ανω μέρος) 

(ο) 

Ετικέτα 

(4) 

Αριθμός Κλάσης 
και είδους 

(«) 

3283 

Ενώσεις σεληνίου, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1,55°(α) 

3283 

Ενώσεις σεληνίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 55°(δ),(ο) 

3284 

Ενώσεις τελλουρίου, ε.α.ο. 

60 


6.1.57°(1>),(ο) 

3285 

Ενώσεις βαναδίου, ε.α.ο. 

60 

6.1 

_ 

6.1,58°(6),(ο) 

3286 

Εύφλεκτα υγρά- τοξικά, διαβρωτικά, ε.α.ο. 

368 

3+6.1-8 

3.27°(3),(Β) 

3287 

Τοςικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

66 

6.1 

6.1. 65°(α) 

3287 

Τοξικά υγρά, ανόργανα, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1, 65°(δ).(ε) 

3288 

Τοξικά στερεά, ανόργανα, ε.α,ο. 

66 

6.1 

6.1. 65°(ε) 

3288 

Τοςικά στερεά, ανόργανα, ε.α.ο. 

60 

6.1 

6.1. 65 0 (δ).(ο) 

3289 

Τοξικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

668 

6.1+8 

6.1, 67°(ε) 

3289 

Τοάικά υγρά, διαβρωτικά, ανόργανα, ε.α.ο. 

68 

. .. 1 

6.1+8 

6.1, 67°(δ) 

3290 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, ανόργανο, 
ε.α.ο. 

668 

! 

6.1+8 

6.1,67°(3) 

3290 

Τοξικά στερεά, διαβρωτικά, ανόργανο, 
ε.α.ο. 

68 

6.1+8 

6.1,67°(δ) ί 

ί 

3291 

Νοσοκομειακά απόβλητα, απροσδιόριστα, 
ε.α.ο. 

606 

6.2 

6.2,4°(ϊ>) | 

1 

_! 

3293 

Υδατικό διάλυμα υδραζίνης 

60 

6.1 

6.1,65°(ο) | 

3294 

Αλκοολικό διάλυμα υδροκυανίου 

663 

1--- 

6.1—3 

6.1.2° I 

3295 

Υδρογονάνθρακες, υγροί ε.α.ο. 

33 


3. 1°(α), 
2°(α).(6), 3°(6) 

3295 

Υδρογονάνθρακες, υγροί, ε.α.ο. 

30 

1 „ 

3. 31°(ο) 

3301 

Διαβρωτικά υγρά, αυτοθερμαινόμενα, 
ε.α.ο. 

884 

8-4.2 

! 8. 70°(3) 

3301 

Διαβρωτικά υγρά, αυτοθερμαινόμενα, 
ε.α.ο. 

84 

8+4.2 

8. 70°(ό) 

] 
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Προσθήκη Β.5 


250 001 


Οι χαρακτηριστικοί αριθμοί θα αναγράφονται στην πινακίδα όπως υποδεικνύεται παρακάτω: 



Χαρακτηριστικός αριθμός 
κινδύνου 
(2 ή 3 ψηφία) 


Χαρακτηριστικός αριθμός 
ύλης 

(4 ψηφία) 


Φόντο πορτοκαλί. 

Πλαίσιο, οριζόντια γραμμή και ψηφία μαύρα, 
πάχος 15 γπγπ. 

250 002- 
259 999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β.6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ 10 315 (1) 

(Βλέπε Περιθωριακό 10 381) 


260 000 Το πιστοποιητικό ικανότητας για οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματος που 
εκδίδεται σύμφωνα με τις οδηγίες του περιθωριακού 10 315 θα αναπαραγάγεται με βάση το σχήμα 
του υποδείγαατος που ακολουθεί. Συνίσταται το σχήμα να είναι το ίδιο με την Ευρωπαϊκή εθνική 
άδεια οδήγησης δηλαδή Α7 (7Α χ 105 πυη) ή ένα διπλό φύλλο που να μπορεί να διπλωθεί σ’ αυτό 
το σχήμα. 


(Για το υπόδειγμα του πιστοποιητικού βλέπε στην επόμενη σελίδα) 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προσθήκη Β.6 


Υπόδειγμα Πιστοποιητικού 

1 2 

ΑΟΚ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑ Επίθετο. 

ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 


σε δεξαμενές \Ι άλλα εκτός δεξαμενών 1/ Όνομα (τα) . 

Αριθμός Πιστοποιητικού. Ημ/νία γέννησης_Εθνικότητα. 

Διακριτικό σήμα του Υπογραφή κατόχου. 

εκδίδοντος Κράτους. 


ισχύον για κλάση(εις) \! 2/ Εκδοθέν από 


σε δεξαμενές σε άλλα εκτός δεξαμενών Ημερομηνία .. 

1 1 

2 2 . Υπογραφή 4/.. 

-ι -ι 

-5 ^ 

4.1, 4.2, 4.3 4.1,4.2, 4.3 . Ανανέωση έως 

5.1, 5.2 5.1, 5.2 

6.1, 6.2 6.1, 6.2. Από. 

7 7 

8 8. Ημερομηνία.. 

9 9 

έως (ημερομηνία) 3/. Υπογραφή 4/.. 


7/ Διαγράψτε ότι δεν ισχύει. 4/ και/ή σφραγίδα (ή βούλα) της 

2/ Για επέκταση σε άλλες κλήσεις ; εκδούσας αρχή 

β/έπε σελίδα 3 

3/ Για ανανέωση, βλέπε σελίδα 2. 


3 4 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ (ΣΤΕΣ) Μόνο νια εθνικούς κανονισμούς 
ΚΛΑΣΣΗ(ΕΙΣ) 5/ 


1 

Ί 


Ο 


4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 


6 .: 

7 

8 
9 


.6.2 


σε δεξαμενές 


Ημερομηνία. 

Υπογραφή και/ή 
σφραγίδα ή βούλα 


σε άλλα εκτός δεόααενών 

1 

2 

3 Ημερομηνία. 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1. 5.2 Υπογραφή και/ή 

6.1.6.2 σφραγίδα ή βούλα 


8 

9 

5/ Διαγράψτε ότι δεν ισχύει. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔ1ΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ_ΕΧ 223211 ΥΡΕΤΟΡ*ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗ 

ΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

•Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225761 

5230841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225713 

5249547 

Πώληση Φ. Ε. Κ. 5239762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188, 1ος ορ.-Τ.Κ. 546 55 (031 >423956 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171307 

ΠΑΤΡΑ (061)271249 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651)21901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531)22637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522 

- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡ1ΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά θσέλιδο ή μέρους αυτού 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

50.000 δρχ. 

50.000 » 

10.000 

50.000 

25.000 » 

10.000 

5.000 

10.000 

3.000 » 

250.000 

10.000 

2.500 δρχ. 

2.500 » 

500 » 

2.500 » 

1.250 » 

500 » 

250 » 

500 » 

150 » 

12.500 » 

500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

200.000 » 10.000 » 

*· Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) 
το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και 
μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται Ρτην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑ- 
ΠΕΤ (Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό 
ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά οπό Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
























